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FOREWORD 


Business Statistics 1979, the twenty-second biennial edi- 
tion, presents the historical data for approximately 2,600 
series that appear in each issue of the Survey of Current 
Business, published monthly by the Bureau of Economic 
Analysis. 

Data for series that are published in the S-pages of the 
Survey are shown on an annual basis for 1947-78, quarterly 
for 1968-78, and monthly for 1975-78. Explanatory notes are 
provided for each of the series in a separate section. The 
pages of this section are numbered to correspond to the 
pages of the statistical section. 

The appendix has two parts. Appendix | provides pre-1975 
monthly or pre-1968 quarterly data for over 300 of the more 
important series in the statistical section. In the tables 
these series are marked with a star in the box heading; page 
references to Appendix | are given at the foot of the tables. 
Pre-1975 monthly or pre-1968 quarterly data for series not 
in Appendix | are in previous editions of Business Statistics, 
of which only the 1977 and 1975 editions are still in print. 
Copies of these can be purchased from the Superintendent 
of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, 
D.C. 20402, or through most district offices of the U.S. De- 
partment of Commerce. Reference copies of out-of-print 
editions are in the U.S. Department of Commerce district 
offices, as well as major libraries throughout the Nation. 

Appendix || provides quarterly data for National Income 
and Product Accounts series. These series no longer appear 
in the S-page presentation of the Survey, but are published 
each month in the National Income and Product Tables of 
the Survey. Appendix II also includes monthly data for the 
new series on the disposition of personal income. Explana- 
tory notes for Appendix II follow the tables. 

Sincere appreciation is expressed for the generous co- 
operation and assistance of the many organizations, private 
and Government, that have contributed to this volume and 
to the monthly Survey. These organizations are listed on 
pages 171-172. 

This volume was prepared in BEA’s Current Business 
Analysis Division, of which Carol S. Carson is Chief, under 
the general direction of Kenneth A. Beckman, Chief of the 
Statistical Series Branch. Associates of that Branch are: 
Bernice A. Bowman, Duhurst Hood, Rita M. Quick, Delores 
G. Roberts, and Fred von Batchelder. Leo V. Barry, Jr., who 
directed the preparation of the previous seven editions, pro- 
vided valuable guidance. 


GEORGE JASZI 
Director 
Bureau of Economic Analysis 


October 1980 
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GENERAL BUSINESS INDICATORS--NEW PLANT AND EQUIPMENT EXPENDITURES 


UNADJUSTED FOR SEASONAL VARIATION! 


Manufacturing industries 


Durable goods industries Nondurable goods industries 
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Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately * Quarterly data prior to 1968 are shown on pp. 173 and 174. 
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UNADJUSTED FOR SEASONAL VARIATION! 


Manufacturing industries Nonmanufacturing industries 
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Wit goes niall at BS at; 16.61 80 64 43 Po 5.30 4.56 75 3.60 5.46 
Tee | 43, 18,29 ‘91 78 48 1 87 ao a fee ap 
ere O 1.42 2.19) : . 87 3.78 5.97 
Wires thre, oe 1.63 266 26 33 14,98 91 ‘ 
63 59 
Moose is] ial By) S) BY RE] tte amet] an] au 
Oech on 68 3,02 25 3 94 62 4.15 79 3.22 
42) 17.44 50 85 5.07 . 5.19 
; 97 4.16 1 
1976 i ergeae 1.43 2.54 24 4a 62 43 93 5.70 4.85 i] _— a0 
tig 1.62 2.78 30 | 14.91 92 49 
Waves, 168 3.07 26 a 17.04 99 68 rt ‘02 50 i. - am 4.82 
BN 23 30 46 : iY. 64 26 a o 3.21 
19.14 95 5.52 5.21 
resis son in ‘. 1.05 70 35 94 6.46 B34 13 ae 578 
Wes; aececete 1.68 16.68 1.02 5.78 
Tle ae 1,72 308 ae 47 18.88 1.16 87 7 61 5.55 4.78 7 3,30 
Netra s 1.98 : 44 19.21 1 : 43 76 6.37 ; : 5.27 
3.85 45 50 Bich iB 78 ‘39 50 eel cae 1.03 3.86 5.64 
Ae ae 1 ; 76 yrs = asi 1 1.20 4.03 5.73 
3,03 6.06 1.21 
i oe Ma 3103 36 47 18,68 1.07 n 4.26 6.33 
Utmecea co: 1.75 3184 a 52 21.13 1.22 88 2 51 6.15 6.27 88 
Woe. 219 ‘ 57 21.78 60 60 7.14 ‘ yd 5.76 
D 4.73 47 1.24 84 54 ’ 6.01 1.13 4.56 
| 68 24.61 1.26 94 ‘st 62 7.43 6.11 1.32 4.68 ps 
i L : 1 8.78 7.40 1.37 4.96 734 


Fo ivi ipti 
‘otnotes giving source of data and description of series appear in the section immediatel 
ely 


following these tables. : 
Quarterly data prior to 1968 are shown on pp, 174 and 175, 


BUSINESS STATISTICS, 1979 EDITION 


GENERAL BUSINESS INDICATORS--NEW PLANT AND EQUIPMENT EXPENDITURES--Con. 


Durable goods industries 


SEASONALLY ADJUSTED QUARTERLY TOTALS AT ANNUAL RATES! 


Manufacturing industries 


Nondurable goods industries 


YEAR AND All 
QUARTER Industries, 
total 
Total 
Machinery, Trans Food 
Primar Electrical : Stone, cl Oth biog 
Total except portation Bey Wty Total includin Textiles Paper 
metals machinery ilectrinall reguisrient® and glass durables ie col P 
* * * 
* oi * * * * 
Billions of dollars 
a 
oe eae | Ry eee | (anne nee 
MBean nnn ars Jocssscneanst] ernpncene|| wasevssene|] ovcceeraee] civerveese| vveesiters| setervaed) ceeveeveree| seresenees] ervuitevees || ovteetors | sonperneee | seeuetiies 
aE nee enhs J sehsessnerh aentanceee|| saccarcnns|| sosetevese| srsevsesval cxserseerall crveesnsva] eesosvoesre] corentarsa| seessesnee|| wevouesees | rsuileaten) seecedines 
TTL | Dea on ee | ee | 
Mean sve | sntnaibnnsd) se~Kiektwal] wanesnnneaff saseesrene| sisiiees ner) weveniness| vontiisied] ceedady cod] seers ceien | soeddaseet |] ewedbab ven] cregaiie ce] an eailille 
Re samnae nares p atte eeredh seRnsinn Hf ncnnwnn ns |] ~crnitnnss>| wundensnee|iviantvivnss| concerns vd] vvesanth cee] newesibi on] secentsnenl] <tdeayece | rvedawbi eg] +60 oogMye 
mn NE ) SoGMAS=D) wichisntmelh Vevevceen=|| sinevnoges] danesarys> [rextotbnnen| evetoeniec] evencaivacts| os vetting en|| veuvesnven |] enbabh eyes | eentsiin ne ve reaiaie 
ee I rll A Cemecwn lw snsennn val] oicennsen) vssians nar] wsecoeminsl| wvdtenee del ennssline sxe] nvoesnnien | ovebenhy onl] ‘oo dabiieren | enee tines | «tae raise 
Ee re ee ED cance cht avccneewns 
TER ie! RRs 2 | Ree aan | Bee cana 
CS is So a OR | ae oie | aan oe aaa 
RETO etl, (OG 2g) (RES | Maen | Reape ree 
SNe Ee RTE | RRR IR | Raman Seat 
(UPR cs 0 TARR WR SESE ASE | ee coed | es 
UTS. 23, ag) ee ae | CESS | eee 
UTRD aL Goals | ie Sm | da tee Tnaee | Eee 
ODES coik. Geen) ee Sa | a Cae oe | eee 
ORS Sait 2 ae | OR | emia | Renee 
“OTR te «eee | Be oe ane! | ere ae | (ee 
TEP. Re, ey) RRS erate | Re renter eet | eanerrees 
TEE 2 Me: gale TERE Se | Sosa, | ecgeentretaet 
Those La ae Se Sia | rents | Ecreniae 
PTO DS ose PRE 2 eel | See eine | pease 
SITE Dee, ta ape RS | ee ee | ee 
Rees cA EL cca call Gia dcbenes 
hae a, ER] BR SC | BRR es | Bane 
TE et, Seg | ee eae | Bg ree ae | eee nee 
OF ee a) Sele! | AREY SSS | Rae eae | ae See 
PSs ee | ie Ses ee epee |e eee ee 
ee es ee LS, A Geceols «c- 
TSF a aR ee es | RR RE | ee See 
i er Reber) get ee | SR ee | ee ee 
=e = AB = 
ce) eee 68.09 28.02 14.11 3.31 1.76 2.96 2.54 81 2.73 13.91 2.04 56 1.24 
fhe on a 66.29 27.84 13.51 3.21 1.78 2.56 2.40 91 2.64 14.33 2.14 52 1.40 
ins Sa 67.77 28.86 14.47 3.50 1.79 2.87 2.54 85 2.92 14.40 2.40 53 1.26 
ae 69.05 28.70 14.39 3.39 1.78 2.96 2.44 .86 2.96 14,31 2.23 53 1.37 
Oe 72.52 29.99 15.47 3.37 1.86 3.22 2.76 1.03 3.24 14.52 2.45 59 1.42 
eee 73.94 31.16 15.98 3.31 2.04 3.34 2.73 1.11 3.45 15.18 2.38 63 1.58 
Mi. 23-582 77.84 33.05 16.53 3.20 2.02 3.66 3.00 1.14 3.50 16.52 2.68 69 1.62 
Wii od tee 77.84 32.39 15.88 3.09 2.16 3.50 2.60 1.01 3.52 16.50 2.86 61 1.70 
Cen ee ee 78.22| 32.44 16.40 3.28 2.25 3.62 2.74 1.06 3.45 16,05 3.00 58 1.71 
ee ee 80.22) 32.43 16.32 3.15 2.27 3.69 271 1.05 3.46 16.11 2.80 ‘57 1.65 
Re 2 © wae 81.88 32.15 15.74 3.21 2.28 3.52 2.29 94 3.50 16.40 2.80 55 1.68 
iV. corte 78.63 30.98 14.92 3.31 2.27 3.12 2.04 92 3.27 16.05 2.79 53 1.59 
40066 Wl ccdceer 79.32 30.46 14.21 3.08 1.94 2.88 2.16 87 3.29 16.25 2.76 55 1.34 
Thee Fee 81.61 30.12 14.06 2.91 2.13 2.90 1.97 72 3.42 16.06 2.84 60 1.18 
i ee 80.75 29.19 13.76 2.56 2.17 2.58 2.06 .90 3.50 15.43 2.52 61 1.20 
Bic toe 83,18 30.35 14.61 2.66 2.26 2.85 2.38 91 3.56 15.74 2.65 68 1.29 
Ce ee eee 86.79 30.09 15.06 2.82 2.14 2.60 2.48 1.12 3.90 15,02 2.46 82 1.27 
WE a Seas 3 87.12 30.37 14. 2.63 2.25 2.73 2.48 1.09 3.59 15.60 2.42 74 1.39 
SH. cae 2 87.67 30.98 15 2.76 241 2.99 2.40 1.22 3.89 15.31 2.73 66 1.27 
"i a mes 91.94 33,64 16.86 2.78 2.65 3.20 2.76 1.36 4.10 16.78 2.59 70 1.56 
Tet ee oe 96.19 35.51 17.88 3.08 2.73 3.23 2.81 1.38 4.65 17.63 2.85 79 1.70 
i ae 97.76 36.58 18.64 3.30 2.69 3.44 2.92 1.48 4.82 17.94 2.98 67 1.83 
(ee ee 100.90 38.81 19.73 3.64 2.99 3.43 3.12 1.53 5.02 19.08 3.17 80 2.00 
[V:.-o<s8a 103.74 40.61 20.48 3.64 2.92 3.53 3.56 1.54 5.30 20.13 3.40 81 1.88 
ACPA... oes 107.27 42.96 21.43 4.17 3.04 3.78 3.94 1.33 5.17 21.53 3.11 99 2.27 
DB. cate Bee 111.40 45.32 22.50 4.71 3.15 4.15 4.02 1.44 5.02 22.82 3.14 82 2.49 
Bl. ose 113.99 47.04 23.08 4.96 3.13 4.62 3.73 1.52 5.12 23.96 3.34 81 2.55 
48.08 23.28 5.76 2.64 4.95 3.39 1.44 5.10 24.80 3.41 76 2.92 
[i a ee 116.22 
1975: | : 2.61 4.74 3.46 1.34 4.89 26.20 3.32 63 3.00 
ah eee 2.29 4.60 3.36 1.51 4.40 26.19 3.19 59 2.75 
re one 2.22 4.53 3.23 1,31 4.05 26.38, 3.33 70 2.86 
Te eae 2.20 4.22 2.99 1.51 4.25 25.75: 3.21 74 3.15 
1976: | 2.30 4.70 3.25 1.56 4.30 27.58 3.50 76 2.98 
Tees hee 2.48 4.60 3.47 1.58 4.65 28.09 3.91 81 3.18 
ihe aes 2.72 5.16 3.54 1.79 4.97 30,20 3.88 86 3.50 
ee ae 2.86 5.54 4.17 1.90 4.92 28.93 3.69 83 3.38 
‘ 2.97 6.02 4.53 1.91 5.43 30.13 3.72 88 3.36 
we i Je ee 3.10 5.46 5.34 1.99 5.75 32.19 4.05 98 3.36 
qe a 3.45 6.09 5.63 2.12 5.96 33.79 4.30 94 3.41 
huicenaee 3.51 5.56 5.73 1.94 5.76 33.22 4.58 87 3.32 
: 3.52 6.15 6.71 2.26 5.94 32.86 4.80 1.01 3.06 
a i ean aoe 3.83 6.45 6.22 2.43 6.49 35.80 4.91 1.11 3.23 
fit ek oe 4.07 6.32 6.50 2.52 6.90 35.50 4.44 1.06 3.54 
reek Bey 46} 6.26 7.28 2.64 7.16 39.26 5.29 98 3.85 
en ee | 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 


* Quarterly data prior to 1968 are shown on pp. 176 and 177. 


4 1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


GENERAL BUSINESS INDICATORS--NEW PLANT AND EQUIPMENT EXPENDITURES—Con. 


SEASONALLY ADJUSTED QUARTERLY TOTALS AT ANNUAL RATES! 


Nondurable goods industries 
| 
YEAR AND Air Other i : — 
QUARTER : trans | trans Sea ———- 
Other Total Mining Railroad ee )| pe / cation ac 
“ Petro- non- . = Total Glectric anc omer? 
Chemicals Rubber E tation tation ae 
leum dur | 
ables? ' 
: | x ' * 
* * * * * * * * x * j x * 
Billions of dollars 
SS 
a | i | | 
Ty RO REET iA RE al PRR Erne Ry SERIES) Cn enn 2| MBO ee | RR enon me ee nd mers creed eee | : --| nswenciaia | oogeehaswil <nsn—sene ll <I 
ih er SoCal li SOL ORE er ee al ST) ee | Reet od | emealaied cities) rc sai)  eakteae! fe ose sc fc ome SG see PO 
TEN de sth os eal [thet are ah (ey Orme eR Mal ORR TS) Papi nee my | Dera a! ibaa Nerney, Ces ee es" eae Pee | . 
| ae as eee 
No ee ee) Ie! Me res | Sen CC S| Cee’ | eh Smee ern! Gemeente er ie eee eee ey eee 
ROE Se te cs I ea ae leona nieizioe Pe Ne aeaaal ede axed’, fis apa sahceih, Sastcn ciel toen oe “i | Fem Rerlqerce) eee 
TOR ee Oe Satwnve ih ecb Rees ee piniveeseee Lan dewaes Pau ecequae, Puniewen<as, IE aca aemten Mt thesssces El welqweenes Maan alee ie ee | eae, keeper 
FOB. ooh Sa cw Pewiev navies Pe wccepewe fe cccsescie fosesce ced Loovenvese [] esocsesca | testetees | accoatevs | atvcenger 9 soomncers poe, loos fee fee 
ee eee ae | a tn Ce eee (A eRe | Re er eee | Pee eens (rer: es eee Ss 
eee ee, ee pe ee Ree 
en | ee), eee (en ow eee ee | eg emer ered GMO rere ia (BAR chen sl Meera pe ee or ) eS 
riers he Seth gl Ae al | ape ee) BREW Scalia Leak As MRE Lee ee Ve | BP ee ae ey || ae a ee Ys ES | ---senece | ceeencees ff eresereee | ceseeeeee | sreneneee | certeteee 
1957 es ee re ee Ce re eee eee | eee eee ee ee Dee ee ee TE ee ee: eee _——-F 
TSE aa Si | SE eee) EET SO See ek ACen A Sate | eae pnts) pons a TR a ie i ceteceas A, Beare, Bs S a 
PEPE AS age oh eter age ae! (CA = ae ter Ea eaeea | BRS) Noes | ReeGieete (Eemeren ys Annee eer AS | eee eens eee 
i : 
9 GRE Rene sie Sh ssceeet ne dace CD Gurdinn RAIN behaciine eS acales & TB age oval PL anealnn ee Bian eaiecia ee aera I] -wneeeeee | cceceetee | ceeee eee Sees 
ccs te pea 2 ae S| URES A micelle IS GR AO cng | Ramee Ferny pe Sake eet (eee | Fibbeeeed Ippcsseeeed Inecceeeendl peseecces 
DOGS OR ee Sal eee hick conde Sih as Geman ba whet asks fa ccacets [Pl owdesv nel Bl wcsteee nant Nicaea tae eee atten eacie == SSS eS es eee 
Se bee | Ree Ss aS an) Sa et (eine Cnc | PEER | SiePneiee ites) Sema | xis ) 
Pe te cn Oa (ROE aaa) FRETS. OMe ARS EI Ret) | ec dereey mene Fos | eae |) See es ees eee ee 
HORST ee MRY ca SoA lc Bieta Pe cake Ne cach Saas Peuccwn tim UCase conan dae sieges ile Sedo ern cena tare Dateoms eee eee Be = - 
INT Het AS i |p ee Ee Oy Un eet Ee RN ee iy ene, | Geet rer | ee eA) yee ee POS, Rae. ey 
eye SNR, i eemeeny Manes oat See Mee eae aie eee | ER Picea |G Ra Pee, ee ) Pee Dees Pare) Pee 
PENS reek PR eR ee ae | heree es oo || ae ae eee eS Ey ROR es | (OE AG) | ARE STE eS Peres Paes Sie ee 
ee Oe gk ge S| AIRES, glint (AM ns teh) ERE es Se PS Ae Gl Eee eri | TSC ies aaa ee) ESSE, OS: 5a Pere Eas eee 
COTTE ek Se ans amen gall IMME Sey ioe arc | (Serva Sol [Cel ney | ee | etre Aw Se ek bes) lpr Stowe. sae ees fee ee! ee = .- 
175 Pome tire | PEPER GUN aetna Pees ete ERO Ce | CR Bene e, Tes See) Re | SE, Sees, RE BR 
hy haere: ee Ae ea ee: RR eee pears ae, Rveaineenan Crees | Pea omy fr ee RM 9 Fee es ss ess rerrnnes mrereerces eeercr 
ry oe ee | ES ae ee leet ee Re Sn | PY Anas eS Pe RR pe pet A 
Te  eiedrye tal| (ae en ERR DS RR Maer ig] nnn, | ARN ea ce Gh Se Se! | NS eee eee eee 
Lie Aces «| MR kabel) GRRE re et | Sar Se | be eS SO | ENS ee (Senet on nee ne SB om, | ee a Pa eee ee 
Ly PES See UH | Sea eeray Mam eel Acie 9) (ae eee | Teer ees Ba eee ee ey TB eR a 
LUTZ Scere ae -ht) Meee eC REC cal (ies one hl (eee Mee a) Me meneaemed | Te SNe) | mM (eae a Ie BNC, ea oe: a Paso acageee 
TET Be a ociaa| GE Ea | (EON Nid FO a | NE) SR eee | ERE en TG Ae, erm Pee bea ee, re | iweseetnt 
= = + ae 
ROSS R Ts Ce, 82 16 1.80 1.68 2.88 | 143 10.08 || 7768 222 | 683 637 
Paes 5 88 .30 1.66 1.49 198 149 10.2¢ || 74 260 642 1.17 
Ree oe 1.06 .05 1.57 1.29 259 1.65 282 7= 22 667 15.22 
Nes 1.11 .03 1.52 1.34 287 1.75 10.63 | 7.74 239 7 4391 
10602" Use 1.07 94 1.83 1.68 2.89 | 1.87 | 11.52 || 362 230 7.74 15.00 
Wises 1.12 1.11 1.88 1.76 2.22 1.66 11.68 | ar) 237 732 15.87 
Te 1.13 1.24 1.89 2.06 223 | 165 11.48 ass 250 a71 1678 
Wie neces 1.04 1.09 1.85 1.94 290 1.63 11.80 || 336 244 B76 | 16.57 
SHS Fo 1.10 1.18 1.92 1.74 294 1.37 12.14 | 9.77 237 314 | 1652 
i cccenk .98 1.00 1.84 1.88 288 1.12 12.72 | 10.15 257 10.38 16.98 
Nf. Seep .90 1.10 1.86 1.96 3.24 1.22 | 384 11.34 | 250 10.62 | 17.00 
IV scene .80 1.15 1.94 1.56 3.08 | 1.22 13.68 ! 11.20 | 248 10.20 | 197 
’ : 
74 ae See oe .86 1.26 2.04 1.46 1.29 13 464 | 12.16 | 248 10.70 | 17.33 
tT ese: 78 1.19 2.08 1.88 2.28 1.40 | 14.91 | 12.61 230 1.21 | 17.72 
ME scrote .80 99 2.23 1.72 1.68 1.48 15.87 | 13.56 230 10.73 | vs 
Vistas 94 1.20 2.30 1.64 226 1.33 | 15.74 13.01 | 2" 1044 19.10 
Pr Re err a 92 1,27 2.42 2.10 1.96 | 1.430 16.92 | 14.27 | 285 11.71 | 20.10 
MS Saretiats .97 1.24 2.38 1.88 289 153) @ 1660 | 4320 227 | 1158 | 13.38 
| Sr arors 1.11 1.18 2.40 1.50 2.67 1.41 | 17.01 |) 14.62 238 11.56 | 20.16 
DE Sates 1.29 1.40 2.46 1.71 233 1.42 | vs 4.67 2 12.63 20.21 
ROK Esco 1.57 1.66 259 2.1 221 133 ) 1838 || 15.40 | fas 123 | ns 
{Ustreware 1.51 1.62 2.77 1.75 2.72 1.62 | 18.08 1555 252 12.70 ss 
Wize 1.60 1.45 282 1.95 249 1.79 | 1858 16.00 | 258 13.12 | 21.36 
Cinco tes 1.56 1.53 2.76 2.05 2.20 1.73 | 19.80 | 16.72 | 308 132 | ns 
1974520 os. nt 1.39 1.44 2.80 2.10 2.13 1.63 20.12 | 17.12 | 3.00 133 28s 
Bice crete 1.60 1.55 3.07 2.42 2.21 es 20.97 18.10 | 237 | 298 21.63 
ee sete He 1.63 3.27 2.68 1.34 2.16 | 20.16 17.47 | 268 14.01 2B 
ae rte 45 1.58 3.56 3.05 31 ' 2.71 | 20.93 17.76 317 ot 204 
WG2Gs; Es 1.11 1.46 3.76 2.39 2.09 2.82 | 20.28 | 
Dee ae 1,04 1.36 3.78 2.70 1.60 2.75 19.52 a 
MY eae es 98 1.54 3.82 2.75 2.12 2.99 19.79 | 2M 
Vie ere oe .89 1.55 3.82 2.39 1.65 3.56 | 20.91 244 
MO7OSK Ne. eee 1.06 1.59 3.83 2.08 1.18 3.29 21.91 | 
Uccnewes 1.24 1,52 3.83 264 144 | 416 21.85 | ae 
Meee eee, 1.04 1.86 4.21 2.69 1.12 344 | 21.67 | pore 
rete : : 4.13 263 1.41 3.49 | 73.46 36 
CLA 1.17 1.66 4.24 2.71 1.62 2.96 | 3.35 
Wess 1.38 1.89 449 257 143 298 | —r a 
ee ae oe 1.60 1.75 4.74 3.20 1.69 1.96) 22 anata 
IV tk 1.62 1.81 4.50 2.80 1.76 | 2.22 | 26.23 no 
SQ7R: Ps cies 1.66 2.10 4.45 3.35 2.67 
etek 1.80 2.08 4.81 3.09 2.08 — 
Us asec 1.76 2.30 4.99 338 220 tay 
Vi cS cae 1.75 2.40 4.98 349 25.08 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 


* Quarterly data prior to 1968 are shown on pp. 177 and 178. 


is] 
5 


BUSINESS STATISTICS, 1979 EDITION 


or 


GENERAL BUSINESS INDICATORS--U. S. INTERNATIONAL TRANSACTIONS 


U.S. INTERNATIONAL TRANSACTIONS! 


Annual totals or seasonally adjusted quarterly totals (credits +; debits —) 


Exports of goods and services Unilateral tracsters 
(excluding transfers under military grants) BREE OF Gonris end services (exci. military grants), net 
YEAR AND . ee | 
QUARTER | 
Merchandise | — Us. 
Direct on foreign | ; | 
Total Other Total sorted, defense ete) Ons | bene nt Orher 
services excluding expenditures bythe services 1] rer 
military United | gacts | 
States ; 
Millions of dollars 
| it | 
BOR eo d's 19,819 a ee 1,303 2,419 8,202 5,973 4565 -256 -1,518 eg Gta. Bacco 
eee 16,861 PE206 nos asviss 1553 2,043 ~10,343 -7/557 -799 -291 i696 | -4525 || 3204 Hi 
A ir ee 15,834 pe Lae 1,615 2,006 —9,616 —6,874 —621 —*A2 | —1,773 5 ES +47 Al 
a a 13,893 Mis si ccantene 1,839 1,851 —12,001 —9,081 576 —379 —1966 417 3 4A <<) 
-SSRegeee 18,864 14,243 2,154 2,467 15,047 -11.176 1,270 434 -2,167 3515 || -30% 420 
eee tee, 18,122 SAAD WW cnc coos 2.120 2.553 15,766 ~10,838 2064 | 9-445 -2.423 2531 || 1960 571 
ROR. os anid « 17,078 12,412 192 2.215 2,259 —16,546 ~10,975 -2615 | 483 | -2473 2481 || 1837 Bs 
Siren age 17,889 12,929 182 2.555 2,223 —15,930 10,353 2642 |  -443 2002 | -2280 || 1,647 433 
a oe 19,948 14,424 200 2,817 2,507 -17,795 ~11,527 ~2,901 520 -2,247 -2498 || 1,901 587 
a ae 23,772 17,556 161 3,100 2,955 —19,627 —12,803 —2,949 —606 —3,268 —2 47 —1733 | a 
OEE ce nae rs 26,653 19,562 375 3,263 3,453 ~20,752 ~13,291 -3,216 675 -3570 245 | 1816 | 72a 
Re ww x at wee 23,217 16,414 300 3,287 3,216 —20,861 —12,952 —3,435 — | oa er as ' “a 
Se 23,652 16,458 302 3,586 3,306 -23,342 —15,310 ~3,107 = ee 
ROME cs. 28,861 19,650 335 4,616 4,261 -23,729 14,758 —3,087 1,237 4,646 2308 |} 1872 47 
ET six. inten’ 39,996 20,108 402 4,998 4,427 -23,591 —14,537 -2,998 1245 | 4811 | -2526 || —1,565 | 68 
Og «5 n-508 31,804 20,781 656 5,619 4,748 -25,778 —16,260 3.108 eee an | S081 | 228 ‘4 218 | jz 
HO acs an FS 34,214 22,272 657 6,157 5,130 27/047 ~17,048 ~2,961 = SS: a 
MORALS oo. 0s 38,825 25,501 747 6,823 5,754 -29,222 18,700 2,880 -1704 | 5950 | -2781 } 1B 3 
Fae 41; 26,461 830 7,436 6,359 —32,801 -21,510 -2,952 -2,068 | 6252 2964 || 1508 1,046 
pene. 44360 29,310 829 7,526 6,895 ~38,599 -25,493 -3,764 -2481.| 6,861 2932 ||} —1.910 1,022 
eee 47,315 30,666 1,152 8,021 7.477 —41,606 ~26,866 4/378 -2.747 7615 -312 || -1a5 | 1300 
1 9,368 7,978 48 -32,991 4/535 -3378 -7,296 2952 || 1709 | 128 
WORE. wcskexs 52,363 33,626 392 ; B00 
ee 57 36,414 1/528 10,912 8,667 54,129 —36,807 4/256 4369 | 8597 2904 || —1 E80 15 
1969. . ‘522 
lide te Ks 42,469 1,501 11,746 9,950 60,032 =39,866 4,255 5516 9,798 3204 || -1,736 1B 
+ one a 68,890 43,319 1.926 12,706 10,879 66,548 ~45,579 4819 ee mre 3 - | i -— 
Pads cob ts 77,491 49,381 1/364 14,764 11,983 -79,381 55,797 = = Z - 
ap 110,214 71,410 2,559 21,808 14,436 -99,191 = 70.400 ~4029 ams aa 3281 | =a -1968 
i ae 146,604 98,306 3,379 27.587 17,332 | -137;306 || —103, ‘ = = = : - 
4,049 25,351 19,234 | —132,769 -98,041 4,795 | —12,564 ~17,369 4613 || 2904 1719 
a gel 114.745 5.574 29,286 22.156 | —162,159 || —124,051 4900 | -13,311 ~19,296 4998 || 3.146 — 1 
RO ti ny 8 184,592 120,816 7,441 32,587 23.750 | —194,015 || —151,689 5.762 | —14,598 -21,967 46 || 275 -126 
Bi ec a5 220,849 141.884 7,744 43,465 27.758 | —229,658 || -176,071 -7,252 | -21,820 aseamacd 5086 || -3,152 15% 
Le 
es ‘ 1,103 -784 ~1,926 —649 = 287 
at pee ae] ze] ose) pe] we) -uee | see] cue] ce) cue) se] se] = 
tees t ; = == —_ + $ cs 
Mi. 5 a 13,717 8,898 392 2,402 2,025 12,605 8,576 : = 
= 456 -1,173 —890 -2,045 803 429 
Me. 8 13,131 8,394 356 2,346 2,035 12,564 =a; s 
* 651 47 304 
: 486 412 2,614 1,979 11,793 7,589 -1,198 -998 2,008 
ae a 14710 prs 327 2,681 2.217 14,061 -2572 - 87 = 183 “2148 “314 520 | = 
4s wwe ne " 452 2813 2.225 ~13,995 = - —4, Suk = > 
v ae 18.250 9,862 337 2,804 2,247 —14,283 —9,375 -1,251 —1,394 —2,263 —751 403 ws 
= x9 
401 14,661 9,746 -1,178 1,432 -2,305 786 417 
eee 16621 10.708 re 3010 21472 14,985 9,847 -1250 =1415 aha -810 4 ms 
Teaeee tame || tome | S| me) ee | ae | See | ae | | Sat | Se] |S 
3 eee . 
a 439 326 
3,029 2,649 15,746 ~10,765 -1,174 1,227 2,580 825 
— -s Sao ses 10,965 06 3,192 2,701 —16,905 a aa = = = i = —894 ae an 
aoe, Fees 18,155 11,646 494 3,269 2,746 17,272 = ~ - _ —— —_ a. 
tated 16,138 9,720 419 3,216 2,783 ~16,625 11,144 1,236 —1,497 2.748 1,004 
+2 SE 416 
19,186 -13,489 1,222 -1,479 -2,996 1,002 
OTB R ee» «5 28 ae — = — an i bamwete ae | 28 2m | 1583 -2998 378 a) a 
12,493 319 3,803 3,024 —19,814 —14,027 —1, _ - —966 573 ea 
20,883 13,401 367 3,933 3,162 21,222 —14,985 1,185 —1,823 -3,229 907 457 
-361 -387 
Zi —16,360 
gt baveners 23,909 15,417 400 4,628 3,464 23,125 ; 2 =H 
epee 26,104 16,960 503 5,187 3,454 —24,390 -17,208 a1 —108 
: 28,724 18,463 603 5,913 3,745 24,949 -17,742 1 16 
ES pe 31,477 20,570 1,053 6,080 3,774 -26,728 —19,189 
Bera foie y He = 
176 ms || zac | ae | came | so | ome | oa 4% | =e 
‘ 36,426 24,212 882 , —o4, = “311 452 
r 880 7,123 4,386 ~36,050 —27,366 2 
30,633 26,801 922 6,464 4,646 —36,797 21; 680 
: 753 440 
13 4,732 -34,420 ~25,561 33 % 
497601 Ws 2 # = ro a) pia pp 731060 27566 =i9 392 
hid gr 38,746 26,562 1,040 6,352 4,792 ~33,114 ae Bos te 
ee ae 40,727 27,657 1,172 6,884 5,014 -34,177 —25,A31 
ee ; pe 
en ~28,362 
; 4 27,011 1,198 7,031 5,230 37,703 48 478 
Lol eee poet 28/409 1216 7371 5,504 ~39,330 ~29,964 oy = 
| a 44,292 29'607 1561 7/429 5,705 41,990 ~32,420 on on 
oH Fk Tad 44°500 29.718 1,609 7,455 5,718 43,137 ~33,315 
ats cr ; 
44 29,518 1,854 7,775 5,703 47,170 -37,185 ~66 ~490 
Sar ie 46,914 31,075 1,851 8,080 oe laces corane phim cam 
ed i 46.897 30 1877 8,420 6042 | 48556 || — 
+ ha Se 45,935 29,665 1,860 8,312 6,098 50,207 —38,869 ae 
eee eee 6 _766 
4 9,776 6574 54,709 42,627 cag 7 
Lene ges meyer pls 1300 10,256 6,712 66,496 43,332 oe pod 
isa cate 56.263 oy 2.120 10.526 7,085 58,195 foo 790 “524 
tebe 61,423 39,421 1,709 12,907 7,386 60,004 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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6 1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


GENERAL BUSINESS INDICATORS--U. S. INTERNATIONAL TRANSACTIONS--Con. 


U.S. INTERNATIONAL TRANSACTIONS! 


Annual totals or seasonally adjusted quarterly totals (credits +; debits —) 


Memoranda 


U.S. assets abroad, net Foreign assets in the United States, net 
- <7] 
YEAR AND CE ba alle ‘iddicies 
as: Pal Ls 
QUARTER US i US. Ey \ ray on goods, Balance 
ne ov't, asse , Foreign A ices, on 
ee other than Direct Total official i i ry “ad Sabra 
ate official ow assets, net ade and remit- account 
u reserve services tances 
nek assets, net abroad 
Millions of dollars 
T TT IT i] | 
NDAD Pe Ee Mie gan 5 aig. || aac Me llece seca ators tre oll eee ee cerseses | sesesees | seeeeees 
AQSB Rs cenrarrin cle Pest sisincreeo le uvoveciate: | abrcrtemiriese ff coteleasete il] asteerterme || ae area reese etes | aiest sine rer Dosen a ieee ee ee a 
eat cule ae Ce ae ia aan am | Sa Saag ee 3 el Rien oe Ieee ried coe tticea, | loon er 
19508 a a ees cassenee | coesaees [[eodsueve | sesessas |[epevnese | teonneae Poeeecees [eeeecees | cxveenee | sauediee | ebredipe | scesease! | (asheaeae 
AGlors cc cess eifwtcevsce|eiasees Patavonee | caseeree Uocenoate [evsaeecs [Psceeeeds fi taernees Uadueinee [exdssooe | ousenoae') «teers | AA0MENNE | Senreete | Sever 
NOG2icccacesec Joveccesvs [fencessse [averse | cevteres [Loosetee [woectues [[oorperee | casseess Wonsense | tavenses | aesvasee | -unacaye| Snstyaeny ssevexe | Sesseg 
19GB ne cseccad IMomsseesn [[iseeerce [adevcens | vegnweee [Lveeeneue | sonetaes [[eervanved leeereaee Ul edaranee | trabesned Wageusae | a2daape | eneauage | +esphore Seetara 
ADGA) Boe a | Gea te cml (SPeciccires Ideas I Moaertrsaas lls savethbrect |b sieebittere | lla stops ott PPSars iste corn | Pethinala alah ete cn aa) Ore hl mentee Nas eee 
Fa Se ee teen | ee ee fee een] (es, Sore | ees ore ea el | rece eral ecrerce |i eee bocce dori ereey ers sey Yee od Pee 
ROBEW eo RUE Reccacenn illStcenche Weedince ne (Oe detimion [leccpeere NAsadeete lls eetened [taetaecees Nitetan dese INR emealens Ip) Sake daca! | toate yh | ih aha i ace 
AGT iio octd cl evteyn evecare et Ulllleucholotevewec 4 Wievsvoreaeler || eralereiineis. Wliesiterieerh! | eoasisisa'y |forecnanee |b wan wena eWasieswe Pape sves — Senseo Tiaecewee~ 5) Mae Cena ee 
MOGI He ceciecc le nel acini atciece: Aliwetatiavetsel Verde atarsc ||! eysvuisrweraice, ‘Illes eterutnere) ||! acc aw les live caesee fsa n wise Mi Nneae te Peeves eee sees T eCmnee | wrens Boo pate" Meee 
TO5O Se aml pateieVorsta nl lll | bvakavers satay Aeeletereteieles: ||| avsvelmtarecaves WMllavsiaiamretral ll amen eae le cate p aaron e> aRvW~ ese Eee M eee a oem eee | enemas i Nee aes eee 
4G60N eee —4,099 2,145 | 1,100 | -5,144 || —2,940 2,294 1,473 821 ral hk oe —1,019 4,892 
Ly eee 5,537 7 -910 | -5,234 || ~2,652 2,705 765 1,939 314) oes —989 5,571 
O62 els 4175 1,535 | -1,085 | —4624 || —2/852 1,911 1,270 641 SAGES oa =1,124 4521 
196300 een ee -7,270 378 | -1,662 | -5,986 || —3,483 3,217 1,986 1,231 23% Wee: —360 5,224 
196486, 95 Stak ~9,559 171 | 1,680 | 8,049 |] ~3,759 3,643 1,660 1,983 SPE WIRE secs ~907 6,801 
eee 5,715 1,225 | -1,605 | -5,335 || -5,010 742 134 607 416 WORD. —458 4,951 
{060M AS es -7/319 570 | -1,543 | -6,345 || 5,416 3,661 —672 4,333 AS WSEAS a 629 3.817 
(ype see -9,758 53 | -2.423| -7,387 || 4,806 7,379. 3,451 3,928 ed eee ~205 3,800 
1O6B SA ae ~10,977 -870 | -2,274| -7,833 || -5,295 9,928 -774 10,703 907 Teka a 438 635 
NOONE hes -11,585 || —1,179 2,200 8,206 5,960 | —12,702 || —1,301 14,002 ‘zed [Reese ~1,516 607 
1970S eaicce: -9,336 2,481 | —1,589 | 10,228 || —7,589 6,359 6,908 —550 1,464 867 —230 2,603 
AOA EY. nes 12,474 2,349 | 1,884 | -12,939 |} -7,617 22,970 || 26879 | —-3,909 367 717,| -9,794| 2,260 
172M en ~14,497 —4 | 1568 | —12925 || -7,747 21,461 10,475 10,986 949 710 | —1,930| -6,416 
eS cee —22,874 158 | 2,644 | —20,388 |) —11,353 18,388 6,026 12,362 2400" Hig ac: ~2,655 911 
HOTAIAEIA ees —34,745 || —1,467 366 | —33,643 |} —9,052 w,241 10,546 | 23,696 4,700. | (eoc.2. —1,609 | -5,343 
AOTOSA, eran —39,703 -849 | -3,474 | —35,380 || —14,244 15,420 6,777 8,643 2608) Eee 5,944 9,047 
1976 Risa e -61,269 || -2,558 | 4,214 | —44.498 || -11,:949 | 36,399 17,573 18,826 ne ee 10,265 | -9,306 
1DTTA le aa he —35,793 ~375 | -3,693 | -31,725 || -12\898 | 50,823 || 36,656 14,167 S728 | Wiel. -937 | 30,873 
TErCE Anos ane Ni —60,957 732 | -4656 | -57,033 || -16,670 | 63,713 | 33,758 | 29,956 6.204 eee. 10,711 | —33,759 
1968: 1....... 1,287 912 -706 | -1,493 ~969 1,355 558 1,913 Ce, ae ~165 121 
Tie wae ~2,540 ~135 —632 | -1,773 || —1,285 2,277 || 1,916 4,193 137 PSC ins —167 254 
[Ife css —3,438 -572 568 | -2,298 || -1/564 2,724 360 2,364 145 RE 3 393 322 
(Viena tee! -3,711 |} 1,075 -368 | -2268 || —1.476 3,570 1,338 2,232 165° Mite... 377 —62 
1DGD Fell eset ~2,640 45 406 | -2,189 || —1,601 3,569 || —1,206 4,775 $65 |b... ~976 —103 
(ee fan ~3,436 ~298 ~632 | -2506 || —1.671 4,048 -619 4,667 ria eee -387 ~87 
ieee ones —3,380 —685 -703 | -1,992 || —1,567 3,689 1,113 2,576 30) Rieke nc. —666 310 
[Verne ~2,128 -151 459 | -1,518 |} 1,121 1,400 —585 1,985 ae Pes 512 487 
A970Salleean ~2,787 264 ~399 | -2,652 || -1,917 2,055 2,715 —660 602 217 ~13 620 
tie ee ~1,922 808 =348 | =2,982"||| —o1428 1,026 862 164 222 217 ~147 857 
‘ieee oe =oy 585 —423 | -2,606 || -1,799 1,833 1,289 544 372 217 431 859 
IVE ees ~2,183 824 419 | -2588 || -1.749 1,449 2,045 ~596 269 216 362 267 
~2,944 688 -673 | -3,059 || —2,050 3,074 5,160 | 2,086 196 180 ~912 223 
~2;707 660 -567 | -2,800 || —1.943 5,080 5,556 —476 140 179 | -2,117 ~757 
~3/682 1,198 -387 | -4,493 || —2/421 8,747 10,388 | —1,641 ~293 179 | -5,147 —302 
-3/139 -197 —365 | -2,587 || —1,203 6,069 5,776 293 324 179 | -1618 | —1,424 
WEP ecucvce ~3,763 442 ~212 | -3,993 || -2,187 4,613 3,008 1,605 -136 178 686 | —1,698 
ene ene —2,303 ~238 -271 | 1,794 || 1/481 4,123 949 3,174 373 178 —384 | —1,600 
(fies eked ~4,129 81 518 | -3,530 || —21435 6,446 4,804 1,642 310 177 | 1,353] —11534 
Wei cveas —4/302 E127 ~666 | -3,609 || —1.644 6,281 1,715 4,566 403 177 880 | -1,584 
rEE. Wonnodee ~7,886 213 -672 | -7,527 || -3,785 | —10,743 9,937 806 681 | 4 inf 
(in seet as 4,154 fl 423 | 31742 || —2'601 3,056 —403 3,458 oe btelaen errr es 
li creas —3,189 -23 —608 | -2558 || —21169 2,167 772 2,940 Ne ee —1,844 721 
Veen -7,646 —43 | -1,042 | -6561 || -2718 2,422 || -2,736 5,159 WS sec. 1,660 1,381 
1974; 6,914 ~246 1,389 | 7,057 900 6,314 || —1,138 7,452 1,784 
b ' et ee: 28, =1,t - 
—10,318 ~358 267 | —10,227 || —1,790 9,662 4,434 5,228 x eee 190 a4 404 
57,80 1,002 —354 | -6,338 || —4'385 9,103 3,062 6,041 BIG Pithbnc.. —1,518 | -2'333 
; 39 -938 | -10,019 || -3,776 9,163 4,188 4,975 oy Re ae 917| ~1,379 
1975 ee ~10,576 ~327 -877 | -9,372 || —4,022 2,588 3,419 -831 
; \ N ] ed ee ee 
oe =3581 2 “875 | 8/088 || 3,990 3,971 2,244 1,727 fl boo ha 00 3288 
tere: 5, ~ = i 1,495 2,691 || —1.731 4,422 a see Ct 2,079 
ie ea ~14,436 ~161 ~977 | -13,298 || —4'736 6,171 2,845 3,326 1800: bee ss 2,956 2,226 
(EYE? digaseece ~12,364 “bhi -749 | — = 
eens -11,701 || —1,580 “O18 19207 317 1988 3072 Bore 4 Bow Bh ton | came 
Wecaore ape 408 | -1428 | -9,782 || -3.327 8,767 2,905 5,862 7 ee lees | chars 
Serer ’ —1,124 | —16,671 || —2,682 | 12,278 6,998 5,280 780) | RES cas 3986 | -3,597 
TOT ZAP arse ci-e¥ —1,683 —420 —1,062 ~201 —2,365 2,596 
5 i ) 54 = 
ease py ae 7885 | —11.963 || -3,873 | 14,002 7720 6282 dean, ne | eens 
beeen ae) -1,001 | -5,736 || -3,090 | 14.236 8,266 i nF aaa ; 
ee —15,213 se Be ; , " 5,970 1,023 | ........ —4,703 =7; 
iv : 43 746 14,424 || —3'570 19,991 15,179 4,812 78il } stews aes 517 “O08 
(EES oes ae —15,188 187 | -1,009 | -14,366 || —4 
iiaemeae 5/466 24g | —1'263 | —a'a51 Br 18, _ i 2,557 1,290} towens 3,962 | —11,914 
Leeann —10,049 115 ~1'390 Br. es 6,206 1 BFT ih teteecs:s 7,987 7,944 
‘ 8,774 2,782 15,358 4,641 10,717 
IVE eee —30,254 182 ~994 | _99\449 4,646 29239 18764 2,280 | ssvseese 2,144 ~7,950 
5 f t 10,475 IL 1,008: farses, 910 | -5.951 
Footnotes giving source of data and desc 


ription of series a i : ; 
following these tables. Ppear in the section immediately 


BUSINESS STATISTICS, 1979 EDITION 


GENERAL BUSINESS INDICATORS--PERSONAL INCOME 


PERSONAL INCOME, BY SOURCE! 


Annual totals or seasonally adjusted monthly totals at annual rates 


Proprietors’ income 
with inventory valua- 


Wage and salary disbursements” 


YEAR AND tion and capital con- 
MONTH rimy 
P 5 rsona! 
Total Personal | Transfer | contribu- 
; Dividends| interest pay- tions 
Distrib- Farm | Nonfarm income | ments for 
utive industries social 
Total Passi industries insurance> 
‘uring 
x * * * * 
Billions of dollars 
> are 189.8 123.1 54.2 42.5 35.2 16.1 17.5 24 15.2 20.6 5.3 6.3 7.3 11.7 2.1 
ORR, owe 208.5 135.5 61.1 47.1 37.5 17.9 19.0 27 17.5 23.2 5.7 7.0 Ue 11.3 2.2 
RAO cn at 205.6 134.8 57.8 44.6 37.7 18.5 20.8 2.9 12,7 23.5 6.1 72 8.2 12.5 2.2 
ee 226.1 147.0 64.8 50.3 39.8 19.8 22.6 3.7 13.5 24.9 7.4 8.8 8.9 15.2 2.9 
SL ee oe 253.7 171.3 76.3 59.3 44.3 21.5 29.2 4.6 15.8 27.0 hh 8.5 9.6 12.6 3.4 
aS aan 270.4 185.4 82.0 64.1 46.9 23.1 33.3 5.2 14.9 28.0 8.8 8.5 10.3 13.1 3.8 
ee ae 286.1 198.6 89.6 71.2 49.7 24.9 34.4 5.9 12.9 28.4 10.0 8.8 11.4 14.1 4.0 
SOE ccc cots. 288.2 196.8 85.7 67.5 50.1 26.1 34.9 6.1 12.3 28.5 11.0 9.1 12.7 16.2 4.6 
1965 eee sons 2 ’ z 93.1 73.8 53.4 28.6 36.6 7.0 11.3 31.2 11.3 10.3 13.8 17.5) 5.2 
Meme eee, 1 100.6 79.4 57.7 31.3 38.8 8.0 11.2 32.4 11.6 11.1 15.3 18.7 5.8 
a a 349.3 239.3 104.2 82.4 60.5 33.6 41.0 9.0 11.0 33.9 12.2 11.5 17.4 21.6 6.7 
i Gen 359.3 240.5 100.0 78.6 60.8 35.6 44.1 9.4 13.1 34.3 12.9 11.3 18.8 25.9 6.9 
ON os 2c ge 382.1 258.9 109.6 86.8 64.8 38.5 46.0 10.6 10.7 36.6 13.2 122 20.9 27.0 7.9 
ROG coco. 399.7 271.9 113.1 89.7 68.2 41.4 49.2 11.2 11.4 35.6 13.8 12.9 23.3 28.9 9.3 
= ia a 415.0 279.5 113.7 89.8 69.3 44.1 52.4 11.8 11.8 36.4 14.3 13.3 24.6 32.8 9.7 
We... ee es 440.7 298.0 121.8 96.7 72.8 47.2 56.3 13.0 11.9 37.7 15.0 14.4 27.1 33.8 10.3 
ASS A 463.1 313.4 126.9 100.6 76.3 50.2 60.0 14.0 11.6 38.7 15.7 15.5 30.2 35.8|* 11.8 
7 eS 495.7 336.1 135.4 107.1 81.4 54.4 64.9 15.7 10.3 42.0 16.1 17.3 33.3 37.4 12.6 
2 a 537.0 362.0 146.0 115.5 87.2 58.9 69.9 17.8 12.6 44.1 17.1 19.1 37.2 40.4 13.3 
ae? = 3. . 6-3 584.9 398.4 161.0 128.0 94.4 64.7 78.3 19.9 13.6 46.7 18.2 19.4 41.8 44.7 17.8 
ca 626.6 427.5 168.3 134.1 100.9 71.8 86.4 21.7 12.1 48.9 19.4 20.1 45.0 62.6 206 
Lage 685.2 469.5 183.4 145.8 109.9 79.8 96.4 25.1 12.0 51.4 18.6 j 49, i \ 
RG 2... 745.8 514.6 199.6 157.5 120.7 89.4 104.9 28.2 13.9 52.3 18.1 22.6 55.9 66.5 26.3 
ees oe 801.3 546.5 202.9 158.2 130.1 97.5 116.0 32.0 13.9 51.2 18.6 22.9 64.3 79.9 28.0 
NGBES Soc cee. 859.1 579.4 208.3 160.3 139.3 106.2 126.6 36.2 14.3 53.4 20.1 23.0 69.3 94.1 30.8 
RR, loin 942.5 633.8 227.3 175.4 151.9 117.2 137.3 42.0 18.0 58.1 21.5 24.6 74.6; 104.1 34.2 
1973 1,052.4 701.3 254.3 196.2 168.1 130.3 148.6 48.7 32.0 60.4 21.6 27.8 84.1 118.9 42.2 
Ne... le 1,154.9 764.6 274.6 211.4 184.3 145.1 160.5 56.6 25.4 60.9 21.4 31.0} 103.0} 1408 47.7 
oS oe 1,255.5 805.9 275.0 211.0 195.3 160.1 175.4 65.1 236 635 22.4 31.9 115.5 i782 505 
eee, 1,381.6 890.0 307.2 237.4 216.3 178.5 188.0 77.4 18. 71. : A A 4 \ 
dey a 1,531.6 984.0 343.1 266.0} 239.1 200.5, 201.3 91.8 19.6 80.5 24.7 42.1 141.7] 208.4 61.3 
IPE So cn ee 1,717.4 1,103.3 387.4 298.3} 269.4] 228.7 217.8 106.5 “i 89.1 25.9 47.2 163.3) 224.1 69.6 
+ 
: 
1,198.4 783.2 272.0 207.3 189.5 153.4 168.4 60.7 19.2 61.1 22.1 31.4 110.7 159.6 49.6 
ie ried 1,205.2 782.3 267.4 204.4 190.2 154.9 169.8 61.2 18.7 61.1 22.3 31.5 111.1 166.5 49.5 
March 1,211.1 785.2 267.1 204.5 190.6 156.2 171.3 61.9 19.1 60.4 22.4 31.4 111.9] 168.3 49.6 
fav, 28 - 1,219.0 786.1 267.2 206.1 190.3 155.9 172.6 62.5 21.0 60.9 22.6 31.4 113.1 170.9 49.6 
hee 1,231.7 791.9 268.7 206.3 192.0 157.5 173.8 63.4 23.0 62.4 22.6 31.4 114.5| 172.3 49.9 
ee Ene 1,261.9 797.6 270.1 207.5 193.3 159.5 174.7 64.3 24.7 63.1 22.6 31.5 115.6 192.6 50.1 
sabe 1,260.4 803.0 272.1 209.0 194.8 160.2 175.9 65.3 26.0 64.4 22.6 a7 116.4 eis 503 
wd “ag : 813.0 276.4 212.7 198.1 161.7 176.8 66.4 27.1 9 j i i i . 
eke bp 819.9 280.2 215.5 198.6 162.9 178.2 67.4 27.5 65.4 22.2 32.6 118.0] 184.3 51.1 
Siecober 1,297.6 828.6 282.7 217.5| 200.8 164.6 180.4 | 68.5 26.8 65.5 22.6 32.9 118.6| 185.7 51.5 
Neniemiber 1,306.2 836.8 285.7 219.6 202.2 167.4 181.5 69.5 25.5 66.0 22.5 33.3 119.2 185.3 51.9 
Sacenieac: 1,312.5 842.8 290.1 223.1 203.3 167.4 182.0 70.5 23.1 66.8 22.4 31.5 120.0} 187.6 52.2 
’ : 7 294.6 226.8 206.7 169.4 182.9 71.6 21.4 67.0 22.1 33.8 121.1 189.6 53.9 
i ro bec 961.9 297.6 229.7| 209.1 171.3 183.9 72.6 20.9 68.2 22.0 34.9| 122.0] 191.5 54.3 
ane 1,344.6 866.6 300.0 231.8| 209.9 171.9 184.8 73.6 20.6 68.9 21.9 se 1232 120.3 54.6 
oe. 4 875.7 302.6 233.6| 213.4 174.1 185.6 74.7 0. A ; i i ; i 
o epee 3048 882.0 304.9 235.5 214.4 176.3 186.5 75.8 19.6 70.0 21.9 37.3 124.7 188.6 55.2 
ne. 1,369.9 883.8 305.3 236.1 214.6 176.9 187.1 76.9 19.1 70.5 20.8 37.5 126.1 190.2 55.2 
187.9 78.0 17.0 70.5 21.8 38.0 127.3 195.8 55.7 
iy ee 1,383.5 890.8 308.1 216.4 178.4 : cos ae ne (e6.8 oe 
1,394.0 898.4 309.5 218.9 181.4 188.6 79.0 16.4 70. ( i : ; 
pe cat a ; 1,404.1 904.7 312.2 220.8 182.4 189.2 80.1 1 62 7 1.9 21.8 38.8 1303 196.7 56.3 
: ; 1 : : i i ; : 
October. . . 1,415.8 911.1 312.7 221.6 184.7 192.0 81. 6.6 
16.3 74.9 22.8 40.1 132.5] 200.1 57. 
November . 1,433.8 922.0 317.9 224.0 186.6 193.4 82.3 57.1 
4 16.3 76.1 23.2 40.5 133.8} 201.4 : 
December . 1,446.3 929.0 320.7 225.8 188.5 194.1 83 
01.8 59.1 
: % 321.8 228.0 191.1 194.8 84.8 17.8 76.0 23.4 40.3) 134.5) 201. 
ioe see] eal Sma|| as oa) iia} wer] ge2| 192) 77] az | ame) ae S| ba 
“490. 7.5 i i i ; i : ; 
March. 286: 1,490.3 956.0 334.0 231.8 193.6 196.6 8 beat meetoe aa 
i 3.9 195.0 197.4 88.5 19.0 79.2 23.7 41.4 ; 4 , 
A este —_— a — - 79.9 24.6 41.2 140.2 204.2 60.8 
i 972.7 340.2 237.0 197.0 198.5 89.6 17.6 / ; q ; 
ps ae, teres 979.3 34.4 237.2 198.3 199.5 91.0 17.1 80.2 25.6 419 141.9| 202.6 61.1 
42.5 142.8] 210.1 61.5 
; 87.8 346.4 240.2 200.4 200.8 92.5 16.7 81.1 25.0 
pol ak ape Hers ’ 347.0 241.6 203.0} 202.4 93.7 16.8 81.8 25.3 42.7 143.8; 211.4 61.7 
eel a pte) roa 243.5 205.0 203.5 95.0 17.0 82,3 25.3 42.8 145.0 212.3 62.1 
coat al ire vores 354.3 246.2| 208.4) 207.4 96.2 20.4 82.0 25.4 431] 146.8) 2129/6827 
October. . . - a "OR! i 82.8 25.5 43.3 147.0 ; ; 
248.8 209.8 209.1 97.4 23.8 
November . . 1,596.9 Lela ae 8 25.7 43.8| 1488| 216.0 63.2 
250.6 211.7 210.0 98.6 29.9 83. : 
Guceniber}: 1,612.8 1,029.4 357.1 
25.4 44.9 150.1 216.8 66.8 
: 0.0 356.8 256.5 216.3} 211.5 99.9 26.0 82.3 q 
wore: sews | Yara Yer | ee wea] vg] fae) rt | al gre) et] BA) es des ge 
ac "654, 2606} 2205} 2130) 1 6 : : : : i i 
March..... 1,604.4 — hi 103.5 26.7 86.9 24.6 45.6 157.0| 217.9 68.7 
i 2.9 380.6 264.1 224.1 214.1 4 f 
5 aa de isa 10678 382.3 266.6} 224.4) 216.3 104.7 27.9 87.2 24.3 48.0 1583 210.1 oe 
_ r Agaat 1,704.2 1,099.4 387.2 268.2| 227.5 216.5 | 105.9 28.4 87.8 24.4 i : | : 
ry ; 27.5 90.1 26.7 47.0 164.4] 227.2 69.9 
pet Oe tae oe crc ea i aay 1004 26.7 91.7 26.9 48.0| 167.1| 228.9 70.1 
Ea ae eat ome aone rae | 2345| 2198) 109.3 26.1 920/ 269 | 485] 1700| 2289 70.6 
eseriege ‘aaa chased 4023 Paaieeist7| (aeae-] 11064) 27-8), 6038) R71 | + aot). Wee ee sot) re 
October. . - . 1,781. ae ; ; ; f y 27.1 49.6 174.3 4 i 
Nowsentiel 1,801.4|| 1,154.4 408.8 281.2 239.6] 224.8 111.9 30.0 %4.3 a = Leb a eee) es 
feadtier 1,826.8 1,166:8 414.7 7963| 2409| 2260 | 113.2 36.5 ; : 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 


* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 179-183. 
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1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


GENERAL BUSINESS INDICATORS--FARM INCOME AND MARKETINGS 


= 
FARM INCOME 1 FARM MARKETINGS 
Cash receipts Indexes of cash receipts Indexes of physical volume— 
4 from marketings merhrs loans— unadjusted t 
Receipts from marketings and CCC loans pies 
Marana Total, Livestock and products 
including [cle Livestock Livestock 
peaeicnn Crops Total Crops and Total Crops and 
paymen Dairy Meat Poultry products products 
Products animals and eggs 
= 
Millions of dollars Voie 2. 
5 l 
1942 icarae eMac 29,934 29,620 13,093 16,527 4,013 9,295 2,957 69 71 68 
Voss ege ee 30.484 30,227 13,098 17,129 4,389 9,354 3,135 71 71 71 
he ae ae ee 27,990 27,805 12,396 15,409 3,748 8,325 3,110 65 67 64 
1960s. SE RTRs 28,744 28,461 12,356 16,105 3,719 9,281 2,839 67 67 66 
pia eG: pane 33,144 32,858 13,239 19,619 4,254 11,361 3,605 77 72 81 69 
il eee ae 32,803 32,528 14,290 18,238 4,567 10,061 3,330 76 78 75 70 o = 
(OGstaR. ce eee. 31,214 31,001 14,078 16,923 4,366 8,678 3,602 73 76 70 73 74 73 
abcde toon pa 30,089 29,832 13,556 16,276 4.114 8,868 3,013 70 74 67 74 72 76 
feck eee ae ee 29,719 29,490 13,523 15,967 4,217 8,256 3,224 69 73 66 76 75 78 
HOBG MT tema: 30,955 30,401 14,038 16,363 4,485 8,321 3,254 71 76 67 78 76 82 
AS67108 2. terete: 30,730 29,714 12,338 17,376 4,628 9,336 3,076 70 67 72 74 69 80 
1962: horn es 34,545 33,456 14,229 19,227 4,557 11,047 3,353 78 77 79 80 82 80 
VCSEL eerie Caen 34,329 33,647 14,743 18,904 4,604 10,952 2,991 79 80 77 83 85 84 
TOS ae 434.950|| 434,248 415,259] 418,989 44,760| 410,574 43,293 80 83 78 86 | = = 
1061 36,657 35,164 15,650 19,514 4,933 11,009 3,212 82 85 80 88 88 88 
OBI. Wine 38,215 36,468 16,310 20,158 4,860 11,663 3,262 85 88 83 89 90 89 
NOESY. le aparece 39,173 37,477 17,430 20,047 4,861 11,459 3,344 88 95 82 92 || 94 92 
1OG4 Se ite dats 39,507 37,326 17,378 | 19,948 5,027 11,137 3,381 87 94 82 | 95 95 96 
en ee eee 41,828 39,365 17,479 21,886 5,038 12,878 3,583 92 95 90 95 95) 96 
196656... Siders: 46,712 43,435 18,409 25,026 5,533 14,932 4,146 4101 4100 4103 497 497) 498 
10670 ke cee 45,896 42,817 18,434 24,383 5,742 14,661 3,622 100 100 100 100 || 100 100 
1O6MG ke, 47,645 44,183 18,696 25,487 5,957 15,374 3.798 103 101 105 | 102 |} 103 101 
1 OOM ine: 51,973 48,179 19,606 28,573 6,196 17,657 4,377 113 106 117} 104 || 109 101 
1070S eee 54,256 50,539 20,976 29,563 6,525 18,475 4,250 118 114 121 | 106 || 110 104 
1071 eye oe 56,004 52,859 22,276 30,583 6,811 19,515 3,963 123 121} 125 | 110 || 113 108 
1972 een eh Se 65,151 61,190 25,520 35,670 7,135 23,974 4,202 143 138 | 146 | 113 118 109 
ye hion Baan 89,675 87,068 41,132 45,936 8,080 30,404 6,935 203 223 188 113 || 126 105 
19745 ee Ae 92,979 92,449 51,090 41,359 9,445 25,164 6,253 216 277 170 111 121 104 
19768 We en's 88,884 88,077 45,053 43,024 9,909 25,818 6,791 206 244 | 176 113 || 124 106 
1976 Pere nie 95,060 94,326 47,937 46,389 11,425 27,188 7,192 220 260 190 121 || 134) 111 
1977 AOU 96,889 96,068 48,415 47,653 11,782 27,909 7,207 222 258 195 125 140 114 
1978 oa ee 112,719 110,296 50,591 56,661 12,557 35,607 7,823 251 275 232 | 123 139 11 
| + meats 5 
1975: January... 7,523 7,383 4,203 3,180 780 1,838 520 207 274 156 114 127 104 
February... 5,474 5,324 2473 2,851 719 1,633 459 149 161 140 86 oh 93 
March... .. 5,438 5,342 2,285 3,057 804 1,722 494 150 149 150 87 71 99 
Apri et 5701 5,644 2,288 3,356 812 2,014 481 158 149 | 165 90 69 105 
Vc heer: i i : 3,570 855 2,156 512 163 147 176 91 70 105 
dune. career 6,686 6,672 3,050 3,622 821 2.211 548 187 199 178 101 97 104 
Sd so oe es 7,827 7,801 4,159 3,642 813 2,172 612 219 
August 7,751 7,707 4,108 3,599 811 2,124 620 216 
September 8,637 8,591 4,529 4,062 820 2.546 655 241 
October 11,003 10,927 6,492 4.435 870 2,851 673 306 
November . . 8,991 8,942 5,122 3,820 859 2,325 601 251 
December .. 7,987 7,910 4,080 3,830 945 2,226 616 222 
1976: January... . 8,199 8,116 4,300 3,816 962 2,237 568 227 
February. . . 6,595 6,542 2,913 3,629 894 2,163 524 183 
March... .. 6,617 6,585 2,663 3,922 984 2,325 568 185 
‘Aprlseeees 6,620 6,562 2,546 4,016 962 2,449 545 184 
May... ... 6,588 6,573 2,668 3,905 1,012 2,247 584 184 
tires AMR: 7,313 7,294 3,356 3,938 968 2,296 623 204 
ESV! tare 7,708 7,669 3,963 3,706 969 
August 7,633 | 7/562 3,762 3/800 968 a i28 680 2 : 2 
September 8,115 8,060 4,192 3,868 927 2,250 649 226 
October 10,828 10,756 6,621 4,135 939 2526 627 301 
November 10,093 9.999 6,166 3/833 901 2,291 601 280 
December . . 8,751 8,608 4,787 3,821 939 2.223 604 241 
1977: January... . 8,053 7,950 4,335 3,615 
February ... 6,935 6,825 3,180 3,645 300 otet baa 191 
March. .... 7,233 7,110 3,159 3,951 982 2,309 620 
April gens: 6,854 6,788 2,996 3,792 996 2,161 584 190 
May See 6,497 6,459 2,456 4,004 1,042 2,326 582 181 
june tre atike 6,947 6,915 2,828 3,887 1,021 2,202 614 188 
Mulyeaeeernt 7,043 7,012 3,691 
August 7/651 7,603 3,590 teat oes asst ont nS 
September 18372 8,453 4,157 4,496 972 2,420 634 233 
ctober ( 11,367 6,824 4,543 979 5 
November 10,573 10,733 4 % one ae aw 
December .. 9,883 8,853 ‘78 4128 1 007 2480 $84 28 
1978: January... . 8,783 8,475 4 
February . 7,038 7,280 3210 4070 ‘Oa 2402 33 192 
Figen cam 7,407 7,256 2,402 4,854 K 4 
: i | 1,064 3,098 652 
April... .... 7,377 7,079 2,429 4,750 y ibe 
May ...... 7,730 8,012 3071 47 1,076 2,883 640 199 
; | i 794 1,108 4,941 
Nine vanre os 8,403 , ‘ 571 217 
8,339 3571 4,768 1,046 2,973 697 235 
ML Vin tetriete ce 7,417 7,342 
cat ey 7201 ates Perr 1,058 1,764 791 206 
September 10,457 10,229 5,414 4.815 von met Liss a 
October. . . . 13,224 12,949 7,299 5,650 1018 saa 4 on 
November . . 12,497 12/326 6,992 5,333 1043 3827 700 bond 
ecember . . 14,338 13,450 ; ; ’ " 709 345 
5,184 ac 1,117 3,310 732 292 


Footnotes giving source of data and descri 


following these tables, 


Ption of series appear in the section immediately 


tUnadjusted for seasonal variation, 


YEAR AND 
MONTH 
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GENERAL BUSINESS INDICATORS--INDUSTRIAL PRODUCTION 


INDEXES—UNADJUSTED FOR SEASONAL VARIATION ! 


By market groupings By industry groupings 


Manufacturing 


Final products 


Inter- i 
eile Materials patel pene sect 
Durable Nondurable | Equipment cradlcts apne sched 


consumer 


goods 


consumer 


goods 


1967 = 100 


| 


Se Ban ete 39.4 39.3 38.6 42.4 

wane ay 414 41.0 40.0 43.7 

ja SE oe ne 38.8 39.5 38.8 43.4 

NOCD Sete 44.9 44.9 43.7 49.6 

HORM Cx SO cisfath. = 48.7 48.1 47.2 49.1 

tv See 50.6 50.7 50.7 50.2 

ee 54.8 54.2 54.1 53.2 

DM a xin, « Gein *'s 51.9 51.9 51.3 52.9 

ROS ca < ave «& 58.5 56.8 55.4 59.0 

pt as 61.1 59.9 58.6 61.2 

[7 a ee ee 61.9 61.3 60.3 62.6 

Ce ge aaa 57.9 58.8 57.6 62.1 

Lo 64.8 64.6 63.2 68.1 

MOUS crabs Saataits + 66.2 66.4 65.3 70.7 

Oo See ee oe 66.7 67.1 65.8 72.2 

MBE. wc =<, Soh «5 72.2 72.4 71.4 7A 

Ce eee 76.5 76.4 75.5 81.3 

JU! Se ee ae 81.7 80.9 79.7 85.9 

Tis ss eines 89.8 88.2 87.6 92.6 

re cree 97.8 96.0 95.9 97.3 

oT Soe 100.0 100.0 100.0 100.0 

a oe 106.3 106.2 106.2 105.9 

i Se oe 111,41 110.3 109.6 109.8 

(a ee ee 107.8 106.9 105.3 109.0 

OMe 6 wie ec mies 109.6 108.5 106.3 114.7 

ol ie 119.7 118.0 115.7 124.4 

Nn ee 129.8 127.1 124.4 131.5 

PRE 6 ofc ace wie» 129.3 127.3 125.1 128.9 

i), a ea 117.8 119.3 118.2 124.0 

ou. SaaS 130.5 129.7 127.6 137.1 

ut Me 138.2 137.9 135.9 143.5 

pt a a 146.1 144.8 142.2 149.1 
eee a 

1975: January... 111.8 111.6 111.7 112.2 

February . 113.0 113.8 113.5 115.6 

March..... 111.8 113.0 112.6 115.4 

OO ee 113.0 114.8 114.1 118.6 

May «22-2 113.8 115.7 114.9 119.5 

PUNE 2, atte 119.2 122.2 121.6 128.8 

NY aia 114.5 117.9 116.4 122.4 

August . 121.4 123.9 122.0 130.8 

September 125.9 128.8 127.6 137.2 

October. . 125.4 126.7 125.1 144.9 

November 123.8 124.0 122.2 130.4 

December 119.8 118.7 117.2 122.6 

1976: January... - 122.4 121.3 120.3 128.1 

February 128.7 127.7 126.4 135.6 

March.....- 129.1 127.3 125.7 134.6 

April. ....- 129.1 127.3 125.1 134.8 

MOY .iwres 130.5 128.6 126.5 136.6 

SONG vi wie > 134.0 133.1 131.1 142.0 

SAY a.c5% « 127.2 127.3 124.5 132.3 

August 132.5 132.2 129.6 140.4 

September 135.1 136.0 133.5 145.0 

October 1344.8 135.0 132.7 144.4 

November 133.0 132.4 130.4 139.2 

December 129.1 127.6 125.8 132.1 

1977: January.... 130.0 129.3 128.2 136.8 

February 134.7 133.7 132.8 142.2 

March. 2a 136.6 134.9 133.6 143.8 

Agr. #3 s 137.1 135.6 133.9 143.3 

May. 2 ass « 138.3 136.7 134.6 143.9 

WU shales 142.6 142.6 140.9 161.6 

duly te ae « 135.3 136.2 133.8 142.0 

‘August 139.6 140.8 137.8 148.1 

September 143.5 145.9 143.8 154.7 

October. 143.9 144.9 142.7 154.6 

November 140.4 139.7 137.2 145.9 

December 135.8 134.2 131.8 137.2 

: 135.7 133.9 131.8 138.2 

Jeol erall he 140.5 139.3 137.4 145.2 

142.4 141.4 139.4 146.9 

145.3 143.7 141.5 150.1 

144.9 142.5 139.7 146.8 

149.8 148.6 145.9 153.8 

142.9 142.3 139.1 144.1 

148.2 148.0 144.8 152.5 

153.0 153.8 151.6 160.5 

153.4 152.6 150.2 158.4 

150.5 148.0 145.2 160.3 

147.1 142.9 140.0 142.3 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 


* Monthly data prior to 1975 are shown on p. 183, 
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GENERAL BUSINESS INDICATORS--INDUSTRIAL PRODUCTION--Con. 


INDEXES-MONTHLY DATA ADJUSTED FOR SEASONAL VARIATION ! 
By market groupings 


Products 
Final products 
Consumer goods 
YEAR AND Durable consumer goods Nondurable re 
Pe eg se se 
Total Non- 
Total Autos Total || Clothing — 
Total and 2 Total foods food 
Total ee Total 

utility i and staples 

vehicles tobacco 
* * * 

1967 = 100 
‘ip TT | T aii ai i 
39.4 39.3 38.6 42.4 40.1 AG: SHINee 37.3 46.8 43.4 59.2 395 
40. 43.7 418 Pre | eee 42.3 46.0 44.6 61.8 40.3 

41.1 41.0 0.0 : “as oi 
38.8 39.5 38.8 43.4 39.6 THOS ce 54.2 34.3 45.0 

F950 aia sac Sys 44.9 44.9 43.7 49.6 53.0 oe eeeeare 70.9 40.6 49.9 47.9 54.5 48.8 66.6 442 

LOB conte 48.7 48.1 47.2 49.1 46.0 523 IWheeavec 58.2 40.1 43.0 38.4 46.3 50.5 648 469 

ore Renee 50.6 50.7 50.7 50.2 aaGa ll 7AM lee es 48.5 39.7 43.0 37.1 49.1 525 68.1 48.6 

TORS Siac cate 54.8 54.2 54.1 53.2 52.2 BEB heed 68.5 43.5 48.6 45.0 50.8 53.9 69.3 50.1 

HOGA Sy. cc ehsis 51.9 51.9 51.3 52.9 48.4 55.4 |l....... 62.0 42.7 44.9 40.2 54.3 54.6 67.3 51.6 

TOBE HS «<1 ce 58.5 56.8 55.4 59.0 59.5 736% Hee eee, g85.| 49.9 53.0 46.2 63.1 58.8 73.9 55.2 

{S6GHa ee 61.1 59.9 58.6 61.2 57.8 60.6. |i... 63.5 51.7 55.7 49.9 65.3 62.6 75.8 59.4 

oe eee 61.9 61.3 60.3 62.6 87.7 635 Hhacwec 66.3 54.4 54.5 465 65.9 64.6 75.7 61.9 : 

LOSRI ce a 57.9 58.8 57.6 62.1 51.3 ae) | See 45.4 55.3 51.4 44.3 64.1 66.5 745 es || 74.1 553 

on ho eens 8 64.8 64.6 63.2 68.1 60.6 bape Wena 61.0 62.2 59.0 53.3 728 4 15 68. E 

} 

{9800 Scho. Nac 66.2 66.4 65.3 70.7 64.0 726 Nee 75.4 61.9 59.4 525 69.5 73.4 81.2 5 798 635 

Welhere ee 66.7 67.1 65.8 72.2 63.1 BE Taitens ae 64.0 64.6 61.3 54.9 68.1 758 826 742 || 819 66.8 

W962. ho isles cee 72.2 72.4 71.4 77.1 71.3 SO: wisi ye 82.1 70.5 66.5 60.7 76.2 79.3 j 86.1 777 | B44 7i2 

NESE Oca 76.5 76.4 75.5 81.3 174 PE LAN| ete tease 91.4 74.6 18 66.5 81.8 829 || 89.0 gis || 87.3 758 

ir aR ae 81.7 80.9 79.7 85.9 83.2 OTM ees 92.9 83.3 78.4 74.5 a92 | 870 || 924 57 || 912 80.4 

pt ae ok 89.8 88.2 87.6 92.6 (res Nahe ||| Wo enee 121.0 91.2 88.9 87.6 96.2 90.7 96.9 g9.3 || 933 855 

’ 

OGM RS Sh 97.8 96.0 95.9 97.3 || 1032 || 1128 |[...2.:: 116.1 98.7 97.9 999 | 1020 95.1 98.9 942 || 964} 921 

BETIS case eee 100.0 || 100.0 || 100.0 |} 100.0 || 100.0 || 100.0 || 1000 | 100.0} 1000 | 1000 || 1000 99.9 | 1000 || 1000 | 1000 || 1000 | 1000 

ADES PR os ccreteot 106.3 |} 106.2 || 106.2 || 105.9 || 111.1 || 1194 || 1218 | 1209] 1133 | 1064 |! 1035 | 1105 | 1039 || 1037 | 1040 || 1024 | 1059 

ics oe eee 111.1 || 110.3 || 109.6 || 1008 |} 1150 || 1181 || 1159 | 1138 | 1239 | 1132/1] 1075 | 1162 | 1077 || 1056 | 1083 || 1053 | 1118 

| | 

TO7OR Oe 107.8 |} 106.9 || 105.3 || 109.0 || 106.1 98.8 89.7 66 | 121.7 | 1102 || 1034 | 1145 | 1101 || 1020 | 1124 || 1083 | 1974 

Ab sone a 109.6 |} 108.5 || 106.3 || 114.7 || 1188 || 1244 || 1203 | 1160] 1348 | 1156 || 111.6 | 1238 | 1131 || 1032 | 1158 || 1118 | 1203 

Tie eee 119.7 |] 118.0 || 115.7 || 1244 || 1338 || 141.4 || 1367 | 1286] 1534 | 1295 || 1254 | 1434 | 1206 || 1129 | 1228 || 1160 | 1307 

rch adeeehen 129.8 || 127.1 |} 124.4 || 131.5 || 1462 || 1530 || 149.7 | 1383} 1613 | 1425 || 1391 | 1549 | 1256 || 1202 | 1272 || 1201 | 1354 

AGUAMeee sted 129.3: |} 127.3 || 125.1 |] 1289 || 135.3 |} 1328 || 1210 | 1079] 1626 | 1368 || 1270 | 1452 | 1263 || 117.1 | 1289 || 1227 | 1361 

: 

AO7G<e esc a 1178 || 119.3 || 118.2 |} 124.0 || 1214 |} 1258 || 1137 | 1011] 1566 | 1188 98.0 | 1268 | 125.1 || 1116 | 1288 || 1228 | 1368 

19760 ek 130.5 |} 129.7 || 127.6 || 137.1 || 141.9 || 155.7 || 1498 | 1321] 1705 | 1341 || 1146 | 1466 | 1352 || 1266 | 1376 || 1315 | 1446 

OTF Mine ome heey 138.2 || 137.9 || 135.9 || 1453 || 154.0 || 1756 || 1693 | 1484 | 1918 | 1419 || 1278 | 1553 | 1419 || 1318 | 1447 || 1365 | 1541 

AOTRIEE oo oe 146.1 || 144.8 || 1422 || 1491 |] 159.2 |} 1799 || 1725 | 1486] 1985 | 147.7 || 1333 | 1642 | 1451 | 1311 | 1489 || 1406 | 1585 

7 | ; 

1975: January....| 115.2 || 1162 || 115.2 || 117.0 || 106.2 98.6 79.8 71.4 | 1465 | 1104 8.2 | 1087 | 1213 || 1005 | 1270 || 1180 | 41375 
February 112.7 || 1144 |] 1135 || 116.1 || 1045 95.6 76.7 66.1 | 1435 | 109.7 874 | 111.4 | 1207 || 1015 | 1260 || 1184 | 1348 
March... 114.7 || 113.9 |} 113.4 |} 117.0 || 108.1 || 108.4 94.8 85.2 | 1431 | 108.0 80.6 | 1125 | 1205 || 1022 | 1256 || 1185 | 1338 
Abi: sone 112.6 |} 115.2 |} 114.7 |} 119.0 || 114.9 || 118.1 || 104.9 94.3 | 151.4 | 1132 964 | 1144 | 1207 || 1051 | 1250 || 1189 | 1321 
May case 113.7 || 1162 || 115.6 || 1204 || 117.9 || 1224 || 108.9 97.1 | 1566 | 115.5 969 | 1206 | 1214 || 1063 | 1257 || 11999 | 1324 
ieee 116.4 || 1188 |! 118.2 || 124.3 |] 1214 || 1289 || 1162 | 1025] 161.1 | 117.3 966 | 1239 | 1255 || 1100 | 1208 || 1239 | 1367 
July... 118.4 || 1209 || 119.7 || 1266 |} 1266 |] 137.0 || 1276 | 1142] 1605 | 120.8 
August . 121.0 || 1223 |] 120.8 || 1275 || 129.2 || 130.1 130.2 | 1163] 1618 | 1235 1058 1383 1289 1178 12a 28 4 
September 122.1 || 1228 || 121.6 |) 120.0 |) 1322 || 1421 || 1339 | 1185 | 1627 | 1267 || 1070 | 1411 | 1276 || 1168 | 1307 || 1282 | 1371 
October. 122.2 || 122.4 || 1209 |} 128.7 || 131.9 || 1408 || 1336 | 1191 | 1590 | 127.0 || 1053 | 1419 | 1274 || 1204 | 1293 || 1283 | 1388 
November 123.5 || 1238 || 122.3 |} 131.1 || 1326 || 1432 || 1347 | 1209 | 1649 | 1265 || 1009 | 1447 | 1306 || 1232 | 1325 || 12786 | 1382 
December 124.4 || 1249 || 1235 || 1323 |} 134.0 |] 147.7 |} 140.0 | 1228 | 167 126. A! 

i ‘ } ; ‘0 26.4 |} 101.1 | 1420 | 1315 || 1239 | 1336 || 1272 | 141.0 

1976: January....| 126.1 || 1261 || 124.3 || 193.1 || 138. 
iat za. || i278 || 1258 || i360 || 1387 || toe || taza | wer] irr | iat |] tee | MSS] $2 |] B89] wee |] wer | re 
March... . 128.7 |) 128.0 || 126.1 || 135.5 || 141.0 |} 156.2 || 1489 | 1330 | 1747 | 1324 || 1133 | 1454 | 1333 || 1270 | 1380 || 1286) 1424 
April... ..- 129.0 || 128.4 |) 1265 |] 136.2 || 141.7 || 1568 || 1524 | 1346] 1681 | 13321! 1151 | 1464 
May... 130.1 |] 1200 || 127.1 || 137.4 || 1429 1544 || 1630 | 1941 | 1681 | taas || 1195 | tea | ton 130.2 1380 1309 1421 

JONG! ones : 129.5 || 127.6 || 1375 || 142.8 || 157.2 || 1560 | 1368] 1605 | 1347 || 1141 1454 | 136.4 || 1281 13 
: i x 75 || 1315 | 1444 
ieee 131.2 |} 130.1 || 1284 |] 197. 1 | 
avout ---.| 1320 | 1208 |] 12a || tare |] 14a0 || teaa || iser | tse0| toes | see || HOS | MSS | WS4]] Sz] 2 |] we | as 
ptember... | 131.3 |} 130.0 || 127.6 || 1368 || 1393 || 1484 || 1394 | 4214] 1710 | 13421) 414. 1 3 || 
Omober....| 1313 || 1302 || i279 || dare || ieee || aca] Wee] ae |e : 2 | 1473 | #1368 || 1245 | 1389 || 1333 | 153 
i 1 : i 0 | 1344 || 1157 | 1488 | 1366 || 1276 | 1301 
November ..| 132.6 || 132.1 || 130.1 || 1304 || 1449 || 1624 || 1644 | 1388 , anh Mit ey 
} F j 182.6 | 135.1 || 1162 | 1478 | 1373 || 1260 
December . . 4 K . 7 140.4 1335 148.3 
1938 |] 1835 || 131.7 |} 1414 || 160.6 |) 179.0 || 1776 | 1672 | 16265 | 1947 || 1114 | 1473 | 1377 || 1208 | 107 || 1921 | teen 
1977: January....| 133.7 || 134.1 || 1320 |] 141.4 || 146.4 
February 1345 || 1344 || taz6 || 1421 || tase || teas 1622 1324 188.3 1381 i181 108 140.1 1st 1424 13980 1522 
arch... .. 136.3 |} 136.7 || 134.1 || 144.5 || 153.0 || 1792 || 1746 | 1543 1908 ¢ : ; 
me tart {| dees || dott || M448 |] M30 |] 1792 || 78 ; 138.3 |} 1226 | 1487 | 141.1 |] 1318 | 1436 || 1361 | 1523 
: j 1495 | 1888 | 1398 || 1248 | 1506 | 14 
May ...... 138.0 || 137.4 || 136.7 || 1452 || 1631 || 1743 || 1671 CH tan bas oe 
: } ; : 1485 | 1924 | 1413 || 1299 | 1522 4 
lindane, 138.9 |} 138.4 || 136.7 || 146.3 || 1663 || 181.7 || 1770 | 156 ; ae tana 1 
F r : F 8 | 1936 | 1420 || 1314 | 1545 | 1423 || 1326 | 1450 || 1376 | 1537 
ily sae 139.0 |} 138.9 || 197.2 || 1468 || 157.7 || 4 
August... | 130.3 || 1303 || 1373 || 1485 || ie60 || tee 724 160.8 wie | 132 || isee | tees | MBS |] 82 | MSs |] sz | tees 
September... | 139.6 || 139.7 || 137.6 || 1464 || 1567 || 1784 || 1730 | 180.2 | 1919 S\| wer | see | 2] 82] Se || eee 
October. -.- | 140.1 || 198.7 || 1375 || 147.1 || 1578 |] 1814 || 1771 | 139 | to2a | taae || tage | (OB2 | M23 |] 1822 | 461 || 1385 | 1881 
November ..| 140.3 |! 138.7 || 1372 || 1466 || 1683 || 1762 || 1083 | i474 | e298 | aon |] toed vous | vee || tit | seam || tea] sens 
ecember ..| 140.5 || 1402 || 137.6 || 146.2 || 1568 Tah) eo |) Sra") eee 
ae 5 1740 |) 166.3 | 1435 | 1938 | 1466 || 1349 | 1606 | 1423 || 1287 | 1461 || 1383 | 1681 
: January... . ‘ } 136.0 |} 143.2 
ee, 1403 || 1400 || 1373 || tas bet me ioe es 188.8 141.8 120.8 159.1 141.5 124.2 146.3 137.7 156.3 
Merch... 421 || 142.1 || 1309 || tare || tere || ieee || 1838 | 1348 | wor | 1445 || 3x6 | 1607 | 427 || 1270 | 1408 || 1307 | is62 
Ae habe 1444 || t4aa || sare || iaas || teze || race || igeo | i428 | 1903 | 1471 || 1943 | ter2 | saa || i298 | ta72 || i202 | tees 
May ...... 1448 || 1438 || 141.4 || 1400 || 1602 || 181.2 || 1754 | 615 | tees | tape || oo | tro | 1443 |) 1314 | 1478 || 1407 | 1583 
ting ieaevsald 146.1 |} 1446 |) 1421 |] 1493 || 161.1 |] 1816 || 1745 | i601 | tone | tape || tage | 142 | M448 || 1908 | 1484 || 1405 | 1578 
a PE le call es : y 149.6 || 140.1 | 1668 | 1445 || 131.1 | 1483 || 1400 | 1879 
seeaes : \ ‘ } 162.1 |} 183.8 || 176, 

August 148.0 || 1466 || 1442 || 1606 || 1615 || ta35 || 1749 | tor | soe2 | {$00 || 1988 | 1682 | 1449 || 1904 | s480 || 141.1 | 1580 
Baseaitae 143.6 || 1480 || teas || ios || ieee |] 1835 t 2 | 206.5 | 149.2 || 1324 | 1671 | 1463 || 1333 | 1409 || 141.9 | 1602 
as 149.7 || 1475 || 1451 || te12 || teze || tere || 1202] M442] 2037 | 1409 || 1382 | 1679 | 1470 || 1360 | $503 || tare | tone 
Novecies 160.6 || 1480 |! 1453 || i513 || tez0 || toon || (ek | 1847 | 2063 | 14a6 || 1323 | 1653 | 1486 || i326 | i808 || tara | tors 
December 618 |} 1400 |} 1461 || 1618 || 1618 || 1869 || 1792 B19 | 3088 | 1477 || tape | ieag | MSZ |] 1324 | tos |] 417 | rer 

i i 147.7 || 1208 | 1643 | 147.3 || 1322 | 1815 || 1432 | 1612 


Footnotes giving source of data and descri 
following these tables. 


Ption of series appear in the section immediately 


* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 183 and 184 


YEAR AND 
MONTH 


1976: January. .-- 


1977: January... . 


1978: January.... 


August ... 
September. . 
October. ... 
November .. 
December .. 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section im 


following these tables. 


Total 
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Final products 


Building 
Total? and 
mining 


Equipment 


Manu- 
facturing 


By market groupings 
Products 


Business equipment 
Industrial 


Commercial, transit, farm 


Nw: 


Nwwo> 


161.7 
163.4 
163.8 
164.8 
165.0 
166.8 


mediately 


Commercial Transit 

45.3 43.6 
51.2 50.4 

53.5 56.1 
52.2 55.2 

56.4 59.3 
59.8 61.5 
66.0 67.4 
77.8 775 
94.6 94.5 
100.0 100.0 
110.7 110.2 
122.5 131.2 
116.5 130.5 
115.4 131.8 
131.2 153.6 
149.3 175.9 
156.7 182.4 
136.3 157.8 
146.8 178.7 
162.5 197.8 
177.2 212.0 
141.2 161.9 
136.8 158.5 
131.7 152.4 
132.5 151.5 
133.6 153.2 
133.9 153.9 
135.8 157.8 
139.1 161.8 
137.8 160.4 
136.4 158.5 
137.2 159.5 
139.7 164.4 
139.2 164.3 
143.1 169.6 
144.2 171.6 
144.0 172.8 
144.5 174.6 
146.7 177.3 
149.6 182.4 
150.7 182.4 
145.9 183.0 
144.4 185.0 
152.6 187.9 
155.5 191.5 
156.6 192.2 
156.7 192.8 
157.1 193.0 
160.7 196.5 
161.8 197.4 
162.7 197.6 
163.6 196.3 
165.3 199.1 
166.6 200.7 
166.0 200.4 
165.5 202.4 
167.5 204.2 
164.1 203.1 
167.5 205.2 
171.1 205.9 
174.1 207.1 
173.7 207.6 
176.2 211.6 
178.8 214.4 
181.2 215.3 
182.5 217.6 
184.1 218.2 
185.0 2178 
188.0 218.7 


* Monthly data prior to 1975 are shown on p. 185. 
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Intermediate products 
Con- 
Total struction 
supplies 
63.0 68.1 | 
69.5 || 76.3 | 
70.0 745 | 
71.4 752 | 
75.7 79.7 
73.9 83.4 
85.2 88.5 
90.6 93.9 | 
96.2 9739 | 
100.0 100.0 | 
106.3 106.6 
112.9 112.3 
112.9 | 111.0 | 
116.7 1168 | 
126.5 128.4 
137.2 139.8 
135.3 || 134.5 
123.1 116.3 
137.2 132.6 
145.1 140.6 
154.1 || 151.7 
4) — 
119.5 111.5 
117.9 111.2 
115.9 109.4 
116.9 110.2 
118.1 111.4 | 
120.8 | 1126 | 
125.0 || 116.8 
127.9 121.3 
127.6 |, 122.3 
128.0 122.7 
129.3 123.1 | 
129.9 124.1 
133.1 127.2 
135.1 130.2 | 
134.9 129.7 | 
135.7 130.6 
135.9 132.1 
136.6 132.9 
137.7 133.9 | 
138.4 134.9 
139.2 134.1 
139.0 134.6 
139.4 135.2 
140.1 134.9 | 
141.6 134.7 
140.8 134.6 
141.6 136.3 
142.1 137.0 
143.7 138.7 
144.8 139.4 
145.3 141.0 
147.0 143.2 
147.4 144.0 
148.0 145.0 
148.7 145.8 
149.8 147.5 
150.5 148.3 
150.2 147.3 
150.4 146.9 
152.0 148.9 
152.4 149.9 
154.0 151.5 
154.7 152.4 
155.6 153.8 
155.6 153.5 
156.4 154.5 
157.8 156.1 
159.9 158.3 


FS Fa 
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GENERAL BUSINESS INDICATORS--INDUSTRIAL PRODUCTION--Con. 


INDEXES—MONTHLY DATA ADJUSTED FOR SEASONAL VARIATION 1 


By market groupings By industry groupings 


Materials Mining and utilities 
Durable goods materials ppc ecae Mining 
YEAR AND i i 
MONTH Oil and gas extraction 
Textile 
a Energy 
Total Durable 2 paper , 
r t | 
Total? || consumer ppc ' Total 2 and ida Coal 
parts Us chemical Total ? 
materials 
* LS =o 
it 1967 = 100 
| Sa 7 
fOA7 a Mere eee 39.5 38.3 | 44.5 50. Ie seatee S18 Were 39.8 61.3 70.6 131.0 ane |p sapere. 42.3 
SARC Se 5 Sek 412 39.4 47.8 Said || See Said || ec aee 42.6 64.4 72.8 125.1 BREA esac 46.0 
(GAO ok athe 37.6 35.3 50.7 DiS aca SoA) eee. 40.1 57.1 65.4 92.3 rts) ie 44.5 
1250 45.0 44.4 68.2 OBB sieves BB Wisse 45.1 63.8 75.4 106.2 56.3 || . : 50.9 
106] tes oagnctaee 49.8 50.5 63.4 E84) teeees AGT Sascha 50.1 70.0 81.1 109.0 63 ar 
9 | epee 55.6 
cy ee ee 50.5 51.6 59.5 Al'3 ees AT: naga 51.3 69.4 74.8 95.0 4 | sees 58.0 
re Fe een 56.1 60.3 76.2 AB'O> |) Wes eee 437) | osene 53.8 71.2 80.5 90.5 oy | Soe 59.6 
1064 Ren cc kee 51.8 52.0 64.1 41.2 45.9 43.5 63.3 54.8 69.9 73.4 77.2 69.3 60.0 
O56 ae <i caiee 61.3 63.7 84.4 45.0 52.5 50.6 71.3 61.2 77.9 91.1 89.8 75.8 
1956 ee 628 63.9 75.0 49.9 54.9 53.0 75.4 65.4 82.0 95.2 97.3 79.1 69.4 
Loss a SRE 62.8 63.8 77.2 49.9 54.7 52.8 76.2 67.1 82.1 102.0 95.3 78.8 68.7 
DR Eee eed eRe 56.5 53.7 61.0 417 54.4 52.1 70.7 64.9 75.3 88.9 80.0 74.0 68.0 
eg yeen tet ors 65.2 64.0 76.2 50.2 62.1 60.6 74.8 69.3 78.7 85.6 79.7 78.7 732 
1 ROPER poet oe 66.1 64.8 78.4 49.9 63.2 61.6 75.9 
; } . 72.2 80.3 111.5 79.2 77.9 74.9 
eel een aloo are tea 66.2 63.3 69.7 50.8 65.8 64.1 76.4 74.2 80.8 102.8 76.5 79.8 76.7 
el a 72.1 70.4 81.0 57.7 71.3 70.4 79.0 77.8 83.1 104.8 79.1 819 79.4 
1963.6, 767 75.1 85.9 62.1 75.6 75.3 83.7 82.0 86.4 103.3 85.8 85.1 83.4 
Fae 82.9 81.9 89.1 68.5 82.2 82.5 87.1 86.9 89.9 1123 89.9 | 87.6 88.6 
ASCE ta eS 92.4 93.8 106.9 83.0 90.3 91.3 91.1 91.1 
k i i 93.2 114.8 93.8 90.5 
1968........ 100.7 103.3 109.9 98.3 97.5 98.9 96.9 96.9 98.2 120.4 97.2 95.3 1024 
1967... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1968. ss... +. 106.5 106.2 113.9 101.0 108.8 110.1 104.6 106.2 104.2 111.0 98.2 104.6 102.9 
Sh oa oe 112.5 112.1 114 109.6 115.7 118.0 109.2 112.5 108.3 125.1 101.1 108.3 103.4 
AO7Oter es ace 109.2 103.8 92.5 102.9 115.4 117.0 114.4 118.0 "1 06.2 
i 2 22 131.9 108.0 111.6 
1971 eee se 111.3 104.9 107.3 99.9 120.2 123.1 115.4 119.5 109.8 120.6 99.2 110.9 1084 
1972... sss. 122.3 117.7 118.4 114.7 132.9 137.1 120.3 125.5 113.1 || 1188 106.0 113.6 113.2 
O73... 133.9 134.6 130.5 141.8 142.2 147.8 121.9 129.2 114.7 130.2 104.8 113.7 119.2 
STAC te 132.4 132.7 117.5 146.5 142.6 148.0 119.2 128.7 115.3 125.6 106.4 1144 121.5 
{S7e Pcl hee ee 115.5 109.1 97.7 118.9 126.6 129.0 117.2 128 
i i 5 1128 115.8 113.4 W 
lig er ieee 131.7 128.0 123.6 137.2 147.8 152.5 120.7 131.9 114.2 112.8 1 a bee 
1977 ane 138.6 136.1 133.3 147.3 155.6 160.8 123.5 136.3 118.2 105.5 wis 1100 1288 
SN aoe 148.3 Jeall 140.8 166.5 | 165.6 171.8 125.3 141.7 124.0 121.0 114.7 124.6 ist 
1975: -January.. . . 113.7 110.6 87.4 126.5 116.6 117.8 117.7 128.2 I 
! ; : 113.8 126.9 113.1 
February 110.1 105.3 80.2 120.6 113.9 115.1 117.0 128.8 114.1 123.8 1125 s8 ies 
March...» 108.3 103.0 83.2 8.1 110.8 111.3 118.0 129.3 113.7 118.1 108.7 1155 10n4 
Bee ; 115.2 115.4 114.8 127.3 112.9 121.6 104.4 Y 
May... 1098 102.8 13 14. 118.7 119.7 115.3 127.3 111.8 110.7 110 a7 1028 
Hee ane i 0 123.2 125.7 119 1 
iE 2 29.7 113.3 1119 122.4 1144 99.3 
tity eet dee 114.5 107.3 99.2 114.8 127.1 128.6 116.5 127.2 
: 110.8 107.0 
Aug ' 1180 129 108.7 117.4 131.6 134.3 118.3 129.0 111.6 115.0 1120 1124 103.9 
* i i i I 138.8 142.9 114.5 127.2 111.6 113.5 ; 
October... 1220 1146 107.2 120.6 140.3 144.9 117.0 127.9 1138 112.5 122 Hat ives 
3: é f f ; 1.3 146.2 119.7 130.5 114, 1 ‘ ; 
December .. 123.3 115.5 111.6 123.9 142.6 147.9 118.7 129.2 1120 1179 1009 a1 18 
1976: January... . 126.0 119.2 114.3 127.6 143.8 148 
: : i i 0 120.2 131.4 114. 
February «« 128.6 123.3 119.4 130.4 146.2 151.0 119.7 130.9 133 1212 a8 1tt a8 1183 
ite ] 124.6 120.4 132.5 148.0 153.9 120.1 130.6 112.9 121. : i r} Her 
Morita stats 130.0 125.4 120.6 132.8 : ms a — as 
May ...... 131.7 128.5 124.6 137.5 1475 1617 1188 1308 Wt me ian sean 4 renee 
5 5 1 113.1 ; : 
Nina ee 132.7 129.4 126.3 138.9 148.2 153.0 121.4 131.3 113.9 1308 128 "13 sa i188 
July 133.0 131.3 126.6 140.1 146.9 
: 151.1 119.9 130.8 112.7 
August 134.2 || 1325 || 128.1 141.3 | 1482 || 1524 | 1209 | 1321 114.1 wea | 1198 122 = ey 
ptember 133.3 130.7 125.6 140.7 149.1 153.4 120.2 1 2 ane vee or abe 
October. 133.0 129.8 121.6 141.3 149.2 154.0 120.5 1333 1188 1263 1987 28 ore ey 
lovember .. 5 130.1 127.4 141.4 149.2 153.9 ' ced as ~bees 
I cg _ 130.1 1274 1414 149. i 122.4 134.6 115.9 124.4 122.4 113.1 91.1 1208 
eis a 48.5 153.2 123.2 135.2 116.6 126.7 121.4 114.0 91.0 120.0 
: January.... 3 129.8 125.4 140.2 148.0 152.8 122.9 
bp A ® b 135.8 1144 
February vs 1348 1208 126.1 142.8 1828 186.6 122.1 135.6 116.8 i708 107.8 We. ; iat 
¢ . : . y i i 8 122.3 136.7 119. 3 : . 
April vies 137.8 136.3 1305 145.1 155.3 161.0 121.9 135.4 119.2 1287 iad 1188 or 
May es 138.9 136.6 32.4 146.2 156.1 162.0 123.0 136.2 119.2 120.5 124.7 132 
ae i 135.2 146.5 155.9 161.8 123.7 136.6 120.0 121.4 130.5 Ww 14 
1234 
dalyaare Moe 139.2 136.7 135.8 147.6 156.0 
: K 161.2 124.3 137.2 " 
August cee 139.1 1365 136.5 148.4 156.8 162.1 123.6 135.2 1188 rr iWe8 Wat age 
September. 138.4 136.3 149.3 157.3 162.7 124.8 137.0 118.9 71.3 1303 io ep 
Seeds 1385 136 8 150.9 156.8 163.0 125.7 137.7 120.3 80.1 142.5 was 4 
ae 1300 151.4 158.1 162.8 125.7 137.8 120.9 84.9 146 el 
¥ 137.2 154.4 157.9 163.0 120.4 136.0 114.9 104.3 707 ze tore 
127.0 
978 et he : 1407 135.1 156.0 158.7 165.3 121.3 136.1 114.5 121.4 51.2 1 
cre 5 107 1325 154.0 161.0 166.7 117.9 136.9 114.4 120.8 53.0 1208 we 
pet jae: ait}, 1887 | eae | sean 168.9 119.0 137.9 119.5 127.4 74.3 1343 ein 
ran: eg 1380 161.8 164.6 169.9 123.4 141.1 125.5 122.2 129.2 re ane 
Bea ree! 361 i 164.8 170.3 126.2 142.1 126.5 120.1 131.1 ys 
165.7 166.3 172.3 127.6 143.1 127.4 121.0 136.0 102 1308 
CY ar opines ‘ 
rie ae RCE in oe 164.5 171.3 127.7 143.6 127.1 117.0 133.1 
ae isa || iver | door | fee || OZ] ws] Maz |] ez || reo | asa] zea 1321 
; ‘ 6 . 
Getober. .. 185.6 147.0 172.9 168.8 175.3 128.6 1448 1279 12241 1418 1388 ey ? 
‘See | 
\ k 178.9 128.8 145.0 127.4 123.8 1388 
; 144.7 123.8 1 


Footnotes giving source of data and description of series i ion i i 
ihcwn atom tonic ies appear in the section immediately * Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 185 and 186. 
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INDEXES—MONTHLY DATA ADJUSTED FOR SEASONAL VARIATION! 


By industry groupings 


won 


eee Dertentiy eee 
MONTH Foods 
Sate? ? Total | | Tobacco Textile Apparel Paper 
Meat Dairy pokes) | eee products _ 
Totsi2 Beverages products | products 
* * 
| Ss ee 


1967 = 100 
T 
0. ae 20.1 3.4 41 
ise Ber senns- s+ mi 20.4 “13 ss Le | ae Oe | ree ea 536 | 78 23.1 
Beinn o> naar’ me ohne tases fo ete 5 40.2 
337 42.0 =" | eee r) Scat) acess. k 67.29 | 52.9 | 59.7 5 
Bn So es 22 
pee. ----->--- 4 “6.0 “07 879 || eevee | veeeeeees 63.8 | 60.2 64.3 46.3 
= ela ms <a8 “a3 SOD |) cesses | seesesess 729 59.6 631 | 49.1 
ee x65 55.2 S12 “ry pers of Jean 133 | B06 a2 Bit 
| REARS Y 39.3 515 51.8 627 64.4 712 | 56.7 66.4 50.7 
cs oda a 43.9 414 582 57.2 66.3 
t 70.1 1 
= Maine wh 482 45.0 605 60.1 70.1 75.1 ea5 762 ona | or oot 
SET.------ += 515 48.2 612 61.1 71.1 73.0 64.0 | 788 | 63.3 | 749 59.1 
1958.2. 539 50.3 57.0 61.6 729 728 65.7 84.7 728 535 
_ Seat 53.3 555 642 67.7 765 79.3 695 | 88.5 
aa 63.4 59.4 4 69.3 78.6 80.4 
63.6 
1961 Se oe. 67.0 632 65 715 8039 82.7 717 ona 
fend. -...---... 72.0 631 715 758 834 836 745 945 | 
969. 77.0 733 758 80.0 86.4 82.0 79.0 97.4 | 
a a3.6 73.6 81.0 85.2 90.4 $25 B45 285 
ae 88.7 85.5 90.9 92.4 89.2 88.8 99 
5 
1966 - Saeko’ 5 326 96.7 96.0 94.0 95.9 995 
aie 100.0 100.0 100.0 100.0 || 1000 100.0 100.0 
> Gane 108.4 109.7 106.2 102.6 101.7 108.0 100.1 
| 117.3 119.7 1115 106.1 102.8 113.7 97.4 
yoas || 1065 119.4 1015 
1128 1122 127.0 1005 
1168 109.2 1332 105.7 
120.9 103.2 139.2 1123 
124.0 110.1 143.0 109.8 
123.4 102.6 1458 111.8 
1330 1112 157.0 1169 
1388 1139 168.2 1128 
1427 113.8 180.1 118.3 
1178 106.2 1447 105.4 
1173 107.9 139.7 103.3 
116.6 102.8 134.0 105.7 
1202 108.0 140.3 118.2 
121.1 97.9 144.1 106.9 
124.3 101.7 147.6 109.9 
1254 101.1 151.3 114.1 
1288 99.6 149.3 1105 
126.2 102.3 148.4 114.1 
126.4 93.8 144.3 113.9 | 
1288 1015 1518 1185 
1285 104.1 153.0 116.0 
130.1 105.1 152.4 118.2 
130.6 105.4 158.1 116.9 
129.4 1115 146.8 119.3 
1299 107.3 150.9 118.9 
1318 107.2 155.4 117.4 
1324 108.7 155.1 117.6 
134.9 110.7 | 159.0 114.0 
134.9 1158 1618 114.7 
135.3 116.0 162.7 114.3 
136.3 1168 164.2 117.1 
135.3 115.1 159.1 115.9 
133.4 112.6 157.4 116.2 
136.0 110.4 160.1 114.9 
136.5 114.0 161.8 114.0 
138.1 116.1 172.6 104.1 
139.2 1138 171.9 4121 
139.2 115.3 1703 108.2 
139.3 116.1 166.8 1135 
139.0 112.8 168.2 114.0 | 
139.5 1144 166.4 115.0 
138.9 1145 166.4 113.2 
139.2 1128 169.5 113.2 
139.5 1138 171.3 114.7 
139.9 1123 171.1 116.0 
139.7 111.2 172.7 112.5 
140.6 1144 176.0 116.0 
141.4 111.0 1758 117.2 
143.1 116.0 1818 121.8 
142.9 118.0 174.4 120.2 
1428 113.2 176.6 1185 | 
143.1 1165 120.1 178.8 118.2 
143.9 113.4 120.7 182.6 1185 
143.7 1118 121.1 184.5 120.3 
143.2 113.6 122.7 184.1 119.0 
143.7 113.1 122.4 186.4 118.8 
144.7 114.9 122.3 187.7 419.1 


: ae of data and description of series appear in the section immediately * Monthly data prior to 1975 are shown on p. 186 
tables. 


following these 
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GENERAL BUSINESS INDICATORS--INDUSTRIAL PRODUCTION--Con. 


INDEXES-MONTHLY DATA ADJUSTED FOR SEASONAL VARIATION 1 


l By industry groupings 
Manufacturing 
Durable manufactures 
Nondurable manufactures 
YEAR AND ee PET 
mber ai pri 
heals Chemicals and products u 
Ordnance, Furniture glass, 
Rubber Leather ; 
Printing Petroleum a private and and 
ene and Total d J 
and 2 Basic products plastics Pate an fixtures stone 
publishing Total Sharntcale products Pp Government 
L HM zl us * 
1967 = 100 
T ii P 
A947 :sserie a a eel 43.3 19:7) Ih eee ren 417 23.5 85.7 37.7 _ = 
(SAG et 45.4 21'S: It) emeeccies 45.3 23.9 81.7 39.3 ~ mp 
1GAG Ne 46.6 2110) | Moe ees 43.8 22.5 77.7 35.7 : é 
1960S eetrerenacvat 48.9 262 Ih Tateeretes Pe ee a = = pe 
1961 288 ab sc piers 49.7 FF fall | eros AGG OR i 5 H ; : = 
3.9 51.9 56.2 z 
TOD2 OR ne css oe ke 49.7 SUM) eeeeacoes 55.3 30.6 8 : pe =~ 
1 eae 52.0 33.6 aa pnee 58.1 33.0 84.4 58. : q 
ee Sy een 54.1 34.1 37.1 60.4 33.8 82.4 51.8 52.2 68.0 
WO5bMrpets cress vate 59.5 39.8 44.2 65.6 41.1 90.5 59.2 38.9 iy 
1OGGS Ver ei cyaie ors 63.2 42.7 47.4 69.6 41.1 91.6 61.1 34.3 pes 
(Ra ba58 bo gebe 65.4 45.2 48.3 69.9 43.8 90.4 61.6 38.7 aac \t 
ABS PAM scent ars 63.9 46.6 49.2 70.0 42.9 88.9 53.9 47.9 = 
1SGOMo Meese 68.2 54.3 58.0 74.2 51.5 95.0 61.9 49.7 3 | 
| 
1960S ee naa 71.0 56.4 60.9 76.7 52.2 90.2 62.9 50.1 | ae 
196 1Se oe oe Ree 71.3 59.2 63.2 79.8 54.5 89.6 61.8 42.3 a 
NIGQN cae eeaee 73.9 65.7 70.1 84.0 61.8 92.3 68.6 48.6 — 
19GB Rae aes 778 71.8 77.3 87.9 66.4 90.8 Tat 55.7 = 
Reith sed game 82.6 78.8 85.2 90.3 75.3 96.0 78.3 54.9 . 
10Gb Greece te crohns: 87.9 87.8 93.8 92.1 86.2 97.8 89.0 66.7 hoe 
196Gserr ss rs 94.6 95.7 99.6 96.1 96.8 99.0 98.9 82.9 or 
1967 ore tes stare 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 00. 
Li oe OR 103.2 109.5 107.4 105.1 119.7 104.0 106.5 115.6 105.5 
GOB eecjeinin 107.4 118.4 117.0 108.4 130.2 96.5 110.6 1119 107.9 | 
105.6 | 
eon 107.0 120.4 117.9 113.2 132.3 90.4 102.3 92.7 
ion: pee NY 107.1 125.9 123.7 116.7 147.6 86.8 102.4 85.1 | 113.8 
{g7meee ee 112.7 143.6 137.7 122.1 172.4 88.1 113.7 84.2| 120.8 
1o7smete sy. a 118.2 154.5 147.7 128.5 184.1 83.1 127.1 81.3 | 126.0 
ASTIN eons Sete 118.2 159.4 153.3 124.7 195.2 78.1 125.7 78.9 | 1162 || 
1975 sane aoe 113.3 147.2 135.9 124.1 166.7 76.5 109.3 76.6 107.6 | 
19769e actin 122.5 170.9 161.8 133.5 199.7 774 122.3 72.8 | 123.2 
1977 Sete ee eae 127.6 185.7 171.8 142.6 232.3 73.6 130.0 73.5 131.2 
19782 ne td he 131.5 197.4 181.9 el 253.6 73.8 139.7 73.7 136.3 | 
a é 44 
= — ; 
1975: J mr 111.7 141.7 136.3 123.6 153.8 69.2 109.0 79.9 95.0 
papas a 111.5 136.9 134.0 120.8 145.7 68.9 105.6 79.4 96.7 
March. .... 109.9 134.6 128.8 121.1 139.6 66.7 104.7 79.2 98.0. 
Apri 108.5 136.4 129.5 119.2 148.9 69.0 105.4 79.80 100.8 
May ...... 111.4 139.5 130.9 119.5 156.1 72.0 105.5 79.4 | 105.4 | 
UUineg se eke 113.3 144.7 129.4 122.8 164.7 75.6 107.0 79.9 108.6 
SHAY: sree ee 115.5 147.1 128.0 127.1 173.2 80.3 109.3 76.6 110.6 
August .... 115.3 150.8 135.5 126.8 180.4 80.7 112.3 76.5 113.6 | 
September . . 114.7 154.4 139.9 130.8 187.6 80.9 113.5 75.9 115.8 
October... . 113.2 157.5 142.6 125.1 185.1 85.8 112.7 72.0 116.8 
November . . 115.4 161.9 148.2 124.9 185.2 87.7 113.4 70.0 | 114.1 
December .. 118.4 163.3 149.0 126.3 185.3 83.2 114.4 70.1 1164 
1976: January.... 119.4 163.5 153.7 126.8 189.4 81.1 116.5 74.2 121.4 
February . . . 121.7 167.8 157.7 131.3 195.7 80.5 118.8 73.9 121.7 
March. .... 120.7 170.0 161.1 131.9 200.9 81.2 119.9 72.8 119.9 
Aprile sort 122.9 169.5 162.1 132.4 197.3 81.0 120.5 72.2 121.4) 
Mayas tac 122.2 167.1 161.3 133.2 184.7 82.1 122.5 72.2 121.6 
furie foes 122.5 170.0 161.7 134.7 190.6 78.8 123.0 72.1 | 119.1 
NUlY: csaiainet 123.1 169.4 160.8 133.6 194.6 77.9 124.0 72.1 | 122.7 
August .... 123.2 171.9 163.3 133.8 187.3 74.8 125.1 72.4 126.0 
September . . 123.4 174.0 165.8 134.6 211.6 74.4 123.2 72.5 125.5 
October... . 122.5 173.7 164.9 132.8 214.8 73.3 122.6 73.2 127.0 
November . . 122.6 175.7 165.1 136.2 213.0 71.4 124.7 72.8 | 126.7 
December . . 124.7 177.2 163.4 139.6 214.2 70.8 126.3 72.5 125.4 
1977: January... . 125.9 177.5 164.1 141.6 220.9 73.0 124.6 72.9 128.7 
February . . . 125.0 179.8 168.5 144.7 220.5 73.3 125.0 72.9 128.7 
March... . . 126.3 183.8 171.5 143.0 224.5 71.8 127.5 73.1 129.8 | 
Aprile 125.6 184.9 173.7 143.3 227.5 72.1 128.4 73.5 129.0 
May’? cea 127.4 186.5 174.6 142.3 231.3 73.7 129.6 74.2 130.5 
i iC Ne 128.0 187.3 173.9 142.0 234.8 72.7 130.7 74.0 130.6 | 
BUY 3-0 ras, 5ca 128.0 187.5 175.1 141.8 236.4 72.7 131.3 744 130.6 
August .... 128.5 187.6 174.6 142.0 238.0 73.9 131.5 74.2 130.7 
September . . 128.3 187.2 170.9 142.4 239.2 73.0 132.1 73.8 133.1 
October... . 129.0 188.4 173.1 142.5 238.8 75.4 132.8 73.1 133.0 
November . . 129.4 188.7 170.3 143.0 238.3 76.5 133.0 72.8 133.9 
December . . 129.4 188.8 171.5 142.6 238.0 76.1 134.0 73.1 135.5 
1978: January... . 130.5 190.7 175.4 141.6 239.4 74.2 134.0 
February . . . 129.8 190.5 170.6 140.5 239.1 74.1 132.5 
March... .. 130.2 191.2 172.7 142.0 239.0 74.5 134.0 
Aor semen: 130.1 193.0 175.6 142.7 246.2 75.3 135.1 
May aineien 3 129.8 194.1 181.3 144.5 252.1 74.3 134.4 
Rltinie)s sterner 131.1 196.4 185.7 143.3 257.3 74.2 136.3 
TAT AG, acre 131.4 198.6 186.5 144.1 260.3 73.2 136.2 
August .... 131.9 199.3 183.9 146.0 263.4 73.3 136.0 
September . . 132.6 201.3 186.5 147.6 260.9 72.9 136.2 
October... . 132.6 202.7 185.2 147.6 262.3 72.4 138.1 
November . . 133.7 204.6 188.4 150.2 263.0 73.4 140.1 
December . . 134.4 207.2 190.3 151.3 263.3 basil 144.0 
th. _ _ 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately * Monthly data prior to 1975 are shown on p. 187. 
following these tables. 
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GENERAL BUSINESS INDICATORS--INDUSTRIAL PRODUCTION--Con. 


| INDEXES—MONTHLY DATA ADJUSTED FOR SEASONAL VARIATION! 


By industry groupings 


Manufacturing 


Durable manufactures 


YEAR AND 
MONTH 


Transportation equipment 


Fabricated Non- i 
4 Electrical Miscel- 
metal electrical Aerospace 
Total Nonfanrais Rea wactons machinery oui et Instruments laneous 
viaiale manufac- 
trans. 
: tures 
equipment 
1967 = 100 
T "T" 
ae 
RSME Dn FEDER Tneninnnass Bl oenndeees foandaviers | raseseins 49.9 39.0 22.2 31.8 
hel Ny pinenpeeeel | icieeaddl bapingmt Bantiotae 50.8 39.2 23.0 34.8 
ete COAT gta dx... ~ Hiiciaen« || nada deanand ans addons 45.8 33.4 21.6 34.9 
iily i < asco 
eet lapel 74 | Rechtaneetel | binteeciadl inemnenn 56.1 37.5 29.6 41.8 
eign me POR Sa ans--~ PP axeendene | -~y-<ens 59.9 47.7 29.8 46.6 
eee ie = SORE Sis nc--~ | s-aspas> | <2 cress 58.5 51.9 34.0 54.2 
ee) eee Pe ees | ee Basten | o celnasien ; 68.0 
ee 68.3 59.2 
See 
= See me eee 
1957. . i pe 
1 88.6 70.7 
an Ly a oe 65.7 55.8 
wt teen eee ee 71.8 63.2 
a 75.6 
1061... ......... 73.7 aoe 
PE os So sic S's 74.6 W114 
oS ee 818 78.0 
ae 94.5 ; 
§ 80.0 
le Ss seme 101.8 
Serer 106.5 seals 
Be cits « ce 100.0 100.0 
BRE ts icisis wes 102.1 11.1 
1969... : : 
os ae 109.5 108.4 
uc ee 103.2 
TT aaa 93.4 979 
ee 102.8 108.2 
Se 116.4 118.3 
a 113.4 108.7 
DS eee $2.9 97.4 
ee eae 100.2 111.1 
a 97.5 122.2 
ee eee 104.8 132.5 
1975: January... . 103.7 88.7 
February . 104.5 83.3 
March..... 101.5 88.5 
, 94.3 90.8 
ae 88.4 94.6 
a 85.0 97.9 
ee 85.2 101.1 
August 89.3 105.0 
94.3 105.9 
October 90.4 104.4 
88.3 104.7 
86.8 106.7 
1976: January... - 93.2 106.6 
February 96.5 109.9 
March... .. 98.7 111.7 
ee 101.0 111.3 
See 103.8 112.7 
POR sie = 50 104.6 112.8 
ST 107.1 112.5 
105.6 114.5 
102.1 105.1 
October. . 97.6 105.4 
96.6 113.7 
94.6 118.9 
1977: January. ... 88.9 114.5 
February 91.2 114.7 
March..... 98.0 121.4 
Bebe ce 99.5 1209 
MIN As oes 103.9 visage 
0 ee 102.3 2 
96.9 125.5 
sia i ; 124.8 
September 126.3 
aban 125.3 
eerie 123.6 
December nana 
1978: January... . Sp 
February : 
March..... 128.4 
Aprile ac. ss 132.6 
es 131.0 
HUNGS 2 oe oe 131.4 
133.4 
October . ih 
November = 
pista 142.9 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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GENERAL BUSINESS INDICATORS--BUSINESS SALES 


—= — 
| MANUFACTURING AND TRADE SALES—ADJUSTED FOR SEASONAL VARIATION! 
TT 5 lers+ 
Manufacturing2 Retail trade3 Merchant wholesa| 
MANU- 
FACTURING 
AND TRADE aya 
SALES, Fi sel 
TOTAL, : 
Sa UNADJUSTED nat Durable Shent 
FOR SEASONAL vol ; goods nite 
VARIATION! trade Tota indus- aise 
sales tries ties 
* * * * * 
oe 
TORPME cs SAPPY Sal din SAC ENC Mat So eM Ee aS | Tech 25 ll rcomeaon teen | eee tea cpeags Pe eattace eee dnp) mene eeea $85 
{QAR oss che 428. TIE locate 207,797 90,945 116,852 133,619 42,888 
PEO ESA reer: WOE ABZ ON cacelewnnwe 193,511 86,294 107,217 133,783 44,983 
NOBRGiew ss coke 463,156 223,607 106,136 117,471 147,213 54,275 
TOBTPSK ca veut $20,273 260,563 125,912 134,651 156,548 54,479 
AQSPES ewe 538,080 270,349 135,762 134,597 162,353 58,270 
NQGS Feros che 575,839 298,120 160,193 137,927 169,094 60,371 
FOGRES oa. hone she 557,312 280,257 141,932 138,325 169,135 58,173 
ance ene ENESOE SE || ca vires oes 317,759 168,851 148,908 183,851 66,978 
TORE in ores ONRIGT | con settee 332,875 176,576 156,299 189,729 65,810 
TOG7ID kz ees C70, 54E 1) cen un poaes 344,837 182,846 161,991 200,002 68,363 
TOGR Ss 5 ca iewres GG50.491) |) Cue ce eee 6 326,975 6 162,757 6 164,218 200,353 63,409 
TAGIO dese FIGTAG? | Faces 363,439 187,312 176,127 218,413 71,608 
Te Merete 729,927 370,532 190,586 179,946 219,529 70,560 
th Oreo 733,913 371,071 187,395 183,676 218,992 67,302 
TOES oe SER 787,939 400,294 207,145 193,149 235,563 74,894 
TED eke 827,938 420,694 219,361 201,333 246,666 79,927 
1OGEIS soc ees 884,189 447,968 235,643 212,325 261,870 84,593 
1905 St ohne 963:596 | oaunaeee 491,937 266,651 225,286 284,128 94,186 
TOBESe Soe ues 1,046,280. [rc coin ote a 538,437 295,795 242,642 303,956 98,301 
icc eeie TOCA 176 Ul) vote seein 557,840 303,203 254,637 7292,956 788,725 
196GPee Se each s TAZH71S) [acne 603,213 332,374 270,839 324,358 101,695 
PUCCIO Cr ote 1260-5064 sos detest 642,484 353,719 288,765 346,717 108,621 
TIO cents 1,289,694 633,981 338,582 295,399 368,403 109,195 
AQT che ace eee 1,392,416 671,096 359,671 311,425 406,234 128,810 
Eee cee 1,560,590 756,508 408,514 347,994 449,069 148,427 
TOTS et aeces 1,826,840 875,445 476,438 399,007 509,534 172,912 
NOTA Re oc cca 2,108,887 1,017,855 531,033 486,822 540,996 169,417 
AQTE Re ot snes DAES 160 UH Goneniveanes 1,039,407 524,136 515,271 588,157 182,966 
IBIS IDA ren ase, see PAAR NIG™ Ic cteroess 1,185,716 608,363 577,353 657,406 217,805 
{OTH tate 2,007,428 thao: atcne 1,330,104 696,120 633,985 725,220 248,692 
TOPE eicinrs cakes S05 1608 | Metin otic 1,496,573 798,057 698,515 800,890 281,491 
1975: January... . 164,451 176,853 84,686 43,676 41,010 46,357 14,149 
February . . . 166,801 176,769 84,037 43,152 40,885 47,178 14,711 
March... .. 174,354 171,748 81,947 41,782 40,165 46,210 13,501 
Abrilcceee 176,608 174,832 84,671 43,256 41,415 46,618 14,152 
May ...... 180,168 175,400 83,706 42,399 41,307 48,572 14,880 
Mune J. 4 oie 182,959 177,619 84,980 42,639 42,341 48,859 15,087 
Maly scm 175,898 180,907 87,080 43,695 43,385 49,469 15,476 
August .... 183,004 183,065 88,114 44,038 44,076 50,037 15,580 
September . . 187,543 184,936 89,394 44,873 44,521 50,330 15,882 
October... . 193,921 185,978 90,342 45,001 45,341 50,413 16,102 
November . . 184,190 186,169 90,008 44,569 45,439 51,175 16,552 y i 
December . . 193,263 188,273 90,770 45,377 45,393 51,923 16,787 : 19,161 
1976: January.... 177,822 193,021 93,866 47,140 46,726 52,898 17,203 19,542 
February... 184,741 194,624 94,712 48,219 46,493 52,915 17,634 46; 19,737 
March... .. 202,306 196,596 96,422 49,363 47,059 52,935 17,4668 19,940 
April’. : Soc 202,576 198,495 97,116 49,518 47,599 53,664 17,937 : : 19,896 
May...... 201,205 198,873 98,183 50,539 47,645 53,330 17,704 
Uline 2a'5 ok 210,634 201,907 98,957 50,779 48,179 54,395 18,099 
Aly cand avis 196,896 203,264 100,037 51,693 48,345 54,622 18,094 
August .... 203,318 203,697 100,205 52,260 47,945 54,944 18,212 
September . . 208,576 204,321 100,012 50,910 49,102 §4,973 18,015 
October. . . . 208,246 203,171 99,258 50,448 48,810 55,558 18,273 
November . . 208,205 207,469 102,282 52,893 49,390 56,196 18,837 
December . . 219,491 213,081 104,575 54,646 49,928 57,572 19,581 
1977: January... . 193,412 213,617 105,433 64,499 50,935 57,506 19,506 
February... 204,794 216,911 106,499 55,094 51,405 58,555 19,977 
March. .... 229,297 221,276 109,643 57,438 52,205 58,961 20,354 
PX Dee 224,878 221,465 108,771 56,553 62,218 59,309 20,336 
May asne% 225,929 222,332 108,914 56,894 62,020 59,552 20,483 
iinkie eee 234,102 223,499 110,400 57,745 62,655 59,364 20,171 
July ...... 214,653 224,171 110,235 57,843 52,392 " 
August .... 227,695 225,729 111,832 489 53,343 peed er 
September . . 231,265 227,147 112,859 59,435 53,424 60,981 21,152 
October... . 234,975 229,644 113,985 60,266 53,719 62,020 21,514 
November . . 233,284 232,571 114,329 60,268 54,061 62 21,644 
December . . 243,143 236,862 117,050 61,689 55,360 62,546 21,599 
1978: January... . 210,326 232,473 114,268 59,805 ‘ 
February. . . 225,228 238,760 118,085 82,322 56763 83'040 aaa? 
March. .... 252,519 241,916 119,013 62,981 56,031 64,100 21,989 
NH Re 251,098 250,278 123,333 65,749 57,585 65,305 22/954 
Mavi eke he 259,074 251,562 122,530 64,881 57,649 65,861 23,118 
Nineae ko: 266,255 252,883 123,835 65,749 58,086 66,392 23,467 
ERY! gear aiets 241,288 253,689 123,470 65,454 58,017 
August .... 262,628 259,732 127,369 68,141 59,228 e468 23003 
September . . 262,951 260,457 127,920 68,758 59,162 68,006 24,004 
October. . . . 273,469 266,934 130,432 70,101 60,331 69,164 24,837 
November . . 270,681 269,691 132,268 71,498 60,771 69.871 25,000 
December . . 276,048 272,424 133,769 72,736 61,033 | 70,832 25,457 


Pe Srisepen giving source of data and description of series appear in the section immediately * Monthly data prior to 1975 appear as follows: Manufacturing and trade sales, total, unadjusted and 
‘ollowing these tables. sonally adjusted, p. 187; manufacturing sales, pp. 193 and 194: retail trade sales, pp. 216 and 217; ond 
merchant wholesalers sales, pp. 187 and 188. 
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GENERAL BUSINESS INDICATORS--BUSINESS INVENTORIES 


MANUFACTURING AND TRADE INVENTORIES, BOOK VALUE, END OF PERIOD! 
MANU- 


FACTURING Adjusted for seasonal variation 
AND TRADE 


INVENTORIES, i 
BOOK VALUE, Manufacturing” Retail trade? Merchant wholesalers* 
EN 
YEARAND |. TOTAL | Total 
MONTH UNADJUSTED | manufacturing 
FOR SEASONAL and trade Durable Nondurable Durable 
VARIATION! | _ inventories goods Total er aa 
industries industries 
~ of x * 
Millions of dollars 
= ———E—— , 
LS Ree ee 
ema s er ter) (-snsessescass: | aanasndnsnes [foesscsucccs || none incase SteaaRsene MAL aa ne ane pes selon ewaactnt |uapeuy coon em ston dG ea ata oe sate apes 
re 14,662 13,881 16,007 6,572 9,435 
OI i , / y 7,957 9 
13,060 13,261 15,470 6,261 9,209 7,706 ae18 3,888 
1950..... 
ees 15,539 18,539 19,460 8,290 11,170 9,284 4,691 
es: 20991 | 18,316 21,060 9628 11,422 986 5207 4673 
eet ag 23,731 17,405 21,031 9,491 11,540 10,210 §,312 4898 
ease ee , 25,878 18,070 21,488 9,781 11,707 10,686 5,547 §,139 
23,710 17,902 20,926 9,270 11,656 10,637 5,477 5,160 
Ry Ss SORES. 5 
ioe 26,405 18,664 22,769 10,532 12,237 11,678 6,261 5,417 
1957 Seek aut 20,195 23,402 10,496 12,907 13,260 7,074 6,186 
RS Se e 1,728 Pri tha 24,451 11,283 13,168 12,730 7,115 5,615 
i Awe | 30,258 19,983 24,113 10,526 13,587 12,739 7,150 5, 
32,077 20,868 25,305 11,029 14,276 13,879 7,861 6,018 
NE os Se 
ete ane, 32,371 21,409 26,813 11,923 14 14,120 8,121 5,999 
ee hes 32,544 22,341 26,221 11,062 15,159 14,488 8315 6,173 
cao sf 34,632 23,554 27,941 11,798 16,143 14,936 8,631 6,305 
ee OS a 35,866 24,180 29,386 12,572 16,814 16,048 9,119 6,929 
- 38,506 24,903 31,094 13,318 17,776 17,000 9,813 7,187 
eee 5 Se 42,257 25,928 34,405 15,253 19,152 18,317 10,588 7,729 
~~ epee 49,920 28,032 38,073 17,258 20,81 20,765 12,161 8614 
eee a. 54,996 29,662 35,299 714,151 721,148 825,377 845,243 810,134 
ree 58,871 31,746 38,945 16,580 22,365 26,604 16,287 10,317 
hone e nen ee 64,739 33,471 42,517 18,206 24,311 29,114 17,910 11,204 
som SS et ae 66,790 34,877 43,867 17,908 25,959 32,803 19,698 13,105 
ee 2s 3a 66,313 36,364 50,063 21,687 28,376 35,823 22,001 13,822 
Bee oars x=e~+ - 70,308 37,987 55,079 24,238 30,841 39,786 24,265 15,521 
eet anes Sean - 81,426 43,245 63,237 28,418 34,819 46 26,956 19,298 
rae soe 157,915 101,866 56,048 71,067 861 38,206 56,537 34,061 22,476 
1975. . 158,178 101,766 56,412 71,744 33,356 38,388 55,113 34,605 20 
BRR oe oc tee Be 170,156 109,095 61,061 79,273 37,841 41,432 61,307 38,177 23,130 
US" See 180,224 115,751 64,472 89,210 42,970 46,240 67,998 44,368 23,630 
Spe co ee 198,334 129,456 68,878 101,538 50,100 51,438 80,771 52,460 28,311 
1975: Jenuary 103,107 56,421 70,529 32,689 37,840 56,337 34,777 21,560 
F 104,159 55,963 69,658 31,626 38,032 55,675 34,648 21,027 
March... .. 103,994 55,707 69,390 31,505 37,885 55,401 34,668 20,733 
Birt oS 104,365 54,917 69,487 31,759 37,728 55,527 34,807 20,720 
a 104,292 54,312 69,565 32,046 37,519 54,730 34,385 20,345 
Rat 65a 103,804 54,082 69,653 32,160 37,493 54,830 34,299 20,531 
eee ee 103,490 53,867 70,273 32,478 37,795 54,807 34,153 20,654 
August 102,819 54,252 70,685 32,926 37,759 55,783 34,201 21,582 
September 102,404 54,789 71,653 33,699 37,954 55,773 34,206 21,567 
October. . 102,240 55,391 72,501 33,462 39,039 55,533 34,351 21,182 
November 102,131 55,948 71,835 33,351 38,484 55,202 34,438 20,764 
December 101,766 56,412 71,744 33,356 38,388 55,113 34,605 20,508 
1976: January... - 101,885 56,824 72,342 33,468 38,874 55,683 34,884 20,799 
February . 102,058 57,142 73,402 33,889 39,513 56,263 35,088 21,175 
March... .. 102,772 57,551 74,185 34,455 39,730 56,531 35,229 21,302 
April.....- 103,046 57,803 75,147 34,997 40,150 57,326 35,603 21,723 
May Sa.2 103,581 58,359 75,425 35,109 40,316 58,308 36,300 22,008 
June. ..... 104,538 59,218 76,305 35,614 40,691 59,427 36,739 22,688 
hig «ee 104,953 59,738 76,661 36,083 40,578 59,703 37,245 22,458 
August . 105,445 60,165 76,976 36,248 40,728 59,913 37,248 22,665 
September 106,528 60,741 78,218 37,237 40,981 60,440 38,011 22,429 
October. . 107,739 61,021 77,913 36,921 40,992 60,553 38,100 22,453 
November 108,537 61,153 78,356 37,516 40,840 61,049 38 22 
December 109,095 61,061 79,273 37,841 41,432 61,307 38,177 23,130 
1977: January.... 109,794 61,069 80,126 38,192 41,934 62,123 38,819 23,304 
February 110,405 61,548 80,563 38,478 42,085 63,062 39,264 23,798 
March..... 110,580 62,193 81,770 39,138 42,632 64, 39,527 24,773 
on ae 111,151 62,983 82,651 39,391 43,260 65,301 39,809 25,492 
Mas 552s 112,015 63,603 83,377 39,717 43,660 64,838 40,224 24,614 
‘Sei a ntttns « 112,345 63,719 84,259 40,246 44,013 64,947 
DANG salted 112,887 63,902 85,094 40,966 44,128 64,210 
August . 113,638 63,905 86,046 41,395 44,651 65,095 
September 114,449 64,253 87,251 42,060 45,191 66,119 
October. 114,407 64,658 87,439 42,108 45,331 66,209 
November 115,311 64,820 88,215 42,553 45,662 67,047 
December 115,751 64,472 89,210 42,970 46,240 67,998 
: January... 116,613 64,869 90,336 43,738 46,598 68,991 
ro amund’. E 117,746 65,193 90,773 44,323 46,450 70,361 
March..... 118,734 65,482 92,282 44,764 47,518 72,629 
i ie a 119,851 65,997 94,056 45,865 48,191 74,327 
May .... 121,305 66,107 94,709 45,886 48,823 74,779 
pee se 122,374 66,617 96,397 46,075 49,322 75,191 
Duty ses ® 123,447 67,019 96,450 46,509 49,941 75,744 
August . 124,745 67,322 97,829 47,197 50,632 76,338 
September 126,200 67,491 98,667 47,848 50,819 77,113 
October 126,744 67,722 99,881 48,763 51,118 78,625 
November 128,493 68,475 101,002 49,286 51,716 79,526 
December. ; 129,456 68,878 101,538 50,100 61,438 | 80,771 
— 
= sovti ‘ in the section immediate! * Monthly data prior to 1975 appear as follows: Manufacturing and trade inventories, total, unadjusted and 
Footnotes giving source of data and description en - seaconally adjusted, pp. 188 and 189; manufacturing inventories, pp. 195-197; retail trade inventories, 


following these tables. pp. 218 and 219; and merchant wholesalers inventories, pp. 189 and 190. 
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1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


GENERAL BUSINESS INDICATORS--BUSINESS INVENTORY-SALES RATIOS 


MANUFACTURING AND TRADE! 


Manufacturing Merchant wholesalers 

Non- 
YEAR AND Non- durable 
MONTH Total pons durable goods 
Materials Materials goods estab- 

ater al be stores stores lish- 

supplies supplies 
* 
Ratio 

Fy a ae aL | Neem am | Pree neene | Oe ror S| CR LRar omen | ey Bone | Pee =k | AMIR | om, 1 NE Sal LAE Re cpt ip RU l.....| Soe Breed | Perresn (eS 

1OASAO acaake 1.42 1.57 AESill| eee ok acl eit eee 136! CSTE. ctoreehe omen 1.39 171) 1.23 1.13 ‘95 

ste Sea a eae 153 1.75 DOM leases Peers die ea ae THe Wie Se eel ee eee co Cece a 1.41 77| 1.23 1.19 95 

OSOAR ste ele 1.36 1.48 456i! cnceerl|| umeaan tel bac 4:44 Wl etGeG. Lilie RA eee 1.38 152| 1.29 1.07 1.29 91 

HOBIE Ris cared cee 1.55 1.66 S77 ho eee eke | eae rich eae we Gaeta Oe RE oid 1.64 200' 1.40 1.16 1.47 (95 

1GBSAs ws eae 1.58 1.78 DOD los ees hares Salta tee eter feed | cei hae eed Bay 2 152|| 200] 1.28 1.12 1.47 ‘89 

TOGA Se aeeets 1.58 1.76 HST. lessee || orem ae Revere ae Ted | Bee eh ech = Be] Bieta 3.12 153|]} 196] 1.29 1.17 1.52 ‘93 

igGaen ae Aas 1.60 1.81 2.06 71 ‘84 51 1.56 ” 21 65 1.51 196; 1.27 1.18 1.54 95 

IOGEAR ster 1.47 1.62 1.75 60 nn 44 1.47 67 20 61 1.43 1.79! 1.22 1.13 1.36 95 

AOGEN Maso 1.55 1.73 1.94 67 ‘80 ‘48 1.49 67 20 ‘63 1.47 1.92 1.22 1.19 1.43 1.00 

OETA ecco 1.59 1.80 2.07 69 ‘86 ‘52 151 66 21 ‘65 1.44 1.91 1.19 1.23 1.58 96 

19582.......... 1.60 1.84 2.22 73 ‘91 ‘59 1.45 ‘63 20 ‘62 1.43 201; 1.17 1.24 1.66 94 

MOSSE §iolc iets 1.50 1.70 2.00 68 81 ‘51 1.38 60 20| ‘59 1.40 1.86 1.16 1.15 153 ‘87 

1900%0h os. e bais.e 1.56 1.76 2.08 68 83 57 1.42 61 20 61 1.45 2.02 1.18 1.22 1.69 89 

peak? isaaonaee 1.54 1.74 2.04 64 ‘82 ‘58 1.43 60 20 ‘63 1.43 2.00 1.18 1.20 1.63 89 

196226 esse ne os 1.50 1.70 1.97 62 80 ‘54 1.43 ‘60 20 ‘62 1.38 182) 1.17 1.16 1.57 86 

THEM ys essen 1.49 1.69 1.94 60 ‘80 ‘54 1.42 ‘59 20 62 1.39 1.79 1.20 1.15 1.54 85 

A GGA tench 1.47 1.64 1.88 57 79 ‘51 1.38 ‘56 20 62 1.40 1.86 1.18 1.14 1.49 86 

’ 

ROBES ie cate 1.45 1.60 1.82 58 76 48 1.34 BA 19 61 1.39 186) 1.16 1.15 1.49 87 

ee ee 1.48 1.62 1.85 57 ‘82 46 1.34 54 20 ‘60 1.44 200) 1.17 1.15 1.50 86 

1972 he cases 1.56 1.76 2.09 63 94 ‘52 1.37 ‘55 20 ‘62 1.43|| 1.92) 1.22 1.25 1.76 ‘87 

9682 sesso 1.54 1.74 2.05 62 94 ‘49 1.36 53 20 ‘62 1.38 182; 91.17 1.25 171 ‘89 

196925 cnc chev 1.55 1.77 2.10 61 ‘99 51 1.36 ‘52 21 ‘63 140|| 191) 1.17 1.23 1.68 ‘87 

SOTO eS Seca 1.62 1.90 2.34 67 1.08 59 1.39 52 21 66 1.40 1.98; 1.15] 1.29 1.77 91 

1972 eRe eae. & 1.58 1.83 2.22 ‘66 97 ‘60 1.37 51 21 ‘65 1.39 1.90 1.16 1.30 1.77 ‘92 

10722 u pe eee 1.50 1.67 2.00 ‘59 ‘87 ‘54 1.28 49 20 ‘59 1.40 183) 1.18 1.27 1.72 90 

1S 7G: ene ee 1.43 1.58 1.89 ‘58 ‘83 ‘48 1.22 50 19 ‘53 1.40 1.85 1.16 1.17 | 1.56 86 

19742Re ee ee 1.47 1.65 2.05 ‘68 ‘89 48 1.22 52 18 ‘52 1.48 2.12 1.19 1.12 1.53 ‘82 

ROTH SE  a-ne «= 1.58 1.83 2.36 80 99 1.28 53 19 56 1.44]| 294) 1.12 1.24 1.88 80 

RITES Bre scr 1.48 1.66 2.07 ‘69 ‘85 1.23 ‘50 19 ‘53 1.38 1.96 1.10 1.21 || 1.78 79 

1971 ee 1.44 1.59 1.94 ‘66 79 1.20 48 19 53 1.39 195; 1.10 1.21 1.73 ) 

19762. pene eee 1.41 1.52 1.84 ‘60 77 1.14 ‘44 18 ‘52 1.43 1.98 1.14) 1.19 1.67 78 

+ + + + —— 

1975: January. :.. 1.62 1.88 2.36 82 98 1.38 58 20 60 1.52 231; 1.171 1.23 1.83 81 
February. . . 1.61 1.91 2.41 ‘84 ‘99 1.37 ‘57 20 ‘60 1.48 215) 1.17 1.22 1.83 79 
March... .. 1.66 1.95 2.49 ‘86 1.02 1.39 ‘58 20) ‘61 1.50]/ 233] 1.16 1.27 1.96 80 
April...... 1.63 1.88 2.41 ‘83 1.00 1.33 55 19 58 1.49 2.24 1.16 1.28 1.95 81 
Mayotte: 1.81 1.89 2.46 ‘83 1.03 1.31 ‘55 19 58 1.43 2.15 1.11) 1.27 1.91 81 
Sine aoe 1.59 1.86 2.44 ‘82 1.02 1.28 ‘52 19 56 1.43 2.13 wi 1.25 1.91 79 
July ...... 1.56 1.81 2.37 79 1.00 58 1.24 51 19 54 142|] 210) 4.11 1.24 1.89 78 
August .... 1.55 1.78 2.33 78 ‘98 ‘57 1.23 ‘50 19 54 141 211 1.10) 1.24 1.90 ‘80 
September . . 1.54 1.76 2.28 76 96 56 1.23 ‘50 19 ‘54 1.42 212) 1.10 1.23 || 1.85 ‘81 
October... . 1.54 1.74 2.27 75 96 ‘56 1.22 ‘50 19 ‘53 1.44 2.08 114 1.23 1.86 79 
November . . 1.53 1.76 2.29 78 97 57 1.23 ‘51 19 54 1.40 201; 4.11 1.23 1.84 79 
December . . 1.51 1.74 2.24 ‘74 95 56 1.24 51 419 ‘54 1.38 1.99 1.09 1.21 1.81 78 

1976: January... . 1.49 1.69 2.16 73 90 53 1.22 50 19 53 1.37 1.95 1.09 1.20 1 
February . . « 1.48 1.68 2.12 71 88 ‘52 1.23 ‘50 19 53 1.38 1.92 | 1.12 1.20 we 4 
March... .. 1.48 1.66 2.08 70 ‘87 ‘51 1.22 ‘50 19 ‘53 1.40 1.97 1.12 1.20 1.77 78 
Aprll esis 1.48 1.66 2.08 70 86 ‘52 1.21 49 19 53 1.40 1.95 1.12 1.20 1.79 78 
May 1.49 1.65 2.05 '85 ‘61 1.22 ‘50 19 ‘53 1.41 1.98 1.13 1.23 1.81 81 
nian iaaat 1.48 1.65 2.06 69 ‘85 ‘51 1.23 50 19 ‘64 1.40 1.97 1.12 1.22 1.79 81 
BUY ececvtecess 1.48 1.65 2.03 68 84 51 1.24 50 .19 54 1.40) 1 
August 1.49 1.65 2.02 68 ‘83 ‘51 1.25 ‘51 20 ‘55 1.40 | 19 iz ey ‘f 
September 1.50 1.67 2.09 70 ‘86 ‘53 1.24 ‘50 19 ‘54 1.42|| 2.07 1.23 1.82 79 
October... . 1.51 1.70 2.14 72 87 ‘64 1.25 50 20 55 1.40 2.02 1.25 1.81 ‘82 
November . . 1.49 1.66 2.05 69 84 ‘52 1.24 50 19 ‘54 1.39 1.99 1.25 1.81 ‘82 
December . . 1.46 1.63 2.00 67 82 ‘51 1.22 ‘50 19 ‘53 1.38 1.93 1.20 1.76 79 

| 3 

1977: January... 1.47 1.62 2.01 68 83 51 1.20 49 19 52 1 
February... 1.45 1.61 2.00 67 ic) 51 1.20 49 419 ‘62 138 193 Wz 78 3 
March... . 1.44 1.58 1.93 65 79 49 1.19 49 19 ‘51 1.39 1.92 1.22 1.75 ‘82 
April 1.45 1.60 1.97 66 81 50 1.21 50 19 ‘52 1.39 1.94 1.22 1.74 84 
May ...... 1.46 1.61 1.97 67 79 50 1.22 50 19 53 1.40 1.94 1.20 1.73 '80 
June shee 1.46 1.59 1.95 67 78 50 1.21 49 19 53 1.42 2.00 1.21 1.75 79 
July... 2... 1.45 1.60 1.95 66 78 50 1.22 49 19 
August .... 1.46 1.59 1.94 66 78 ‘50 1.20 48 19 53 ‘a2 90 Lon ‘m = 
September . . 1.46 1.58 1.93 ‘66 78 49 1.20 48 19 ‘53 1.43 1.99 in ie y+ 
October. . . . 1.45 1.57 1.90 64 76 49 1.20 48 19 ‘54 1.41 1.96 123 re a 
November . . 1.44 1.58 1.91 64 77 50 1,20 AT 19 54 1.41 1.97 i aoe + 
December . . 1.42 1.54 1.88 63 76 49 1.16 46 18 52 1.43 1.99 V9 168 7 

1978: January... . 1.47 1.59 1.95 64 80 61 1.19 46 19 
February... 1.44 1.55 1.89 ‘62 78 49 1.17 46 18 rs ar Meo — 4 
March... 144 1.56 1.89 ‘61 78 “49 1.17 46 18 ‘53 1.44 2.04 126 He ‘$2 

Bale ; i 1.82 ‘69 76 ‘a7 1.15 45 18 ‘52 ; : f ; 
May ...... 1.42 1.53 1.87 ‘61 79 ‘48 1.15 4 E va — Mook 1.65 81 
June... 1.42 1.53 1.86 ‘60 78 48 1.15 rH 48 82 144 bs 120 He gts 
July... ee. 1.43 1.54 1.89 61 80 48 1 
August 1.41 1.51 1.83 59 78 46 18 “a 1s 52 148 or = io i 
September 1.42 1.51 1.84 60 78 46 1.14 44 18 52 199 9 ie ro 
October 1.40 1.49 1.81 58 77 45 1.12 43 18 51 van ion bbe a 78 
November . . 1.40 1.49 1.80 58 77 45 1.13 44 18 52 im cer ae ae ced 
December . . 1.40 1.48 1.78 87 76 45 1.13 44 18 51 143 197 Le 8 oa 

: 1.43 1.97 1.19 1.64 79 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 


* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 190-192. 
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GENERAL BUSINESS INDICATORS--MANUFACTURERS’ SALES 


MANUFACTURERS’ SHIPMENTS—WITHOUT SEASONAL ADJUSTME 
BASGEACTURERS NT (BUT ADJUSTED FOR TRADING-DAY AND CALENDAR-MONTH VARIATION)2 
DURABLE Goops! ———— 
-— Durable goods industries 
Primary metals Transportation 
YEAR AND bass 
MONTH Without Stone, 
Seasonal! A I Z 
seasonal sleet 3 clay, and Fabricated | Machi ake 
adjustment adjusted Total glass Blast oo ee vst ery! Electrical ments 
ferrous pt hi and 
products Total furnaces, and other | Products electrical | Tacninery rae! related 
steel mills i NOGA 
n i ppnay and parts products 
LS 
Millions of dollars 
—,—-— 7 c 7 os 
1947... 
Tee BORG) ME ee 186,156 80,326... ..0 
1948. SMeatig Anvexsee- Len fod BOS26 No..sesvse] seesesves [[ esesevess | ssnrecee| cessteres] ceetenes feseeeves [sseneese [Peveeeees [rere ae 
Ss stds) Clay eater Mbiebrenay ree BOOMS Yarnesess.| sersceens [esrecsees | asevevens| sersteees] sesteees [eeorere sedeieow lance tees 
1981 WE eB Ss]  waasaanes | necacees 223,607 ee eR MAb. b.4 acai cue, Wha hack ikea eee aed i 
oe Seen gaia ae 106,196 |]...eoe0.[ sssersess f[ seereters | sesereeee | seretetee serene fees ane (lee ORO ATI Sheetal a ieee j 
Ee Beecannel Mossenean pr 125,912 Dea eee sists tate wee I iRcoisats cates: IWeaatahetivc hi become ocelot Reece cei 
Sikes eee 270-349 || 195,762 ooo) oes occ | cree | eel lees Leese ease | renee : 
asenes mn Halts apesiarsolte lh lcatohe eros (ele GSN | Itoi eee eee ne 
OS SE ekeeed Baennen afc Apel = 30,556 14,246 peek a ae 16,748 21,284 |" 18,371 40,351 24,933 3.760 
| eee a ay g WLOD | weeeennee 5,419 18,791 16,160 37,156 21,793 3576 
bea (Ee ee } 851 8,847 33,37: 
SR ie SLE, eee age 332.875 || 176.576 9,558 36624 raat Fed Weg ig ls Bao as nae vipa 
Sap ae ee ag : j 21,481 19,170| 24.088| 19,492 42,447 
os ae eaead Mncanteaes naeeaeeae 837 182,846 9,696 35,290 21,769 20, ( } , ne ype 
wt? = gt) ee A ee geiae 4326,975 || 4162,757 49.829 426,541 415, eal: Aeeanet Auipad oe 2a elec 
meeesceecesesen | Ceeesees0 Fi : k ; ; 
prem: A. gel) ae ean ag ere 363,439 187,312 11,384 31,381 18 Bt rae 733 EP Ser os ae oe 
‘ : A 5; ; i 45,502 26,239 6,606 
1960 ‘ : 
og = i en, on 370,532 190,586 11,198 3 
“Sa led ae ee eee 371,071 187,395 17,118 30/810 ice “yes cook meets IE ao aae ee oe ee’ 
1962 aS is here Mi beaaeats pot at pn 4Eu, — ! 2, : 96 1 0,004 23,701 26,572 25,106 44,221 25,222 6,797 
ieee Sia 2.00. 420,694 || 219,361 12,422 ; ' j ‘ eee] | § Sone b2198 Pueee 6, 
tS es a Re 420, i ; 34,398 18,954 12,269 26,847| 30,996| 29,115 56,379 : i 
7,968 235,643 13,103 38,876 21,625 13,631 28,866} 35,347 | 30,034 58,151 36587 vats 
1965. . 9,941| . 491,937 266,651 
Td | eee ; : 14,121 43,975 23,96 
>: Reed een ely gene rd ors oe 15,875 32,378| 39,537 | 34,292 68,213 45,162 8,570 
ee ee. Eebay f,.c. 557,840 || 303,203 || 14,650 45,139 23,123 17,727 a00e4| 40214 | 42,208 3'635 40,337 er 
a ee Os) eee 603,213 || 332,374 16,016 48,717 24,908 19,289 aeie7| 0,960 | 46°242 S362 pag 
eae ae eae) see. 642,484 || 353,719 17,073 53,534 26,412 22, i cere ere oe aces ieee 
aa ad j ; ; 2,115 46,577| 56,131| 47,621 86,175 50,943 13,128 
Soe vr | or 
ee 2s? yes rege ae 17,001 51,995 25,189 22,104 44,530| 56,451 47,190 74,539 42,538 13,094 
1972. me768) d. cos. Seeisoe || aoaisis || 21.640 58.431 28,053 24'084 foa7| eeBt7 | 64300 oc at eee 
Stale eae ZA768 | -.. 756,508 pin 21.640 ; ‘ 1,737| 65,817 | 53,390 94,711 63,925 15,560 
002] .-.---++ ? : ; 72,730 36,240 29,630 59,141 : : 
0 ge ee ak ee 1,017,855 531,033 26,337 95,617 49,649 37,435 67,578 0/488 2 BOE ead esos pipe: 
ee See 52,944] ... 1,039,407 524,136 27,076 
ee 039, ; ; 80,820 42,211 29,736 68,74 
BaPO...-------- 62,792 | 0.00.0. 1,185,716 || 608,363 eH june 46,687 36,531 77°08 108/529 73,368 141/028 36°380 36090 
oO ae eee ‘330, i ; F 40,877 85,255| 118,541) 85,759 ; i i 
es ee tae he Ree: 1,496,573 798,057 43,888 120,390 60,533 47,455 96,212| 137,119 96,061 18883 130267 31°00 
1975: January 3,459 3,912 78,404 39,836 1,946 7,671 
i y F f 4,352 2,529 4,961| 7,50 
February 4ais ae 6 84,61 2 431 69 201 4 7,596 4 80 2,656 5,368 Heth 288 Boas S264 1738 
‘ ( ’ ; ; K 2,481 5,325| 8586| 5,227 9,490 : ; 
Apdl.<...- 4,446 4,308 86,360 44511 2,242 7,073 3,760 2 : i ; ; em ie 
; ; 4 ; ‘538 5774, 8300] 5,359 9,697 
May 4 4,553 4,422 84,810 43,672 2,266 6,653 3,378 2 : ( : oe pata 
4 g ; 5 "539 5,630|  7,992| 5,266 9,777 6.0 
fone... 34 < 4,872 4,44 i fi i f es are 
ne 7 89,575 46,224 2,368 6,689 3,346 2/574 5856|  8,636| 5,627 10/426 6,439 1/934 
Seiler elie 3,989 4,544 80,874 39,601 2,272 5,829 2,893 2,321 
r . : } t 5,450]  7,053| 4,889 j 
pana - aes A376 a aed zal z 6,358 3,200 2,422 5,956| 7,317 6286 3728 e180 1/830 
Septernb nae —_ a 47,013 2,497 , 3,810 2,507 6399}  8,193| 5,792 10,064 6,589 2,024 
4.500 f ; 6,587 3,234 2.523 6.436}  8,133| 5,891 10,623 6,886 1,984 
November 4573 4502 89,788 A422 2,320 6,300 3,111 2,428 5874,  7,752| 5,607 10,060 6,531 1/901 
i ‘ f 5,954 3,077 2218 5712}  8,014| 5,310 9.528 5,888 1,914 
1976: January 4,171 4,719 86,630 42,785 2,070 6,611 3,571 2,310 5,643] 7,549 
} E j i ] } ; ; 5,185 9,888 6,765 : 
February 4,328 4.671 95,253 48,118 2,278 7,038 3,642 2,564 6262; 8545| 5,832 11,476 7,675 } os 
March... .. 5,080 4,772 99,860 51,715 2,562 7,825 4,074 2,880 6,631 9284] 6,093 12,154 8,295 Hee 
April. «2s 4.951 4811 99,357 51,148 2.514 1775 3,884 3,034 6685  8,909| 5,920 12,154 8.194 1,977 
May 20+ 5,222 5,083 99,534 52,100 2,565 8,336 4,161 3,310 6848| 8,937| 5,919 12,251 8,256 2,022 
ted 5,751 5,219 104,477 55,138 2.754 8,690 4,414 3,351 7048; 9,528) 6,387 13,078 9,056 2,188 
July . 4,856 5,475 92,437 46,565 2,501 7,485 3,823 2,952 6,130] 8,077) 5,511 
F f , F J H h iH A 10,075 6,573 i 
August 4141 8727 128.086 60,41 3 2,795 8,034 3,950 3,256 6540|  8,421| 6,184 10,659 7 162 2 err} 
; : s ; 2,828 8,382 4,095 3,482 6,671 9.379| 6,705 11,696 79 y 
October. 5,640 5,449 103,161 62,725 2,783 8,021 3,811 3,350 6.482;  8,958| 6,605 11,986 3008 rep 
v 4 : : : j 7,674 3,725 3,148 6,310|  8736| 6,659 13,027 9,185 2'262 
December . . 6,290 5,017 99,142 51,373 2,329 7,134 3,537 2,894 6258]  9,206| 6868 12,584 8,236 
, f Fi F | f i R A f 2,255 
1977: January... . 4,703 5,333 97,141 49,410 2,295 7,426 3,643 3,004 5,980]  8,589| 6,299 12,180 8,726 2 
February ae 6,503 5,377 107,207 55087 2.557 8,151 3,944 3,351 6711 91714| 6,919 13,422 91364 a 22 
arch... i : i 2,955 9,349 4,673 3,756 7.456| 10516) 7,115 15,152 10.777 2431 
0 eee 5,992 5,849 111,326 58,454 2.913 9,067 4,408 3,745 7.246}  9,996| 6,908 14,225 10,081 2/324 
tea ee 5,751 5,624 110,717 58,760 3,001 9,084 4,513 3,626 7167; 9,872| 6,796 14/596 10,112 2'347 
acm te a ry 5,519 116,675 62,651 3,259 91504 4,875 3,629 7681}  10,405| 7,470 15,559 11,035 2/515 
ces Oe 4,976 5,579 102,244 52,591 2,865 7,844 3,997 3,023 6,398}  8,923| 6,601 12,495 8,554 2,151 
eens acy 4,957 5,444 110,032 56,045 3,294 8,373 4,277 3,189 7:217| 9,472 ‘06 ‘6 j f 
Rerum 4 5,554 5,592 117,090 61,709 3,198 8,956 4,478 3,498 7'633| 10,328 me 14'608 16220 3/500 
A are 5,845 5,622 118,480 63,019 3,174 8,755 4/321 3,412 7814] 10,255| 7,758 16,007 11,419 2/537 
Scecihane s 5,785 5,710 113,794 59,605 2,991 8,484 4,223 31310 7137; 9,919] 7,668 14,712 10,501 2/501 
eveaiber: 3 5,569 5,345 110,900 57,902 2,772 8,347 4,167 3,334 6815}  10,552| 7,566 13,520 91134 2,510 
ee ee 4,982 5,648 104,939 54,053 2,692 8,305 4,172 3,269 6,357;  9,202| 7,135 12,854 9,070 2,182 
Petia ae 6,252 6,146 118,801 62,372 3,072 91515 4,898 31642 7.457; 10,943| 7,826 15,012 10,600 2'369 
Saehe so 6,298 5,978 124,700 67,083 3,449 9,957 5,100 3,864 7919] 11,756| 8,176 16,385 11,641 2,661 
Asie tee 6,378 6,240 126,451 67,969 3,706 10,252 5,102 4,057 8.184; 11,598| 8,119 16,764 11,920 2/522 
hy 6,386 6,249 124,621 67,011 3,809 10,086 5,105 3,884 8.110; 11.172] 7,848 16,572 11,780 2/575 
We Songs 6,673 6,092 131,063 71,380 4,039 10,609 6,366 4,123 81510; 12,369| 8,627 17,170 12/035 2/826 
rete gee 5,716 6,406 113,813 58,902 3,581 9,131 4,678 3,540 7,158} 10,370] 7,271 12,873 8,645 F 
ial ae 6,033 6,666 125,565 65,653 4,081 10,110 5,039 4,083 8,393] 10,992| 8,273 13,606 9,141 2'716 
September . . 6,812 5,932 132,627 71,345 4,039 40,643 5,283 4,279 8.637; 12,224| 9,026 16,544 11,290 2,890 
October... .. 6,867 6,643 135,514 73,238 4,176 10,918 5,445 4,321 699] 12,312) 8,967 17,858 12,987 2,857 
November .. 6,847 131,499 70,662 3,855 10,467 5,068 4,290 .489| 11,686| 8,699 17/568 12/532 2/841 
December... 6,640 126,980 68,389 3,389 10,397 6,277 4,103 gi399| 12,495| 8,695 15,677 10,566 2,741 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tabies. 


* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 192 and 193. 
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20 1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


GENERAL BUSINESS INDICATORS--MANUFACTURERS’ SALES--Con. 


] SHIPMENTS! 
} 
Without seasonal adjustment (but adjusted for trading-day and calendar-month variation) 
Nondurable goods industries By industry group 
ae Durable goods industries 
YEAR AND 
MONTH arane 
Food Textile Kc rag 
Total2 and Tobacco mill an 
a kindred | products aes allied 
products Products 
* AM) 
— T 
POAT Oe eerie 105 B50 Winscc Seen Raeene | swesdcdas | Wide cewek coece scene | wee ta leail etal cel eee eee TN) meen I grated ae eS 
TORR eek cere PGBS? Nh bcc case cll cv evened tec osc ects tus Nn 9 ca cnc aotearoa RC iat Ll cScaceee'l <pembehe IE <eerets 
BONO fn hog ee FOR DIF Me ele eoacsl Meceew cee lh Saw Elon val MRA) Fete ooo eRe pee ny een | Eanes eke Ieee 
AOS se te aos VIZBAT Lh Bez ces ll teceaveen |) wavede Gon PeSacedcllll co aiisleneeollli ce atteeetoul edeseeal Neri eiths Et cece: HE SU ete Wren ll eee 
GBT docmted. Sots PSESET US Scooacks Lo akeee cael ewacwusteel ll waeilcsal Ni ceageaale’s, Ibe ows en onl ee ieerle: h Maceriiietcs, ib Si outta INR arc iig adds ice Oe anna wn oc Se 
rhe umes Pm lee ee oh eee eee (eae any Vere nen Dement Ey) (Eater ey (eee Rey | Ce RA Lee Pe Ee 
cw eae ed 137,927 49,939 3,417 13,172 10,413 17,425 12,605 BAG | ose. Wl candeaee A oe | eee See 
SORA See Sa 138,325 50,576 3,369 11,614 10,481 17,879 13,069 td Le een Cie cobseey | Re Se, ER Sa! Beeson oe 
| 
{ORO ok Se | 148,908 51,310 3,356 13,187 11,808 | 20,825 14,217 AON VS eee. mecca. Tl Leese a. cece eee ane ae 
Ted ee ne 156,299 53,911 3,399 13,089 12,843 22,248 15,539 Ps a eae) | He eR | BENE SES) Bema eer as or 
AGGR Pe coals 161,991 | 55,899 3,581 12,826 13,114 23,206 |, 16,382 RBIS otitis He cneceiee Lh > woah eae an) ae 
Fc a ae ae 3 164,218 359,738 33,868 312,417 | 312,899 322,657 | 15,624 | ef Ce Sal | ee es | Pare ks, Bene, Paes a 
10 eee 176,127 60,781 4,049 14,067 14,298 25,905 16,259 ERT D reac ers. EL Saco eee Liar eats tere 
AGO > Sct eae 179,946 62,468 4,367 13,792 14,513 26,044 16,814 ee A See | | Ae ba bdee, RE Gam 
4967 -F ok so oh 183,676 64,542 4,487 14,016 14,723 26,707 16,828 8,137 | ae PRESS Te 
1969 Ge 193,149 66,935 4,531 15,184 15,598 28,788 17,193 8,934 | er, eerie, Bee eC 
1 es a oy 201,333 68,469 4,521 15,744 16,355 31,187 18,001 YES | ORS eee Peers 
at Sa ae ae 212,325 71,594 4,653 16,999 17,199 33,644 18,359 oe Ee ee Ge |e SRR Sots Bea Pees ee | 
T 
AQHG SET sense 225,286 74,250 4,649 18,299 18,581 36,764 19,113 YARED oes, « We gackckess Th &eoee es eee Peers eee | 
4966: Baccus 2 242,642 79,665 4,772 19,600 20,416 40,006 20,419 oe Oe | eae | PO Rees) ee 
106750 Ree 254,637 83,961 4,903 19,817 20,973 41,428 22,044 13,307 NCS Ce a BR are 
4068: = 270,839 87,328 4,937 21,970 22,308 44,850 23,189 oD ee Ae | REE NE BRRCL a PR 
1060%e 2 ener 288,765 93,385 4,992 22,977 24,426 47,421 24,396 16,286 
1070S. eee 295,399 98,535 5,350 22,614 24,800 48,512 24,883 16,139 
Ey) oe eee Bea 311,425 103,637 5,528 24,033 25,461 50,944 26,936 17,767 
AQT2 OR ees 347,994 115,054 5,919 28,064 28,261 57,353 28,695 20,923 
JOTS Sees. 399,007 135,587 6,341 31,073 32,754 65,008 34,899 24,384 
1974 ae coo 486,822 161,959 7,139 32,813 41,762 83,742 58,874 27,901 
197A ER aes 515,271 172,157 8,058 31,065 41,713 89,722 69,484 27,193 
1976. eee 577,353 180,933 8,786 36,387 48,219 104,142 82,347 31,762 
1977 eee 40,821 52,368 95,656 36,995 
10780 een 43,951 57,654 103,567 39,930 
1975: January. . 2,210 3,318 5,108 2,051 
February 2,458 3,501 5,266 2,182 
March... .. 2,618 3,357 5,166 2,173 
Aprilsacpees 2,419 3,368 5,294 2,243 
May ...... 2,503 3,347 j 5,313 2,209 
une sees 2,665 3,537 7,620 5,749 2,395 
July Aare 2,198 3,291 6,923 5,825 2,177 
August . 2,655 3,575 7,607 6,317 2.375 
September 2,853 3,653 8,003 6,213 2,444 
October. 2,922 3,674 7,838 6,281 2.479 
November 2,822 3,662 7,375 6,426 2,353 : 
December 2,742 3,430 7,282 6,526 2,112 | 2.326 | 6.572 3,431 2,382 
1976: January... - 2,697 3,581 7,615 6,441 2,243 2.425 | 6.974 3,613 | 2.567 | 
February . 2,978 3,997 8,530 6,757 2,559 : 2.466 7,022 3,632 2.561 | 
March 3,224 | 3,958 9,107 6422} 2.786 363 |} 2505, 7,379 3.784 2.761 | 
Ascilweene 2,950 3,937 9,358 6,647 2,708 | i 518 || 2.473 7,396 3,761 2.833 
May carne 3,048 4,025 8,882 6,534 2.740 ‘ 539 2.475 7,930 4,004 3111 
June...... 3,266 4,201 9,011 6,925 2.796 98,957 50,779 2.523 7,987 4,076 3,074 
July . 2,536 3,798 8,003 6,957 2.452 100,037 | 51,693 2.549 8,102 4,090 
August 2,992 4,169 8,621 7,057 2.686 | 100,205 | 52,260 2.599 8,230 3.977 S300 
September 3,251 4,314 9,324 7,054 2,701 100,012 | 50,910 2.628 8,152 4,031 3,335 
October. 3,168 4,170 8,900 7,044 2.810 99,258 | 50,448 || 2.595 7,987 3,866 3,300 
November 3,191 4,076 8,650 7,087 2.746 102,282 52,893 || 2.681 oog 3,933 
December 3,086 3,993 8,141 7,422 2,555 104,575 | 54 646 2,697 7.871 3,947 3,115 
1977: January... . 2,937 4,027 8,314 7,676 2,698 | 105,433 54.499 2,727 7.984 | 
‘ 4 ‘ y » 3,781 
February 3,256 4,325 9,509 7,871 3,038 | 106,489 | 55,094 | 2,780 8,105 3,916 3338 
March..... 3,500 4,479 10,264 7,608 3,197 109.643 57,438 | 2.883 8,642 4,206 3,557 
Aprilceeae. 3,390 4,514 10,105 7,755 3,123 108,771 | 56.553 2.867 8,550 4,220 3,474 
Mayle tac 3,416 4,407 9,844 7,757 3,125 108,914 56,894 2.898 3,392 
June's. « 3,563 4,639 9,930 7,964 3,275 110,400 57,745 2.969 3,354 
duly ade ae 2,859 4,064 8,669 8,087 2.797 110,235 | 57,843 2.929 
August .... 3,483 4,501 9,465 8,083 3.004 | 111,832 58,489 3.064 3320 
September . . 3,667 4,413 10,055 8,077 3,239 112,859 59,435 2.977 3,376 
October... . 3,705 4,404 9,400 8,295 3,310 113,985 60,266 2.927 3,378 
November . . 3,608 4,313 9,175 8,137 3,119 114,329 60,268 3,019 3,444 
December . . 3,437 4,282 9,161 8,346 2,980 117,050 3,201 3,585 
1978: January... . 3,216 4,229 9,366 8,005 2.820 114,268 
February 3,562 4,666 10,309 8,151 3,260 118,085 a33 sane 
March... .. 3,691 4,775 11,010 8,019 3,400 119,013 3,371 3,632 
Api tee. 3,912 4,759 11,434 8,207 3,462 123,333 3,646 3,746 
Maye 3,743 4,803 10,841 8.273 3,306 | — 122'530 3,680 3,633 
‘kine: eee 3,818 5,066 11,161 8,721 3,491 123,835 3.658 3,825 
3,100 4,592 9 
3744 5.007 caer 8,719 3,001 123,470 3.916 
: 4 8,925 3,544 127,369 4,258 
3,901 4,966 10,914 9,110 3,522 127,920 4,162 
3,990 5,157 10,704 8,899 3,642 130,432 4.274 
3,783 ens : to 435 9,074 3,461 132,268 4,469 
; A 425 9,464 3,021 133,769 é 
= 4,417 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section i diatel ‘ 
following these tables. i had * Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 193 and 194. 
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GENERAL BUSINESS INDICATORS--MANUFACTURERS’ SALES—Con. 


SHIPMENTS—ADJUSTED FOR SEASONAL VARIATION! 


By industry group 


T 
YEAR AND | ) 
MONTH pooper | 
Fabricated | Machinery, | ci rica Instruments Food and | Textile | Paperand | Chemicals |Petroleum | "udber 
metal except | machinery toed ited Total? kindred | Door mill | allied | and allied | andcoal | 3 
products electrical voici products products products products | products ; 
| 
| 


Millions of dollars 


Footnotes ening source of demand description of series appear in the section immediately * Monthly data prior to 1975 are shown on p. 194. 


following these tables. 


22 


1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


GENERAL BUSINESS INDICATORS--MANUFACTURERS’ SALES AND INVENTORIES 


=e i 


SHIPMENTS—ADJUSTED FOR SEASONAL VARIATION! 


By market category 


Supplementary series? 


INVENTORIES, BOOK VALUE, 
END OF PERIOD! 


Unadjusted for seasonal variation 


Other Capital goods industries 
Equipment Construction materials 
YEAR AND pi nat and Household 
MONTH Home goods | Consumer defense Automotive Su supplies durable 
and apparel staples products, equipment raion and _ goods 
Be inter inter- industries 
Rivsaie eee mediate 
products products 
Millions of dollars 
I naa 
| | | Pr er, Re ey 26,130 12,991 

9947. Faire achn Demme e erence | wer ee renee Cove ereses | cover eveee eee ecereces | sore eesees eecvecsvcce ker ig Cte oe 28,800 14,050 

MAB ee eee ens [everereeves | everevecea| orevsrersne]| soreereers| teonseasere | senseseere | ceeresets | annenseren |] sesernees | seteserees mye 13.353 

AQMD sis iiscerteroter. die ay |) Bialerapeinterersto a fl istaiwate,wiedeia a5]) esalwie,e(ate)aierb/e |! <e1e.c:aieieiwleca/ol Py €-oyaiolarciaicieal, |) e\ere pivisisivivy Il vn eo ae mag t Sa ea hams Se 

Soerieetas | acadecacan mote ee 31,503 15,854 

li he ros CoCo eM Recor aero cc Mri erred Porc re Gere rrr! mere est ee hii het escieaay Meee ck: 39.151 || 18.012 

A (ee ee ee eee | ee ce +1534 7 613 
Fees MRE crs I Nrate(a's stobscate | site epapebosteeege | Mar tsham.arsixfovacel | uscartaraesaatn IR PoteIS cane i Nhoeh eae « em ane b aee see e ind 

1983? nee aoa 30,779 60,391 cope iA pp i Weed re Se pre aoe Se, WEA TA pape : ape 

3 29,344 60,964 E i ON Sevcinpane ns | (SEZIA NN voces cas | eateedmes 
AOG4P ei eveveis dam B ) 

18, 

(Lcmonurue aad 32,484 62,715 34,982 34,841 27,981 (24766) Silete secs ator ied saiicecaa Bes eee — bo 

1966235. <4 33,254 66,099 39,956 29,590 29,589 194387 | So castes LER Wen Se BS cee spe == 

clay tne ene 33,941 68,886 43,794 31,934 29,683 136,599 | 0.040... ies | ee Pa fee Pre i 

{9502s re ei ene 432539 473,723 441,074 424,137 429,331 4126,171 12,819 MODOS HT os hcnd casa cote pe ae 

AGG0% ence tain bere 35,826 76,307 45,172 30,547 32,855 142,732 14,333 BGHIGA) sas sccwall skees : 5 

W|I Rather ee tee 53,581 21,543 

{G0 Sar neau ee 35,847 79,196 46,277 33,385 32,140 143,687 14,060 56,17 

AQG1 Hee erences 36,443 81,442 47,485 29,145 31,611 144,945 14,329 TP) ees BRS SRS | —_ Pon 

1002234 cee ee 39,035 84,196 51,642 36,130 33,314 155,977 15,428 rh) eee ee ae | —h =< 

19632 aerate 41,268 87,055 54,271 39,961 35,440 162,699 16,509 CODES WP vpv cceecs fovea etme mae fi 2450 

19643 44,064 91,476 58,385 41,630 37,821 174,592 17,815 JOSE pcuiker cus Aaa s : . 

) 26,047 
47,910 95,145 64,754 50,766 40,685 192,677 20,019 PHO28 TP, £60. 3x50 aah eran 68,028 | ' 
51,605 101,836 76,493 51,105 43,362 214,036 22,058 SOUR cots jest caer ad 77a | pened 
54,086 108,275 84,951 46,827 44,206 219,495 22,477 VOLE | We Beater) Mac: sa/ééd 84, ~—— 
58,833 113,676 91,777 57,144 48,317 233,466 24,686 108,128 81,430 | ; 90,268 aoe 
62,196 121,656 97,222 59,830 51,416 250,164 25,756 114,953 88,493 26,460 97,798 || y 
61,209 127,305 94,677 51,908 50,728 248,154 25,239 111,384 87,547 23,837 101,288 34,963 
64,876 133,693 92,265 69,400 55,910 254,952 26,704 108,176 88,467 | 19,709 102,316 opm 
74,295 148,278 102,454 77,667 66,319 287,495 31,134 118,293 99,527 18,766 107,991 || aazie 

ATS) dete 81,112 168,727 118,534 89,725 75,799 341,548 34,473 137,409 117,287 20,122 124,377 | | = 

OY. eee Ca ois 82,911 196,475 137,478 83,283 82,744 434,964 35,607 157,473 136,012 21,461 157,779 | : 

3 nat: 83,198 212,441 144,314 84,293 82,477 432,684 35,210 162,793 139,213 23,580 158,185 | 57,103 
sere? Seer ey 93,402 227,918 156,878 111,595 95,577 500,346 40,624 178,160 151,511 26,649 170,430 || 61,901 
19772 See oahek 102,713 242,134 177,268 137,605 109,361 561,024 45,015 202,190 172,014 30,176 180,116 65,256 
10789: shoes ve 114,547 268,237 203,025 153,752 130,079 626,934 51,453 233,405 200,895 | 32,512 197,979 | 69,574 

t . T— 

1975: January. . 6,292 5 12,079 6,263 6,584 36,352 2,734 13,569 11,628 | 1,941| 160,828 | 57,343 
Febvaiaty 6,212 17,217 12,249 6,291 6,351 35,718 2,666 13,722 11,765 | 1,957} 161,753 | 56,637 
March... . 6,245 16,889 11,985 6,362 6,132 34,334 2,693 13,563 11,588 | 1,975 161,009 55,948 
April... ..- 6,535 17,584 12,063 6,821 6,509 35,159 2,825 13,585 11,585 | 2,000} 160,345 || 54,949 
May each, 6,544 17,292 11,917 6; 6,607 34,545 2,860 13,394 11,514 | 1,879 159,431 54,179 
Junge eees 6,779 17,853 11,978 7,053 6,581 34,737 2,906 13,477 11,522 | 1,955 157,557 || 53,514 
Duly Meee 7,164 18,169 11,872 7,376 7,067 35,432 3,078 13,385 11,482 1,901 156,182 53,123 
August 7,246 17,952 12,024 7,446 6,974 36,471 3,067 13,617 11,573 2,045 155,926 53,649 
September . . 7,393 18,017 11,930 7,449 7,255 37,349 3,075 13,446 11,565 1,880 155,476 | 54,028 
October... . 7,541 18,300 12,301 7,325 7,501 37,374 3,080 13,882 11,805 | 2,077 156,563 | 55,375 
November . . 7,484 18,110 12,039 7,372 7,374 37,630 3,069 13,697 11,625 2,072 157,408 56,250 
December . . 7,591 17,899 11,992 7,952 7,489 37,917 3,127 13,489 11,578 1,912 158,185 57,103 

1976: January.... 7,747 18,621 12,278 8,392 7,627 39,201 3,275 13,832 11,666 | 2,167 160,156 || 57,822 
February . . . 7.767 18,196 12,535 8,846 7,694 39,674 3,318 14,174 12,016 | 2.159 160,888 || 57,868 
March 7,800 18,512 12,598 9,071 7,945 40,497 3,386 14,340 12,166 2,175 161,662 | 57,819 
April tate ee 7,736 18,891 12,805 9,053 7,964 40,667 3,350 14,443. 12,257 2,186 161,854 || 57,837 
May ..c.4. 7,810 18,853 13,031 9,135 7,936 41,418 3,396 14,782 12,565 | 2,216 162,689 | 58,231 
Junesaeet 7,704 19,093 12,738 9,446 7,927 42,048 3,319 14,611 12,494 | 2,118 163,340 | 58,565 
Nuly erent: 7,735 19,146 13,067 9,826 7,972 42,291 3,376 14.816 12,641 2,175 163,402 | 58,861 
August .... 7,746 18,714 13,211 9,935 8,040 42,558 3,403 15,125 12,868 2,257 164,445 | 59,503 
September . . 7,839 19,480 13,268 8,492 8,001 42,932 3,493 15,035 12,841 2,194 165,548 i : 59,968 
October... . 7,709 19,374 13,337 8,571 8,050 42,218 3,416 15,260 12,940 2,321 167,852 | 61,115 
November . . 7,907 19,403 13,638 10,212 8,074 43,048 3,451 15,430 13,150 2,280 169,142 | . 61,572 
December . . 7,903 19,532 14,231 10,890 8,265 43,753 3,439 16,140 13,733 2,406 170,430 61,901 

1977: January... 8,171 19,700 14,184 9,979 8,158 44,457 3,594 15,991 13,454 2,537 172,327 62,147 
February . . . 8,208 19,828 14,103 10,850 8,648 44,985 3,554 16,055 13,569 2,486 173,595 62,201 
March. .... 8,293 20,156 14,463 12,571 9,049 46,244 3,618 16,415 13,898 2,517 174,042 62,302 
April... ... 8,210 20,071 14,395 11,929 8,858 46,108 3,501 16,349 13,949 2,399 175,076 62,919 
May ...... 8,222 19,688 14,701 11,867 8,866 46,362 3,502 16,707 14,227 2,480 176,457 63,397 
dunesene 8,567 20,097 14,417 12,858 9,045 46,685 3,777 16,371 13,888 2,482 175,761 63,034 
Oly Geen 5 8,517 19,608 14,762 10,086 8,934 46,708 3,677 16,913 14,363 2,549 175,611 112,537 63,074 

. ’ i 0 
August 8,652 20,357 14,847 9,452 9,263 47,176 3,797 17,015 14,571 2,444 176,601 113,238 63,363 
September . . 8,678 20,321 15,098 11,997 9,468 47,424 3,813 17,292 14,738 2,553 177,030 113,340 63,690 
October... , 8,893 20,205 15,426 13,256 9,555 47,922 3,930. 17,623 15,082 2,540 178,219 113,337 64,882 
November . . 8,917 20,750 15,362 12,137 9,490 47,969 3,999 17,706 15,107 2,600 179,311 114,183 65,128 
December . . 9,234 21,174 15,538 10,623 9,847 49,057 4,175 17,800 16,214 2,586 180,116 114,860 65,256 

1978: January... . 8,978 20,699 15,029 10,477 9,592 48,634 3,947 17,617 15,086 2,532 182,742 116,832 65,910 
February . . . 9,187 21,705 15,626 12,236 9,972 49,573 3,976 18,069 15,417 2,652 184,447 118,701 65,746 
March... .. 9,160 21,742 15,988 13,565 10,214 49,735 4,243 18,439 15,644 2,795 185,443 119,964 65,479 
‘Aptllaa nas: 9,618 22,166 16,435 14,032 10,674 1,338 4,367 19,045 16,326 2,719 186,836 120,955 65,881 
Mayion.cs.s 9,400 22,221 16,302 13,738 10,648 51,154 4,172 18,823 16,109 2,714 188,479 122,520 "959 
June... 9,472 22,310 16,863 14,052 10,770 51,750 4,315 19,259 16,555 2,705 188,847 122,892 65,955 
July ere 9,391 22,268 16,855 10,317 10,694 51,600 4,193 19, 

August 9,780 22'759 17318 10,904 11.190 53 / = ie onl ae rece 66,270 
; 339 4,435 19,827 17,139 2,688 191,265 124,414 66,851 
September 9,760 22,671 17,955 13,229 11,046 53,471 4/354 20,613 17,840 2.773| 191/945 66.972 
October 9,958 23,013 17,942 14,940 11,357 54,713 4,480 20,493 17,787 2,706| 193,459 67,911 
November . . 9,916 23,163 18,227 14,240 11,769 55,335 4,409 y , ; : 
9 ' : $ 20,776 18,030 2,748 195,872 68,676 
December . . 698 23,411 18,369 12,022 11,891 56,621 4,450 21,047 18,216 2'832 197,979 4 


Footnotes giving source of data and description of series a 
following these tables. 


PPear in the section immediately 


* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 194 and 195. 
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INVENTORIES, BOOK VALUE, END OF PERIOD—ADJUSTED FOR SEASONAL VARIATION! 


By industry group 


Durable goods industries 
YEAR AND ‘ Bi . ; 
MONTH Primary metals peep at) 
Stone, equipmen 
Total2 clay, Fabricated Machinery, Electrical Instruments 
ie and glass Blast Nonferrous metal SxCEPe rhe abe 
oducts electrical machinery related 
products furnaces, and other Lh rl Motor Picts 
Total steel primary Total vehicles pr oaue 
* * mills metals and parts 
a! 
| Millions of dollars 
]] —— ~ sm 
Nag tela 25,897 ITD vinta then occ dievecoin, | Retxaiaves | 
ee 28,543 14.662 has, sea. PRT! RS Se oe eee BipapGis cule et | ee eRe g I nano IER uae ly i anaes 
1949........ 26,321 eT ray | (ME Sig [PO ee RA | DME Ae eae OTE SRS OR REE CL er Cm meee ORiy co RAN Whee Sebga ae Ii Va: geen Sooke aaa 
ae 31,078 rete) | neee Sn OM ee RA || ee A ||) Ree eee | Man Meena 
1961........... 39,306 CSET | RRS eth, CER apie | pth a eet ES all | ies ae eee lak cee AT es ee AI ee EL | RARE nen erate. O 
oe 41,136 TE ||P ae IR ARR UE Receaeratinal drt ream | MRS Co al rk Sa IG CONS gall ORLY sedate Cacti WeSay ne 
NE ti eo oe ma gare [ccc | tggig ggg [oo gags | ose oc cegae oo agg 
5, TD Oe ae) eae 809 
Bee Se ne 41,612 23,710 3,544 2,179 S| iene ss 757 
BNR wx 5h 45,069 26,405 921 4,011 Py | eka 
ae ee 50,642 30,447 1,057 4,847 DF 76E (| eee ks. 25 
es ets 51,871 31,728 1,279 5,171 F169 ees ss 1,021 
SS eee 350,241 330,258 31,269 35,153 33,286 31,580 31,276 
Sen 52,945 32,077 1.408 5,103 3,102 1.677 1,374 
Se eee 53,780 32,371 1,481 5,472 3,372 1,801 1,472 
aa oes ee 54,885 32,544 1,490 5,779 3,672 1,810 1,495 
Sa ee 58,186 34,632 1.516 5,691 3,484 1.877 1,355 
1963........... 60,046 35,866 1,566 | 5,738 3,450 1,963 1,427 
Been Tanase 5 « 63,409 38,506 1,662 5,940 3,548 2,012 1486 
88,185 42,257 1,742 6,185 3,606 2,162 1,680 
77,952 49,920 1,874 7,017 4,065 2,497 2,167 
84,659 54,996 1,920 7,550 4,417 2710 2,330 
90,617 58,871 2,011 7,543 4,206 2,906 2,456 
98,210 64,739 2.139 8,053 4,441 3,105 15,912 2671 
101,667 66,790 2,335 8,961 4,959 3,460 14,626 2,888 
102,677 66,313 2,399 9,055 4,898 3,604 13,804 2,990 
108,296 70,308 2,533 9,589 5,356 3,646 14,802 3,175 
124,672 81,426 2,829 10,023 5,289 4,098 16,478 3,803 
157,915 101,866 3,543 13,427 6,800 5:650 24,079 13,999 19,258 4,859 
158,178 101,766 3,738 15,701 8,611 6,125 23,647 12,817 19,604 4,733 
170,156 109,095 3,993 17,621 10,085 6,487 24/281 13,937 20,627 5,276 
180,224 115,751 4,294 17,618 9,645 6,791 26,375 15,490 21,475 5,770 
198,334 129,456 4,873 17,875 9,761 6,876 31,013 17,082 24,151 6,510 
159,528 103,107 3,638 13,871 7,222 5,638 13,710 24,345 14,138 19,514 6,583 487 
160,123 104,159 3,661 14,616 7,755 5,826 13,829 24/643 14,100 19,573 6.520 4,866 
159,701 103,994 3,736 14,914 7.967 5,928 13,892 24,881 13,746 19,283 6,400 4,847 
159,282 104,365 3,737 15,273 8,256 6,010 13,881 24,987 13,559 19,591 6,439 4,785 
158,604 104,292 3,719 15,561 8,508 6,048 13,842 24/884 13,431 19,588 6,344 4,780 
157,886 103,804 3,683 15,750 8.728 6,034 13,668 24,706 13,285 19,608 6,340 4.715 
, Pe 157,356 103,490 3,647 15,728 8,720 6,033 13,554 24,695 13,141 19,713 6,362 4,682 
ianes 502 157,071 102,819 3,647 15,696 8,715 6,024 13,421 24,617 12,931 191511 6,307 4,696 
Seraier 4 157,193 102,404 3,674 15,497 8,495 6,072 13,323 24,427 12,863 19,600 6,170 4,717 
October... . 157,630 102,240 3,709 15,637 8,636 6,064 13,213 24,269 12,859 191574 6,075 4.721 
spear 158,079 102,131 3,722 15,832 8,765 6,145 13,174 23,906 12,833 19,651 6,118 4,740 
Baier 2 158,178 101.766 3,738 15,701 8,611 6,125 13,193 23,647 12,817 19,604 6,105 4,733 
: Mend 158,709 101,885 3,736 15,638 8,607 6,093 13,348 23,607 12,779 19,609 6,282 4,801 
/- atl aa 159,200 102,058 3,701 15,860 8,752 6,202 13,192 23,533 12.749 19,736 6,485 4,789 
March... .- 160,323 102,772 3,682 16,079 8,866 6,282 13,215 23,499 12,887 19,969 6,636 4823 
ae 160,849 103,046 3,709 16,237 9,004 6,292 13,120 23,457 12,966 20,033 6,799 4,846 
a aes 161,940 103,581 3,755 16,329 9,112 6,253 13,176 23,477 13,069 20,165 7,000 4,905 
‘cae 163,755 104/538 3,796 16,443 9,206 6,262 13,298 23,621 13,223 20,367 7,072 4,932 
Nh ays A 164,691 104,953 3,836 16,561 9,310 6,267 13,347 23,647 13,320 20,327 7,146 4,991 
pa eas 165,610 105,445 3,892 16,787 9,511 6,257 13,383 23,759 13,413 20,157 6,948 5,028 
September . . 167,269 106,528 3,885 17,019 9,658 6,331 13,628 23,862 13,541 20,461 7,229 5,049 
October... . 168,760 107,739 9,878 6,416 13,916 24,059 13.714 20,517 7,449 5,122 
November . . 169,690 108,537 9,918 6,459 14,029 24,075 13,760 20,852 7/675 5,226 
December . . 170,156 109,095 10,085 6,487 14,045 24,281 13,937 20,627 7711 5,276 
1977: January... . 170, 109,794 10,123 6,484 14,224 24,438 13,994 20,662 7,552 5,272 
ro lia 199-962 110,405 10,292 6,502 14,126 24,485 14,157 20,832 7,658 5,343 
March..... 172,772 110,580 10,251 6,484 14,085 24,571 14/388 20,733 7,653 5,390 
= hae 174,134 111,151 10,370 6,483 14,170 24,644 14,410 20,853 7,584 5,379 
Mayers 175,617 112,015 10,399 6,508 14,263 24,780 14,685 21,030 7741 5,461 
ine a4 3 176,064 112,345 10,414 6,562 14,369 24,980 14,839 20,882 7,868 5,417 
ree 176,789 112 10,378 6,627 14,503 25,213 14,805 20,875 7,805 5,538 
Poe 4 177,543 113,638 10,234 6,651 14,649 25,316 14,999 21,220 7,888 5,606 
September . . 178,702 114,449 10,135 6,683 14,755 25,441 15,158 21,529 8,047 5,648 
one... 179,064 114,407 10,035 6,708 14,696 25,669 15,219 21,096 7,886 5,720 
November . . 180,131 115,311 9,879 6,719 14,857 25,983 15,277 21,451 8,132 5.760 
Decenibe 180,224 115,751 9,645 6,791 14,866 26,375 15,490 21,475 7,966 5,770 
1 5,834 
: 16,6 9,500 6,877 14,958 26,737 15,624 21,538 8,12 
eee 182,998 117.948 9,217 6,919 15,294 26,951 15,787 21,885 8,022 5,938 
ae. 184,216 118,734 8,819 6,948 15,553 27,364 16,001 22 60 8,035 6,061 
= ian i i 9,005 6,956 15,775 27,748 f ‘ : i 
aig E ae He 121,308 9,023 6,988 15,926 28,238 16,374 22,661 8,020 6,090 
oa ae 188,991 1221374 9,078 7,009 16,052 28,652 16,563 22,711 7,962 6,142 
9,127 6,978 16,227 29,017 16,682 22,890 7,827 6,146 
oe pr 192,068 128.746 9,290 6,959 16,341 29,357 16813 23,21 0 8,1 09 6,222 
ore i 6; 9,379 6,955 16,397 29,714 17, ; i ‘ 
oe : 194487 126744 9,451 6,939 16,695 30,091 17,008 23,472 7,825 6,382 
aaa i 3 9,764 6,921 16,740 30, ; f k F 
oie a werd i 7486 9761 6,876 16,940 31,013 17,082 te 24,151 7,798 6,510 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately * Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 195 and 196, 


following these tables. 
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1 
INVENTORIES, BOOK VALUE, END OF PERIOD—ADJUSTED FOR SEASONAL VARIATION 


By industry group 


Durable goods industries—by stage of fabrication 


Finished goods 
YEAR AND Materials and supplies Work in process 


MONTH 


Transporta- Primary Machinery, 
i except 
pee metals fociitenl 

equipment electrica 


Machinery, 
except 
electrical 


Electrical 
machinery 


Primary 


2 
iTotat metals 


Millions of dollars 


We in matctoshiere yl aba ene AeweS I ntomecral fects ey Geer eres Mererren Meer Mec MR os sae eS ee 
VOB ici cae lak sd SveseoLT Caaoneal sere cent P! fuaeteemeh® epedwavef! Cevewgest 9 -aasomner Es svekencey nerve) | Cesare miners ney Mammy) Os Dame 
EN oe ea hs Riedl Ce ete Ue ee ae Es ea See orcad | Mmcre nial | GeiieciCbe |t mer dCOen| jp. Coppuu |) | epi e 
4060; secede) Taeeeatel| aametenlll! gviderbe |’ cammeiten| Gusiea asl) cneoun'eee he oeceratel VareseteoQhy aadindh” Cee eae a Ee coe aes 
AGG: Lienert ec aeccet al eee. | Dee aaaamte | mee eer eh. cae psee] reesacelll cectsess| snapecol  atstend | crevedh ameaedl Teeny Osean ig eaters 
AGE2 can A Ceae | debcveral bo gaercecild aun eatelt) iparvadbell: Goweucecs|) “ceedonenl | mecgera) ibeceane) Samerel | epee eine ny Maeeeane (meme ne 
(Lee pee ae ee ch £718| See ella cence 1,656) 10,720) © 1,127| se eeeeeee|  veevne] 3698, 6206|) = HOH ase aad 
(OG4 ee oc nehec UBGE\S coe eal Coes 1390 —«9,721|| —*,075| eee eee | eevee] 9,516] 6.080|} 936] wees] wane 
OSG UE. eva eugene 1,835: 1,620) «deasteveol cxevont Jt@eCr es Beret [Lomas Sheet. Sens 
AOS 6oca, oo. ceaonie 2.222 1,846 eoveecee |) sesees| | 8 4pR8, F000, F997, seceem =e teeee 
(O67 eo 2.329 1999]  12.837|| =, ABT| —veeevece|  cevevs| 4464) 8,126]| 1,324)... wea ees 
FOBB. cas hnncoirranis 32,228 31,664 740 
ABO tee eee 2,258 1,842 
HOGO. ere 2,306 1,680 an 
TOG ieatin ete 2.284 1,677 ae 
1962) atom 2,279 1,791 788 
$9636 os Oe amar 2,246 1,957 769 
(O64 te ee 2,285 2,254 
1965 Gt batiee 2,404 2,385 1 1,554 891 
HOBO te neeee 2,726 2,707 1 1,890 1,133 
1GOTM Are 2 2,799 3,124 2 2,065 1,200 
AQBB. ii ak cnet 2,815 3,140 % 2,094 1,362 
(Leebee cneenae 2,854 3,306 2 2,259 1,460 
1970) seers 3,149 3,239 2 2,609 1,458 
ETA nee ott ore 3,230 3,194 zi 2,484 1,491 
(o720 treet 3,278 3,451 2 2,680 1,599 
EVER Ot ninemsn 3,764 4,304 2, 2,998 1,804 
10745 een 5,717 5,395. 3, 3,462 2,125 
6,386 5,033 5, 3 2,314 
7,181 5,678 6,026 44 2,606 
7,052 4,527 6,856 5,71 4,84 2,909 
6,533 4,952 7,006 6,320 = 
1975: January.... 6,014 7,152 4,461 5,381 4,645 
February... 6,364 7,279 4,435 5,382 4,837 
6,306 7,364 4,351 5,283 5,101 
6,354 7,301 4,216 5,259 5,261 
6,378 7,249 4,131 5,153 5,434 
6,488 7,237 4,061 5,104 5,469 
6,495 7,149 3,930 5,186: 5,476 12,219 
: 6,454 7,138 3,867 5,162 5,452 12,005 
September . . 6,480 7,097 3,807 5,113 5,350 , 12,175 
October... . 6,497 6,934 3,802 5,022 5,407 12,251 
November . . 6,555 6,837 2,813 5,087 5,498 12,313 
December . . 6,386 6,715 3,797 5,033 12,257 
1976; January.... 6,491 6,842 3,818 5,108 12,188 
February. . « 6,595 6,830 3,779 5,264 12,145 
March... .. 6,678 6,804 3,784 5,437 12.173 
April... .- 6,663 6,817 3,834 5,506 12,139 
May ...... 6,694 6,802 3,882 5,637 5,669 12.116 
thinned eve 6,740 6,820 3,887 5,737 5,718 12,160 
duly erence 6,676 6,825 3,924 5,761 5,709 
August 6,724 6,880 3,962 5,430 5,784 
September 6,854 6,857 4,015 5,610 5,831 
October 6,996 6,893 4,073 5,755 5,949 
November . . 7,047 7,019 4,083 5,905 5,989 
December . . 7,181 6,910 4,105 5,678 6.026 
1977: January.... 7,231 6,916 4,146 6,720 
February... 7,354 6,860 4,207 6,755 
March..... 7,416 6,856 4,281 5,790 
Rprll iene 7,499 6,822 4,235 5,733 
May sciece 7,457 6,856 4,311 6,353 
June...... 7,496 6,891 4,373 6,574 
ULY setters 7,485 6,942 4,390 6,438 
August .... 7,391 6,931 4,449 6,740 
September . . 7,335 7,043 4,480 6,858 
October... . 7,249 7,134 4,464 6,855 
November . , 7,130 7,179 4,451 6,826 
December . . 7,052 7,290 4,627 6,856 
1978: January... . 6,751 7,348 4,511 6,842 
February 6,669 7,420 4,573 6,963 
March... .. 6,459 7,515 4,590 6,821 
April.t.fan.3 6,486 7,719 4,653 6,743 
May! sd 0% 6,491 7,879 4,718 6,757 
tineneeae 6,486 7,998 4,784 6.787 
duly snes 6,407 8,144 4,828 6 
August : 6,503 8,217 4,845 hit! 
September . . 6,524 8,390 4,927 7,301 
October... . 6,447 8,626 4,919 6,634 
November . . 6,521 8,574 4,958 6,983 54,895 
December . . 6,533 8,670 4,952 7,006 56,523 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables.  Wonthiv dats prtor'es Fere and sivas tal Gun 
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GENERAL BUSINESS INDICATORS--MANUFACTURERS’ INVENTORIES--Con. 


INVENTORIES, BOOK VALUE, END OF PERIOD—ADJUSTED FOR SEASONAL VARIATION! 


By industry group 


Nondurable goods industries 


—— “ 
YEAR AND By stage of fabrication 
MONTH 
‘ Paper and Chemicals Petroleum Rubber and 
= ms idk ve rut allied and allied and coal plastics le 
phe PR oEARCS products products products products Materials Work in Finished 
and supplies process goods 
* 
Millions of dollars 
] | 
CoReE Wh lu SRR CORRS «IRE 1 A, ae RIOR MR < epine BG ite | te See We (GIFs AY ond AO (A ECE ORO cance MI tT RI | ER RARE cic 
EGRET Ce Re de te Cen ae. hice mn dnwee|iherkancaastellisicpornns Garr’ Il eakeannsrdes Incoecatoes eels hOerantten  eSeneilteas ays eames 
enn HEN UCR: aug Atte OR tee ee Ah, eg Pome [hos bain ho epll diel giewinini | | tetveiehewsptatecel. i ioutaersle ris Ciel Mike musth ciate ilu teatelta aan 
TORINO Te aL SP oe RAE ee a Mi pete eae kb tet tek lbs sfeasnicazacainiat® | hatucatn avecdbemn sia lhe obrare wed ieee RERARva vers ache cress ceree eee 
a PN SIE BE ea BN OR INE ons ccs Ml ets ten ROM I RS ORE loin Swale de li taonacoMMaiew | Baciaie spine Ilias Meets. aeteim a ihabersscae eames 
CUE NEA Joes @ IP eee a I Ce Poke teks allo zirk taiaorn Ras eke uer ol iu seamen caer linisainmn dt aoe all Brakee Sen tl PAE R Ben aes (MANE ss ee 
18,070 4,840 2,488 1,448 2472 7,409 
17,902 4,776 2448 1,437 2,440 7,415 
18,664 4,883 2,602 1,483 2,571 7,666 
20,195 5,311 2,863 1,666 2721 8,622 
20,143 5,097 3,013 1,879 2,864 48624 
319,983 35,305 2,949 31,678 32,828 8,491 
20,868 5,339 3,140 1,745 2,944 8,845 
21,409 5,491 3,252 1,708 2,946 9,380 
22,341 5,882 3,353 1,758 3,110 9,738 
23,554 6,204 3,611 1,830 3,296 10,444 
24,180 6.454 3,726 1,820 3,406 10,796 
24,903 6,631 3 1,805 3511 11,261 
25. 6,486 4,339 1,808 3,806 11,674 
38,032 6,969 4,897 1,858 4,204 12,673 
29,662 7,484 5,248 2,018 4,423 13,524 
31,746 8,010 5,484 2,095 4,849 14,608 
33,471 8,325 6,112 2,147 2,110 12,726 5,124 15,621 
6,693 2,224 2,273 13,154 5,275 16,448 
36.304 e284 6,867 2.324 2/339 13,680 5,669 17,015 
7,038 2,197 2.571 14,676 5,983 17,328 
37,987 9.675 i 
43,245 11,645 7,503 2,540 2,960 18,134 6,713 18,398 
56,048 14.663 11,501 4,043 3,838 23,689 8,179 24,180 
4 11,878 4,668 3,740 23,199 8,692 24,521 
peal Sane nae] sees eee | See eeete sen Gace 
i 14,137 5,898 { ; E } 
ppl 13208 15,439 5,359 4,629 26,719 10,729 31,430 
4,991 11,577 4,250 3,882 23,761 ic 8,129 24,531 
S063 ta208 +t rf rer $1036 11,693 4,397 3,819 23,409 8, 125 24.428 
55,707 13,999 3,117 4,626 5,028 11,859 4,438 f : i : 
¥ 3,722 22,756 8,053 24,108 
54,917 13,734 3,119 4510 4,899 11,914 4,377 ; } 4,108 
288 3,669 22,519 8,033 23, 
54,312 13,405 3,160 4,477 4,844 11,931 4; y zea 
328 3,712 22,223 8,141 23, 
54,082 13,081 3,218 4,454 4,832 11,948 4, } 
53,867 12,959 3,242 4,460 4,761 11,720 4,290 3,743 22,1 88 8217 23,462 
4,435 : y ; 
54,252 13,251 3,229 4,506 4,869 11,798 ; ae pe en oe 
54,789 13,712 3,177 4,551 4,859 11,750 4,495 : i i 24,008 
d 4,557 3,722 22,769 8,517 : 
55,391 14,019 3,301 4.677 4,865 11,679 i Mn ape pees 
4,763 4,847 11,801 4,647 3,718 22, i : 
rtrd 14466 3308 4,751 4,832 11,878 4,668 3,740 23,199 8,692 24,521 
8,881 24,618 
3,307 4,797 4,905 11,978 4,655 3,775 23,325 i 
sie || ae | sae | te | ge |e | |e | Bae | tm | Bas 
57,551 14,487 3,422 4,875 4; F ' , { 9,102 25,174 
2,158 4,584 3,838 23,527 ' ; 
57,803 14,521 3,429 4,915 4,985 12, i uae wale 
12,284 4,615 3,779 23,80: ; : 
58,359 14,666 3,473 4,968 5,079 ; en 
12,457 4,792 3,770 24,049 } \ 
59,218 15,029 3,439 5,002 5,121 ; 
12,624 4,812 3,731 24,341 9,347 26,050 
ones 1ebee 5407 6087 Hen 12,760 4,789 3,723 24,470 9412 26,283 
60,741 15,628 3,504 5,103 5,192 12,870 4,956 3,805 24.870 ae ee 
: 3,500 5,079 5,219 12,942 5,140 H : i 
ip oon 3477 5,094 5,290 12,982 5,104 3,958 24,941 9,588 zane 
seer 116 3,431 5,136 5,220 12,979 5,104 3,989 25,056 9.576 f 
24,943 9,565 26,558 
bs oper ve ps a - gts ices Bigs 086 25,261 9,589 26,697 
; 3 5,198 5,302 13,002 5,154 1 : 
ote = po ¢ 4,113 25,544 9,809 26,839 
5,261 5,367 13,026 5,295 : i 
pani ner pent? ore 4,126 25,962 9,815 27,207 
i 447 5,333 5,387 13,135 5,468 : \ ; 
oaeos 16720 yr 5,369 5,465 13,206 5,567 4,157 25,998 9,898 21,707 
earie 16,426 3,471 6,391 5,507 13,401 5,691 4,203 25,986 9,890 i 
33 25,764 9,965 28,172 
63,902 pigs pte oon Hrs! ee Faee rer 25,677 9,941 28,287 
63,905 16,100 3,456 5,342 5,613 13,674 5, ' on eat 40°00 28'568 
: 3517 5,306 5,619 13,836 5,925 4,286 : f he 
o— Load - 862 4,294 25,647 10,069 28,94 
ee ad 3502 5327 5867 iat 6.032 4,266 25,373 10,201 29,245 
64,820 16,090 3,502 i : ' 398 4,324 25,316 10,152 29,005 
5,642 14,137 5, F i 
64,472 15,729 3,492 5,333 ; 
5408 a “pr 5428 560 14.396 5,006 4419 26,428 10.262 29,504 
429 / F A i! E H 
pre 1e018 S447 5434 5,708 14,546 5,706 4,400 26,708 10,245 29,528 
88.29 U ot art 5 5760 14.768 6317 4487 25,751 10,305 30,050 
: 5,425 j é F j ; 
bona are yrs 5.465 5.811 14/890 5,481 4,499 26,100 10,308 30,208 
4,511 26,063 10,350 30,605 
16,424 cae. pass por bia Speed 25,886 10,370 31,065 
67,019 5,472 4,559 
29 5,782 15,073 i: 
Ls lage one He ; 62 5,399 4,542 26,054 10,465 30,972 
67,401 le ee or ioa0 eae 5,431 4,562 26,207 10,610 30,907 
67,722 ae rr oon Hid 16.234 5,610 4,538 26,443 10,708 31,324 
68,475 ade seu Sone e730 15,439 5,359 4,629 26,719 10,729 31,430 
68,878 17,298 F i F 6 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 


* Monthly data prior to 1975 are shown on pp.197 and 198. 
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USINESS 
1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT B 


GENERAL BUSINESS INDICATORS--MANUFACTURERS' INVENTORIES AND 


ORDERS 


1on! 
INVENTORIES, BOOK VALUE, END OF PERIOD-ADJUSTED FOR SEASONAL VARIATIO 


By market category 


Supple: 


mentary series? 


NEW ORDERS, NET! 


Without seasonal adjustment 
(but adjusted for trading-day and 
calendar-month variation) 


Capital goods industries 
Other Non- 
YEAR AND Equi t Construction rial Household Durable Arable 
MONTH ates: 4 materials, Wa Ae durable Total J goods 
Home and de Automotive ; and supp! N y goods 
d Consumer products, as supplies, and | “and inter- goods Total ae Defense industries iecuvivies 
eee) staples except equipment | intermediate mediate industries defense 
and apparel Miche 
automotive produ products a 
* 
Millions of dollars 
i ass TT 
[ | 183,072 76,660 106,412 
ON rartaniesis ieevineesns «| sneceags paket | os ee 212,311 97,517 | 114,794 
NAAT cat ah ohne Re cova) | srentoms dipensaanss) Iepirtinncte ly arparses facia hig |-saraege yeah Bin eee cea a 212,311 pail ; 
EAS, ison mel ural oxen IE ceMfosngn ub haa sveceit. Ih Aivapnnninsifancsgens | [aitenae loneaiee | oy ieee Mi age , 
MOSSE Piece Vcr ask ile enetaereceletere fe ee el a ene, cen aa 121,983 119,337 
Hyaissintay) | ioe gon Eg Lancs ia Oe it esenae eae meee 286,879 154,086 132,793 
1900 se Acct nandAel conser’ | Serres, [eeAcieevaa Ml snarky | Ranidavek, | roe ats>® «here cae tes, eg oe § Gee Aa ae a perp d 134710 
UL preteen oP MeselMbcanagy. ooumetiond- Mamma iyarbarekes one tago iwi ciieesee 6 | Rees ee 278 Ade —— pe gn 
OBES sae eiciameroliannese neil nubs cine. tll vice ss 3,723 16,475 TO BO ita eel ae 268,017 129,221 138,796 
Le ay pee hp 3559 | 15,494 BO78 , Wevgsciaa |p aes ’ 
6 } , 
AOBAR 2 ogee 4,525 8,461 —— 179,948 149,626 
4,952 9,009 3,972 16:76 Sma W etenate siete Lig SRe owas “nahn oeo4i4 184.384 156.030 
NOS Beaweru ss eecae 145 10.644 4,576 1S 224 vivnate sree GBT Ni sessccee | = 330.711 164.330 161,381 
seer ee a z 11,139 per | AE ce pei a = nase ite ae 3324,021 3159469 3 164,552 
LEW 6» core oo ope 5,101 py ee 34 685 349,630 32,221 41864 © Boawevvere, |) <dxaeness ve 402 046 176,647 
34,875 10,501 i : 368 693 y 
(Nath oe ore dio ye 11082 4,963 20,464 2,387 12,521 Th steciedea oN) supe. 
NOBOG 3 sc % viens 5,24 D 902.208 183,625 179,183 
1G. 5,047 21,089 2,503 42,578 Wag 42 8anek |b eee = ne gon a 
TOGO ME ee 5,399 yee 5,017 21,656 2,449 27UW og oe os | saa =e ponte 
(ER ot hemee te 286 ee 5.181 22'529 2,662 43550 [ends cern |) «ae an pope 724.508 201.781 
aoe Rat eel e342 12,461 5,292 ooo re aise Res ee 8 22 460,292 247,819 212,473 
ac syiphape, eranenten'e Ny , 5,604 23, i A Cola a emt eens es r 
aan 3 eae 6,685 10,077 13,466 ; | 
505,207 279,325 225,882 
76 10,134 14,854 5,961 25,882 3,304 nth | Dictate | jee ee coaae || giaisy| seams 
on oe 8364 10.818 18,325 6,414 zee 4183 re Wess | eee 564,743 || 909,969) 254,774 
Sogo one os E ers 22/028 6,503 31, , 2 adsveces “Sigiens oun 
ean ae 9,402 12'904 24,131 6,975 32,820 4,298 27,087 en an | | eee 
te Tape eae 10,137 12,928 26,939 7/591 35,287 4,705 30,234 5 f 
7 4,907 29,511 24,642 4,870 624812 | 
(GYAP Scones cee 10,448 13,258 26,427 cis pe rep 28.230 24246 | 3.984 671.883 || 
OTe ale 10,932 13,912 25,342 | ; } eee meet 4.040 769.948 | 
6 26,532 8,962 39,745 5.535 
Wasdale ec 1 ene pe eater 3 10'345 45.109 6563 34,340 30,034 4,306 914,202 
me nara 14,807 21,618 38,758 13,318 60,498 7,641 42,561 37,495 5,067 | 1,045,889 | 
36,506 6,138 | 1,020,987 
39,100 13,291 62,275 6,697 42,642 
rome ak 14828 22/094 39,556 14,298 68,694 7,310 43,114 96,774 7 ea 
CVE Seen ee 15,444 24,017 42,877 10,225 15,054 72,607 7,849 46,804 : Poe | eee 
Wee 17.010 | 26,542 50,369 10,111 17,116 mice | 370 55,444 48,274 : I 
es ae aN iz ‘i l 
13,241 61,597 7,621 43,299 38,145 5,153 76,084 
Vath elo he 14/409 311570 30816 ola 13,259 62,454 7/470 43,687 38.487 San a 
tena f f i y 62,648 7,178 43,547 3 3 d 
Renan 13,882 21,483 39,920 8,442 13,327 F ae E3a0 83708 
8,453 13,367 62,464 7,027 43,369 : a: y 
jae we 13,568 21,240 40,190 } j pape 4 pp 
May ..-... 13,434 21,077 40,169 8,340 13,379 62,206 6,950 poy pop Sate 87.497 43.912 43.585 
i eee 13,248 20,841 39,950 8.341 13,350 62,155 6.816 g ‘ ; 
902 5,750 83,166 || 41,580 41,586 
13,272 20,546 39,960 8,412 13,277 61,891 6,719 43,651 37, ; 
eee | te | Be | em |e | eae | gee | dee lee ees | S| ee eee 
Ciclo gad ee 31.306 30,078 } 13,216 61,972 6,604 43,219 37/201 6,018 92,470 || 45,080 47,390 
cea ee Bees ae He ' 196 6,656 43,013 36.934 6,081 88.984 || 43,073 45,911 
Meter 13,451 21,563 39,425 8.143 13,302 62, ; : ; i = path 
eee Oe 13,599 21.782 39,100 8,130 13,291 62.275 6,697 42°642 36506 | 6,138 84,501 
43 | 6,091 86,127 41,958 44,169 
aes) Comat kavess | acves acs | issoa | exeie | Gras | ates seors | e117 | 96338 48,063 | 47.278 
baka Ss poe hee aes Fy 13,375 63,225 6,909 42.291 36,001 6.289 100,867 52.567 48,300 
sbaaal e 14601 31'908 38808 a739 13.277 63,506 7,008 42.215 35,898 6.318 99.788 51.204 48,494 
ah ae be 14764 22,077 38,760 8,875 13,384 64,090 7/058 42,229 35,886 6,343 98.761 81 242 47 519 
tlifOon ace 14/938 22,347 39,083 8,950 13,420 65,017 7.185 42.480 36,050 6,430 105,219 : : 
964 13,522 65,500 7,246 42,439 | 35,989 6,450 94,632 49,000 45,632 
ree ‘Apia rr 008 sotzs a 769 13,601 66,215 7/307 42.561 36,146 6,415 98,351 50,086 48,265 
Saeaey : 16,082 oa028 39,260 9,097 13,841 66,990 7,329 42.726 36,264 6,462 103,929 53,043 50,886 
October... . 15,097 22,970 39,373 9,384 14,007 67,930 7,330 42,782 36,293 6,489 104,395 53,808 50.587 
November . . 14,928 23,008 39,571 9,692 14,161 68,328 7/304 43,037 36,467 6.570 101.981 52,573 49,408 
December . . 14/828 22,994 39,556 9,787 14/298 68,694 7,310 43,114 36,774 6.339 100,815 i 7; 
1977: January... 14,755 22, 39,831 9,635 14,677 68,917 7,310 43,473 37,022 6,450 99,332 51,342 47,990 
a 14,731 23,239 40,005 9,777 14/601 69,599 7,426 43,833 37,429 6,404 108,333 56,020 52.313 
March... . . 14,965 23,468 40,085 9,792 14/525 69,937 7/542 43,898 37,636 6,263 115,378 61,461 53.917 
April... ... 15,118 23,829 40,328 9,767 14'543 70,550 7/657 44,147 37,921 6,225 112,938 59,884 53,054 
May ...... 15,286 23,987 40,626 91888 14/567 71,264 7.750 44,485 38.264 6.220 111.182 59,417 51,764 
June... ... 15,249 23,969 40,578 10,062 14,496 71,709 7741 44,502 38,211 6,291 117.760 63,803 53,957 
Tiiperonme. 15,208 23,941 40,981 9,982 14,655 72,023 7,699 44,700 38,394 6,304 103,236 53,411 49,825 
August .... 15,255 24,091 41,311 10,116 14/695 72,075 7'764 45,114 38,775 6,340 111,193 57,405 53,788 
September, , 15,216 24,407 41,731 10,278 14/863 72,207 7.776 45,563 39,219 6,344 117,493 "205 55,288 
October. . . . 15,355 24,370 41,774 10,134 14'976 72,455 7'830 45,592 39,395 6,197 122,165 66,627 55,538 
November . . 15,332 24,375 42/289 10,325 18,142 72,668 7,790 ‘030 39,744 6,286 115,720 61,530 54,191 
December . . 15,444 24,017 42.877 10,225 15,054 72,607 7'849 46,804 40,411 6,392 114/686 61,643 53,043 
ereH TAR on. 15,756 24,195 43,109 10,366 15,250 72,816 8,049 47,104 40,663 6,441 108,943 57,709 51,234 
February. . . 15,858 24,121 43,928 10,268 18,595 73,168 8,090 47.939 41,333 6,606 122,426 65,890 56,535 
March... .. 15,918 24,367 44,639 10,265 15,771 73,256 8.109 48,742 42,115 6,626 129,181 71,358 57,823 
April 16,021 24,718 45,253 10,118 18,915 73,822 8.186 49,508 42'773 6,736 130, 71,487 58,857 
May ...... 16,168 24,904 46,065 10,264 15,088 74,022 8,282 50,406 43,577 6,828 128,013 70,247 57,766 
Nunes ete 16,302 25,169 46,635 10,223 16,220 74,442 8,308 51,208 44/406 6,804 133,433 73,701 59,732 
Wnnocar 16,557 25,292 47,206 10,119 16,323 74,969 8,505 51,918 45,018 6,901 116,544 61,398 55,147 
August .... 16,702 25,460 47,704 10,388 16,472 75,341 8,568 62,503 45,606 6,896 128,293 68,395 59,898 
September . . 16,830 25,636 48,353 10,799 16,615 75,458 8,634 61,354 
October. . . . 16,738 25,831 48,957 10,087 16,768 76,085 8,596 62,222 
November , . 16,870 26,250 49,421 10,492 16,959 76,977 60,943 
December . , 17,010 26,542 60,369 10,111 17.116 77,186 58,616 


Footnotes giving source of data and descri 
following these tables, 


Ption of series appear in the section immediately 


* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 198 and 199, 
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GENERAL BUSINESS INDICATORS--MANUFACTURERS’ ORDERS--Con. 


NEW ORDERS, NET—ADJUSTED FOR SEASONAL VARIATION! 


By industry group 
Durable goods industries Nondurable goods industries 
YEAR AND Primary metals Transportation 
MONTH Total equipment 
adi Fabricated | Machinery, Flectrtes| Industries Industries 
‘oie Nonferrous metal except : ‘ with without 
oc ait Re Moatecoen | ceca, (Omuntony Aircraft, i unfilled unfilled 
a races, sabnary Total missiles, orders? orders4 
steel mills Fatale and parts 
* 
* ’ * 
Millions of dollars 
re a ee ————_— ner p 
eee 183,072 76,660 
noa@s 22221) poser — senttes | seveees | aeeesee | cascode | tersene | aces |] eereen 106,412 || oo... 2 coe 
eR ema OE A) ceescee  [l nnetaee | semcees | ceeeeny | cnvccen f caverss  eaetece || peovecs CPA eens. ; Groen 
187,369 SS MSE Sn iia SS Se RA Pea BR I AS, la Saal REN || ae in| Rm ld JOZ-Z7O UI cree wal eee 
RSs... 241,320 RSG s A steers Wl sack 
oe CAE Se | Bikes a) | Me ep eer) barack 4 Rees iat ann Oa Rh eee | gaa 132.790 
19525... 278,445 CE eee ott a See ete OM has Sacee li acsttes mle dicted 133,710 
eee 283,026 || 145.759 26,982 15,708 2 | 5396) 19.928. |, 76673 ||| 36387 NI lk, d 
; : q Ona i } Lb7S Melia SOSTAN lee eet ons 137,267 35,436 101,831 
ae aS 268,017 129,221 21,802 {teen eae. = 14,240 16,484 13,206 walln “O94 17 lites cee bi 138,796 35,989 104807 
G96RS os 329,574 179,948 37,785 SO eaten 18,377 22,819 18,791 
aa 340,414 184,384 37,750 Ye “eee 19,623 25,856 20,398 Ria 166-030 39069 116161 
NNB7S ss 330711 || 169,330 || 37,851 {GPIB N Me coo ce 19,109 22,580 19,776 AT OSes vee 161,381 40,856 120,525 
. . 2 ie Sey, 324,021 159,469 625,786 $14,818 68,798 620,882 622.537 619,688 637,057 614,191 6 164,552 638,852 6 125,700 
> foe ae eee 368,693 || 192,046 34,503 21,009 10,515 24,053 27,538 22,915 44,712 14,646 176,647 43,387 133,260 
oe 362,808 183,625 26,354 13,603 10,236 23,331 25,972 23,278 47,481 
i ; é i } ] : } X 15,304 179,183 42,798 136,385 
WOG1S. ss... 373,245 || 189,105 32,069 18,647 10,870 24,224 27,234 25,277 43,138 14,448 184,140 44,621 139,519 
[SS 401,243 208,499 31,179 16,635 11,628 26.441 29,913 28,053 53,728 16,884 192,744 46,359 146,385 
19638... 426,290 224,509 34,780 19,122 12,412 27,745 32,832 29,551 57,625 18,536 | 201,781 48,797 152,984 
SS ee aes 460,292 247,819 41,521 23,758 14,003 30,598 38,023 31,366 61,607 18,680 | 212,473 51,637 160,836 
BES 5 os ws 505,207 279,325 43,380 22,590 16,414 33,907 42,968 36,570 73,803 22,781 225,882 65,805 170,077 
19665... 5... 556,840 314,137 49,111 25,134 19,448 38,568 50,878 42,647 80,607 28,461 242,703 60,035 182,668 
1967 : 45,100 23,435 17,547 41,697 49,775 43,163 75,979 30,375 | 254,774 62,221 192,553 
48,089 24.416 19,182 45,131 51,943 46,339 85,895 28,197 | 270,847 66,800 204,047 
54.880 27,247 22,496 47,710 59,441 48,001 83,945 24.704 | 288,954 71,546 217,408 
51,793 25,521 21,883 44,360 54,932 46,966 67,380 17,417 | 295,798 71,915 223,883 
51.273 25,560 20,704 44,364 56,074 48,507 89,900 22,459 | 311,830 74,374 237,456 
61,387 30,936 24,607 52,951 70,749 54,116 96,506 20,963 | 349,243 84,491 264,752 
80,761 41.779 31,417 64,163 89,046 64,723 118,191 26,669 | 399,960 94,115 305,845 
99,045 51,261 38,394 73,313 104,884 67,113 114,862 31,621 485,005 104,762 380,243 
73,654 37,780 27,863 66,676 90,406 62,223 109,926 27,993 | 517,506 || 109,523 407,983 
94,226 47/396 37,377 76,997 103,901 75,884 144,205 32,878 | 577,641 124/527 453,114 
105,968 53,394 41,360 85,609 121,849 88,241 176,468 40,270 | 634,668 || 139,673 494,995 
128,002 65,307 49,500 99,016 142,863 103,216 210,419 53,503 | 700,121 153,795 546,326 
6,580 3,578 2,360 5,359 7,867 4,896 8,206 2,025 40,727 8,482 32,246 
6,214 3,334 2,199 5,164 7/431 4,809 8,908 3,372 40,782 8,686 32,096 
5,210 2,488 2,065 5,192 7,465 4,648 8,334 1,979 40,237 8,530 31,708 
5,256 2,479 2,175 5,386 7,589 5,086 9,308 2,603 41,529 8,718 32,810 
5,592 2.728 2,246 5,307 7,561 5,010 8,827 2,334 41,490 8,850 32,640 
5,757 2,887 2,234 4,915 7,309 5,050 8,839 2,365 42.664 9,060 33,604 
6,129 3,031 2,445 5,501 7,526 5,354 10,142 2,840 43,677 9,249 34,428 
6,479 3,287 2,472 5,802 7,361 5,718 9,079 1,946 44,439 9,272 35,167 
6,378 3,341 2,386 5,995 7/589 5,293 91914 2,021 44,933 91554 35,378 
6,756 3,520 2,508 5,924 7,630 5,483 8,670 1,708 45,874 9,847 36,027 
Rewciaber <1 «. 80281 44,427 6,604 3,382 2.512 6,062 7,888 5,660 9,525 2,481 45,854 9,929 35,926 
December ., | . 99,098 44,525 6,733 3,767 2,246 6,113 7,246 5,201 10,286 2,206 45,373 9,393 35,980 
1976: January....| 92,666 45,796 6,732 3,633 2,480 6,032 8111 5,647 10,133 2,045 46,869 10,004 36,865 
February... | 94,219 47,684 7,166 3,581 2,720 6,177 8,079 5,773 11,035 1,950 46,535 9,972 36,563 
March... .- 97,420 50,279 7,847 3,998 3,077 6,290 8,029 5,991 12,633 3,346 47,141 10,214 36,927 
Modis a. a 97,670 50,012 7,793 3,887 3,156 6,365 8,551 6,058 11,762 2/584 47,658 10,277 37,381 
Ray: foot 98,217 50,432 8,302 4,404 3,065 6,393 8,529 6,353 11,303 2,300 47,785 10,407 37,378 
a 99,444 51,308 8,496 4,421 3,241 6,785 8,526 6,415 11,461 2,428 48,136 10,347 37,789 
July... 6 100,807 52,749 8,322 4,101 3,427 6,703 8,938 6,374 12,558 2,299 48,057 10,063 37,994 
August 99,065 51.328 7,844 3,776 3,240 6,321 8,614 6,329 12,251 2'334 47,737 10,086 37,651 
Septeniber sain 100,196 51,078 8,055 3,887 3,409 6,451 9,040 6,190 11.247 3,053 49,118 10,694 38,423 
October... | 100,516 51.576 7,790 3,782 3,241 6,131 8,918 6,706 11/891 3,350 48,940 10,597 38,343 
Naver ibersl. fe. 103,106 53,862 8,245 3/846 3,596 6,473 9,241 6,717 11,030 2,929 49,332 10,555 38,777 
HiecomBer oc}. 106,736 56,525 7,752 4,205 2,728 6,857 9,246 7,280 15,180 4,180 50,209 11,252 38,958 
106,328 55,320 8,287 3,973 3,429 6,507 9,744 7,068 13,078 2,508 51,008 11,183 39,825 
ghost aebeg BO 55,461 8.594 4.277 3,462 6,686 9,484 6.917 13,061 2/568 51.441 11/138 40,303 
Naevicti fi 110,331 57,840 8,730 4,339 3,510 7,426 9,581 6,649 14,165 2,546 52,490 11,606 40,884 
rsa iit 110,096 57,924 8,564 4,313 3,354 7,004 9,557 7,075 14,757 3,915 52,172 11,442 40,729 
April...» be gon Here 3633 4.288 3,326 6,961 9,830 7,485 14,384 31344 51,931 11,323 40,608 
, i di 111.993 59,279 8.392 4,148 3,311 7.119 10,160 7,220 15,300 3,979 52,714 11/659 41,055 
7,879 8,845 4,459 3,416 6,834 9,909 7,350 13,837 2,478 52,479 11,599 40,879 
pe en 113,268 $0/014 9,131 4,688 3475 7,106 10,553 7,471 13,876 2,760 53,352 that Fie 
BvOUtt | oie : 5 ; 3,402 7,358 10,649 7,397 14,702 3,279 53,394 11,758 41,636 
be! 114,348 60,954 9,157 4,780 f ' d , ; 
September. | 114,348 pepe pee! 4515 3/350 7447 10,662 7/500 16,949 4,350 53,806 11/863 41,943 
Seen ieee d : , j 7,609 10,805 8,153 15,138 3,325 54,119 11,963 42,156 
Rawariber 117,358 63,239 9,661 5,087 3,574 / , " " 12/324 43.209 
December ..| 121,344 65,810 9,547 4,799 3,772 7,452 10,125 7,937 17,347 6,113 56,533 } f 
4,669 3,752 7,393 10,378 8,316 14,294 3,068 54,627 12,056 42,570 
ey 120-732 6,048 0.737 5,086 3,627 7,914 11,160 8,397 15,400 3,455 55,683 12,006 43,678 
February ge 9.234 5.029 3791 7716 11.177 8,216 17,371 3,997 56,248 12,470 43,777 
March poor 10208 5.295 3,868 8.634 11.471 8,628 17,348 4,630 57,701 12,812 44,888 
piece sie } f 292 3,861 7,900 11,784 8,478 17/526 4,509 57,916 12,898 45,018 
May 126,781 10,222 a2 y ; 4 f 4.714 58,244 12,858 45,386 
June......| 126,780 10,628 6,542 3,951 7,881 11,491 Rane TT ee ; ‘ 
3 4,048 7,849 11,882 8,152 16,099 3,585 58,172 12,992 45,181 
pe 130743 Hees 4,446 8,367 11,902 8,71 17,547 4,357 59,452 13,176 46,276 
eet ¢ 5,899 4,453 8,447 12,661 8,936 18,129 4872 69,295 12,901 46,394 
cacarteaean MRS 6,210 4,593 8,470 13,036 8,901 20,166 4,681 60,312 13,112 47,200 
amet 136,083 5,917 4,458 8,768 13,037 9,042 20,892 7A 60 60,887 13,25 1 47,636 
lovember .. y f ii 4,2 , F ’ 
Cee t ASEITA 6,002 4,840 9,625 12,954 9,211 18,366 ; 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately %* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 199 and 200, 


following these tables. 
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1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


GENERAL BUSINESS INDICATORS--MANUFACTURERS’ ORDERS--Con. 


UNFILLED ORDERS, 


1 
NEW ORDERS, NET—ADJUSTED FOR SEASONAL VARIATION! END OF PERIOD 


Supplementary series? Unadjusted for seasonal variation 


By market category 


Capital goods industries 
r Construction Other 
YEAR AND eaealkl petey mate Household Durable 
ies, a! 
MOvtN Home Consumer defense Automotive sian supplies durable Total _ goods 
goods and ducts uipment . : goods Non- industries 
apparel cee sda rt inter- and inter- | industries Total pe Defense unfilled 
except mediate mediate orders 
automotive ‘oducts 
products pri 
* 
* * * 
Ne 
silt 
Millions of dollars 
= ——- 
Jyh aasgoee: ||P ae deerealth” Uh cescoca tien cemented 34,266 28,379 5,887 
eee 2 || 8 eae ian tea (ee rman Meena PeeK aL aa Rn CAS (ur dynes atl dike Bs crates) 6 6 oy nad 30,552 26,459 4,093 
Bisse Seen cee ea MN PP mall ane h chr | Were |, beet cary 23,877 19,504 4,373 
Specter Mase UNS waeacgeth | lmtanre 41,166 35,222 5,944 
Sesion Me readiteey I) Rodeedanee | econ) Sete Th Aaha ted |B Seemed seme Ah Dobe, oe ee pp rr 3785 
spac Neraaniie || tedeceoae |, sebaare “Ue anechess Ik mx Berens It  seuains  eeevians ane een Lees 7478 72317 ; 
ern) WE eer kel ar Rios hn Orecn te. || lnecpbii ome |\ Bree marae Pines pod o 3492 
29,718 60,392 24,369 23,748 IICSIO We asa sise MABEL WO Sksocall Goarsees ! B54 
28,534 60,981 23,103 23,585 JOLE7E NG anaes GHG WN, 5 ameter p CO eeerees 48,195 46,233 2,962 
1ODN wana cto Fe CO ee 60,044 56,369 3,675 
aaois pgs 3170 26748 136,08 ied | eae eer Wie coe 67,473 64,067 3,406 
33,215 66,157 29,179 29,748 13B,0GB. | pssneas 
33,629 68,805 31,061 28,851 JOETIGHNE Tecate Fi Tih | Me ere 63-251 = —_ 
$32,770 $73,711 $23,820 $29,061 $125,013 512,998 547,846 ad } “= oa 
35,956 76,429 31,077 33,108 146,491 14,491 BG AOT AN “HAgbeans |” . Carater 52,612 I ; 
2,506 
35,730 79,189 32,636 31,937 137,639 13,979 GESTS MM oe censvel 2 omssees 44,888 42,382 i 
36,654 81,445 29,516 31,925 146,805 14,496 STOO Tete sta ase 47,062 44,092 a 
38,868 84,165 36,467 33,519 154,653 15,345 Lah | WROD eee he 48,011 45,446 —_ 
41,577 87,050 39,391 36,410 164,220 16,850 (te de | Mees ere 53,607 50,594 at 
44,165 91,461 42,116 38,957 178,801 17,941 TLIGE BP) © Seeweves RON Seen | 65,931 62,770 3,161 _ 
48,213 95,146 51,414 41,708 196,676 20,335 SISAG RS aes (eee 79,201 75,444 3,757 
51,768 101,836 51,301 44,357 220,241 22,223 106,206 HE W vaeeses Do otis 97,604 93,786 3,818 
53,825 108,291 46,661 45,622 221,323 22,229 (OG AGE TT, 9 eSisase PD tpodbaes 104,507 100,552 3,955 
59,058 113,705 57,651 49,614 232,900 24,961 111,624 84,841 26,783 109,499 105,536 3,963 
62,014 121,611 60,117 52,395 251,344 25,603 117,020 92,947 24,073 114,616 110,464 4,152 
61,284 127,315 51,366 50,856 244,907 25,341 103,133 81,603 | 21,530 105,447 100,896 4,551 
65,132 133,745 69,754 54,707 254,513 26,908 109,195 90,204 | 18,991 106,234 101,278 4,956 
74,862 148,275 78,170 67,114 294,676 31,666 124,622 105,630 | 18,992) 119,674 || 113,469 6,205 
81,710 168,754 91,956 80,473 356,923 34,960 155,494 133,072 22,422 158,431 151,273 7,158 
81,928 196,469 83,470 87,069 441,720 34,694 178,293 152,839 25,454 186,465 181,124 5,341 
83,322 212,487 82,972 80,594 423,068 35,287 154,603 129,266 | 25,337 168,045 160,469 7,576 
93,444 227,963 112,788 94,415 502,943 40,642 180,335 150,011 | 30,324 172,532 164,668 7,864 
103,442 242,157 186,569 138,805 110,261 568,182 45,733 214,060 181,010 33,050 191,843 183,296 8,547 
114,547 268,264 226,205 155,910 131,384 645,552 51,456 261,400 219,693 41,706 237,134 226,975 10,159 
—e | +4 + —— 

1975: January... . 6,146 17,114 12,163 5,728 6,449 34,163 2,595 13,371 11,739 | 1,631 184,145 178,955 5,190 
February... 6,154 17,216 11,391 6,058 6,144 34,198 2,591 13,168 10,659 2,509 181,914 || 176,762 5,152 
March... .. 6,127 16,883 11,212 6,241 6,078 32,104 2,571 12,268 10,205 2,063 178,643 173,372 5,271 
(Seale oo yor 6,589 17,587 11,981 6,647 6,274 33,174 2,882 13,271 10,864 2,407 175,991 170,473 5,518 
May .....- 6,566 17,291 11,448 6,651 6,385 33,572 2,865 12,765 10,517 2,249 173,063 167,370 5,693 
MUNG! ea) ers 6,762 17,862 10,920 6,939 6,352 34,042 2,871 12,149 10,234 | 1,915 170,985 165,058 5,927 
July cance: 7,254 18,170 11,771 7,444 6,771 35,614 3,164 13,450 11,005 | 2,446 173,277 167,037 6,240 
August i 7,317 17,967 11,830 7,170 6,906 36,271 3,146 12,927 10,772 | 2,153 173,170 166,702 6,468 
September . . 7,484 18,026 11,731 7,443 7,040 37,103 3,150 13,391 10,743 | 2,648 171,589 164,816 6,773 
October... . 7,541 18,300 11,105 7,383 7,319 37,531 3,089 12,134 10,758 | 1,375 170,135 162,815 7,320 
November . . 7,623 18,117 11,928 7,340 7,338 37,934 3,209 13,372 11,279 | 2,093 169,331 161,663 7,668 
December .. 7,605 17,909 11,059 8,181 7,444 37,700 3,133 12,323 10,517 | —) 168,045 160,469 7,576 

; 

1976: January... .. 7,828 18,627 11,420 8,659 7,431 38,701 3,349 12,753 11,032 1.721) 167,542 159,642 7,900 
February. . « 7,740 18,195 12,291 8,946 7,537 39,509 3,289 13,494 11,304 | 2,190 167,627 159,587 8,040 
March . . . 7,826 18,520 12,097 9,541 7,501 41,935 3,398 14,702 11,812 | 2,891 168,634 160,439 8,195 
April... ++ 7,681 18,894 13,065 9,061 7,733 41,236 3,300 14,714 11,920 2,795 169,065 160,585 8,480 
May 'ocatorete 7,796 18,858 12,659 9,236 7,748 41,920 3,380 14,378 12,172 | 2,207 168,292 159,727 8,565 
June... ... 7,662 19,100 13,178 9,329 7,857 42,317 3,302 14,768 12,356 | 2,412 169,034 160,677 8,357 
duly... 7,842 19,164 13,817 9,920 8,076 41,988 3,435 15,468 13,172 2,296 171,229 163,112 8,117 | 
US he tee 18726 12,586 9,954 7,933 42,088 3,432 14,498 12,521 1,977 170,514 || 162,785 7,729 
September . . 7,642 19,489 13,688 8,473 8,011 42,894 3,324 15,270 13,096 2,174 169,699 162,058 7,641 
October... . 7,826 19,366 14,270 8,606 7,949 * 42,499 3,542 16,323 13,591 | 2,733 170,933 163,141 7,792 
November . . 7,946 19,393 13,824 10,236 8,137 43,658 3,482 15,994 13,013 2,982 170,859 163,201 7,658 
eerie eee U ras 16,622 19,127 8,404 44,262 3,400 17,719 13,761 3,957| 172,832 || 164,668 7/864 

1977: January... . 8,202 19,711 13,916 10,846 8,141 45,511 3,630 16,253 14,240 | 2,012 174,723 166,600 8,123 
February. . . 8,312 19,838 13,913 10,866 8,555 45,418 3,676 15,803 13,882 1,921 175,849 167,533 , 8.316 
Marat os. yee ao ee 14,413 11,618 9,115 46,841 3,528 16,432 14,008 2,422|  176,729|| 168,107 8,622 
April... ... 8,263 20,067 16,281 11,325 8,840 46,320 3,536 17,458 14,310 3,149 178,341 169,537 8,804 
May rretstein 8,304 19,677 16,448 11,277 8,975 46,497 3,583 17,596 14,845 2.751 178/806 170,195 8.611 
June... ... Tiss 20,112 16,106 11,692 9,148 46,369 3,768 17,981 15,534 2,417 179,890 || 171,346 8,544 
ULV nig te.y 8,611 19,615 14,556 11,745 8,936 46,894 3,761 16,472 14,487 1,985 180,882 are 
August ....] 006 anaes Were 11,798 9,423 47,884 4,075 17,122 14,701 2420| 182,043 8,517 
September . . 8,727 20,292 15,436 11,803 9,590 48,500 3.851 18'108 16.098 2012 183006 ps 
October... . 9,064 20,213 17,601 12,071 9,548 48,533. 4,078 20,233 15,860 4,371 186,131 8,501 
Rpvemibetislm ioe,» Le ataed 1073) 11,688 9,890 | 48,965 4,008 | 19,561 16,238 3,323 8,502 
December .. | 9,274 21,166 17,736 12,434 9,970 50,765 4,217 21,065 16,781 4,273 8,547 

1978: January. ... 9,051 20,704 16,468 11,391 9,850 49,193 4,003 18,802 16,067 2.735 
February .. . 9,236 21,711 17,122 12,193 10,348 50,122 4,005 19,516 16,988 2'529 pp 
Marchi, «ers. 9,130 21,744 18,385 12,392 10,314 51,324 4,208 21,231 16.837 41393 Sonn 
(als ol See aheior ae 18/300 | | 13,071 11,127 | 82,448 4488 | — 21,000 17,240 3,761 9,583 
Mal Wee, 9,391 22,225 18,867 12,996 10,536 52,777 4,159 21,632 17'685 31946 oan 
Une panne 9,490 22,285 18,048 12,709 10,824 53,424 4,366 20,890 17,655 3,237 9,788 
SUNY sos: cine 9,324 22,272 17,097 12,701 10,661 53,509 
August .... 22,761 19,022 13,077 11,067 54,877 ih 
September . . 22,656 19,859 13,291 10,929 65,369 vanes 
October... . 23,000 21,736 13,779 11,524 56,975 be 
November . . aes 21,444 14,177 11,579 57,940 10134 
December . . F 19,606 [ 14,250 12,404 58,473 237,134 beta 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 


* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 200 and 201. 


BUSINESS STATISTICS, 1979 EDITION 


GENERAL BUSINESS INDICATORS--MANUFACTURERS’ ORDERS--Con. 


UNFILLED ORDERS, END OF PERIOD—ADJUSTED FOR SEASONAL VARIATION! 


By industry group 


Durable goods industries 


YEAR AND a 
MONTH Total Primary metals Transportation equipment None 
g is 
a paras es 
Total2 Rratercts Fabricated Machinery, Electrical ntiiiod epee’ 
oa Gied Tarnecss, aod cera metal products | except electrical machinery Alrcratt, 
steel mills primary Total missiles, and 
* * metals parts * 
Millions of dollars 
z ‘ip 
a 34,473 
} ea Sy had We sacle nec ce ae SP es ce Dc ee 5894 
Mn es RE a eoce ME austen | Saeeree Pec oasesen | ccossest | cetecy | ckagaces L117 
SS iy (le 55 ae" |r SR | PSR 5 en Ka eX Sa es Sal 4,423 
Ye ee 
151... ae a x ee Ban 8 Ane oe gare 
er mera Breer eee) Lakse ck) | Sewage Ito Measiwes sl) — onecelth ol chee sl entice 3,177 
be wnt eee 5,054 5,011 7,431 8,697 25,607 : 2541 
Bante artes 3,429 3,843 5,148 5,305 21,747 ee | 3,016 
= settee eens 6,925 4,648 7,270 6,273 24,0664 4)Nee 3,763 
|. Seen 7,704 5,109 9,071 7,231 27.575) Alan eo 3,495 
Bieer<>*-~>-+> 4,548 4,078 6,897 6,880 PE Mall. ACSbpEE 2.831 
ani 43,653 44,792 45,437 47,122 419,107 415,103 42,811 
tet ee eee de 6,359 5,145 6,419 7,774 18,354 13,939 3,359 
1960. .......... 1,933 4,539 5,606 7,547 18,240 14,342 2,566 
1961. .......... 3,387 5,105 6,284 7,734 17,230 13,238 3,032 
1962........... 1,973 5,419 6,982 7,703 18,957 13,977 2,612 
1963........... 2,149 6,369 8,843 8,155 20,251 15,764 3,057 
1964,.......... 4,309 8,138 11,542 9,493 23,854 17,744 3,191 
1965. ........-- 2,930 9,645 14,987 11,781 29,371 23,005 3,773 
1966.........-. 3,520 11,379 18,914 14,573 37,497 30,181 3,826 
a... 3,838 12,952 19,434 15,479 40,827 34,852 3,972 
ie ; 3,338 13,911 20,392 16,437 43,310 35,515 3,977 
ie... 115,142 4,175 15,040 23,701 16,849 42,127 33,419 4,173 
, ae 105,916 4,505 14,871 22,144 16,630 34,921 26,318 4,593 
| ng A ga 106,772 4,268 13,541 22,195 17,208 35,979 26,371 5,028 
ae... 120,395 6.554 14,764 27,137 18,039 37,730 26,199 6,336 
pS eee aaa 159,468 12,121 19,806 38,402 21,967 45,254 27,806 7,379 
—.... 187,574 13,781 25,591 50,879 23,317 51,721 32,027 5,537 
ee 169,126 9,385 23,542 45,528 21,347 48,058 30,850 7,840 
a eeiagee 173,646 10,187 22,983 43,850 23,329 51,311 33,110 8,137 
=... 193,561 12,331 23,400 47,251 25,877 59,611 40,391 8,852 
i aaa 239,321 17,450 26,213 53,071 30,487 81,003 56,133 10,502 
184,650 12,954 5,498 25,459 50,627 23,063 51,261 31,629 5,254 
February - 181,775 12,115 5,059 25,170 49,991 22,693 51,287 32,390 5,151 
March... .. 178,473 11,014 4,736 25,086 49,534 22,260 50,612 31,819 5,224 
Aprile. 2. 176,056 9,836 4,533 24,834 49,095 22,014 50,653 32,036 5,338 
~s ael 174,266 9,309 4,393 24,673 48,755 21,719 50,249 31,998 5,521 
ieee c= 2 172,164 9,076 4,270 24,142 48,177 21,444 49,597 31,914 5, 
Hole s 3 0/05 172,112 9,016 4,197 23,866 47,949 21,367 50,009 32,358 6,136 
rae 171,454 9,079 4,142 23,849 47,479 21,685 49,146 31,762 6,499 
September 170,888 8,661 4,106 23,780 47,077 21,537 49,380 31,509 6,911 
poral 169,727 8,913 4,133 23,559 46,574 21,404 48,304 30,844 7,444 
November 169,998 9,050 4,134 23,614 46,347 21,559 48,081 30,923 7,860 
December 169,126 9,385 3,998 23,542 45,528 21,347 48,058 30,850 7,840 
: 167,923 9.405 3,912 23,339 45,456 21,295 47,334 30,477 7,983 
bg eral 167,430 9,353 4,070 23,168 45,199 21,319 47,022 29,902 8,024 
March... . - 168,427 9,566 4,386 22,915 44,694 21,380 48,236 30,752 8,106 
ee 168,982 9,692 4,709 22,754 44,649 21,543 48,476 30,699 8,166 
May ...... 169,017 10,091 4,663 22,500 44,353 21,912 48,193 30,392 8,305 
ete ncn 169,503 16,414 10,436 4,830 22,750 44,167 22,277 47,793 30,293 8,262 
1 16,634 10,447 5,055 22,932 44,241 22,520 48,106 30,041 7,975 
Me hc igor 16.247 10.245 4,897 22/855 43,852 22/531 48,012 29,894 7,767 
meehe 169,318 161,536 16,150 10,101 4,970 22,965 43,719 22,412 48,408 30,552 7,783 
October 170,575 162,662 15,973 10,017 4,910 22,895 43,667 22,825 49,295 31,334 7,913 
November 171,488 163,632 16,210 9,930 5,244 22,919 43,793 22,004 40,097 31 749 7,806 
c 2 , 
December 173,646 165,509 16,091 10,187 4,857 22,983 43,850 ; ; ; 
7 44,274 23,559 51,192 33,077 8,223 
dian aad 178.278 167,020 17.092 10.864 008 22'828 44,283 23,663 51,087 33,022 8,259 
February 175,967 167,422 17,120 10,987 5,048 22,968 44,230 23,433 51,284 32,886 8,544 
«ae 177,292 168,793 17,134 11,080 4,928 22,887 44,106 23,619 peed Ht eee 
a? 178.555 170,148 17,127 11,106 4,863 22,906 rp eras Epes Srcee eaae 
rast 3 22,912 44,8 ; ; 5 
USM = 33 6's 180,149 171,680 16,785 10,781 4,820 i : 
44,914 24,464 53,775 35,563 8,555 
ewes o> a gl 17341 17661 11348 5/080 52/948 45,404 24,721 53,655 35,615 8,564 
meen + 183,194 174,660 18,029 11,681 5,086 23,015 45,848 24/852 53,890 36,069 8,534 
tt ai 186,237 177,616 18,089 11,750 5,058 22,986 46,278 24,953 66,086 37,450 8,622 
saneareily 189,267 180,587 18,763 12,262 6,187 23,318 46,686 25,558 56,900 38,009 8,680 
rene 193,561 184,708 19,024 12,331 5,375 23,400 47,281 25,877 59,611 40,391 8,862 
lecember .. oi ” p , y i 
23,763 47,587 26,403 59,894 40,624 9,016 
ery «++ 198,597 189,660 19618 12.898 510 24,083 48,081 27,090 60,656 ae ae 
February . G G ¢ 27,432 63,079 : , 
13,361 5,669 24,103 48,485 ; i 
March... .. 202,873 193,720 f : 841 64,516 43,775 91270 
13,796 5,791 24,729 48,736 27; h 
April... tet ae Li ¢ ‘ 3 49,516 28,314 66,374 45,280 9,536 
1,161 14,291 6,019 24,77 , G 
MaVigea-c:a- 210,697 201, 14/944 6.146 24,784 49,616 28,438 67,981 46,864 91694 
WPGE ss 3 213,643 203,948 ‘i ; # g 
7 24,985 50,109 28,445 68,598 47,466 9,850 
ee 215,737 205,887 pats opt 26,127 50,359 28,779 70,166 48,612 10,074 
219,111 209,037 15,833 6,466 : j 
August .... , , 51,052 29,182 71,969 49,950 10,206 
223,194 212,988 16,465 6,757 25,292 : } i piace greed 
ate. 229,493 219,306 17,070 7,076 eat 67°603 29,905 79/827 55,240 10,303 
sae Y ; 25,64 f } ’ , 
A 236,318 225,015 T7,AB6 Does / f 81,003 56,133 10,502 
ene: 239,321 228,819 17,450 7,489 26,213 63,071 30,487 ‘ 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 


* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 201 and 202. 


1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


30 
GENERAL BUSINESS INDICATORS--MANUFACTURERS’ ORDERS AND BUSINESS INCORPORATIONS 


; NEW BUSINESS 
UNFILLED ORDERS, END OF PERIOD—ADJUSTED FOR SEASONAL VARIATION paricnaont 
LL — 
By market category Supplementary series? 
| [fe Capital goods industries 
YEAR AND Z ; Other Unadjusted Adjusted 
MONTH Home goods Equipment Construction materiale Household for seasonal for seaso' nal 
g 
Dea eral and defense materials, pnalsipaltes durable variation variation 
beak: U products, supplies, and AS ie goods 
staples pi saba HH H a Sat intermediate industries Total Nondefense Defense 
products 
aes as 
Millions of dollars Number 
, ; ] 
1947 A eienme MN Sooe brace UB elles Reece da AM osha cescelza aetna tll op wesese Sete rsten “17 xsi ot re st 112,897 eee 
Ps Miah | eck se) cecantesal iN aateeaveenmeecte ‘Nl caleve eaves @croy — A Vacolnercheteihesateantenme ll estes RB peters fou Ee cle ae ee a en se oe 96,346 ee aS, 
TOAD eOR ED. vce carota Sar dllbeoe gibewie Stecten. | oSuseieie ntheelestton Alla evassetSvepernsetten "he le MeGRetet Sta tere ml Petree ere cae tetera ere 55,640! |... dates 
sonsilesearaaras Pill womdahtatge cialGe Flaw abate cates epee aes li pen ae oka ee | ee: nee 93,092 1, ee 
saciatkas ahh Poorest crane eM Sears ARGS we vo Ls eRe, RP i nee a Lee 83,778 ne cee 
SI Srior een. | parece tO | can secgrrg)| Mera oe es | He GIs 20 AS) eR 92,946 eee S 
5,458 QUOKB: OW ciise chon Woo w EBESEDO Mees eens teeica ene 902708) | }>.22.¢Rbod 
4716 ESTE Ah cincccievea kl) | DOERR ok seme se |i Sameer NEF ATW. | ico cee 
oases ateteene 2,214 29,970 5,359 22,46 a 
HOSE E Siar tinct: 2,280 33,636 5,538 25821 ESS o Soa We aI I. eae at Ne 
(Caton sae tone 1,818 27,777 4,710 Tie ce ne ieee: 137,112 
Ao Sete eee 4 Hae ieee: es 417,065 A | Mi | | ee 150,781 
sce f ‘ ; 20,835 1,221 Coe ee 193,067 
Kocuhd eeee r 1,653 24,574 4,014 14,839 1,12 5 
OSIM este: 1.871 24,417 4,359 16,760 i308 2. , ee cere: <: # bee gh canoes 
196200 Ae heh 45 1,676 26,824 4,593 15,484 1214 be oneal) 2c. eae | P Saece es eed Re ER 
1363 eee en. 2,002 29,672 5,615 17,038 “G7 uk) 0 SaaS tl Sisco Seca’ | ideonceeoees 5 186,404 sano Fane ae 
Mas neuen 2,099 36,699 6,778 21,306 1701 date Cee» Ve beh ees WHIM «h  sas cheeks 
1966 SARC ai: 2,417 44,548 7,784 2 
Tocompeer © i 2578 56,549 8,727 S647 Fai) ot eae ce ee 200/010 Seva 
ASET oem ioe ibs 2,321 59,259 10,091 33,359 Reel | A7O7TAh WN «key. ceekce JU aoe See ro Rete es: 
4 | t ozs, A FOI“ Nl te adotas JT Sac wees 206,569 Se 
sees SS eee 26g Sage 11,344 32,777 2,208 49.485 24702 | tent ae 
Y atin e i 6,477 12/323 33/988 2/050 pop angie aaa er ee. 
TCL, Se eee 2,452 60,253 12,446 30,764 2,166 47 
, } } : 758 20,237 264,209 
(CAIs Seas 2,774 62,387 11,237 : re Beer 
19726 ee 3,365 67,318 12,032 37/680 5037 onati 19,960 i Bian 
AOTS ee cian en 4,027 85,422 16,726 : P ; ae hee 
1974 3,002 103,303 21,070 60198 a as 14208 iW nies oh | Ltee 
i Sa a ee \ ; i j 4 114.276 88,110 26.168 319,149 PR eee: 
197Sigc oot cnclas 3,192 96,202 19,147 50,585 2,584 106,040 
Ey Peeters 3,289 99,099 17,971 53,287 2.596 108,133 jane How —e s 
197 7oetee ees 4,136 109,620 18,980 60,825 3,392 120,067 85, yee ae) 
Te Se ee ae 4,167 134,836 20,326 79,993 3,394 147.964 bing +3083 a78019 aos WORSE 
| ! x j ( 2 eer es 
+ — 
1975: January.... 2,855 102,851 20,935 ll 
Sau oe 2,798 101,761 20,728 gti ene bn sete suave 
Marek ee 2,674 100,867 20,674 54,259 2.162 112, ‘ . 
, ; ; : 2,228 85,731 26,498 
Nails con ck 2,730 100,612 20,439 52,275 2,219 111.9 ; 
} p f : ‘915 ‘01 
el set eta ie ae ae 2 51,301 2,224 111,289 oe red pepe 
Bian i ; ; 50,606 2,189 109,961 82.725 27.235 
coe ve; eis | ge |e |e] eae | 
; ; ; } 589 2,354 109,335 81,447 } 
September . . 3,021 98,116 19,410 50,341 242 { iL pn 
! }: ; 429 109,281 | 80,625 
October... . 3,020 96,979 19,228 50,499 2,438 ‘ ¥ or eet 
i | , ¢ 107,533 79,579 27,954 
November . . 3,166 96,837 19,193 : " 
December . . 3,192 96,202 19,147 cones 260 yecoes bi go an 
/ \ 584 106,040 78.172 27,868 
1976: January.... 3,278 95,608 
February 3,251 95,463 Hr pg ot eye Li aes st hee 
nich ein 3,284 95,433 18,351 51,360 oe ayaa pe 27 AG8 
i 3,231 95,703 18, ' 2,641 104,641 76,472 28,169 
ay eee 31293 BE ASD ee 51,928 2,590 104,913 76,135 28,778 
Mundi ee 3,187 95,754 17'862 62600 py 104.687 yauoe 28,769 
y \ ’ ! 75,604 29,063 
uly euackes 3,311 96,600 
on 3356 96°801 vies hago 2,618 105,320 76,135 29,184 
September 3,167 96,392 17'870 51'889 2,646 104,692 75,788 28,905 
October 3,276 97,369 17'770 Reiie 2,478 104,930 76,043 28,885 
November 3,305 97/571 17/833 52,779 2638 106.586 re587 pean 
December . . 3,289 99,099 17,971 ‘ ’ ’ 76,557 29,999 
i i 53,287 2.596 108,133 76,585 ; 
4 ; : 31.549 
1977: January.... 3,363 99,019 
yh 3477 96,069 ess epere 2,657 108,519 77,495 31,024 
March... 3,372 99,099 17/986 55,510 Sno He oon panes 
April... 3,421 100,181 17968 neo oe 77,919 30,364 
May 3,491 101,130 pages i 108,383 78,280 31,114 
May os. oar ee 18.077 65,857 2,808 110,282 78,898 31,384 
; : 4 111,863 80,544 31/319 
wines] S| wea | tga | gsr | am | rsaan | gaee | sass 
September . . 3,932 103,287 18,464 7st ner Hn pie 30,730 
anaes ae eas Pe 57/6 3,196 112.346 82,159 30,730 
November .. 4,104 107,188 18,857 soti7 aoee 114,066 82,937 32,019 
sacle 4136 tonne He Ba,t17 3,350 116,811 (068 32,743 
i ; 3,392 120,067 85,636 34,430 
1978: January... . 4,214 111,115 19,238 1 
February . . . 4,269 112,782 19,614 aaa 3,448 121,251 86,618 34,633 
March... .. 4,240 115,398 19,713 63.522 3,477 122,698 88,189 34511 
April... ... 4,405 117,232 20,166 om 3,442 128,490 89,382 36,108 
, 64,633 3,574 i 4 
May ...... 4,400 119,988 20,054 6 . 127,446 90,295 37,150 
lunges: 4,392 121,213 f eee 3,561 130,254 9 4 
' 20,109 67,930 3'601 1,871 38,382 
f 4 131,886 92/971 38,914 
Kul yibee eerie 4,329 121,492 20,076 69 
August .... 4,490 123/291 19,953 ie 3,530 132,813 94,346 38,467 
September. . 4,615 125,469 ; ee 3,681 134,772 ; 
f 19,835 73,274 ’ 95,780 38,993 
October. . . 4,361 129,593 20 , 3,803 137,131 97,631 i 
, ,002 75,536 ‘ 39,499 
November . . 4,236 133,128 19,813 3,550 141,629 100,9 
; j 78,141 , .970 40,660 
December . . 4,167 134,836 3,450 146,152 
i 20,326 79,993 3.394 147, 103,859 42,293 
ft , 964 | 104,402 43,563 


Footnotes giving source of data and descri 


following these tables. 


Ption of series appear in the section immediately 
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GENERAL BUSINESS INDICATORS--INDUSTRIAL AND COMMERCIAL FAILURES 


INDUSTRIAL AND COMMERCIAL FAILURES! 


Failures wegen 
Liabilities (current) Failure annual rate 
YEAR AND 
MONTH Co: Manufac U 
mmer- Manufac- in- A 
Total Gal y geen =e Total nik Construc- afte adjusted Ge Sa 
service bic an ; tion and for 
ini Whol seasonal 
mining olesale service mining Retail Wholesale spre Jarlation 
Number Number of failures 
; Thousands of dollars per 10,000 concerns 
1,222 447 204,612 12,077 7,211 142,727} 21,459 21,138 14.3 
2,185 669 234,620 22,834 15,609 130,292} 39,819 26,066 20.4 
4,246 1,110 308,109 23,163 27,245 143,265} 71,273 43,163 34.4 
4,429 1,016 248,283 21,253 25,651 95,094] 72,691 33,594 94:31) © .teanad 
4,088 827 259,547 16,596 37,473 90,970] 72,936 41,572 30.7 Sateen 
3,833 748 283,314 25,772 36,145 104,954] 75,547 40,896 28.7 wereeSta 
4,381 933 394,153 22,474 43,327 158,854] 117,299 52,199 33.2| nAoeie 
5,491 1,132 462,628 32,704 56,829 171,284] 145,473 56,338 42.0) © satercitaate 
5,339 1,164 449,380 29,955 83,179 156,945] 121,619 57,682 41.6 
6,341 1,207 562,697 39,906 100,803 191,230] 156,048 74,710 48.0 
6,895 1,236 615,293 43,356 110,312 196,841] 186,847 77,937 51.7 
7,514 1,431 728,258 60,284 115,115 245,598] 225,277 81,984 55.9 
6,873 1,387 692,808 54,183 121,883 207,736] 226,832 82,174 51.8 ees 
7,386 1,473 938,630 99,376 201,369 289,635] 241,094 107,156 B70) © wesntame 
8,292 1,734 | 1,090,123 80,328 193,005 325,282] 333,043 158,465 64.4 
7,552 1,613 | 1,213,601 93,972 243,535 400,001} 349,716 126,377 60.8 
6,681 1,510} 1,352,593 89,104 231,354 557,699] 299,365 175,071 56.3 
6,241 1,392 | 1,329,223 182,527 262,392 361,864] 281,948 240,492 53.2 
6,250 1,355 | 1,321,666 248,523 290,980 350,324] 287,478 144,361 63:3) .osakihe 
6,076 1,255 | 1,385,659 185,202 326,376 352,861] 344,346 176,874 51.6 oO 
5,696 1,246 | 1,265,277 144,965 323,680 325,869] 334,279 136,434 49.0 ante nee 
4,366 981 940,996 87,289 212,459 291,700] 220,223 129,325 38.6] | “uevbsace 
4,070 842 | 1,142,113 126,537 171,717 406,450| 265,122 172.287 37.3 a 
4,650 984 | 1,887,754 298,736 231,533 817,841 179,041 43.8" jen cadens 
4,428 957 | 1,916,929 356,923 222,357 712,611 180,952 BUT sdscatee 
4,398 965 | 2,000,244 231,813 193,530 766,991 249,640 38:3) nae 3 
4,341 940 | 2,298,606. 244,958 309,075 797,490! 274,252 364!) ehaaers 
4,234 964 | 3,053,137 348,166 526,598 833,824 274,893 BBAl) @* mcaagee 
24,799 21,089 | 24,380,170 2475,485 2640,845| 21,020,609 2407,323 242.6 
24,139 21,028 | 23,011,271 2490,140 2428,737| 21,121,722 2413,760 234.8 
3,406 887 | 3,095,317 358,686 420,220] 1,221,122 612,729 28.4 
2,889 740 | 2,656,006 328,378 878,727 345,770 23.9 ‘ads 
445 95 391,141 33,223 190,470 37,557 47.3 46.8 
414 91 384,762 54,133 123,242 96,254 51.2 44.9 
491 102 343,348 43,890 97,444 29,567 49.5 46.3 
494 116 372,076 58,581 107,746 28,707 52.0 49.1 
425 99 357,788 199,262 55,459 39,484 45.1 43.4 
336 66 175,917 27,248 47,471 30,151 36.1 36.5 
2380 294 | 2242,028 257,483 238,417 226,455 239.0 241.9 
378 80 222,442 32,497 57,046 30,326 38.5 41.4 
365 79 205,526 31,918 49,124 19,008 38.0 42.2 
411 105| 1,295,393 54,648 92,736 20,608 44.0 44.9 
351 82 252,868 28,756 120,243) 32,979 38.5 37.0 
309 90 136,881 19,206 41,214 16,227 32.2 35.4 
358 87 257,071 42,933 71,485} 89,535 23,855 37.6 36.9 
408 84 211,762 34,873 52,958} 58,004 33,783 43.5 38.2 
: ee 434 90 247,653 37,342 105,665] 43,577 34,035 39.2 36.3 
eee 374 93 206,420 32,244 60,251} 39,219 45,754 37.5 35.4 
a Fe 353 106 233,284 39,003 61,910} 42,831 47,773 36.4 35.0 
3.0n% 326 88 373,635 61,184 57,417| 44,955 30,436 32.4 32.7 
bes 284 89 305,552 23,028 206,547] 40,285 13,764 28.7 31.2 
ti, 358 75 263,965 23,838 120,800] _ 47,966 46,295 33.2 35.7 
2293 276 2250,318 248,103]  2157,475| 226,628 216,344 231.4 234.9 
339 73 183,572 38,074 56,138} 41,357 31,914 34.0 34.7 
317 98 277,598 21,647 123,329] 39,296 58,003 34.8 33.8 
295 69 200,441 56,468 47,747| 43,259 31,804 29.1 32.0 
315 81 168,539 24,419 63,480] 36,825 16,407 28.7 28.4 
284 68 194,197 29,435 72,809} 33,854 16,128 34.0 29.6 
398 88 248,196 33,487 71,219} 54,743 50,874 34.6 32.3 
aes 367 83 207,272 40,516 43,570| 58,477 18,771 33.6 31.7 
=o" ace 300 76 473,886 141,306 52,094] 37,874 227,965 31.4 30.2 
web ee 319 82 305,860 29,165 166,517| 42,515 46,622 30.5 30.8 
223 53 577,825 9,653 443,140] 18,494 17,027 22,2 24.1 
Tank 293 85 338,252 26,658 91,859} 60,813 137,251 27.6 29.7 
August .... 219 80 96,994 16,375 28,656) 20,701 20,963 24.3 27.0 
September . . 226 72 115,692 37,264 20,703| 23,622 18,421 23.7 24.2 
October +» 262 64 200,287 21,527 65,286 62,418 32,397 28.1 27.0 
“ai Ps 200 55 168,317 10,415 101,789] 32,224 9,903 22.5 24.7 
231 67 168,308 9,764 82,393] 40,513 14,279 21.8 21.6 
CER ol Sh 250 59 205,014 24,297 46,080] 34,854 29,702 27.4 24.0 
February 288 79 324,412 16,543 230,159] 37,867 27,524 26.3 24.6 
March... .. 257 vl 202,990 24,490 78,094] 35,824 33,194 25.3 24.1 
April... ..- 246 66 160,396 17,547 77,213] 27,850 22,913 24.3 23.4 
my sees 228 60 178,839 21,733 55,154) 33,947 25,024 21.7 21.9 
181 48 231,821 32,405 59,220] 25,832 59,611 20.2 22.0 
duly «ms 4 308 59 206,395 39,278 81,522| 40,005 13,021 27.4 29.8 
—_ 215 52] 127,022 15,263 46,935] 28,943 27,149 20.3 22.6 
September ; 15,223 45,234| 386,550 17,621 21.8 22.5 
233 60 475,342 ; ; } i 
seni 235 62 178,933 25,101 46,192| 39,424 55,751 26.0 25.2 
Samer 217 57 196,535 86,734 30,531} 45,841 i 19,981 24.0 26.4 


Footnotes giving source of data and description of sevies appear in the section immediately 


following these tables. 


* Monthly data prior to 1975 are shown on p. 202. 


a 
32 1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


COMMODITY PRICES--INDEXES OF PRICES RECEIVED AND PAID BY FARMERS, PARITY RATIO 


‘| 1 PRICES PAID? 
PRICES RECEIVED 
Crops Livestock and products 
All ae 
YEAR AND Commer- Feed commodi- 
MONTH farm ; Food : 2 Dairy Meat ti 
products Total? nes Cotton yoy waite Fruit Tobacco Total products | animals ee 
tables hay services 
1910-14 = 100 
7 i sh i (i TT tT 
115 
1 186 374 288 273 329 223 230 224 240 
i 248 ape 2 on? 268 363 a2 268 360 166 380 315 301 361 242 250 250 260 10 
jOsG eae ee ee 250 224 232 246 177 218 196 398 272 252 311 221 
340 186 246 246 256 101 
eee zl] ||| om] ae] atl] ele se] ae lie aye a8] eat] oe | ee) eee 
1O5fneeee oka 100 
303 353 206 273 274 287 
4 O52 ees ee 288 267 yA 310 234 244 188 432 306 7 00 
267 288 221 261 256 27 
1053 sees chee 255 240 230 268 206 234 196 433 268 
{O54 G ei te 246 242 216 274 203 232 209 443 249 246 283 178 262 || 255 278 89 
84 
2 183 228 202 437 234 247 246 191 259 251 276 
Weer ae 330 oe 232 308 182 224 215 452 226 255 235 176 260 250 278 a3 
1 On 7A en Sn ean 235 225 226 263 166 225 203 466 244 259 275 162 267 257 287 82 
OBB CMe iad 250 223 241 253 154 208 248 482 273 254 336 170 273 264 204 a5 } 
ASO. Bis. oiccye 240 222 239 267 156 202 215 506 256 257 313 143 275 2 
152 203 244 500 253 259 296 160 275 265 300 
ete me oe 2 28 261 152 209 246 526 251 260 299 146 276 266 302 79 
19622 SS cee 244 232 248 271 155 226 233 530 255 253 310 145 280 270 307 80 
1963 eet ee: 243 240 236 271 165 224 291 494 245 253 290, 146 283 273 312 78 
NOGA woh faeces: 237 239 248 262 167 190 306 490 236 256 270 142 282 270 313 
sitet 169 233 549 286 283 uB 158 288 277 322 76 
oes oe oan o33 |! oe 16 tei 185 246 552 290 295 363 157 299 289 335 79 
A967 eee yaar: 250 225 283 190 174 176 227 555 275 308 335 131 301 290 341 73 
AQEBE Ses wrayer 255 225 305 192 157 160 304 567 286 322 346 139 306 290 349 73 
RES one eer er 268 217 300 173 167 154 228 594 32 |) 397 398 157 319 302 366 3 
O70 ss se oe 274 225 292 183 179 162 217 604 325 350 405 147 332 313 382 72 
fOTI Sie ae 281 242 322 206 187 166 246 627 323 359 407 134 347 328 399 "1 
GP Minscgtkante 313 257 326 245 181 192 265 685 372 372 496 137 368 351 424 74 
AEE ¢ setanepee 447 394 379 274 283 379 312 718 502 440 664 231 | 427 424 489 91 
YN uecan sues 481 504 403 433 423 529 319 821 454 510 553 214 485 481 557 86 
1OT6TE cane 463 452 458 348 400 426 313 ggg 474 537 567 235 
1 S76 een ole 464 443 456 504 379 355 294 906 485 591 569 233 
AS77 eee ee 457 432 498 511 316 275 370 972 481 594 564 228 j 
S78 eee: a 525 457 532 466 320 336 513 | 1,061 595 647 757 | +242 
if tt t t t + 
1976: January... 455 486 450 312 450 473 287 902 421 516 473 | 233 
February... 439 460 450 275 417 460 285 922 416 512 468 | 228 
March... . . 431 440 444 283 392 429 305 922 419 503 479 | 224 } 
pill: ociege 445 453 465 299 398 432 319 924 436 500 523 209 
May) chicas 458 446 450 308 401 411 345 923 470 494 589 215 
sara ae 466 447 512 329 395 356 373 922 485 489 615 225 
Sul yoat rae 477 456 468 343 398 391 345 831 498 505 627 | 237 
Rusuat ae 483 471 428 367 428 446 285 863 494 528 605 | 244 
Sout qnlhen. 495 468 434 399 409 464 321 918 521 566 636 | 256 
October... . 486 452 432 421 392 453 298 917 520 593 628 246 
November . . 461 425 460 420 367 408 303 871 499 612 576 251 
December .. 463 422 498 419 361 390 288 869 505 630 583 249 
1976: January... . 463 429 493 426 369 389 287 875 498 618 677 | 243 | 
February . . . 467 433 461 437 375 410 280 875 500 597 592 | 241 
March... .. 462 436 465 445 377 401 295 875 489 596 577 229 
April... ... 472 434 478 465 373 391 287 877 511 575 633 223 
Mayon nee 475 442 385 485 398 384 293 877 509 566 627 231 | 
Mle eee 488 470 417 565 412 385 279 877 505 559 626 226 | 
Macnee 487 481 447 581 421 376 278 851 492 577 588 233 
August... . 466 449 433 504 394 336 296 924 481 593 558 238 | 
September. . 467 460 464 527 304 326 316 980 472 602 537 236 ) 
October. . . . 445 435 489 534 360 297 330 948 454 609 506 225 
November . . 433 420 480 556 322 283 308 948 446 605 487 231 
December . . 447 428 454 538 347 277 280 963 446 594 524 243 
1977: January. ... 460 450 573 529 361 282 311 959 468 590 529 243 
February . .. 468 458 604 647 362 287 322 954 478 583 547 251 
March... .. 475 477 623 592 365 282 331 957 472 578 544 239 | 
April... .. 481 484 543 577 359 277 338 966 475 677 555 232 
Mavens 481 475 473 564 362 261 339 966 486 573 587 219 
Wiiouee ee 459 441 416 505 329 245 344 966 476 574 567 219 
tye Ra en 449 407 449 621 291 243 330 843 492 580 590 230 
ities. 435 385 427 492 260 259 365 983 486 591 577 224 
saoteniheoe 434 383 437 499 255 263 398 | 1,075 486 610 569 225 
Bctaber ae 441 398 461 453 264 283 480 983 485 618 570 214 
November . . 448 419 515 440 290 305 467 993 478 624 652 217 
December . . 453 411 456 411 300 310 414 1,015 495 624 583 223 
1978: January... . 467 423 518 415 307 314 430 1,023 512 1 
February . . . 483 425 520 434 313 320 424 | 1.018 542 pa ae 
March... .. 500 442 541 432 325 328 433 | 1,006 560 701 238 
April... ... 520 465 677 441 337 344 433 | 11017 576 731 243 
May...... 537 477 582 454 348 340 512 | 1,020 601 782 239 
Wunesen ee 543 486 577 463 342 336 579 | 11017 602 786 239 
UNV! ctece eee 535 475 524 477 324 336 570 1,038 599 
August .... 528 459 465 485 307 337 678 | 1.079 600 760 a3 
September . . 542 462 484 475 302 336 654 1,147 625 805 247 
October... . 545 456 467 503 302 343 677 | 1.110 639 828 238 
November . . 542 455 482 516 309 349 495 1,116 632 800 250 
December . . 5656 461 543 498 318 347 467 1,143 656 835 261 
E aie MO\e8 & | L 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


eee * Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 203 and 204 
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All items, 


Special group indexes 


Commodities 


CONSUMER PRICE INDEX, U.S. DEPARTMENT OF LABOR! 


Services 


following these tables. 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 204 and 205. 


ws ns Nondurables 
YEAR AND eee Ran ar 
MONTH clerical All items : 
workers, consumers | | All items | All items : ities , at 
‘ (CPI-U) less shelter | less food less food home 
aa Non: | Durables? Total? Services 
selnte Satie : less rent 
less food 
1967 = 100 
. ss { = r - 1 
CS eee 60:0 Nee sc 68.5 ga0|| £2... 75.0 71.9 72,2 80.3 76.8 61.1 49.0 
1a 8. P20 SK ak 73.9 80.61 ecole. 80.4 772 778 86.2 82.7 54.3 51.9 
1949...... FA FERS. cx 72.6 FOS) cose 78.3 74.9 76.3 87.4 81.5 56.9 54.5 
1950... ......-. yee ee 73.1 FUT eee see 78.8 75.4 76,2 88.4 81.4 58.7 56.0 74,8 |! > “eeweese 
1) 778 Po, coax 79.2 75.7 85.9 82.5 82.0 95.1 87.5 61.8 59.3 82.8 oe 
19B2 0... ee eee TOE Veron as 80.8 77.5 87.0 83,4 82.4 96.4 88.3 64.5 62.2 84.3 87.8 
To. eon any eur. 81.0 79.0 86.7 83.2 83.1 96.7 88.5 67.3 64.8 83.0 86.2 
To es BAS boos... 81.0 79.5 85.9 83.2 83.5 93.3 87.5 69.5 66.7 82.8 85.8 
#1965. ........-- BO? 1S. 80.6 FOF Ek 85.1 82.5 83.5 91.5 86.9 70.9 68.2 81.6 84.1 
{ eee BIA [eK 81.7 BLU Ree ss 85.9 83.7 85.3 91.5 87.8 72.7 70.1 82.2 84.4 
ere 84.3 |....... 84.4 83.8 85.2 88.6 86.3 87.6 94.4 90.5 75.6 73.3 84.9 87.2 
i See Be Deh. 86.9 85.7 87.5 90.6 88.6 88.2 95.9 91.5 78.5 76.4 88.5 91.0 
WEAD weno. BAS ib Sarak. 87.6 87.3 88.2 90.7 88.2 89.3 97.3 92.7 80.8 79.0 87.1 88.8 
lL. eee pay | sce: 88.9 88.8 89.4 91.5 89.4 90.7 96.7 93.1 83,5 81.9 
ere Bas PAG. 89.9 89.7 90.3 92.0 90.2 91.2 96.6 93.4 85.2 83.9 
tie <3 e- TE ee 90.9 90.8 91.2 92.8 90.9 91.8 97.6 94.1 86.8 85.5 
Gk... ake. Ted Raa 92.1 92.0 92.3 93.6 92.0 92.7 97.9 94.8 88.5 87.3 
Yee eae coy eee 93.2 93.2 93.5 94.6 93.0 93.5 98. ; ; } 
1 ee ee 94.5 94.5 94.9 95.7 94.6 94.8 98.4 96.2 92.2 91.5 
Po ee te 97.2 96.7 97.7 98.2 98.1 97.0 98.5 97.5 95.8 95.3 
Wee. 100.0 100.0} 100.0 100.0 100.0 100.0 | 100.0 100.0} 100.0 100.0 
rer: 104.2 104.4] 104.1 103.7 103.9 104.1 103.1 103.7 | 105.2 105.7 
ee ie 109.8 110.1 109.7 108.4 108.9 1088 | 107.0 108.1 112.5 113.8 
eee... cee 116.3 1167 | 116.1 113.5 114.0 113.1 111.8 1125 | 121.6 123.7 
3 Pts 122.1 120.9 117.4 117.7 117.0 | 116.5 116.8 | 128.4 130.8 
ae 121.3 
ee. on eae 125.3 1258| 124.9 120.9 121.7 1198 | 1189 119.4| 133.3 135.9 
Fae 133.1 130.7| 132.9 129.9 132.8 124.8 | 121.9 1235 | 139.1 141.8 
Gens... ee! 147.7 143.7 | 147.7 145.5 151.0 140.9| 130.6 136.6] 152.1 156.0 
7 157.1 160.9 158.4 163.2 151.7 | 145.5 149.1 166.6 171.9 
} beta 167.5 | 169.7 165.2 169.2 168.3 | 154.3 156.6] 180.4 186.8 
a ee 178.4! 180.3 174.7 178.9 166.5 | 163.2 165.1 194.3 201.6 
al a 191.2| 194.0 187.1 192.0 1743 | 173.9 174.7| 210.9 219.4 
Be 
: : 153.4 158.7 147.2 | 139.3 143.9| 161.3 166.2 
| pera 153.0 iee8 154.4 159.6 148.2 140.3 144.9 162.6 167.5 
“cana 148.8 | 142.1 146.0] 163.2 168.3 
153.9| 157.5 155.0 159.7 
niga 154.9| 158.2 155.7 160.1 149.8 | 143.6 147.2| 164.1 169.2 
+: oh baron 155.6 | 158.9 156.5 160.8 150.5 | 144.8 148.1 164.5 169.6 
> 2 156.6 | 160.3 157.9 162.4 151.2| 145.8 148.9| 165.7 170.9 
157.6| 162.0 160.1 165.0 152.2] 146.9 149.9] 166.6 171.9 
ae 160.4 165.2 153.0 | 147.5 150.7 | 167.4 172.7 
August 158.3| 162.4 27 
aecnteiee 159.5 | 163.2 160.8 165.4 153.8 | 148.2 151.4| 169.1 174. 
Gescber 160.4| 164.1 161.7 166.4 154.6 | 148.9 152.2] 170.1 178.7 
November 161.5 | 165.2 162.2 167.1 155.1 149.2 152.6 | 172.0 177.7 
December . . 162.1 165.8 162.7 167.6 155.4} 149.3 152.8| 173.1 179.0 
i 166.2 162.4 167.3 154.7 | 149.0 152.3 | 174.9 181.0 
| as -=seop feat | © 4ees 162.3 167.2 155.2 | 149.3 1827 176.1 1922 
164,2| 166.8 162.3 166.7 155.5 | 150.4 } f : 
ay ate 165.0| 167.4 163.1 167.2 156.0 1519 194.2 77.7 134.0 
(ie 166.0 168.4 164.2 168.2 157.0 i ‘ ; : 
ae caer 167.0| 169.4 165.2 169.0 157.9 | 154.7 156.5 | 179.5 185.8 
t 170.3 166.0 169.7 158.1 155.8 157.1 180.7 187.2 
duly ..-+-- i 171.1 166.6 170.4 159.1 156.4 158.0 181.8 188.4 
sae 170.0! 171.7 167.0 170.7 160.4 | 156.9 158.9 | 183.2 189.8 
September wos| 1724 167.4 171.0 161.0} 157.8 159.6 | 184.1 190.8 
ener 171.6} 1727 167.7 171.3 161.9 | 158.0 160.3 | 186.1 191.8 
eine 1722] 173.2 168.1 171.7 162.3 | 158.4 160.6 | 185.8 192.6 
41 168.7 172.4 161.9 | 158.9 160.6 | 187.4 194.3 
Be ee: 1740 | 176.0 170.9 175.0 163.1 | 189.7 161.6 | 1887 195.6 
ebrual . i rf 
i 177.0 171.8 175.9 163.9 | 160. i 
anima teh e2| 1784 173.3 177.4 164.7 | 162.2 163.6 | 191.2 198.4 
i 1773| 179.4 174.5 178.3 165.7 | 163.4 164.7 | 192.2 199.4 
» ye ea Ras 178.4 | 180.6 175.4 179.7 166.6 | 163.9 165.4 | 193.7 201.1 
JUN@ we eee 
195.3 202.8 
179.1 181.4 175.8 180.1 166.6 | 164.3 165.6 k 
ees 1988 182.0 176.3 180.8 167.3 | 164.3 166.0 | 196.3 203.8 
at 180.9| 182.6 176.6 181.0 168.4 | 164.5 166.7 | 197.7 206.3 
ida ateng 181.6 183.1 177.0 181.4 169.2 165.0 167.4 | 198.5 206.2 
-aastea 1825 | 184.1 177.9 182.4 170.1 165.5 168.1 199.5 207.2 
oe 183.1 184.7 178.3 182.9 170.3 | 165.9 168.4 | 200.5 : 
December . ‘ 
202.0 209.8 
185.8 179.2 183.9 169.7 | 166.6 168.6 
Bozo: SUaY c- - s lea? | 4869 180.2 185.1 169.6 | 167.2 tea | 203.8 2114 
ae wea) tm | iere |) tate || tare] jooa | tg] fas || ates 
hk se the ; ' ; ; ‘ i 208.0 216.2 
ADE oir 189. 191.9 186.5 190.7 172.8 | 172.0 173.0 k 
MOY 9.2 * 1908 193.9 187.5 192.7 173.7 | 173.9 174.4 | 209.9 218.3 
UGB Ss os ve 
7 220.4 
. 188.6 193.6 174.1 175.3 175.4] 211. 
eee Sas loa 108 3 189.3 194.4 175.4 175.8 76.3 21 34 222.2 
gust... § A 177.1 k i i . 
Septembe a ier tea 1918 one 178.1 | 178.8 179.1 217.6 236.7 
; j ‘ h 180.0 i f A 
November ea 1042 1988 100 | 181.2 181.3 | 219.2 228.2 
December . . ‘ ¥ 3 
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COMMODITY PRICES--CONSUMER PRICES--Con. 


| CONSUMER PRICE INDEX, U.S. DEPARTMENT OF LABOR! 
Housing 
— Transportation 
Shelter Fuel and utilities | 
YEAR AND oe i 
MONTH : Household | and ee 
Fuel oil, Gas | furnishings upkeep 
Total 2 Home 4 coal, (piped) and Total 
Total Rent ownershin? Total cae 8: operation ota 
elec- 
gas® tricity 
x | * * 
lt 
1967=100 
| cee eee 
1 OAT VA Seve 65.2 llieersen ee MIE weer coe Wenn en 7 
1 mec goa 00! Pon clan eeee eel. tL, eee ee 682 aed oe 
aie tes forall eiecate es Ceara em aes ie | Saeee lat 70.3 81.0 80.1 66.4 72.3 ; ; 
Ti tiee “ote 45.2 527 
(EOWA sapere 72:8. || oueeais FOAAlbawe ie denen |stats 
Ton Pe cane ie Wicpaeennk | 7ao leer cate ol ee were be sal. bet 725 ras rs — 
eee? pends 78.7 75.3 76.2 74.4 82.1 78.0 g26| 91.1 85.3 a3 oo “74 aa 
re 0.8 76.5 80.3 75.0 83.0 81.5 84.2 91.3 84.6 79.5 a24 a3 bia 
eee NR ees 1.7 78.2 83.2 76.3 83.5 81.2 85.3 90.9 84.5 ; y 
: 78.3 80.3 65.5 63.4 
WB. co ucanest 82.3 79.1 
1956.26... 83.6 80.4 ae he! a3 me aa.4 30 $ 35.8 Lh 4 oat aan pe 
flag ome fa 86.2 83.4 87.5 81,7 89.9 90.3 89.3 ; : ‘ 70.0 67.2 
TC teens ae 87.7 Se4 31 ae at : ; 91.9 87.3 83.3 84.7 72.7 69.9 
; 89, 7 88.7 92.4 92.3 87.5 : 
NOG Oe caters. cece ; ‘ aaa a 
88.8 86.0 90.4 84.4 93.8 89.8 94.7 93.1 88.2 89.6 91.1 m3 14 
Teneo aon ake 90.2 87.8 91.7 86.3 Q 
} 5.9 89.2 98.6 93.8 89.6 
ASG Te seca es eetes ; ep 
1981.2... sss, 90.9 88.5 929 86.9 97.1 91.0 99.4 93.7 90.4 90.6 ona 948 oa 
94.0 87.9 973 91.5 99.4 93.8 90.9 ; 
HORS rot eens 927 90.7 9 92.5 93.0 87.4 83.5 
(Oca wee te 93.8 92.2 368 4 : oa a oy co re oa nae 88.5 — 
; ; : 7 ; 95.0 92.7 94.3 94.7 E 
90.1 873 
94.9 93.8 96.9 92.7 98.3 94.6 99.4 
p fe r y 95.3 5s 
972 268 |} 98.2 96.3 98.8 97.0 99.6 97.0 96.1 O72 O78 95 2 oan 
104.0 104.8 1024 te 1013 ma 1008 oa 108-4 1082 — 1909 1000 
110.4 113.3 || 105.7 116.0 103.6 || 405.6} 1028| 107.7 111.5 107.2 1088 1927 1134 
118.2 123.6 || 110.1 128.5 107.6 |} 110.1 
f K : k 107.3) 111.5 
123.4 1288 || 1152 1337 1150 || 1175] 114.7] 1157 1198 1488 1168 ad ey 
ce Vi ceesvalenealin Mes | Eh || Ss by eae lies Pes laares ae ica ia 
; : i : x 12 
148.8 154.4 || 130.6 163.2 150.2 || 2146] 1458] 135.3 136.2 1377 136.8 ia0| 1808 
164.5 169.7 || 137.3 181.7 167.8 
B : 235.3| 1696] 151.0 142.3 
1746 1790 || 1447 1917 927 || 2608 | 1890/1601 147.6 1688 1048 742 1987 
(DES cayneee ee 202.8 210.4 || 164. oe Saree sate 1772 ’ 
i ; 64.0 227.2 216.0 298.3 232.6 17 ia ma ene 
| i 77 159.6 | 1855 185.0 1878| 219.4 
1975: January.... 159.2 164.4 134.5 
k 175.6 160.5 || 228.9 
February... . i 4 160.2 146.6 139.4 
March... .. 1614 Lf abe tree 162.2 || 2205 | 1627) 147.8 140.2 1435 1428 mes 
AGrilhakes betas peli eee . i 3] 164.0| 148.7 140.9 144.8 Y 
f 179.4 164.6 || 22 : canal a 
alates 9.0 | 166.3| 149, apn 
Ma wer) Bz |] ies] igo} tase |] mz] tey3/ goa} © arg | tara | a isas| Tee 
¥ i ; 4 230.6 | 169.4; 150.9 141, : be aps : 
UUyver anne 164.8 170.2 137.3 41.4 149.8 149.3 154.1 168.1 
se 1648 1702 |} 197. 182.3 168.0 || 2341} 1704] 151.1 141.1 152.6 
ee ae 170.7 38.0 182.8 168.9 || 235.7] 1712] 151.6 142.3 153, waa 10} 3608 
dee 166.6 171.6 |) 138.4 183.9 1709 || 2387 | 1740] 1527 143.5 155.4 138 beet be ot 
Soeeoe: 167.4 "726 139.3 184.8 172.0 243.3 174.2 153.4 144.6 168.1 ee on Lis | 
Beene *| tae] faa || HBS) wee) AA) gage | trea] ugar | 6 agp] tera | tat wees | 733 
] i 7| 179.0) 1544 ; Lied le Sy 
1976: January.... 170.7 175.9 141.2 188.8 176.3 248 145.2 157.6 156.2 170.1 174.7 
February... 171.3 ; f r § 9 179.5 15.9 
Nera ee 1720 ee Ua 188.6 177.9 249.4 181.9 157.2 1440 1e8-8 bs aoe wee 
Apilierateraere 172.4 176.6 143.2 188.7 178.9 247.6 183.7 158.5 145.0 og 187.2 170.4 178.8 
May ...... 173.0 177.3 || 1438 be 1793 || 2466] 1944) 159.1 145.7 1613 cae 1723| 180.6 
Nina sae 173.9 178.2 || 144.4 190.7 1en7 saa | | Were 1601 1403 = Sp 724] 1828 
F E ; i 1 146.9 165.9 165.0 : 
ULI Ving fetches P : ~ 
ites the oe Lo 192,2 182.5 |} 248.1 189.6| 160.4 146.5 Bf Get: 
Seca a ae Hea lle 193.4 183.7 || 2493] 190.3| 160.6 10a 167.6 166.8 174.4| 185.5 
Oetober val ters || 148.2 104.4 196.1 |) 2608] 192.2] 161.6 150.2 168.8 1686 Line | fe Le 
jovember . . 178. f ; 5 i 53.1 194.4 ~ J 176. 
December . . 1788 124 || 1403 han 198.2 || 268.0} toe1|  te20 ist 8 Wha oa 74| 18a 
ve } 5.0 192.0 |} 2645] 201.4| 1634 151.8 171.4 va? eh ig te 
: January... . 180.3 1 . 
February... 181.4 1863 ipod Lt ie oe 204.2 163.7 1 e oi 
March... 182.6 1063 || 1608 re 196.4 || 278.3] 2054/ 164.5 1808 a2 wae 7 ee 
April... ... 183.7 1877 || 181.6 oa ps 198.5 || 2814] 2085| 165.4 B17 vay Ma 178.9] 195.8 
May ise ar 184.6 188.9 || 152.2 Saas 199.4 || 282.0! 2098! 1661 152.3 1767 782 | 
Wit recast 186.0 190.3 || 152.9 ta 200.2 || 282.6} 210.9] 1665 153.4 178.1 176.2 180.4} 199.1 
i ( 201.8 |} 283.1} 2130| 167.6 : ‘ cares 181.5 | 200. 
Sess ae alte rat 5 153.9 179.1 178.6 te1s| 2008 
August .... 188.3 i ; * 203.6 283.7 
mcrae thee eg | aarp 207.4 2045 || 2841] 2174]  1ea8 153.4 179.2 178.7 183.5 | 203, 
Cos es ie 1947 || 185. 200.1 208.5 |} 285.1} 2180] 160.1 166.2 tak 178.2 1835 | 2048 
November . . 191.4 i : : 06.8 || 287.2 i ‘ as 206. 
December . . 192.4 196.9 || 187.0 211.5 207.4 || 2809 2108| 1908 ie war coed 184 2 
8.2 || 167.9 213.0 3 . 5] 170.2 158.5 178.7 aed ag 4 
1978: January 193.8 : 07.6 |} 201.9] 2189) 171.0 158.2 178.8 ep beng ge 
lhl {a8 200.0 || 158.8 215.0 208.5 || 295.2 eis ea pusae 
Sohal 196.0 201.3 |} 150.7 216.4 2108 || 20601 gens} stent 185.7 179.0 178.2 
April... mt 198.3 soar il lene ead 212.6 2072| g88| lee 1668 7a 178.6 1868 383 
as came 199.9 206.6 162.7 , 13.9 296.6 229.2 175: : : 179.1 
June... ... 202.0 208.9 || 1636 222.5 2185 || 2066| 2328| 160 en wea Hg 1e73| 2187 
i 225.3 7541 a0bs hy casent tee 159.8 183.2 182.6 7.3) 218.7 
iene: ae A x 77.6 159.9 185.5 185.0 187.4 216.9 
August ota teas 228.3 21 187.2) 217.9 
gust... 205.2 213.3 || 4 8.0 || 2945] 237.2 
Septembe : 65.1 230.6 ” : . 178.1 158.0 187, 
ptember. . 207.5 5 8.1 294 Li 
: 216.2 || 166.4 4 2] 236.9 178.9 6.8 187,7 
jag a Sake meee tee 294.2 218.8 || 295.7] 237.9 1805 118 188.1 187.7 187.6 oa 
November . . ‘ ; e3T, 220.1 r ‘ ‘ 188.7 = : 
Bieoariher ae 220.1 || 168.5 238.8 1 300.1} 240.0] 181.9 163.3 188.3 188,2| 2226 
ber .. 211.5 218.5 || 30 ged 
‘ 221.0 169. ; 6,1 234.9 1 189.4 
5 239.5 83.0 164.1 189.3 224. 
a 219.9 || 311.8] 236.2 . 191.4 191.1 
ia ‘ : 184.0 163.2 , 189.7 | 227.0 
192.6 192.5 
189.1| 22718 


Footnotes giving source of data and deser Ption of series appear in the section immed ately * th t 75 ar 206 and 207 
M ly d 
onthly data prior to 19 5 are shown on pp 
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CONSUMER PRICE INDEX, U.S, DEPARTMENT OF LABOR! 


Adjusted for seasonal variation? 


reg =~ 
Food Fuel and utilities Trehaportation 
YEAR AND All — 
MONTH items, is 
percent Commod- Private 
change Commod- ities Apparel 
from ities less Food and Services 
previous food Total at upkeep Total 
month home Total New 
cars 
. eee Be 
| ee ee 
re 
NE... hart 
WM S45 in Barns 
, er an 
SA ss Bonk: 
oe c38. 
o> a ee 
i 
MRE SS ¢ dukes 
, Se ae re 
oo) 
SS Se ee 
a re 
MOET, on «ors, ainsi 
7 ie 
Me oA casas 
SS eee 
NS 6 5 ae aime 
a 
. i ae 
+ el 
eR CB. 
ES ae 
| a eee 
| SESS ae 
ee 
9G... .. 
On ae 
ee 
as 
1975: January 
February 
March..... 
pT ee 
Ma «> <% die 
June . 
duly ...... 9 168.6 236.4 142.2 151.2 150.8 127.6 166.9 
August . 4 169.9 239.6 142.9 152.4 152.1 128.4 167.6 
September 6 172.1 243.4 142.7 154.7 153.2 129.3 169.1 
October. 6 173.3 246.7 143.1 155.5 154.2 129.6 170.1 
November a 174.8 246.9 143.6 157.3 156.1 130.2 171.9 
December 5 175.9 247.2 144.0 158.1 156.9 132.5 173.2 
1976: January.... 3 175.5 245.0 144.5 159.0 157.9 132.6 174.6 
February 2 176.9 244.2 145.1 159.8 158.8 133.3 175.8 
March... .. 2 177.9 244.0 145.6 161.0 159.9 133.9 177.2 
April... ..- 4 178.7 245.0 146.0 161.8 160.7 134.3 177.9 
Ment 6 te 5 180.0 246.2 146.6 163.2 162.2 134.7 178.9 
Gualitics <2 2p 4 181.6 248.8 147.0 164.7 163.7 134.9 179.8 
Te eee 4 182.9 250.4 147.6 166.0 165.1 135.6 181.0 
August 5 184.6 253.0 148.5 167.1 166.3 136.3 182.0 
September 5 186.1 255.2 149.2 168.5 167.7 137.1 183.2 
October. 4 187.8 256.0 149.3 170.1 169.5 138.8 184.1 
November 3 188.8 258.2 149.8 171.1 170.5 138.4 185.0 
December 5 192.0 262.7 150.5 171.9 171.4 138.4 186.0 
1977: January.... 7 194.1 268.0 151.4 173.5 173.1 139.4 187.4 
February 1.0 195.5 273.2 152.1 175.0 174.6 139.7 188.6 
March..... 6 197.6 277.8 152.5 176.2 175.8 140.3 190.1 
picts cae 5 198.9 280.5 152.7 177.3 176.9 140.6 191.5 
Mites ang 4 200.2 282.9 153.3 177.8 177.3 141.6 192.7 
AUN Y & om aie 6 202.1 284.9 154.0 177.8 177.2 142.3 194.1 
Rites. « ais ’ 3 203.9 286.2 154.6 177.5 176.9 143.0 195.6 
August 4 205.3 287.8 155.2 177.4 176.7 143.7 196.5 
September A 206.4 289.6 155.2 177.6 177.0 144.2 197.7 
October a6 4 207.7 290.1 155.6 177.8 177.2 145.4 198.5 
November 5 207.7 290.2 156.3 178.4 177.9 146.8 199.5 
Beceniber 5 207.4 290.1 156.8 179.2 178.6 148.2 200.7 
4 6 208.0 291.4 157.0 180.3 179.6 149.1 201.9 
= ssn tg 6 210.1 291.8 155.9 181.0 180.4 150.0 203.7 
March , 8 211.8 293.6 157.4 181.4 180.8 150.6 205.3 
Apel a 7 213.5 295.0 158.5 181.5 180.9 151.2 206.9 
haya 5: 8 216.5 295.9 159.5 182.5 181.9 152.4 208.6 
Anat ae zr) 217.6 296.8 159.9 183.9 183.4 153.8 210.4 
ihiy 2. zi 218.2 297.0 159.5 185.4 185.0 155.0 212.0 
August - 6 218.9 297.9 159.9 186.8 186.5 155.8 213.6 
September 9 219.6 300.3 169.8 188.3 188.0 156.6 215.5 
Octobar 9 221.0 303.2 161.6 189.6 189.3 156.0 217.5 
November . . 6 218.9 306.8 162.0 191.5 191.3 157.2 218.5 
December . . 6 220.0 310.3 161.9 193.2 193.2 {| 157.7 219.3 
i — 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 


%* Monthly data prior to 1975 are shown on pp, 206 and 207. 
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COMMODITY PRICES--PRODUCER PRICES 


U.S. DEPARTMENT OF LABOR INDEXES 


Unadjusted for seasonal variation 
Spot market price indexes, are 
basic commodities! | Producer price index? 
YEAR AND By stage of processing By durability of product 
MONTH aa 
22 9 All Finished goods 
Commodities || Foodstuffs |. Raw Commodities Crude Inter- a 
industrials Pateriale mediate 
tor ke materials, Finished Durable 
supplies, i good: 
further ey consumer Pe ai : 
* * Processing | components goods 
1967 = 100 
T T 1] 2 T oe 
A947 Feet cecal) hee AG ee i menncriccrdl laneeeean 76.5 101.2 72.4 74.0 | 80 55.4 
PCRS dee eal] | Races ae Beaman ge 82.8 110.9 78.3 79.9 86.8 60.4 661 182 o3 O18 
ETE Pe en Satta] ils co as Bll lanueerstetices (teeter, 78.7 96.0 75.2 77.6 82.5 63.4 67.5 75.6 67.3 84.3 
(Cebu au elineiae 116.4 1134] 119.0 81.8 104.6 78.6 79.0 
fo 1420 300 | 161.1 91.1 120.1 88.1 86.5 ore r12 2 oa 703 O84 
RECA PE it 88.6 110.3 85.5 0) ; 
‘EGoens bones 103.9 1155 96.5 87.4 101.9 86.0 $6.1 0.1 ras fa = _ pore 
OBA yt ete, 106.6 124.1 96.0 87.6 101.0 86.5 85.3 89.1 745 79.6 $6 8 a 222 
iC aoee ta pudere 105.7 105.7 | 106.0 87.8 
1DbGR eee 106.4 1023] 1093 90.7 _ ; on os os : pe : 82.8 86.6 82.2 91.2 
JOT ReeeME ence 103.6 106.2 101.8 93.3 : ep "4 hr oa? 
1987 99.8 94.1 91.1 92.4 87.6 912 92.8 90.9 94.7 
ee 101.2 1114 94.7 94.6 102.0 94.3 93.2 94.4 89.7 ‘ : ; 
ee Me i 92.1 96.5 93.8 92.1 95.4 
eo ae 5| 102.7 94.8 99.4 95.6 93.0 93.6 91.5 94.2 95.1 946 | 94.0 94.8 
1960... sees 99.4 864} 1015 049 97.0 95.6 93.7 94.5 91.6 94.1 95.4 94,7 94.1 95.2 
1962 ee ee 96.1 95.4 96.7 aa ore 4 : a 5 3s : rss 2 os 4 oa ate rnd bo 
Ce 2 ieee) ee | et) ee ae ee eas ee 
= 4 94.3 93.3 94.7 94.7 94.8 94.6 94.7 
1565 EN ic 106.8 970} 114 
Elche cease a 1117 107.6 N47 on ‘er 20.2 26.8 cas aaa ns 7 = sys ccs 
sang OS eg ae Foie sega Sep: sl Ber 388 99.4 968 98.1 100.9 99.0 97.9 100.0 
OBR eC eee: 97.7 98.0 97.4 102.5 101.6 102.3 : ae sans ama Ley aan cone em 
eh cB eae 110.3 1089} 111.4 106.5 108.4 105.8 108.8 joas | 188 078 ped om ra be 
105.3 106 2 107.7 104.6 
1870 AAs 113.4 126] 1138 110.4 112.3 109.9 110 
AST he caste eevee 108.0 109.3 | 107.1 113.9 115.0 114.0 1138 a ay np ereg py —s 108.2 
1072 cork ned 120.0 1150] 1230 119.1 127.6 118.7 oe aa) eee Ve bb pla 18 110.5 
1973... 1738 17521 173.1 134.7 173.9 131.6 1279 1202 za 1279 Hea pe aa 7 
ee ae Ps 227.9 243.2 | 219.0 160.1 196.1 1 a 129.2 127.4 13 
62.9 147.5 149.3} 141.0 150.1 167.6 i : os 
54.1 148.6 159.5 
{OTB S Roe 198.2 227.3 | 180.4 174.9 196.9 
\ 180.0 163.4 163.6 | 1 
1970: ees sy : 
ieee ae coll Uctze2ieeomacl seal aaa Wacrs Be aete MT Geet cee | use | tao 132) 
| i : 180.6 178 ; 
1973 eee te. 234.1 239.2| 230.6 209.3 240.1 215.5 194.6 128 | 1901 2089 m2 = 
{| II | L y 211.9 203.0 
1975: January. . 205.1 247.2 180.1 171.8 189.3 
eaten be aoe Bet teen as 189.3 179.1 159.3 159.8 | 157.4 162.4 179.0 168.2 162.0 174.4 
March... 198.6 2245| 1823 170.4 ee Le Lp ee cu 77.4 168.0 163.2 
182.4 178.1 158.9 to 
April... ... 201.2 224.6] 186.4 172.1 189.4 179 bean (ee ete bi py oe Lt 
May ...... 1945 2103 184.2 173.2 sages bie Meg 159.7 160.7 164.8 177.6 168.7 164.4 173.1 
Nines oa 187.2 2094} 1732 173.7 197.1 178.4 1625 ae wed pa ba a 1 Lag 
1626 | 161.7 165.2 180.2 170.1 165.1 175.1 
Julyeee es) 195.5 236.0) 171.5 175.7 203.0 179.3 
August .... 205.6 2498| 179.6 176.7 2041 brags lea] yeas rot 183.6 171.4 165.2 177.6 
ee ae pepe ees we 204. 180.9 164.9 165.3 | 163.0 165.7 184.9 172.3 165.7 h 
October... . 201.4 233.2 | 1819 i ve Ly sap Tee AG 186.5 186. 1799 
Octobe. 201.4 233, Pae ae ist Ms far)’ tks es 86.1 173.0 166.2 179.9 
Aaa elas pale 2104 |; Mizea 178.2 199.8 182.3 168.0 1ea1 | 1674 b teR8 138.3 7. a ane = 
8 ; : sada ao Loe bree —_ a 8. 185.3 174.4 168.8 180.1 
| ; 169.4 185.8 174.7 169.4 180 
1976: January... . 190.4 200.5, 183.6 179.4 201.2 83. : 
February... 193.2 ‘ i i; s 183.6 168.8 168.4 169. 
piety. fee 202.9 186.6 79.4 199.3 184.6 168.2 wai 108 ia bee 175.4 170.7 180.1 
ee as re alee a7 190.5 185.7 168.0 1668 | 1706 172.8 184.5 178.0 128 1785 
May... : 186.9 169.0 a 
itr 202.8 2027 | 202.7 181.9 205.7 ieee 168.0 | 171.3 173.9 186.7 177.1 173.2 180.7 
207.4 169.4 
2106 | 205.2 183.2 210.2 189.1 169.9 1688 W201 3 wae bd a pe 
July... ... 216.0 2188} 2141 184.4 211.8 a ge ben i te a 
atte oer . u | 190.6 170.5 7 
September . . 203.1 faanet eooee 183.8 206.2 191.1 170.0 long | Wat Magy Liege 179.8 175.7 183.8 
Slagle ast 198 | 206.2 184.8 208.4 eee we toa | W734 177.1 188.5 179.8 176.6 182.8 
tes beh eT eae 185.3 204.1 192.7 172.2 170.0 | 177.2 179. 189.5 180.9 1778 183.7 
ees ee ps eal 185.6 204.5 193.1 172.3 170.1 | 177.6 180.0 180.3 1818 1800 1838 
: i ry bling 180.0 183.4 
Pda yh ey oe ai ih a 74.0 172.0 | 178.7 181.1 191.2 183.2 181.0 185.0 
Pee lle oan . f A 195.0 175.1 173.2 
March oe 218.4 212.0 322.8 1926 3 4 an 196.8 176.6 175.0 ‘ane 1a 1982 by iz Ne 
ee a 208 bisa Came " h ; 177.5 176.1 180.7 : : : 182.8 187.6 
Seat f 194.3 226.1 1. oe 197.1 1 : 
May ; 218.7 a0Al Aotet Hes a6 201.2 178.8 177.5 | 181.6 185.9 200.5 86.9 184.3 189.2 
cone 208.5 202.1 180 beg ea 
Sm iooee ier re 202.1 180.3 1704 | 182.4 186.5 201.7 190.2 186.2 ant 
: i ‘ 4] 1831 186.8 : ) : vt 
Salyer 204.1 203.8 a pera pe \ 
Mister ee 200'8 1980 oe Me 212.9 202.6 181.3 180.2 183.8 me 
iene ar pa Sata Uden 6 207.7 203.4 181.3 179.8 oe 190.3 190.9 188.3 193.2 
Lie eg es pe | cme 195.3 207.8 204.2 181.9 180.3 ee 189.6 197.9 191.2 189.5 192.3 
ee qeete cea A cea 196.3 207.6 204.4 183.9 181.4 | 189.8 a ba 191.9 191.0 192.4 
Seaibaa « rege Reus a 210.6 204.9 184.6 181.9 | 1908 ies Le 193.1 192.9 192.8 
a 215.5 205.4 185.5 183.0 iD1.6 s 199.5 193.8 193.3 193.6 
1978: January... . 218.0 215.4] 219.7 200.1 . 193.9 200.8 194.6 194.1 194.5 
February . . 220.3 2208| 219.9 202.1 228.0 le bbe 184.4} 193.0 1 
pee aon oe 236.0 219.8 203.7 rod ane 188.5 186.2 193.7 1980 2048 orn ark ae 
pilbaban is i 2379] 2165 206.5 : 189.1 186.8 | 194 : whe ole 197.1 
een poke eee i 239.0 212.5 191.5 189.7 r eae 206.5 198.9 199.1 : 
ae yey] Mar) aye | Bee || ane | fas | ih |] ez] ee | amg | me | ao || aor | dong 
. ; i 194.5 ‘ : . 5 202, . 
day ve. 299 2 ae ore — vi 193.0 | 198.1 204.1 213.2 203.9 2039 2032 
ae , 241.4] 239. i 196.0 
September . . 243.0 248.7 hy] gd Ss 217.3 1 ious | gona os oe pense 
orbter earth tl eel 212.4 244.8 218.7 174 193.6 | 200.0 207.3 212.1 205.7 207.1 mos 
Fh. i \ 214.9 249, 195.4 | 201.1 ; ; we 203.4 
November .. 252.2 bias | ose a se 9.2 220.8 199.6 197.5 | 204.4 208.2 214.7 207.3 208.0 208.7 
December . . 250.8 248.4 22 5 210,7 
249.1 251.8 2.0 200.3 217.3 209,7 210.5 
=| ’ 217.5 252.5 223.0 202.5 2008 a7 212.1 217.5 210.7 211.8 mas 
BE : k 213.2 220.0 212.1 212.8 210.6 


following these tables. 
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COMMODITY PRICES--PRODUCER PRICES--Con. 


U.S, DEPARTMENT OF LABOR INDEXES! 


Unadjusted for seasonal variation 


Farm products Foods and feeds, processed> ] 


Industrial commodities? 
YEAR AND 
MONTH 
Fruits and 7 
Beverages Cereal Fruits Agri- 
vegetables, . Live ; Meats, 
Grains Livestock4 Total? and and Dairy and , cultural 
gee mn poultry ba Seu beverage bakery products’ | vegetables, Poultry, Total chemicals 
: materials® | products processed’ | 2nd fish 
* 
1967 = 100 
ij | | - 
1947... 
ee ea . 3 149.8 214.5 106.7 82.9 68.3 72.8 69.8 87.1 
ee eS ; 141.8 246.9 | 120.4 ga7 || 71.3 74.0 79| 868 
b ate <i i : 113.9 202.6 | 100.9 80.6 || 72.6 70.3 70.2 86.3 
1950. . 
a ape See i i s 121.3 185.7 110.2 83.4 78.4 
1951... . 0.2.26. t 134.2 204.2) 131.1 92.7 || 83.6 naa vas a 
#062..... . p 77.4 78.3 91.5 
> Saline i 3 132.6 194.6 113.8 91.6 85.3 77.4 82.5 91.0 
iP ais’ a ; ; : 121.8 192.9 96.7 87.4 86.8 ; i 
aR: Gs dees. 123 a Sei | seas 
* x 6 156.9 95.4 88.9 96.6 82.4 771 90.7 
: RE eae 
ee a woh i . a 117.6 166.9 81.9 85.0 93.1 84.1 77.1 91.5 
cee": ; : : 117.6 137.1 78.8 84.9 95.3 83.3 78.9 93.7 
Bee 22 246K 5 or . : 113.6 127.4 90.9 87.4 95.4 84.6 81.1 90.1 
fed. .....--.. : : t 107.4 125.0 | 107.3 91.8 93.3 85.3 81.9 95.1 
oe ! ; : 104.4 113.9 98.5 89.4 93.0 86.3 83.1 94.6 
4 “>see sso ‘ q 102.2 121.6 94.5 89.5 92.8 88.1 86.1 92.8 
Teale 3 $ 103.7 101.1 92.8 91.0 92.6 89.8 88.2 94.9 
eo Ree sae ss ‘ A 107.2 104.2 96.5 91.9 93.0 91.9 87.7 91.4 
oe ee ees ! : 110.5 103.4 88.3 92.5 94.7 91.6 88,2 96.9 
Soe Stow s sas : d E 102.1 100.1 84.1 92.3 99.7 92.1 88.4 97.8 
oe wee eee ese 5 ‘ 97.2 105.5 99.4 95.5 99,2 93.1 89.0 95.2 
eet ee ** > q t 105.5 111.6 108.8 101.2 99.3 98.5 97.2 97.8 
oo een . .! ! 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 
~~ ~ah ae | z r 88.8 103.7 103.7 102.2 102.8 100.9 104.8 106.5 
ee J . : 90.3 112.8 117.0 107.3 106.0 102.6 108.2 107.9 
be Ce eee & x J 98.8 99.5 116.7 112.1 112.9 107.6 111.2 110.4 
Alaa Selales 5 100.9 100.3 118.3 114.3 116.8 111.4 115.4 114.3 
> ge Shame 102.9 104.0 142.5 120.8 118.0 114.7 118.6 119.7 
ae EES ale 183.6 179.5 190.4 148.1 121.7 134.4 131.1 129.6 
oa a . ® 257.9 157.4 170.6 170.9 140.7 171.2 146.4 154.6 
ae Co 5 223.9 189.8 187.9 182.6 162.4 178.0 155.8 169.8 
i Se ee J . 205.9 166.9 173.3 178.0 173.5 172.1 168.5 170.2 
MEd ss se omtig aves 165.0 175.4 173.0 186.1 201.0 173.4 173.4 187.4 
Ole. auaies 6 182.5 ab 220.1 202.6 fore 190.3 bess | 202.6 
1975: January... . 3 EC 4 255.4 173.6 156.0 [ 186.4 162.6 182.3 148.3 171.2 
February . . . ‘ 4 = 242.8 176.7 152.0 182.6 162.2 183.6 148.5 170.9 
March... .. { . 223.5 170.1 155.4 177.3 162.2 181.9 148.6 169.5 
ro 2 3 218.5 168.3 173.5 179.4 161.7 179.1 148.9 170.8 
eee . 213.0 177.6 197.9 179.0 161.0 176.2 149.6 171.0 
po eae . - 203.3 190.6 202.4 179.7 160.4 174.4 150.5 170.9 
SG SS so 2 be J 219.3 219.1 211.3 184.6 159.4 176.7 153.2 169.4 
August 237.8 202.4 203.0 186.3 161.6 175.8 156.3 168.6 
September 2329 203.9 209.9 186.1 162.5 177.0 160.8 168.4 
October 227.4 210.8 207.8 186.2 165.1 177.6 165.6 169.3 
November 207.9 203.7 193.4 182.6 165.1 177.0 168.1 169.0 
December 205.5 181.3 191.6 181.0 165.4 174.6 171.3 168.5 
1976: January... - 210.5 169.0 184.7 179.4 165.1 175.1 169.9 167.4 
February . - - J 5 F 214.3 173.1 179.5 176.4 167.1 175.3 163.6 166.4 
March. ...- I - 2178 182.6 170.9 175.8 167.1 174.6 166.8 166.3 
y's 209.0 165.4 192.3 178.0 169.2 172.6 167.8 166.9 
May ....--- = ef 213.5 174.3 186.9 179.9 172.4 173.2 167.3 168.0 
PUNE 25 ts ee i & 225.1 174.9 185.1 181.8 172.8 173.7 167.2 168.8 
ily 2. ees 5 zs 224.3 184.0 175.9 182.6 175.9 173.6 170.2 169.7 
August .... 217.1 179.0 166.2 176.7 175.8 170.2 173.9 171A 
September. . 205.5 164.9 161.6 177.2 176.4 169.7 170.5 172.1 
October... . 186.7 150.5 156.1 174.9 177.5 169.9 169.8 174.4 
November . . 1754 139.1 154.4 174.8 178.8 168.7 168.1 175.7 
December . . 180.6 145.7 166.1 179.0 183.8 168.6 167.3 175.6 
1977: January... . 184.9 153.7 166.0 179.3 184.1 168.4 166.8 175.2 
February 185.8 183.7 166.2 181.9 189.3 169.9 166.8 182.7 
March..... 183.4 177.2 163.5 183.9 199.6 177.5 168.0 184.0 
ee ee 184.4 182.3 167.9 188.5 202.1 171.6 173.5 185.2 
Aprile. «= 
May ...--- 171.2 183.1 180.2 191.9 206.1 172.0 174.2 185.8 
Sa 157.7 182.7 172.3 190.1 207.9 171.1 174.3 187.7 
Sabyraee cares 151.1 193.7 187.2 204,7 171.9 175.1 188,3 
August ... . 140.5 176.1 184.9 205.5 172.1 175.3 190.4 
September . . 144,2 181.7 184.4 204.8 174.6 175.6 191.1 
October... . 144.7 170.5 184.3 205.0 175.5 175.9 190.4 
November 164.6 162.7 186.9 201.7 179.9 176.9 193.1 
e ; 189.3 201.3 182.1 178.2 194.4 
1978: 191.5 202.1 184.3 178.0 194.3 
: 194.9 201.3 185.0 178.7 194.5 
196.9 200.1 186.4 180.3 195.6 
200.1 188.8 184.5 196.5 
199.6 188.2 184.5 197.4 
200.0 190.0 185.4 198.8 
July im 198.4 191.0 186.1 200.4 
August is 196.9 192.5 190.8 203.3 
September 197.8 191.0 192.9 205.1 
October 201.1 193.3 197.0 210.1 
Nowa tbar “e 201.4 196.2 Bay 4 6.3 
201.0 196.8 2.8 18.4 
December ie Mise 
diately * Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 208 and 209. 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section imme: 
following these tables. 


a cr ae canal ‘ Ba ic a 


38 1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


COMMODITY PRICES--PRODUCER PRICES--Con. 


U.S. DEPARTMENT OF LABOR INDEXES! 


Unadjusted for seasonal variation 


Industrial commodities? 


Chemicals and allied products Fuels and related products, and power Furniture and household durables Hides, skins, leather and related products 
YEAR AND 
MONTH ‘| 
Drugs and Appli- ; Home 
Fats F Petroleum Furniture, i 
pharma- | and oils, Prepared | Totai4 Coal Elecuie Gas, products, | Total4 se: cusssaa ee Total Footwear 
ceuti- inedible paint power fuels refined house- hold equip- 
cals3 hold ment® 
= Le 
1967 = 100 
f T Te + = TT 
S47 oe eee 82.1 1198 | 2606 70.6 769 69.1 74.2 77.0 || 102.5 68.7 124.2 83.3 
k ‘ AT ees aaa core ‘ 4 : t 97.8 
a SP Ou Aa 87.2 114.9 236.8 71.8 90.5 BS Hinotay crane Nl tay accorsve 92.8 81.6 107.5 74.0 129.2 84.2 93.2 
a 7 ae 799 | 1065| 1165 726 86.2 Pergo seat a || Sen en 81.4 829 || 1069 730 | 1337 79.9 86.3 
AOBOW Meas ox: 84.0] 1052] 1403 FAD! || weazstl| eda cae Weenies 
(Pope sns ae 1002 | 1088} 181.4 78.1 303 bal apes a Uy Zee on ora || 4940 a ims oot 1123 
956 | 1052] 1022 79.1 90.1 96:4 oe ertars 90.6 90.1 || 113.4 812) 119.7 80.1 82.7 
87.8 | 105.7 107.6 79.7 92.6 Ae ae, 2 (be 92.6 919 || 1145 916) aes 81.3 86.3 
i f f 13 ase Wetec a 90.2 929 || 115.7 S05 | see 77.6 78.8 
98.2] 1056] 1156 82.1 91.2 82.3 92.0 93.3 || 1129 819| 120.0 77.3 
; : ES) Ms A a oe : , t 78.2 
1008) 1048] 1148 
poe, ac aera 86.0 94.0 Create | are 97.2 958 || 111.4 85.6 | 120.1 819 84.4 
102.6 | 106 ; 90.6 99.1 O76 Whe cues ee ee 104.1 98.3 || 111.4 88.0} 1218 82.0 83.3 
102.6 10689 127.9 91.9 95.3 965] S997) 576.1 94.9 99.1 110.6 8.4} 121.7 82.9 85.3 
i 4 115.7 919 95.3 96.2} 100.1 82.9 94.4 993|| 1105 89.2 119.7 94.2 103.4 
1032| 106.6] 1002 92.1 96.1 96.6] 101.2 87.2 95.5 99.0 || 107.5 90 
é Y i i ; .o| 1178 90.8 93.8 
1010 1046 | 107.6 94.8 97.2 94.6} 101.7 88.7 97.2 98.4|| 105.5 91.1 115.4 917 96.1 
: 5 93.8 95.0 96.7 93.7} 102.1 39.2 96.1 97.7 || 104.2 919] 1103 947 98.4 
o73 | 1012 1988 95.0 96.3 938 | 101.3 918 95.1 970|| 1018 926} 107.3 90.0 92.4 
E ; t i 7 ‘3 { 100.4 90.7 90.7 97.4 101.2 93.3 105.6 90.3 93.3 
1965... 97.5 100.4 138.6 964 955 93.4] 100.1 92.2 93.8 96.9 98.9 94.1 103.1 94.3 98.0 
1966........... eo | seen ee) | bre 95.5 99.6 96.7 97.4 98.0 98.8 966} 1012] 1034 109.8 
Ce a oe 101.0 99,3 909] 104.8 989 1087 11008 pe et ve Hees | seme) oeed | lene ont 
bee oe 101, 0. f 1028 || 1018) 1039) 98,1 103.2 102.1 
00.3 99.8] 109.1 | 1091] 101.0/| 1125] 102.0 93.1 996] 1049|| 1031/ 1083) 947] 1086 108.7 
100.9] 101.1} 1333] 112. 
1o20| 40241 1335] tee; t1a2 || ders | ise] 1080) uss | tome |) wees | ean | lead! Mane i128 
101.2} 1030] 1158] 1180|/ 1186] 1938] 121.5 114.1 i 3 3 | ; nae 
pg Se Opt enero 58), peo) Mee)” tose j F 1089} 111.4/] 1076] 1173] 927] 131.3 140.3 
i i ; ; Ek : 1293] 1267] 1287} 115.2|| 108 
a onde gees ecors . 5 | 123.0 91.9] 1431 160.1 
338.2] 1457| 2083|) 3324] 163.1 1622 | 2234] 1279|| 1179] 1366| 931 145.1 154.3 
1075.4 Aes 206. 
1 mes] zee | mga] eee] mes | mea] ses] mez) are! ts07|| 12] wea! so! asl! we] es] is 
MEE Oo 219s | D540 | 7 24 ; i i , i : i : 153.6 913| 1678/| 1589) 2584] 1 
ee es| wet] wes] tes] wzz|) wea] zee] cere] ea| wis || ret| sez] 7) weal] sear) gz! aoa 
‘ F : \ 238.6 
| i | — 
noni | tai | gare | tee0 | 22 | soon teases accel kame Lee : : 21 
2075| 1245| 2182| 1647] 2330 || 38a3| qeia| tees oxay ta om " : y ’ beng 
2074] 1259| 2615 164.7| 2365 || 387.3 rece heh aan6 : “4 ' ; r : : bay 
2088 | 1259] 2505 166.1 | 2388 |} 3893] 1929) 2191 | 246.1 bor t t ; ; i a 
207.0 126.4 | 246.7 165.9 243.0 |} 385.9 190.6 220.0 | 252.2 139.0 : : ; : Y 132 
206.3 
| meg] ye] moe| tet] meel) sz) roze| cee] ame! imz|| waa] vse) ans] 19 2! sms 
September . . 208.2 127.4 | 289.7 169.7 254.9 || 373.3 197.5 231.5 | 272.1 can ’ t x ‘ ty 
October... . 200.2] i285 | 2643| 1607| 2666|| 3713] iook| asve| aera} any t ; . , : ' nants 
Noverberie 2104| 1288) 2606 170.2| 257.0 || 3646] 1993] 2353 275.0 ais 7 : ; : ‘ | 
December .. 211.1 129.3 | 257.3 170.2} 258.0]} 3712] 1976] 2456] 2747] 1420 ‘ : : i ; aaa 
1976: January.... 213.6 130.8 246.4 170.6 ; ; 
February .« 2166 | 1317 | 2453 | 1720 oeB6 360.2 1902 | 2467 | 2728 1437 t y ; : ; — 
arch... - « E 132.2 256.2 172.0 5 : j : : ; 3 | x - : 
ro is | iza| aoe| tse | ogi) Set] aie] mes] zee] mo || wma) woe) a3) se $| ims 
rive el meaty ely Mery a Oar dee eg ope ae ed eee hg 8} or 8| 2033 
f , f 9] 260.5 || 3666] 2063] 2759| 2706| 1453 . ‘ ’ , 1912 
Juiymeeeie e 219.2| 1347] 2589] 1 . 
August ... . 221.2 135.2 rey v87 oa rat deg. Lb os — ‘ : 
September . . IAW ABSA seam) “yea <ariallsemn le arent. sone booms | tee t : ' 196.3 
October... . 222.2) 135.4] 251: 176: B i ‘ f oe t 
November . . 2226! 1369| 2612| 1773| oar6|| sees 240| 3080| zens] tare 197.8 
December . , 221.5 f j i i j : 147.5 : 
136.4] 2546] 177.3} 2790|| 3740] 2115] 3376| 2876) 1479 bed ; 
1977; January... . 221.6 137.5 255.0 1 / 
February... 222.8] 1386] 268.1 bide pt oe sar? at Lae lee 
March... 222.3 1380| 2737| 1780| 2ea7|| gras} geel son) moe] Met 2013 
April... ... 223.5 | 1396] 3049] 1806] 2088 || 379. oe a ee : : 201.4 
May oo. za2| 1307| 3975| 181.7| s024|| seav| cane wisi ‘eet ite i 204.1 
landed rs 224.2| 1408] 318. ; ; ' ‘ . 310.3] 150.6 i t . ae 
J 88} 1823] 304.3 ]} 3905] 2343| 3866| 3122/ 1815 j : / 210.7 
Yate es 224.6 141.2 281.9 ; - — 
Auguét .... 2046 | 141.2| 2680| tose 2008 || gone] cae | S18] tae | ter 
mnie.” oe ial. sepa ees 005 || 30 2] 2446] 4009] 3131 152.6 198.7 
October....| 2249 1418) 2609] 1851| 3107 || sons | saan | 4002] 3132) 1827 200.8 
November . . 226.1} 1423| 2654| 1967] 3108 || aooe| sare| s082| 3142] 1530 108 
December .. 225.3] 1429] 2661| 19591 3120 an) 140) S138) i628 ae 
“ f 402.0| 237.0) 4223) 3139 154.2 196.3 
t January... . 224.3 144.1 263.2 a4 
Fabrcaies 224:2| 14501 2816 ; tes nae 403.8 | 239.6) 4204| 3143] 1565 
March... 2241] 1453| 2046| 1905| 3163 || aorg| sf3S| 4177) 3129] 1867 88.7 aris 
April... .. 224.2} 1462] 301.3] 1916] 3173 ma | | 2aO8] 4248] 3109) 157.7 88.1 dys 
May ...... 2240| 1466| 3152] t926| 3197 || ana] seS| 4286] 311.7] 1584 887 ht 
June eies op 2240| 1478] 313 ; 432.4 | 2626 | 428.8 | 314.5 : on 
2| 1926] 3232]! 43 i 159.2 217.4 
i 4.5) 2569] 4288] 3184] 1695 90.0 217.3 
Jilyoeen es. 226.1) 1485] 3356] 1926| 3245 _— 217.4 
A eeu) @nasg'| gee | eae] Se 437.1] 2548] 430.6| 321.1 161.4 ; 
Se ies | a3) is] Bus | iy) ae) ea) Sa] tats wo Zs 
eee 150.3 | 340.0 ; f ; : 431.4] 325.7 | 162. ; : 
Navan eee ed a ls 928.6 || 443.9) 2527] 429.2| 320.4 iene 91.6 3004 
December . . 163.2] 3329| 1987] 3343 I aang | ceos| 4338) S19] te35 O18 260.4 
260.7] 4446] 3382] 1646 de 278.7 
| 92.3 279.6 


Footnotes giving source of data and descri i ; hens 
following these tables. Ption of series appear in the section immediately 
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COMMODITY PRICES--PRODUCER PRICES--Con. 


U.S, DEPARTMENT OF LABOR INDEXES! 


Unadjusted for seasonal variation 


Industrial commodities” 


Lumber and . 3 
wood products Machinery and equipment Metals and metal products Nonmetallic mineral products 


YEAR AND 
MONTH 
Agri- Can- - Metal- Clay 
cultural | struction | Electrical working products, 
4 : machinery | machinery 4 Heating tron and | Nonferrous 4 structural,| Concrete | Gypsum 
eis eer pig oa and and Loss equipment steel metals Total excluding | products | products 
equipment equip- refrac- 
equipment | equipment raunie erica 
1967 = 100 
y Rive 
or : ; 53.7 53,3 44.0 62.2 46.0 54.9 84.9 51.3 59.1 66.3 62.3 71.3 70.3 
“eagle : 58.2 59.7 49.8 65.1 49.5 62.5 90.1 59.6 65.4 71.6 67.1 747 768 
FR cn. x 61.0 638 53.0 66.8 51.9 63.0 92.2 60.5 61.0 73.5 69.0 76.4 76.1 
0 ee 63.1 65.2 54.5 68.9 56.1 66.3 93.5 64.6 64.4 75.4 72. 78.2 778 
ee ae 70.5 70.8 60.5 78.9 61.6 73.8 102.0 70.4 76.8 80.1 78.0 83.3 87.4 
BiB boss... 70.6 71.1 61.4 778 62.6 73.9 101.3 71.2 76.3 80.1 778 83.4 87.5 
BE BS arn 722 72.1 63.2 80.0 63.5 763 102.3 75.0 71.3 83.3 79.2 85.5 90.1 
SOM es aa 73.4 72.0 64.4 81.6 64.5 769 101.8 76.0 76.8 86.1 80.5 87.1 90.9 
st ae 75.7 | 72.6 67.0 82.9 67.9 82.1 102.5 80.3 88.3 87.5 83.8 88.0 90.9 
ae 818 75.2 72.6 89.5 74.3 39.2 105.9 88.4 96.5 91.3 88.1 91.1 94.6 
2 ee 87.6 78.7 78.2 96.4 78.8 91.0 108.4 95.0 85.0 94.8 89.4 93.6 94.6 
a 89.4 81.9 81.2 98.4 80.8 90.4 107.4 96.4 79.0 95.8 90.1 94.9 98.2 
Tt ee 91.2 84.5 84.1 99.9 82.7 92.3 107.9 98.3 84.2 97.0 92.2 96.1 99.0 
“7 92.0 86.1 85.9 99.5 85.1 92.4 105.8 97.1 86.9 97.2 93.7 
ee ee 918 87.7 87.3 98.2 85.9 91.9 101.8 97.2 83.0 97.6 94.2 
ae 92.0 89.5 87.5 96.7 87.3 91.2 100.5 95.8 82.1 97.6 95.0 
gee. 544, 92.2 90.8 89.0 957 87.6 91.3 100.2 96.7 82.0 97.1 95.5 
See 92.8 92.2 91.2 95.1 89.3 93.8 99.2 97.0 87.6 97.3 95.8 
TT a 93.9 94.0 93.6 95.1 91.8 96.4 98.9 97.9 95.3 97.5 96.6 
Saar ae 96.8 96.8 96.5 97.2 96.0 98.8 99.8 98.7 100.0 98.4 98.2 
=e ! 10! 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
IRR ns cae he bake 103.2 103.9 105.7 101.3 104.0 102.6 102.7 101.9 103.5 103.7 102.6 
ee 106.4 108.5 110.0 102.9 107.8 108.5 105.3 107.1 113.6 108.1 106.0 
ti 
eer : 111.4 113.0 115.5 106.4 114.0 116.6 110.6 115.1 125.0 113.3 109.8 
ae ae 2 : 1155 || 117.2 121.4 109.5 117.3 119.0 115.5 121.8 116.0 122.4 114.2 
37 ger ee 117.9 1223 125.7 110.4 120.2 123.5 118.2 128.4 116.9 126.1 1173 
ae 2 4 a SERS aio fakery ie vie Pe 
Be 0s ws Sh Bake y Y ? i i i j ‘ i ; : i 
1975 St, : : , 185.2 140.7 171.6 185.6 150.7 200.9 171.6 174.0 151.2 
eee ee , f i 198.9 146.7 182.7 195.9 158.0 215.9 181.6 186.3 163.5 
Sa ee hoe t| faze 1640 | eel saat weak soap ie aere)) Macao) ieeear2 
= a 
. 177.3 138.1 164.9 185.5 148.3 199.4 178.8 168.5 145.4 
a poe mia 180.4 138.7 167.1 186.3 149.0 200.5 176.1 170.3 146.8 
ee 169.6 182.3 182.0 139.1 168.8 186.1 149.5 200.6 173.9 170.8 146.8 
ere 174.9 189.3 | 183.8 139.5 169.6 185.7 149.8 201.1 172.2 173.0 148.7 
ae 184.0 140.1 170.2 185.1 150.2 200.6 71.41 173.1 149.2 
[ia ge janie — } i t 150.5 199.4 169.1 173.3 151.0 
i onde c g 181.0 || 1997 184.4 140.4 171.9 184.5 50. : ; i 
: 140.8 172.7 183.4 150.2 197.3 167.7 174.7 151.3 
ale Se 707 oa 190A 140.9 173.0 184.3 150.3 198.4 169.3 175.8 152.3 
acer chi 179.9 196.6 187.5 141.8 173.1 185.5 150.3 200.4 170.8 176.1 154.0. 
ee 1791 196.0 188.6 142.3 175.1 187.2 151.9 204.7 170.7 177.1 155.8 
pace s 178.3 193.1 | 191.2 143.1 176.3 187.0 152.9 204.1 70.1 1772 156.3 
. 3.1 176.9 187.1 155.2 : f F 
December 183.1 200.2 192.5 143, 
155.4 206.1 169.0 181.2 159.0 
ee Wenmery 405 196.2 7196 1945 1447 1786 1802 1563 209.7 169.7 181.5 160.2 
Die se ap : r 195.0 145.0 179.3 190.7 165.1 211.4 171.7 182.7 160.6 
reste iho _—s ore 3 145.3 180.5 193.0 155.8 213.3 177.7 185.4 161.3 
Paxts 45540 203.3 230.4 | 195. , : ‘ ; 186.0 161.7 
196.4 145.5 181.4 194.2 156.8 213.3 181.6 ( : 
foodies 1903 ome 197.8 146.0 182.1 196.6 157.0 218.2 183.1 186.3 162.1 
i a J 
) ; \ 187.2 187.3 163.1 
into ge sy re 200.6 1487 1837 1008 180.3 219.9 1878 188.0 164.9 
Pose! Lng a Ga 201.0 148.2 184.4 200.1 160.3} 2188 189.9 188.6 166.1 
September . 2128 — 2027 149.2 185.8 200.0 160.1 218.8 188.4 189.4 166.2 
October. . . en ae 304.5 1495] 1872 | 200.1 160.9 | 2189 | 1875 | 1895 || 1682 
mae 70 | 362.1 : 205.8 150.0 188.7 200.9. 161.8 222.6 185.1 189.6 168.8 
m . a 
0.1 
2 9 202.1 162.9 224.3 186.3 192.4 170. 
ee REN so poy aoe 208.0 bia 102.7 203.2 163.1 224.8 189.4 193.6 168.4 
Mpsctsral (he oy —s 208.3 151.9 193.7 206.5 163.7 227.4 195.8 195.1 170.7 
aie vista = _ 210.2 152.0 194.7 208.2 163.5 228.3 200.1 198.6 177.5 
Apis «> sai pany = 211.7 152.7 195.8 208.5 164.0 228.0 200.9 199.3 178.8 
Mays «ites bo — 212.0 153.0 197.9 207.7 164.5 227.0 197.3 200.6 180.2 
AB cote ate ce 
165.4 232.1 198.0 201.7 183.8 
DAY: sso Su 235.6 275.9 a 166.0 233.2 198.5 202.5 184.5 
August 242.7 286.4 a 166.8 236.0 195.1 204.3 185.7 
September 252.9 301.7 217.2 168.0 234.4 193.6 205.4 187.8 
October 2478 292.4 2208 168.3 233.5 194.2 205.7 185.1 
243.3 284.8 f 9.3 235.7 195.1 206.6 185.5 
ous 249.2 || 291.0 223.0 169. 
December ° 
171.3 237.9 198.0 212.9 189.6 
1978: January... . 256.4 300.4 re 170.7 244.8 199.7 215.1 190.4 
February . . . ele ory 2257 171.3 | 2476 | 201.1 215.9 || 192.6 
March. . . . poet | tee 28.4 1727 | 2520| 2029] 2184 || 193.7 
April... aare 269.6 316.7 oe 173.4 252.0 203.2 219.3 194.2 
ae 273.4 316.5 re : 173.9 252.5 205.4 222.0 195.5 
a4 ber 278.5 320.8 : 
ae | 3 174.4 253.9 205.9 224.7 196.6 
Sal, areata 277.5 e194 re 176.2 258.6 211.1 227.2 197.7 
‘August 281.6 326.7 rays 176.0 258.5 211.4 228.2 202.3 
September en | 40.4 1769 | 2599 | 217.1 229.1 || 202.4 
October 284.2 334.5 oe 177.2 261.7 218.2 230.0 204.4 
November a oe 243.8 179.1 | 263.2 219.0 231.1 | 206.5 
December | " 


Footnotes giving source of data and. description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


40 
COMMODITY PRICES--PRODUCER PRICES--Con. 


U.S. DEPARTMENT OF LABOR INDEXES! 


a 
Unadjusted for seasonal variation 
Industrial commodities” 
. . nt> 
Pulp, paper and Rubber and Textile products and apparel Transportation equipme! 
allied products plastics products 7 
YEAR AND . 
MONTH eeatle 
Processed ini 
i ict Gray Finished ' Malay 
Tires and Synthetic d : tg? | Appare' jouse and 
Total? parte Total fibers ‘hreads* fabricst fabrics furnishings 
= 100 
i 1967 = 100 December 1975 
72.5 | 59.5 70.5 | 69.6 | FOSGiN civ vclerette.s | Uae ake fol een ener 
ieee en oS ated 75.7 65.5 72.8 FAS) MOSiTs||) nena |) vobmeraemnine|l eons cient 
1940 nt atwa. 72.4 66.3 70.5 COT “JOSS... s dastaas’ | Ga eieenancap ee emen ene 
743 67.9 85.9 79.5 WO ZN, cee, srre.acres: tN; Calecttatetecete ap ireletace wan eyeee | 
Mice ame 88.0 76.0 105.4 OSGi ye TABBY cones lhe RAMAN coe Ieee ae 
1962! hat eae, 85.7 79.1 95.5 Ve lamer oc | (Ogee eat cerca] Werner oy hos pas 
cikiecewe Homer 85.5 80.1 89.1 BO:0 | OCS) Lr aaee ecteies. || eager RN eer recor 
1954 85.5 80.8 90.4 91.4 OSGi Ave waters sf atemetet eee fl ea eaa stores 
nro eee d Ver 
ASSES sae 87.8 82.8 102.4 101.5 BB Tall) sciGrd a eecheinca lh MMSE ete cea ~- 
1056 8 oe sree 93.6 87.6 103.8 106.6 BAI Taill | cs cesieetare |I\\- teReiretace sit eee ne eae = 
TP ch stv ieee 95.4 90.5 103.4 105.5 EAC ean Peete Nar ede hae ree er na 
(968;.2 (Haase 96.4 90.7 103.3 106.7 STOu|| Breit neat ye eer ot eee ee — 
OBO nee ear 97.3 91.5 102.9 100.3 OEA Hl sercc kctere: Cale bataive we elk = eaten Reale 
98.8 
OBO ry nah, seenon at 98.1 92.7 103.1 96.9 OOS: Tl is. nchalen sc || Ve ere neue OBE ematbere mer ous 
1OGT ce teeter 95.2 92.9 99.2 96.3 OPTI || rere aisraite Sulit © tetaeeleNs/dicien . Rectaete eat 288 
NOG? ikecekerene betters) 4 96.3 93.3 96.3 90.7 SEB salne wile eC | Mathaba Raw wall ememibee se pear 
HOGS td ie settee toe 95.6 93.1 96.8 93.9 Ce | ee eed ey Ere Eos Sarg 2 = 
OBS oc ehareaee nes 95.4 94.2 95.5 92.7 OO SvigTectes a5 Py eveehdetee £a8 meee en ee 
9652 5c -1cimetekerers 96.2 94.6 95.9 93.8 OSISIE . 2 siciacocviers aM tes poe edie iwi om ee wre vals mp 
FOGG cr ort rokeheg tse 98.8 97.5 97.8 97.2 OO Ak ocaeata dh Meee ew Acie Beata < 
NOG Utah oucseneteey sr 100.0 100.0 100.0 100.0 HOO . dy aenevcieve.a IAM Go Sbdpereraidsere ot oa CRO Mba aco 
MOGB os a nnnere.e 101.1 102.0 103.4 102.8 FOS RN eee RS IE) Sabor deectcost sb, eomaenuae aires 
1 BOO ta cjatorttmioe = 104.2 106.0 105.4 102.3 TOGO! ose teatteet Rh Kemetree sete eb Mei aent eee 
108.2 111.0 108.3 109.0 ean | ee CCT OEM MME t srry are tor or 
110.1 114.1 109.2 109.2 AOS. Sills wesveesaae. iC “sepeewlciios rik Sunee awe 
113.4 116.3 109,3 109.2 RIBS cw ceetoss IM law Geen swalk aber maees 
122.1 121.4 112.4 111.4 TOS BGI dere din en ata. Ili Rae eer naan Re ae alee 
151.7 148.6 136.2 133.4 WSOVIG TT sprees Seae. fl “ca Mtanerarara’e-wnalll Menangle sete 
N97 Ga crctr eel eetse: 170.4 172.9 150.2 148.5 LY CRC CCTM (MR eR REN er Saar e 
EGR os acini 3.16 179.4 182.3 159,2 161.5 148.2 102.4 99.5 106.1 
(CAH er hoa boo 186.4 194.3 167.6 169.9 154.0 107.3 100.9 104.7 
BOT Biya rocotaereiiege « 195.6 206.1 174.8 | 179.2 159.8 109.6 102.4 118.6 
+4 + 
1975: January.... 169.8 173.3 149.6 137] STEN ac eients Sh aM eet eee Bee ee 
Beau 169.8 173.4 150.0 145.1 ABB), Saskegressh|) Comets oe tee eee 
March... .. 170.0 173.3 149.7 145.1 TOSS, corerecgistenets. I. -careeeemara ei ieee eae 
Aor (eae: 169.7 173.1 149.4 145.1 ey | ace erin amen OR) Po ac 
May: feeb. 169.8 172.6 148.9 145.4 135.2 SOaeds Voie thewsn oh Seah lee 
June eae. 169.8 172.5 148.6 145.4 TSO IK, xcatrerdivmcor (PS uhentavehas | PR Relie 8 
ily: atone 170.0 172.4 150.1 151.8 RASB Thi. owe wwieie JEN caterers, ci 
August .... 170.0 172.4 150.0 152.1 HOZIGHAL neahdatertone (P. . < dedetakowes: « Phi 
September . . 170.3 172.4 150.8 152.1 WAG As) Sornetesett f) goewters eel wee 
October... . 1709 173.0 151.5 152.2 FAVS, ceeren. cmon, I snesterese os 
November .. 171.3 172.9 151.8 151.9 TAS. ee eee ee cco ancs ih piles cous | 
December .. 173.1 173.7 151.9 151.7 144.0 100.0 100.0 100.0 
1976: January.... 174.8 176.2 152.3 151.2 145.6 101.8 101.5 102.1 
February... 175.7 176.6 154.1 151.4 146.3 102.3 101.4 103.5 
Marechioais « 176.9 178.0 155.5 155.5 146.8 102.2 100.7 103.4 
ADH Reintel ove 178.6 180.0 156.7 155.5 147.3 102.9 99.2 104.0 
May srenatere + 179.3 181.7 157.1 155.5 147.3 102.7 99.0 105.2 
JUNG Siew a 179.6 181.8 157.1 155.5 148.3 102.5 99.7 106.6 
GUY uteraiata's 180.5 184.5 158.3 157.3 149.0 102.6 101.2 108.5 
August 181.0 184.9 161.1 167.4 149.5 103.3 99.6 108.5 
September 181.6 185.4 163.9 170.9 149.0 103.1 98.9 107.1 
October 181.6 185.9 164.6 172.9 149.3 101.9 98.0 107.4 
November 181.5 186.2 164.8 172.1 150.1 101.7 97.5 109.1 
December . . 181.8 186.6 164.7 172.3 149.9 101.6 97.2 107.7 
1977: January... . 182.9 189.1 164.6 170.3 150.8 102.4 96.8 106.0 
February . . . 183.0 189.4 164,2 165.3 161.7 103.3 97.5 104.7 
March..... 183.6 192.0 164.6 165.6 162.4 103.2 98.7 104.5 
April. Giva.s 185.3 193.3 165.7 169.9 163.7 106.4 101.5 105.0 
May aatenre,< 186.2 194.0 166.3 168.0 154.0 107.2 102.3 104.6 
June 187.3 194,3 167.5 168.0 154.6 109.2 103.4 104.4 
OUIV as teres 187.8 195.4 168.9 171.4 154.5 108.9 103.4 104.9 
August 187.8 196.2 169.3 172.0 154.6 109.3 102.8 103.3 
September . . 188.1 196.0 169.5 172.0 155.1 109.4 102.1 103.0 
October... . 188.7 197.4 170.2 172.0 155.2 109,2 101,2 103.7 
November . . 188.2 197.2 170.2 171.7 165.3 109.3 100.4 105.2 
December . . 187.6 196.9 170.0 172.1 155.8 109.3 100.5 107.2 
1978: January.... 188.0 197.5 170.2 172.3 156.5 110.0 100.6 108.9 
February... 188.6 198.1 170.2 170.9 167.0 109.9 101.0 109.9 
March inarerars 189.7 198.8 171.4 172.3 157.4 109.9 101.2 112.2 
ADI sierce 191.9 202.7 172.8 1756.1 157.9 109.2 101.1 113.9 
Mayisttenn.a 193.2 204.0 173.8 178.8 158.6 109.5 101.0 117.3 
JUNE. eee 193.5 205.1 174.5 179.5 169.2 108.9 101.6 117.8 
SY ieee ine < 195.5 206.8 174.9 179.9 160.0 108.9 101.9 1 
August .... 195.8 208.0 175.7 180.0 160.5 109.1 102.4 1209 
September . . 199.0 210.2 176.7 180.4 161.3 109.1 103,3 124.2 
October... . 202.4 213.0 178.1 184.5] 162.3 109.4 104.0 126.5 
November . . 203.9 214,0 179.4 187.7] 163.2 110.6 106.3 126.7 
December .. 205.2 214.6 179.7 188.8 163.6 110.6 104.7 125.9 


Footnotes giving source of data and descri 


following these tables. 


Ption of series appear in the section immediately 
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COMMODITY PRICES--PRODUCER PRICES AND PURCHASING POWER OF THE DOLLAR 


PURCHASING 
PRODUCER PRICE INDEXES, U.S. DEPARTMENT OF LABOR! POWER OF 


THE DOLLAR? 


Seasonally adjusted? As measured by 


By stage of processing By durability of product 
YEAR AND Finished '€ Finished goods Manufactured goods 
MONIT percent Crude rc | a Finished consumer goods Producer 5 
. late Maer prices on- 
—— ee ineteriake Finished consumer goods, exc. foods : for sumer 
i supplies, Durable | Nondurable | fini Prices 
pone Bs bore and Total Total Foods Non ‘ aati manufac: | manufac- goods 
components Durable ‘urable litle tures tures 
en |e * * 
1967 = 100 1967 = $1.00 
— | se 1T ] i; a es 
ee ee Naat. She Mise Scns Val EWA na ce estersfeatensss [Pete ainellenteeewa | dactetes IistaccMealll | csteaktinsdltaloranch lt eeeeteeeens $1,351 $1.495 
ae creas stot bn 5 s/f Satna st | GUS ean lh avbow te th, Bees cc lade || omedecmallived acetal cccceet a: |Ihe o conse ht tie | 1.252 1.387 
a ed San eas Nt cacdy«\ Mae vss IGwhdeece A) Eeecdenlla odMttsce || -ccdaoess lloahadetell Scaramellececeeeh Uleeaiess: 1,289 1.401 
ee ete TS aan Rain's HH Sieinn sive lORaaaned [tte Oeenac ameter WU RoaceeRelewe toda IM Ace SBR IE aaa wracall RRO ae 1,266 1.387 
ee te Rk ns Muah s ssl MeRones crib oreoxce< 11 thacacesteedaces Ih SaeabierdltaxGaanan fr) aaalteem tl acme dl ic naseeecdlte eran oleate 1.156 1,285 
eR aie oa Maal wus! geen ys. Il Bidsvanc (kerabions | anger cllewdntthiee | | acddteedhrecckateell <reanR@allic ccc gel Mamaeeees 1.163 1.258 
ES a aera Ma co eli eee unis. [] istiidcatead |lsartemiuany 1, ABekir ool loahtabe ls cic Behe Niece deel! “on gmctielins veocreee lt mete eae 1.175 1.248 
ee nhs aa AG a ae ohn coe cain WY aephes cates Maedche vaca eee EI vceed lene SeMBarhs. N yoo SORES Tiesntee BAL caste et lbcasencicieh ll MMA cam 1.172 1.242 
ie Meenas Cc are Sn al Suess 1] gan ccecilevtesce I Bebe lls aemeN | odds hells sree bee Silh aek alee 1.170 1.247 
I Rie Sete CMR eh eo. ato x Miva th seein [liners dt cakes 2s |. aS CRSE AD acca Ml [res ol Meee Rer oe 1.138 1.229 
ea OR ay Re I oe Gon de. dee... Mhoateu sy Th Satrencll las SARS IN roo oat ctae cM ede PACAllWeeces AA ncl lt ea es 1.098 1.186 
TE eRe ee cee i ai ee cP manent, || Sxwicsans flsmeank A, Geidewncll lise NO cacM Reelin cdhRe ae? doa Mhacenl|ieeteaat lll Maan: 1.073 1.155 
Ober as, oan al RSE, RS) Ce Ra | Pie a | Ae ce i | PR ee ame eee | ele <a am (m3 ol ee | | RON ie, 7 a 1,075 1.145 
CPR aah CER) RSE ee eee ene ae | ee ae |e (ee ee ee een et ee. | ee || ae 1.067 1.127 
ie BR ree MRE SI ec Bete se. |) Tddaandas Nodatstnane le OMA allie Paes Wo aasRRERe Ito Sew OO) Guess senae 1.067 1.116 
ee Abe Ah Bia ee N Sate eR, TL Scien ond aR cg SEM ale lea ERaS [> hoc nce tea RR of ea eeceballl et aliceat 1,064 1.104 
yy yee Sead) ae SRR NE RRR Papen | (PSS in |e iiaganll a © ee at | St A (Ne a ac) ROR 9) | ae, || 1.067 1.091 
ee Ee See RNR ec Met NN Soc, WE Le OT SORE CLE RMOSE | weal Sel acacc RBI wi ane menll aaaane 1,063 1,076 
Re 8 Ey RRR) CRESS ORE eee (ee ae | ee | ee | ee! |r Re ere dO eRe mae | eee eh (ec a cure 1.045 1.058 
Rm et re Met Bec See oN teat pre. | RR ea Me cnanags Va, aoscuachlic an N Wesceeoee ll om peseee ile oka litioshs 3 all aes 1.012 1,029 
erat De iret ieee Maes eee, IW it asa. fewssctae< [iP Lisaceanie| Mtge I) Ayo SORel| = cece ae aera ch ashe Memeo 1,000 1,000 
RTE ogre tee leer Ak ee ee ats Wkate dase |) sacar! cette) shee [es oer one ee ‘972 960 
ol = GLa SS) RR RISD: eae eigenen: Fee Sega | Mena see | Mn area iment iene | (Coie ee oo eran | Uren Ae | ee it ‘938 911 
ea ee, eae Ali Meee. HH steer cfr tcc: ||} SESSA R all aus reel Sean ee. een moelicneene tt Memeee tse .907 .860 
a eee Oh gee aie td eee | eter. Wcee Wil doe ee olla) saateoe | cach oo eaMti scien lta aca ee 880 824 
aN ee cee ge ee 2d vee es eo, ig duasts, II) eee aoe lame Dae oeahe acka Teen cena ce Tl ana ccedl) een oe 853 798 
enn Mee sick 2 Mette oF wie UE seo 22. MSR ec | eaten athokaeacanllh \ sss eth weed Meme Gres cle teal ee eens meena 782 .752 
i 66a Soe a heee tbe toe ok so Be, A) dncgae se fb anneal) xtoaanaaMcevtane hi «Wee eeee hecaemateagiht “enemiale cease sale Hl | alee mess 678 678 
Pee Se 612 621 
gear ae 2 Pe Tiley Ne pe | ee aia oar ie ee Re eS ee All, orto ar lak mere nec nonek ae 587 587 
ReenEGEE Tees ies meet Cae ree WY ae Bice NY aettcaie ccailhs area Rerll|| baat eR m Sergi eate [eos Once lite-tcrcn 34 Dye 554 551 
4077.........-. | cecnecesfpasecsee | oceencnae|anecneee [| vaveeses fbecesers | seceeeeelbeeeseces | seersteefeertenee | seseteredessrres | sezenees ay fel 
ie mks, Bpeonge ras SR aes Se a | Ia | Oe eae 
SS ase — 
.628 641 
1975: January. . 0.4 180.0 159.0 || 159.5 176.4 174.6 6 
February . . . | = 179.5 158.9 || 159.0 174.5 173.1 (628 636 
(eee | Ses 178.3 158.9 158.6|| 172.8 172.1 ‘629 634 
Apillsccis-4 178.6 160.2 || 160.0|| 175.7 173.6 625 
174.4 ‘620 628 
et 4a 177.9 161.2 || 161.1 177.7 : = 
isin 25% - 177.7 162.4 || 162.5 180.1 174.6 ‘615 
176.5 {608 616 
aby: sae. 178.4 163.9 164.1 182.8 ae ae ay 
August . 180.0 165.2 || 165.7 184.8 on ses te 
September 180.6 166.4 || 166.8 186.1 79.4 802 sit 
October. 182.4 167.7 || 168.2 187.7 181.0 595 p08 
November ‘ 183.1 168.4 168.8 187.4 180.8 595 604 
December 183.8 168.7 168.9 186.3 4 
1976: January... . aif 202.8 184.7 168.5 168.2 183.6 1805 592 600 
February = 198.7 185.3 168.0 167.1 179.6 ‘a ae nee 
Mate cic ws 4 198.2 185.9 168.1 167.0 179.1 ee ae et 
April... ..- 7 204.4 186.4 169.2 168.2 182.4 eee ees es 
Mey tao. 4 203.2 187.0 169.4 168.4 182.6 sete ie oh 
‘ices ARES t 2 208.9 188.5 169.8 168.6 181.2 : 
| 
cy ae ee 2 209.1 189.8 170.2 168.8 180.2 182 2 587 1584 
August . 2 205.3 190.4 170.5 168.9 178.6 i — a 
September ‘4 206.1 192.2 74 169.4 1778 183. ‘586 579 
October. 5 206.0 192.9 171.9 170.0 178.0 erig pe 56 
November ‘4 209.4 193.9 172.6 170.8 178.1 a ae a 
December 1.0|| 211.3 195.2 174.3 172.6 182.0 
| 
~ 570 
1977: January... . Be 209.8 195.9 174.8 || 173.0 181.6 er ay oe 
February 8 214.9 197.2 176.2 || 174.7 184.4 189.6 563 561 
March... .. ‘9|| 218.8 198.8 177.7 || 176.4 187.1 begs on al 
April ‘6 223.0 200.6 178.7 177.5 187.8 ie rind nee 
May, sess: B 220.6 201.4 180.1 179.0 190.6 ee fea ran 
fone ae 4 212.7 201.5| 180.3 178.9|| 189.0 
552 548 
re oe 4) 210.5 201.8} 181.0 179.4|| 189.9 be pee Se 
August .... 5|| 208.5 202.8} 181.9 190.2), 1912 192.2 550 543 
September a 208.5 203.8 182.3 180.4 191.1 193.0 544 542 
October... . Ti] 210.1 204.3) 183.5 EH eal bo 194.4 542 539 
November . . 7|| 216.9 205.5| 184.8 162.6] 193.0 195.3 ‘539 537 
December . . 5 219.0 206.5 185.7 183.4 194.1 
+ 196.4 535 534 
: 6|| 221.6 208.2} 186.8 184.5 |) 195.5 197.9 ‘531 531 
Gl arate ati ‘gl 224.2 2097! 188.3 186.1|| 199.1 198.7 ‘529 527 
March... .. ‘6|| 229.0 210.9 189.4 187.2|| 2008 Lp "322 ‘500 
April 1.0 234.5 211.9 191.3 189.5 203.2 200.9 518 517 
May...... 7}| 235.6 213.1) 192.7 neo 8 ease 202.2 514 512 
une cent. 7\| 241.3 2145| 194.1 192.2|| 207.0 : 
202.7 510 50 
vey 4 242.6 215.1 195.6 193.7|| 208.0 ae ei F068 
stone ; 4\| 2425 2168| 196.4 194.3 || 207.9 205.5 507 502 
Gepteriben 7 246.8 218.3 197.8 195.7|| 210.2 tas ow 498 
October 7 253.2 220.8 199.2 197.5|| 213.8 BO 6 “499 “495 
November 7\| 255.3 222.8 200.6 198.6|| 214.4 Bie 494| ass 
December 1.0|| 257.3 224.3 202.7 201.1 217.5 


ion i i i . 209 and 210. 
Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately * Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 


following these tables. 


42 1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


CONSTRUCTION AND REAL ESTATE--CONSTRUCTION PUT IN PLACE 


NEW CONSTRUCTION—UNADJUSTED FOR SEASONAL VARIATION! 
pettaas 
Private Public 
———— 
° . Nonresidential buildi exce} de ; ily 
Residential nen and public ide i pe Buildings (excluding military) 
YEAR AND Public 
MONTH tilitie 
Total steed i 
a Total? telephone Total? | baillizary ae 
ee anid Housing facilities mes 
Total2 housing Total? Industrial | Commercial pi Total? Pe inal Industrial 
units ; 
opment 
Aa * oe. 
i a 
Millions of dollars 
= =a Ss — 1 —— = 1 aI 7 ara i 
| 
1 OA ee: Sete ae 20,041 16,722 9,850 7,765 3,243 1,702 957 510 3,319 || 791 200 96 204 1,344 
{OAS ate ee re) 26,078 21,374 13,128 10,506 3,765 1,397 1,397 713 4.704 || 1,447 156 196 | 158 1.661 
eV ee each ome 26,722 20,453 12,428 10,043 3,383 972 1,182 533 6.269 || 2408 || 359 177 | 137 2,015 
(Rail ee caaaaae 33,575 26,709 18,126 15,551 3,904 1,062 1,415 440 6,866 2,732 | | 
Oh a of ' iv ’ ’ v " 345 4 
JOB Wier hak eae 35,435 26,180 15,881 13,207 5,279 2.117 1,498 487 9.255 4/091 || 595 os 37 388 
1952... 36,828 26,049 15,803 12,851 5,014 2.320 1,137 570 10.779 || 4812|| 654| 1,684| 1,387 2,677 
Ce eee 39,136 27/894 16,594 13,411 5,680 2,229 1,791 615 11.242 || 4,906 556| 1,771 1.290 3,021 
(CS pace agen 41,380 29,668 18,187 14,931 6,250 2,030 2.212 655 11.712 || 4945 || 336| 1,506] 1,003 | 3.714 
46,519 34,804 21,877 18,242 7,611 2,399 3,218 805 11,715 || 4,462 || 266 721 | 
\ k ‘ ; : . 462 || 1,287 3,852 
47,601 34,869 20,178 16,143 8.818 3,084 3,631 1,066 12.732 || 4,368 292 | 453| 1360 aa15 
49,139 35,080 19,006 14,736 9,556 3,557 3.564; 1,068 14,059 5,013 506 473| 1,287 | 4.934 
60,047 34,590 19,789 15.445 8,675 2,382 3,589 904 15,457 5.499 || 846 408 1,402 5.545 
g 322 24,251 19,233 8,859 2,106 3,930 951 16,070 | 5.476 || 962 368 (1,465 | 5.761 
54,738 38,875 22,975 17,279 14 / | 1,366 
56,445 39,297 23,107 17,074 10,734 3780 tera | "S00 m8 } eon |] 342 a7 i371 Sad 
60,205 42,336 25,150 19,443 11,617 2.842 5,144 996 17869 || 6,092 || 938} 422| 1.266 6,365 
4a 45,495 27,874 21.735 11,646 2,906 4,995| 1,128 19,357 6.534 || 531 440} 1.179 7,084 
i rf 28,010 21,736 12.955 3,565 5.396| 1,314 20,383 || 7.177 || 567 403 910 7/133 
73,747 51,685 27,934 21,712 16 i 
ee eee 27,994, 21.712 16,509 Pe seeeeee | ceveeee 1,463 22,062 || 7,893 || 603 | 368 830 7,550 
' ; 275) Ill cae ecaal Pies ae art, 24,007 || 8,920 655 | 369 727 8,405 
78,082 52,546 25,568 18,985 17,589 ee 1,638 25.536 || 9.982 || 709 
87,093 59,488 30,565 24,030 18,164 6,021 “7761| 1704 | 27605 |, 10.439 | Led Por —4 o'sai 
; 65,953 33,200 25,941 21,155 6,783 9,401 2.203 27.964 11,230 || 1,047 | 518 879 9.250 
94,855 66,759 31,864 24,272 1 / 
109,950 80,079 43,267 35,066 are san ma 5008 mari 387 | on $72 oor 10.858 
24,085 93,901 54,288 44,879 24,038 4.676 13,464 "302 | . , 7 
} : : i : ; 3,302 30,184 || 11,500 | 875° 534 
137,917 105,412 59,727 50,087 27,584 6,243 15.4 “e~ ‘aomn 
\ i , i 453| 3,967 | 32,505 || 12.995 941 | 606 
138/501 505 || 1,166 10. 
100,166 50,376 40,644 29,637 7,902 15.944| 4.279 38,334 14,990 || 1,006 | 766) (1.185 | 12,088 
(Ci eee ee 134,535 93,651 46,472 34,40 854 
1978... 151,054 111.931 60,520 7277 6,081 ett 12766 | a77 | 30173 | ts pig 190 908 1530 3 
ie ears 173,975 135,801 80,956 65,749 28,695 | Z, : ; : Vy Fb 
ee vee est oie ©. 69 ‘712 14,783| 4,345 38,174 || 12.799 908} 1,070 1,429 9/380 
} 5,808 36 cal 10,994 18,565, 5,418 45,902 || 15,241 || 1,053) 1, ‘502 | ; 
oes) Z eee } A : 418 | y 053; 1,184 1,502 10,712 
| ae { “, i | Bices! | ’ 
| a ha ll if | 
1975: January.... 9,211 6,666 
Eecriar mee 8.601 6147 ph yt aes 627 1,126 282 2,545 || 1,133 54 74 97 | 500 
Aig 91087 6523 pe edd ae ao 1,049 284 | 2,454 || 1,130 || 50 77 96 | 378 
Aprile tee 10,214 7.217 3,433 2410 2.140 . oe aes a oa = 4 al bo 
rR hal 11,120 aoe pea eae 2,140 646 1,029 326 | 2,997 || 1.209 | 56 74 106 665 
Since eee 11/828 8,125 4.166 2'951 2:179 a Hea Pay. aes | oe i oe 107 896 
; i : Y :703 || 1.275 66 82 106 1,086 
ily: creme 12,344 8,427 4,415 3,189 | : 
; k ; 2,238 
August .... 12.778 8,617 4/580 3,332 2'278 aes ed 7 ae ward Ls a 110) 1.325 
September . . 13,000 8,830 4,614 3,446 2,329 68 ‘rea | 308 | coe aa - al enn 
Octoberss.. 12.963 8,842 4.564 3/529 2'332 : rice ieee pe oe ea — Ld = 
November .. 12,365 8,600 4,379 3,443 2.252 669 peel focus | esaeeet a D4 sg | 1,203 
December . . 11,024 7,864 3,841 2,923 2,155 689 1010 = et on rm i aan — 
v . 89 1,010 327 3,160 | 1,290 1} 69 87 132 ‘327 
1976: January... 9,666 7,020 3,511 2,664 1,874 575 
le Sp ees ae Bp 2,684 ‘874 8 878 | 219 2,646 || 1,175 54 70 | 122 470 
March 11,017 8,177 4,099 3111 2,085 800 1,020 36 2000 | ne Le af —s 
pill eee 11/901 8,773 4,708 ' : : ail S80" 1,180 | 54) 78 
Mavis 12890 9,468 ues Ben ner 607 1,022 | 300 3,128 || 1,141 60 76 | i i 
une 13.840 10,088 cn at ts see. 1,047 298 | 3,422 | 1,160 / 54) 78 142 878 
: 3 1,069 345 | 3,806 1,231 64 81, 139 1,041 
duly «ove 13,482 9,810 5,466 4,497 2,195 568 1,105 314 3 Y 
ne rae ‘ k . 672 1,231 
September. 14.298 ious ee ret Pelee 620 1,150 | 338 | 3,904 | 1,238 || pe 68 148 192 
eebe ee, 14.238 IGOKe tet , i 1,150, 347 3,834 | 1,222 || X 
; 4,834 2,367 “400 || wry 4 Tl es = jig ae 
gow] ge || ak] Sah | ts) ae) Ee) tig ge) ie) es) ste) 
RAINBE 9, (258 4,053 2.179 591 1/062 “650 | ' 4 = ad 
, A | 348 | 2,650 
1977: January.~.. 10,001 7 
February .. . 10,173 on ise tte rd eh pad — pli 
hone eae ee rae 4,368 36 1,878 503 927 265 2,251 
April... 13,385 10,521 6,259 a'309 2240 a3 13 — 2,599 
May ie SS 14.889 11.583 Biel Ebes oer he 1,113 335 2,863 
biel Re ogia a 16,197 12,453 iy ( é 1,183 366 3 
. 7,690 6,091 2,454 650 1.278 402 rere 
ive nee 16,392 12,712 7,97 oa, 
August .... 17,171 13,235 ie sean 2,536 653 1,343) 354 3,680 
eee +7414 iatie ae sae 2,684 714 417 413 3,935 
pane tig tia 16641 ‘sane sl ae 2,745 711 1,469 402 3,965 
Sees {BAGE pee ee oars 2,770 719 11496 413 3,696 | 
ar elog 14/108 ope oe Ben 2,714 723 1,419 417 3,331 : 
‘409 2,416 690 1,220 385 2,748 
1978: January... . 11,473 9,188 5,185 4,274 
a al yee pues ee 4274 2,138 592 1,109 296 2,284 
March... 13:736 11/088 Rua pon 2,142 598 1,104 298 2,267 | 
ee ‘eae as pete gta 2,464 731 1,227 427 2.648 
May... 17,553 13,597 8.292 8.403 ote 772 1,366 421 3,350 
June... 19/042 14,736 8,953 7,052 er 767 1,530 440 3,956 
: ' 3,143 902 1,658 520 4'306 | 
July oo... 19,559 14,965 9,169 7,384 a : 
August .... 20,466 15,473 9,317 7.560 299 1,006 1,691 446 4,595 | 
September . . 20,226 15,263 9/097 ans 3,458 1,079 1,752 530 4,992 
cooker ice rare er 1.487 3.511 1,125 1,769 488 4,963 | 
November xs 1,105 tee oan el one 1188 1,884 548 4.759 
cember . . 041 13,540 7,294 | 5.978 ‘ ' 1,824 502 4,280 
ue | a ol « K = 3,368 | 1,152 1,654 504 3.501 


ootnotes giving source of data aA descr i} eries a arint nm imme e| 
Fo if id description of s b i 
fara tee, I nes appear | @ section immediately 
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CONSTRUCTION AND REAL ESTATE--CONSTRUCTION PUT IN PLACE--Con. 
—— = 


NEW CONSTRUCTION—MONTHLY DATA SEASONALLY ADJUSTED AT ANNUAL RATES! 


Private Public 
Residential Nonresidential buildings j i 
Ree (except farm and public utilities) Buildings (excluding military) 
MONTH Total utilities 
i 
Total2 teleoh «4 Military | Highways 
sha ; New , a Total? Housing facilities | and streets 
ota ousing Total Industrial |Commercial| telegraph 2 and i 
nate on Total reget Industrial 
* * 
= Ul Ui * = le * 
Billions of dollars 
— — T - a = 
|| ] 1 1 TI 
I ER GS eRe) ee eee es | eee | ea 
> uaa eon  sanaes iy Oeies sorae Pobece <9) ema ae | Ieee ie CARI Dee See NE ame es: ee (bance CORR Sal eon aa 
TET gh Ge SRR em | RRR inibe racal Miamac sgt | Buea’ (CNSR aia esac aia ene eh i a | bales | Abend aide ial AN 


i 
4 | a | i 

1975: January. . 1369 95.1 | 44.3 | 33.7 30.0 8.4 15.7 4.4 41.8 15.2 8 9 12 12.9 
February 1322 | | 92.0 | 43.1 | 32.4 28.4 8.2 14.5 43 40.3 16.0 7 1.0 1.2 10.2 
March . 126.6 88.7 | 42.3 | 31.2 26.3 7.9 13.0 37 37.9 15.2 8 9 13 9.2 
April. 2. +. 129.0 89.3 428 31.1 26.3 8.0 12.7 3.9 39.6 15.2 8 8 1.4 10.5 
a ots, 130.0 | 907 | 43.6 | 31.4 265 8.5 12.5 37 39.3 15.1 8 1.0 1.3 10.8 
June 131.0 91.1 | 44.7 || 32.4 25.7 8.1 12.2 3.4 40.0 14.9 8 9 12 10.7 

ii | 

hy 5 Bee 134.0 || 92.6 | 45.8 || 33.2 26.0 8.2 12.3 37 41.5 16.0 8 9 1.3 11.4 
August 133.9 || 93.1 468 || 34.1 25.9 7.9 12.4 3.4 40.8 15.2 7 ‘9 14 10.7 
September 137.6 || 95.7 | 48.2 | 35.5 25.9 79 12.4 3.4 41.9 15.6 5 8 1.6 10.8 
October 137.7 962 || 49.4 |) 37.0 25.6 7.6 12.3 35 415 15.6 a 8 15 10.4 
November 141.2 98.6 | 51.1 38.9 25.8 78 12.4 3.4 42.6 16.0 8 12 1.6 11.0 
December 142.2 99.3 52.0 39.4 25.6 78 12.2 37 42.8 16.0 8 1.0 1.6 11.9 
1976: January... - 147.6 | 103.6 | 54.2 40.4 26.0 7.8 12.3 3.5 44.1 15.6 7 9 1.6 12.6 
February . . - 148.4 105.8 | 56.6 42.4 27.0 8.1 13.0 3.6 42.6 14.9 7 9 1.6 12.2 
March... .- 152.2 109.1 58.1 43.8 27.1 U7 13.5 3.6 43.0 15.7 Z 9 1.6 117 
Roto te 150.6 108.8 | 58.7 | 44.5 25.9 75 12.8 3.6 41.9 14.4 8 ) 16) 14.8 
a eck. 151.3 | a 59.1 | 45.1 26.0 72 12.8 3.6 40.1 13.9 7 9 a7. 10.3 
fines eh 149.4 | 109.7 | 58.4 457 26.0 12 12.6 3.7 39.6 13.9 7 9 17 9.8 
diy 7 BX 145.5 107.4 | 56.6 | 46.7 25.3 6.6 12.6 37 38.1 13.5 a 8 1.7 8.9 
August .... 1468 | 108.2 56.3 || 47.6 26.1 7.0 12.7 38 38.6 13.8 8 9 1.7 9.4 
September . . 150.3 112.4 | 59.9 || 49.2 26.0 7.0 12.5 3.9 38.0 13.2 cf 13 15 9.4 
October. . . . 154.4 118.5 | 66.1 50.9 25.7 68 12.6 3.9 35.9 12.6 7 1.0 15 8.9 
November . . 159.4 122.5 70.0 52.3 25.7 67 12.6 4.0 36.9 12.3 7 9 1.8 87 
December . . 160.5 123.7 | 71.6 54.6 26.3 68 13.1 4.0 36.8 12.1 8 i 1.6 8.3 
1977: January... . 154.4 | 119.1 68.3 53.0 26.6 7.2 13.2 4.0 35.3 12.3 9 1.0 1.5 8.5 
February . . . 160.9 123.1 | 72.4 58.3 265 74 13.2 42 37.9 13.0 1.0 1.0 1.6 8.9 
March... .. 166.2 127.6 | 755 || 61.4 27.2 72 13.9 4d 38.6 12.6 9 1.0 1.6 9.6 
Reiltt. hack 170.6 132.2 || 78.7 || 63.5 28.0 7.6 14.1 42 38.4 12.8 1.0 1.0 14 97 
Hi oe 173.3 134.8 | 815 66.0 277 7.6 14.0 4.3 38.5 12.6 1.0 1.0 1.6 9.4 
ee ae 175.2 136.3 81.9 66.2 28.7 7.6 14.9 4.3 38.9 12.8 1.0 1 15 10.4 
duty >: Mae: 176.0 137.9 || 82.5 66.7 28.9 75 15.2 4.3 38.1 12.6 1.0 1 15 9.7 
Biquat ees 177.8 139.9 | 83.3 67.3 29.5 79 15.3 44 37.9 12.5 8 11 1.3 9.3 
sactember ts 179.5 140.6 83.8 67.8 29.9 7.9 15.8 4.5 38.9 13.5 9 1.2 1.4 9.1 
October. . . . 179.2 141.2 84.4 69.2 29.8 8.0 15.6 4.5 38.0 12.8 9 1 1.3 9.3 
November 180.1 142.2 84.7 70.1 30.5 8.4 15.8 4.6 37.9 12.9 8 1.2 1 9.2 
December. 181.2 || 143.2 86.5 72.3 29.3 8.1 15.0 4.5 38.0 13.1 8 11 1.4 8.4 
: 177.5 139.0 81.3 66.7 30.4 8.2 16.1 48 38.4 13.1 9 fl 1.4 87 
1978: lanuary bee 144.7 86.4 71.5 30.6 8.5 16.0 47 37.4 13.7 8 1 14 7A 
March. 4. 189.0 149.0 88.6 73.0 32.4 9.2 16.6 5.0 40.0 14.0 9 1.0, 1.4 8.7 
pri ke 199.7 155.1 91.8 74.5 33.8 9.5 17.5 5.5 44.5 14.8 9 1.2 17 9.1 
nel: eee 203.3 157.7 93.8 75.8 34.7 9.3 18.5 5.0 45.6 15.8 1.0 1 15 10.6 
ache CA 206.2 161.1 94.9 765 36.7 10.6 19.3 5.6 45.1 15.5 9 1.2 1.2 10.6 
i 163.1 95.4 77.2 375 11.6 19.0 5.5 47.7 15.8 9 1.3 1.6 10.8 
aes Tir: a1t4 163.3 95.8 775 37.7 11.9 18.9 5.6 48.1 16.0 1.0 13 1.6 11.4 

September . . 212.9 164.5 95.7 77.5 38.4 12.5 19.0 5.6 48.4 15.6 1.2 ws 17 11. 
October... . 215.7 166.7 95.7 774 39.2 12.8 19.7 5.8 49,0 16.1 1.2 1.2 1.4 115 
November .. 2177 169.0 97.2 78.7 40.1 129 20.3 6.6 48.7 18.9 M4 12 16 118 

December . . 219.7 170.6 98.2 79.6 409 || j f ae F : ; , 


* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 212-213 


: Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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44 1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


CONSTRUCTION AND REAL ESTATE--CONSTRUCTION CONTRACTS AND HOUSING STARTS 


ag = 


3 
CONSTRUCTION CONTRACTS (F, W. DODGE DIVISION, McGRAW-HILL)! NEW HOUSING UNITS STARTED 
Total construction NEW 
CONSTRUC- Unadjusted for seasonal variation 
Valuation TION 
PLANNING 
MONTH - NEWS: | 
| Non-building RECORD)- 
Total construction Inside Total One-family 
Public Private Nonresidential Residential Total SMSA's ota! bet 
L * * * 
= Index ens Thousands of units 
Mil. of dollars 1972 = 100 Millions of dollars 
Ib is ap i 
OMT ete tae hae Oe AW Pee 2,296 5,464 2,716 4,569 Ye Ee err a | Cee) Genre Re 
LOGS ree eect WIS Wy cane 3,107 6,323 3,666 5,299 | WESGE |) Sian cape Cenc} cheveddes i iene Misa Deen 
TRU Mee a esa ae PE26 We eae 3,718 6.641 3,644 5,706 Se A Mee rN [ere Pee | MCRAE MSSM er amet) | bie 
1950..... 16,502 Nn Do caae at 4,409 10,092 5,182 8,832 18,017 OE AIEE Ee sane Ries ETO lore ee 1 af 
HOST ete. Oheaths PERO Mer te 6,122 9,629 6,823 7,605 18,320 IZA) cousics ave. Waudvactae dh since dele tn ee 
1963 nee FeO70 Hh caren 6,711 10,064 6.695 7,963 20,372 TESTS crisavika. [nuts chanusastseees bee 5 
BOB Pe Si ae aS Lae tal ee Re a 6,334 11,109 6,956 7,840 19,167 104 | ivaiens [sade Seemed anes pea ae ne 
Coy te 20,896 | eevee 6,558 13,212 7,110 9,344 22,817 FRGIE sk ccscies - Uhadkes ovcheadsa ce Eee xm; 
olay hel a 24,632 | 7,475 16,270 8,497 11,072 24,101 BENGE cites dum Lbnie shale eee ee ies 
NOSESPers ee ee. 431,612 410,666 420,946 411,208 412,862 47,542 BE OO4) siiccscenn” Lhaadexcuncit canon dies eee me 
iSeT Ree gen 32,173 11,238 20,935 11,293 13,039 7,841 FASE) ciccndcce Peedcccas,) Bcvatwteceva It DORE 
1956 Seon el 35,090 13,427 21,663 10,948 14,696 9,446 Td CEP | RMR Att aeetek | fee ne 
(O80 sec oe 36,269 11,068 25,201 11,387 17,150 7,732 $21,103 1,553.7 1,077.0 1,517.0 1,234.0 
TOGOL Chore arene BG1e0 We eens. 12,587 23,731 12,240 15,105 8,973 22,657 1,296.1 889.1 1,252.2 | 994.7 
(OGTR ee os 376195". Ile googie 12,547 24,588 12,115 16,123 8,897 21,789 1,365.0 947.7 1,313.0 974.3 
Keay CR a ee AIO)" =| hy oaieree 13,599 27,705 13,010 18,039 10,255 21,195 1,492.5 1,053.7 1,462.9 | 991.4 
HOGS Ee oa 45546 | ....... 14,653 30,893 14,377 20,502 10,667 633,236 1,634.9 1,147.8 1,603.2 1,012.4 
O64 ne eee CVE Ven te | 15,371 31,928 15,495 20,561 11,244 44,405 1,561.0 1,098.0 1,528.8 970.5 
eek Bs A i 49,272 16,209 33,064 17,219 21,248 10,805 | 45,625 1,509.7 || 1,035.1 1,472.8 | 963.7 
1960 re eh se 50,150 18,152 31,998 19,393 17,827 12,930 | 52,112 1,195.8 || 808.3 1,164.9 778.6 
{O67 it eee. 54,514 19,039 35,475 20,139 21,155 | 13,220 59,944 1,321.9 920.3 1,291.6 843.9 
fOodon mee hie: 61,732 19,597 42,135 22,513 24,838 14,382 52,419 1,545.4 i} 1,116.1 1,507.6 | 899.4 
fO60 es Wen ci 767,446 122,687 144,759 725,641 725,261 716,545 57,164 1,499.5 | 1,096.4 1,466.8 | 810.6 
eae sae tee 68,294 875.1 23,545 44,749 24,456 24,837 19,001 66,937 1,469.0 1,034.4 1,433.6 812.9 
(EEA Decals ean aa 80,188 88.1 23,927 56,261 25,590 34,714 19,883 65,578 2,084.5 1,518.5 2,052.2 | 1,151.0 
1D} 2p aah 90,979 100.0 24,043 66,936 27,021 44,975 18,983 68,001 2,378.5 1,732.7 2,356.6 1,309.2 
1975S eee ee 99,304 109.2 26,563 72,741 31,534 45,696 22,074 86,743 2,057.5 || 1,501.7 2,045.3 1,132.0 
1O7aer eee Se 94,370 103.0 32,497 61,873 33,051 34,404 26,914 97,102 1,352.5 | 932.2 1,337.7 | 888.1 
(Leas ea ae 92,659 101.9 32,198 60,460 | 31,647 31,261 29,751 83,795 1,171.4 766.8 1,160.4 ' 892.2 
O70 ee Oe 110,061 121.0 29,254 80,807 30,035 44,169 35,857 88,457 1,547.6 || 1,048.3 1,537.5 1,162.4 
(TU AGes ee ae 139,723 153.6 36,917 102,805 35,086 62,017 42,620 91,702 1,989.8 || 1377.9 1,987.1 || 11450.9 
107s [ 159,930 a 174.1 M 39.013 | ueity 45,046 74,949 39,935 112,069; 20233 || 98332 2,020.3 1,433.3 
1975: January. ... 5,128 98 2,217 2,911 2,326 1,540 1,262 107,806 56.9 || 37.4 56.1 39.8 
February . . 5,049 83 1,933 3,115 2,114 1,532 1,402 7,425 56.2 || 38.2 $4.7 40.0 
March... .. 6,290 88 2,157 4,133 2,180 2,272 1,838 | 6,824 81.1 || 54.2 80.2 | 62.5 
April... ... 9,364 11 2,688 6,676 2,796 2,987 3,581 6,298 98.4 66.1 97.9 | 77.8 
May eee 10,071 124 2,922 7,150 3,763 3,072 3,236 107 609 117.0 73.2 116.1 92.8 
Jee aie: 10,418 120 | 3,780 6,638 4,287 3,116 3,015 6,856 110.9 73.0 110.3 | 90.3 
Divine eu 8,949 99 3,769 5,180 3,062 3,081 2,807 | 107 184 | 120.1 76.3 119.3 | 92.8 
August .... 9,958 125 2,973 6,985 | 2,557 2,833 4,569 | 5,456 | 118.7 75.1 117.3 | 90.7 
September . . 7,591 94 2,701 | 4,889 2,457 2,951 2,182 | 6.511 112.8 73.8 111.9 | 84.5 
October... . 7,655 99 2,483 5,172 2,572 3,167 1,915 105 865 125.0 78.2 123.6 | 93.8 
November . . 5,621 91 1,598 4,024 1,832 2,478 1,311 9,909 | 97.2 || 64.7 96.9 | 71.6 
December . . 5,374 83 1,705 3,670 1,781 2,259 | 1,334 6,052 77.1 || 56.6 76.1 55.6 
1976: January... . 6,578 114 1,641 4,937 2,125 2,168 2,285 106 648 72.9 52.7 72.5 | 54.0 
February . . . 6,612 110 1,699 4,913 1,933 2,557 2,122 9,791 91.6 63.9 89.9 | 72.6 
March... . . 9,134 116 2,186 6,948 2,464 3,636 3,034 5,088 118.8 83.9 1184 92.4 
Agtileeat 10,099 125 2,315 7,785 2,536 4,017 3,546 106 893 137.4 || 94.5 137.2 | 107.8 
Maye ce 2 9,733 124 3,892 5,841 2,742 3,932 3,059 | 5,193 148.3 97.8 147.9 112.2 
Snes nas x 10,901 119 3,047 7,854 2,763 4,175 3,963 6,041 185.1 105.5 184.2 119.6 
| | 
ddl ety 11,152 129 3,268 7,884 2,950 4,190 4,012 108 003 137 / 
August .... 9,747 115 2,452 7,295 2,496 4,201 3,061 Soe 1908 me 18. 4 1128 
September . . 9,855 123 2,320 7/534 2.770 - 3.824 3.261 107/056 1831 || 988 151.8 108.0 
October... . 10,156 145 2,377 7,780 2,627 4,119 3.411 7,351 149.8 98.1 148.4 | 109.1 
Newonibar ee 8.692 126 2,053 6,639 2,665 3,761 2,266 9.771 128.2 89.5 127.1 | 89.4 
cember . . 7,052 109 2,013 5,039 1,971 3,264 1,818 010,674 108.1 78.6 107.4 71.6 
1977: January... . 6,751 124 1,797 4,954 2,149 2,967 
February . . . 7,796 129 2,002 5,794 1.819 3.519 2a88 vase 112 ? 807 1128 ar 
March... .. 10,006 126 2,599 7,407 2.910 5,328 1,767 106.44) 173.6 124.4 173.6 125.8 
April... ... 12,301 154 2,549 9,752 2,898 5,503 3.901 5,526 182,4 126.4 182.2 | + 
May oe 16,025 194 2,960 13,065 2,890 5,803 7,332 6,979 201.3 134.7 201.3 182. > 
Va" este 16,457 186 6,437 10,019 2,938 6,043 7,475 107,045 197.8 131.1 197.6 149.1 
USN Aiea 10,815 129 2,673 8,142 2,886 7 
August oe 14,199 161 3,441 10.758 3,684 e198 h 317 700 190. ; or} 198.0 1208 
ptember . . } 71 3,196 10,592 31553 5,641 4,594 109/091 177.8 : 

i 7 . " 7 121.2 177.7 r 
teem ame | dae |) | ce] at) ane | tat | a] fae 
December . . 10,353 180 34 i : ‘ ; ae N00 154.8 109.3 

05 6,948 3,212 4,340 2,802 1042°700 1204 95.3 129.2 87.3 
1978: January... . 10,048 172 2,534 7,514 77 } 
February. . . 9.717 162 2,278 7,439 2807 soe8 2307 10980 vor. : m2 11s 728 
March... 12,463 153 3,106 9,357 3,370 6,333 2, ’ 5 y : > 
¢ , , . y 760 '010,470 172.3 121.6 
April... ... 13,164 169 3,584 9,580 3,458 6,850 2,85 Y : eo booby 
‘ ( ‘ é 856 7,014 197.5 141.8 
May ...... 17,872 202 4,056 13,816 4,515 7,801 5.5 , i Listed 139.0 
i ; ’ . 556 6,556 211.1 146.2 11,0 
Wunelas ae 23 14,572 153 3,664 10,909 3,883 7,917 2,772 108,771 216.1 149.7 3180 143 
Ul yeraay ate 14,791 173 3,557 11,233 ; 
August... 16,022 177 3,884 12,138 4100 F120 cout aren hem og 192.2 139.3 
: : ,100 7,120 4,802 109.756 190.9 9 
September . . 14,121 182 3,487 10,634 4,74 ; . e) 190.9 140.0 
F y ,743 6,496 2,882 5,882 181.1 
October. . .. 15,513 193 3,092 12.421 4,282 aa) teas it oom ‘ens 124.6 
i ; ‘ 7,080 4,150 9,837 192.1 
November . 11,636 173 2,866 8,769 3,622 5,973 2,040 1013'209 158.6 ees ma 131.1 
lecember . . , 184 i , : gn Ye 
ot, ; 2,940 | 7,021 3,025 ae | 2,221 14,269 121.4 ee Oe 119.5 "Rha 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. * Monthly data Prior to 1975 are shown on p, 213, 
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CONSTRUCTION AND REAL ESTATE--HOUSING STARTS AND PERMITS, CONSTRUCTION COST INDEXES 


NEW HOUSING UNITS 


Jeph CONSTRUCTION COST INDEXES 
NEW PRIVATE HOUSING MANUFACTURER'S 
UNITS AUTHORIZED BY SHIPMENTS OF 
BUILDING PERMITS2 M 3 
OBILE HOMES 
The American Appraisal Company> 
—— | 
a een | 
; | Monthly data 
YEAR AND Privately owned | seasonally adjusted | 
MONTH at annual rates | Department 
Seasonally of 
A adjusted Commerce Average, 2 
i at annual compositet 30 cities Atlante New York ce tet St. Louis 
rates 
* * * 
| ae See 
1972 = 100 1913 = 100 
T TT | 7 
1947 PS pen Bae | snsenasee IJeveveeees | seeeeeees | ek es 430 457 441 401 422 
WO4B. =<. -- nee | anvenrens UJ vereeeeee]| wereecece [[eeeeeecee | seetcees Pee ee a 490 521 508 446 478 
iy ee BM See samme | PRD 12 Rett ae Leste) cs ih 490 514 503 446 478 
’ 
1960 ag CP Re ae ee ae eee Pe En ores (eee oe ere es 500 522 513 461 487 
OBR --eeneee | neeeecnee Ue oeeseees. ewe SS f Rabat 1 eee TL cn a 532 558 545 491 523 
$952. -------00] seeenecee |] sevescere]| seesesees [eseeeeees Bites cag eke eee 553 593 556 509 545 
MOBS. ..------ ae | seveereee [J seeceseee ee ea Sa ee Far 29S Bee eee 577 627 594 524 569 
Ae cic ae anecinnn sok ea [|-seeeeeee | seeeeeess fie Catania ie cep eee 591 643 626 534 589 
\| 
1965 lg I Ee ees eee (Seren Ger eens eee ee 608 658 634 563 604 
066... 2-220- | ----s-00. ees Be rere [|enseeeeee | ctececeee | ceeeeeeee | seseeeees 635 685 666 593 634 
NOB7.--2-----2- | vnrennnee | nnerenne=| sensevees [feneeeeses | seerereee | ceereeees | reesei, 663 715 706 614 653 
IO... nner | -s-0-0es IE Ge aa | Fa 63.9 682 742 735 631 669 
EE Fi nD ceacveoar Wessdesces 63.9 704 771 764 656 684 
ce SE Bere Terres ae pene arenes | (eae 63.6 722 793 783 677 700 
TE facet aasceenal pis redu> | Pare 63.5 741 810 814 703 720 
ES a a a eer ae eee | Coe 64.2 756 832 836 720 741 
WU ccc h consenaes ME ceesecees 1,335 | 750 64.8 780 857 858 761 760 
ee Merry! | rrr reer es 1,286 720 65.9 802 878 888 792 785 
1,240 || 710 67.2 824 904 925 814 808 
972 | 563 69.8 867 941 963 867 852 
61,141 | 6651 72.4 909 992 1,008 910 903 
1,353 695 76.1 970 1,072 1,070 966 953 
1,324 | 626 82.7 1,050 1,158 1,116 1,054 1,021 
1,352 || 647 008: |... 88.6 1,132 1,254 1,202 1,088 1,116 
1,925 || W066] ...cdiak 94.8 1,258 1.411 1,359 1,174 1,219 
72219 || 71,033 BIRD | sede 100.1 1,369 1,563 1,436 1,285 1,286 
1,820 | 882 Beco) Jb aeke 108.7 1,515 1,749 1,590 1,469 1,434 
1,074 || 644 EY ee 126.9 1,608 1,821 1711 1/552 1/536 
$39 || 676 rao eoaee Ser 138.4 1,716 1,871 1,827 1,698 1,659 
1,296 || 894 4G fil: <8 Ae 143.9 1,870 2,009 1,943 1,906 1,803 
1 1,126 STIG | ksh eis 156.3 1,998 2141 2/065 2,063 1; 
81,800 | 81,183 oN eee se 1787 | 2,173 2,322 2,222 2288 2,071 
1975: January... . | 1,032 765 | 726 | 527 11.5 | 191 | 136.5 1,647 1,832 1,775 1,612 1,576 
February . 904 667 729 || 528 14.4 | 220 136.8 1.655 1,848 1,780 1,617 1,579 
March... 963 769° 709 || 532 16.0 | 195 137.3 1,663 1,855 1,785 1,633 1,591 
April. 1,005 787 B66 | 616 | 18.9 | 192 137.2 1,673 1,861 1,793 1,657 1,601 
sah Vad 1,121 8a5 914 || 657 20.0 | 203 138.0 1,700 1,872 1,800 1,693 1,674 
eee =. as 1,087 | 872 | 346 | 671 20.0 201 138.3 1.710 1.869 1.798 1,690 1,677 
DY oom oos 1,226 919) 1,020 | 697 | 19.7 213 138.3 1,733 1,881 1,815 1,734 1,700 
August... 1.260 || 973) 994 726 20.8 | 220 138.3 1,743 1,902 1,873 1,743 1,701 
September . 1,264 957 | 1,064 763 20.1 | 223 139.6 1,763 1,905 1,872 1.736 1,700 
October. . - 1,344 1.039 | 1,096 786 20.8 | 235 139.3 1,762 1,902 1:871 1,734 1,699 
November . 1,360 1,035 | 1.110 805 165 | 242 139.7 1.767 1,908 1,873 1,736 1,702 
December . 1,321 onl 1,091 810 138 | 227 140.3 1.778 1,918 1,886 1,793 1,710 
1976: January... - 1 1,059 | 1,195 855 15.1 260 140.4 1,801 1,949 1,892 1,804 1,725 
February . ‘aoe 1.255 1,190 865 | 18.6 281 140.4 1/811 1,960 1,900 1/816 1,737 
March... .. 1,421 | 1,110} 1,164 838 21.2 244 141.2 1,818 1,965 1,903 1,851 1,741 
April. 1,395 1,076 | 1,132 | 832 23.3 | 238 142.0 1,834 1,980 1,908 1,881 1,747 
aie ha es 1,459 1,093 1,194 | 830 24.1 | 246 143.1 1,849 1,980 1,908 11881 1,810 
5g el 1,495 1127 | 1,188 846 23.4 | 231 143.6 1/870 1,987 1,921 1,926 1,821 
’ | 
Pe ae 1,401 1,126 1,245 877 20.0 221 144.3 1,896 2,043 1,978 1,930 1,835 
lhe 5-4 i 1,177} 11309 || 878 23.4 242 144.5 1,906 2,050 1,984 1,941 1,846 
September . . 1.720 1,226 | 1481 || 917 22.4 | 248 144.7 #911 2,054 1,987 1,957 1,849 
October... . 1.629 1.230 1.425 | 967 21.9 263 145.8 1.914 2,048 1,975 1,961 1,841 
November . 1,641 1.212} 1/531 1,029 17.8 247 146.9 1.912 2,044 1,980 1,957 1,839 
December . 1,804 i 1,307 1.511 1,028 15.0 248 147.8 | 1,916 2,050 1,983 1,961 1,842 
| 
: January... “4,100 1,446 ove | 14.7 259 148.6 1,921 2,088 1,990 1,967 1,850 
ei Februery . 1/503 1.560 1,091 | 180 | 275 149.7 | 11931 2,090 1,994 2,009 1,851 
March. ...- 1,486 | 1,660 1,140 | 23.4 | 275 150.5 1,938 2,098 2,000 2017 1,860 
: 421 1,660 1,089 24.2 | 252 152.4 i } i i j 
oo bigs tags 408 1,668 1,107 24.9 | 251 154.4 1,967 2,116 2,012 2,027 1,868 
May ------ —_ on gi one 264 155.9 11988 2.118 2,013 2,029 1,895 
1,687 1,125 22.3 | 251 155.4 2,014 2,143 2,115 2,044 1,921 
- 3 ts he Spo 1,780 1,156 27.3 270 156.8 | 2,037 te ie mer oe 
‘ 3 1,674 1,137 26.8 300 158.2 2,049 : ‘ F ‘ 
et “ 1.758 1.159 27.4 319 160.3 2,051 2,182 2,127 2,134 1,938 
Kowenber 1,499 1771 1,176 22.7 295 162.8 2,061 2,187 2,129 2,134 1,959 
December 1,530 1.754 1,161 18.5 304 164.7 2,068 2,187 2,131 2147 1.967 
. 81,167 18.8 301 164.3 2,088 2,197 2,162 
a toner. bet 1,097 18.7 276 164.4 2,095 2,247 2,162 
aha 1,421 1,130 24.6 276 165.0 2,111 2,270 2174 
MAD: - 9x 1/480 1.275 23.2 264 169.0 2,124 2,283 2,181 
Sta a ds 1465 1.175 26.6 271 171.0 2,137 2,294 2,191 
~~ aia 1433 1,245 26.4 274 173.6 2,169 2,309 2,211 
1,140 20.2 265 176.2 2,180 2,348 2,211 
vaideode, ts — 1/129 28.0 272 178.9 2,207 2366 2,223 
ence 1,414 1,184 24.2 275 180.2 2,218 2.374 2,229 
aoee 1,412 1,209 25.8 282 183.2 2,244 2,389 2,298 
November .. 1,509 1,172 22.2 278 185.0 2.249 2'388 2,297 
oa 1,495 1,268 17.0 287 186.6 2,254 2.379 2'324 
December . : < eT ie eae _| 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately * Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 213 and 214. 


following these tables. 
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1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


CONSTRUCTION AND REAL ESTATE--CONSTRUCTION COST INDEXES AND CONSTRUCTION MATERIALS 


NSTRUCTION MATERIALS OUTPUT 
CONSTRUCTION COST INDEXES ee 
oe — 
Federal Sclectedicompanents 
Boeckh indexes! Phi aii 2 Highway Composite index fisted for seasonal variation 
Engineering News-Record Adminis- unadjusted for se: 
land 
Average, 20 cities tration bos o 3 
YEAR AND Federal-aid 
highway i djusted 
MONTE arte at ct Commercial construction, a gt p a wi ober yp Portland 
eral and Residences Building Construction composite cexcondl seasonal alate prorbicts cement 
: factory index (aver- iati Variation a 
office buildings age for year iat 
pinlaings | paar 
1972 = 100 1967 = 100 | 1947—49 = 100 
an = if 7 T 
4 98.1 93.0 
1047 a eee 33.4 33.0 ar ses ee ice ES < «asteheeaiaenee ; _ eg au 
(O48 i) ee eee 37.7 CR 42.1 : BOS sl sc ccinmen eviews BD Ul statetoe et icle a venels “y 98.0 104.6 
1949 Sep crea aes 38.2 37.7 41.0 52.39 ABB \ as eoecaae meres 97.8 | eeeeeeee seen es 101.3 
112.7 
ISSO. cenise- Bae. 39.9 39.2 43,2 55.91 47.61 66.6 de sheteewhnn Pais bag | ie 1287 
Keebarmemens A 43.0 42.4 46.6 59.65 50.69 81.8 1 16. RN ios ieee oer hie pn 
TOR7 Oy sae 44.4 43.9 47.8 61.88 53.20 84.1 1466 1) dee eoaee — a bn 
TORS coos aie 45.8 45.4 48.7 64.15 56.05 81.0 1464 | co aes as shia ie 
1964 vc ety 46.2 45.9 48.3 66.37 58.67 76.4 120:5 |) ero eg .2| : . 
essa ptt on 47.6 47.4 49.7 69.81 61.63 74.3 1626.4 dene case | 135.6 | 126.6 8 
es l 84.0 1547 ||. oe ener ees 145.8 | 128.0 z 
1G66un en ae, 49.9 49.9 51.9 73.06 = _ —. bres 1187 1485 
TOG en aca 51.4 51.7 52.9 i ‘ : SS) epee as seid : ‘ 
OSB Sree <a ereas 52.3 52.8 53.4 78.13 70.92 85.6 116A | ocean sane | 129.8 4 bea 
1959...... 54.1 54.6 55.2 81.58 74.45 82.0 ADRS: || Vesa vous | 121.4 | : i 
, 80.1 1902 Il eeeuee eee aa 128.6 | 127.0 159.0 
eh ae 55.8 56.0 56.2 24.81 73.13 80.7 sae | bce | 1302) a0 181.8 
1962) Sick eae 57.2 57.2 57.2 86.38 81.45 84.3 eet g| Peete A ae ee 131.6 134.4 167. 
1969 es eee 58.6 58.4 58.4 88.47 84.15 86.4 TALE Odes oils 140.7 | 140.4 | 178.7 
1064s alee 60.3 60.2 60.1 91.10 87.48 86.9 163.0 il PRG ey conde 154.2 | 152.8 82.6 
161.1 | 157.0 186.5 
QOD fosys. cians 62.4 62.2 62.0 93.31 90.73 90.3 16781) Meee oe 1] B6 
1988» 2 Ae 64.9 64.8 64.7 96.86 95.21 96.1 150.5 | Ate pelea noe 169.0 | 156.2 | 189.8 
1067). ci tee 68.8 69.1 68.6 100,00 100.00 100.0 1505 |: ROP ei cone 163.0 | 151.8 186.5 
TOCB Prins: omeen: 73.6 73.8 73.6 107.38 107.81 103.4 ate A eee 171.1 | 168.2 198.1 
10608. 25. SAA 79.8 79.1 79.7 117.66 118.69 111.8 Ce Perey 167.8 | 164.5 204.2 
| | 
(CHO: ees 6 ae 85.6 85.0 84.0 124.37 128,89 125.6 164.4.) ee ce } 166.4 | 162.3 194.3 
CYA wees ek 92.8 92.5 91.1 140.49 146.74 131.7 1757 | Weeds. ae 163.8 | 182.7 209.0 
197258 A 100.0 100.0 100.0 155.18 163.04 138.2 oe Pee ee 175.0 | 193.9 219.4 
10732) 5. cae: 105.9 106.6 109.2 168.42 176,52 152.4 TORS [b Seeda ters cde 193.1 | 194.6 | 235.4 
toy 1 eee 115.8 118.1 118.0 178.31 187.99 201.8 11.1 i Joeeet ss ae 181.8) 171.6 | 215.3 
107 WEE enolate 127.2 130.4 125.9 193,30 205.67 203.8 Low Boer emer 140.9 | 166.9 | 182.9 
1976 8, 8 te eee 137.3 141.5 136.2 210.94 223.43 199.3 17G4 | Ree cae aes 141.9 191.2} 192.3 
TOUT. <i 148.6 152.8 148.5 228.56 239.95 216.4 Ce a: ee 147.3 199.8 208.7 
1978 has wae 1562 | 164.3 161.8 247.72 258.43 Pe Meee Se ee i <r ME 158.6 196.6 225.2 
1 2 “TY war ued 
1975: January... 122.6 126.2 122.1 183,81 195.78 | ) ( 137.0 144.6 152.7 | 133.5 114.8 
February . . . 187.23 198.08 | > 207.3 } 135.3 152.4 138.5 139.7 105.0 
March... .. 125.6 128.4 123.8 187.26 198.07 | | 148.6 | 153.2 142.9 | 154.9 131.4 
April. soctophe 187.84 198.76 ( 162.3 | 159.1 147.0 | 172.3 172.1 
May», seach 126.9 129.7 125.1 190.54 201.43 199.3 ) 167.7 154.3 135.4 | 175.7 204.0 
Jline eet 193.48 204.89 169.7 158.3 138.9 | 170.3 213.8 
ily eens 128.0 131.3 126.4 195.01 208.85 | | { 170.5 177.2 | 135.5 172.7 232.3 
August... . 196.93 211.31 203.9 176.7 161.8 146.0 179.2 234.3 
September . . 129.4 132.6 127.9 197.25 211.41 | 4 } 179.9 176.0 157.1 | 186.6 232.7 
October... . 200.05 213.08 | | \ 185.8 167.5 151.9 197.9 248.8 
November . . 131.1 134.4 129.6 199.81 212.92 209.8 147.2 154.6 122.1 157.7 169.5 
December . . 200.46 213.43 | | } 144.2 | 165.8 | 1233 162.3) 136.3 
1976: January... . 131.8 135.4 130.5 201.61 214.16 | } \ 151.2 159.2 | 123.8 179.9| 106.2 
February . . . 202.92 215.05 | } 200.3 154.6 | 174.0 120.5 175.9 122.7 
March... .. 133.7 138.5 131.6 204.04 215.72 | | } 183.0 | 188.9 157.2 202.2| 168.0 
April cctaeee 205.65 216.66 | \ 184.5 180.9 ' 153.3 199.5 198.2 
May...... 137.4 141.8 135.9 206.92 219.40 200.4 179.2 165.0 153.3 183.2 205.5 
Uiiaia vee 209.53 224.32 | \ 192.2 179.4 165.7 190.0 238.7 
Tell sen eee 138.5 142.7 137.7 210.99 224.70 | } \ 179.3 186.8 142.4 182.4 230.9 
August .... 215.39 227.61 190.0 | ) 191.1 174.9 147.7 202.2 251.1 
September . . 139.5 143.7 139,0 |* 217.45 229,80 | \ 183.9 179.9 147.7 : 
October... . 218.45 230.71 | } \ 182.0 164.0 139.9 . 
November . . 142.6 147.0 142.9 218.92 231.47 200.4 } 168.3 176.6 129.0 ; 
December . . 219.67 231.78 | | 155.3 178.9 122.7 Y 
1977: January... . 143.6 147.8 143.3 220.36 232.21 144.5 151.6 106.5 : 
February .. . 221.87 233.18 202.2 152.9 172.5 118.8 x 
March... . 146.3 150.1 145.3 222.60 233.95 194.7 200.9 160.2 3 
ADAG wee 222.88 235.05 183.6 180.1 149.0 
Mavi face 147.8 151.6 147.0 223.01 234.11 215.4 192.9 177.7 156.8 
June... 225.16 236.51 199,2 186.0 167.0 
July. ee 149.9 154.2 149.9 227.65 240.11 176.4 184.3 146.5 
August... . 229.79 243.05 215.9 204.8 | 187.5 170.5 
September . . 151.5 155.7 152.2 234.68 246.16 192.1 187.9 161.1 
October... . 239,37 249.03 | | 187.5 167.5 149.4 
November . . 152.5 157.5 153,2 237.21 247.58 233.0 172.8 180.7 142.2 
December . . 237.68 248.51 | | 163.3 187.3 139.1 
1978: January... . 154.0 158.5 155.5 237.74 248.79 148.4 156.9 1 
. . . y . 24.9 
February... 238.99 249.63 { 219.5 153.6 174.1 129.2 
March... .. 155.3 160.9 157.5 239.49 250.68 186.6 193.9 161.9 
Aprilia sete 39,98 ar 4 
239.9 ZOwi8 |) © ek. | Us s arom coee ie 158.9 
May ...... 156.7 163.0 158.8 244.59 254.45 2 ag mea 176.4 
ane: «ene 246.15 604)) © TP eimies.., Bee. oe 180.9 
Uuly oes 158.8 165.2 162.0 251.00 262.59 Mel: Edo 183.2 
ugust ... . 252.34 263.34 206.1 Pi Jiveewtheys+ Uo Reewes : 
Centenbanet 160.7 167.5 166.4 254.54 265.38 eet okie eo 1608 
October... . 
254.76 26508 |) | Nema By eee ae 173.2 
November . . 163.8 170.9 170.8 256.31 266.39 BOLT | Picsdssere I eee nace oe 158.8 
December . . 256.70 AGRO4 |) recs. Hae oc ee 152.6 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the 
following these tables. 


section immediately 
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CONSTRUCTION AND REAL ESTATE--REAL ESTATE 


“ 
MORTGAGE APPLIC HOME MOR 
— ATIONS FOR NEW i TGAGES FEDERAL NEW MORTGAGE LOANS OF ALL 
CONSTRUCTION SURED OR 
GUARANTEED BY — HOME SAVINGS AND LOAN 
LOAN ASSOCIATIONS, ESTIMATED® 
BANKS, 
' FIRE 
Applications for Reauncts for vols LOSSES 
= - : STANDING 
HA commitments VA appraisals ADVANCES By purpose of loan {ON 
YEAR AND Federal TO BEIED 
MONTH Housing Nhe MEMBER NES. 
Sea Adminis- ele INSTITU San 
é y Seasonally “ea tration: TENTS, 
: Silistedset s tration: TIONS Total 
Unadjusted Unadjusted | @diusted at F Face . Home ETC.)® 
annual ) ace 3 END OF Home All other 
annual amount2 amount YE construc- 
rates rates 4 ner ton purchase purposes 
* * 
— 
Thousand 
| ousands of units | Millions of dollars 
7 TT 
ae ee 286.4 | ......,.. | | 894.68 3,286.17 
i ati ih whe Ob oa ee “i yb ‘i 436 3,811 894 2,128 7 
tulle — sestesres | srssesres | seseesees 2,116.04 1,880.97 515 3,607 1,046 1,710 et a1 
ee ee 2,209.84 1,423.59 433 3,636 1,083 1,559 994 668 
Be + ins + wn: 077 corsets [creas | seeeeeees 2,492.37 3,073.31 816 5,237 1,767 2,246 1,225 688 
eee 1628 | ......... 1644 | cee, 1,928.43 3,614.48 806 5,250 1,657 2,357 1,235 731 
1953. .......-.. a eee rad ES oh 1,942.31 2,721.07 864 6.617 2/105 2.955 1557 785 
OES: i iaieemala Akh Are ah. fin Norte 3,064.09 952 7,767 2,475 3,488 1,804 903 
a GROS. "942.27 4,257.20 867 8,969 3,076 3,846 2/047 871 
1955. ........-- of eres 
a BR <ngeiet ame a en 3,084.77 7,156.57 1,417 11,255 3,984 5,155 2,116 885 
- * slaecteanlal — Si} saekes 2,638.23 5,868.35 1,228 10,325 3,699 4,620 2,006 989 
ee ee ABO) Shea « 72'251.06 3,760.84 1,265 ' ! 
> or cas score ; 4 10,160 3,484 41591 2,085 1,023 
fo, Smell peeae on ord I Uaecos 4551.48 1,864.95 1,298 12,182 4,050 5,172 2,960 1,056 
Re ; ki eee 6,069.42 2,786.75 2/134 15,151 5,201 6,613 3,337 1,047 
Se) oe ree ee ae 
> eae segee) Bege en bay nd et aoe en 1,981 14,304 4,678 6,132 3,494 1,108 
lh talatalalalaly eel Ble a I eee 768. 831, 2,662 17.733 5,212 7317 5,204 1,209 
Sieegae so RHa es “ 112 | wees. 5,270.86 2,652.14 3,479 21,153 6,115 8,650 6,388 1.265 
1964 wan seen oa oo 5,569.10 3,045.12 4,784 25,173 7,185 10,055 7,933 1,406 
Sees ip freee POST eee ae 6,573.22 2852.21 5,325 24,913 6,638 10,538 7.737 1/367 
oo eee T0G5. } ...5 102.1 7,464.59 2,652 
ibe: : SARE. 464. 652.23 5,997 24,192 6,013 10,830 
1 966 eer i 0.4 <i ee ee 6,095.32 2,600.53 6,935 16,924 3,653 7528 vasa \ae) 
962....--.---. 1644 | oo... os ae ae 5,884.64 3,404.87 4,386 20,122 4,243 9,604 6,275 1,707 
1968... 168.9 | ......... ey eee oe 6,495.94 3,773.88 5,259 21,983 4.916 11.215 5,852 1,830 
Es, < Sap le « To ee ea anaa'| ZnSe. 7,120.63 4,073.86 9,289 21,847 4.757 11,254 5,836 1,952 
sg ae tt 8,113.73 3,442.90 10,615 21,386 4,150 10,238 6,998 82,328 
eee ee 10,374.54 6,065.83 7,936 39,419 6,824 18,779 13,816 2,316 
me 200.4 | oeeeeses 8,067.06 8,419.86 7,979 51,369 8,548 26,594 16,227 2,304 
: es BLO | -c.c2ees. . 4,473.30 7,467.53 15,147 49,412 910,215 929,566 99/631 2,639 
pees LAW a. EoeoS: 3,933.70 7,909.60 21,804 38,958 7,566 23,560 7,832 3,190 
2 kiapiote ire) See. 6,166.12 8,863.84 17,845 55,040 10,097 32,106 12,837 3,560 
ef ae). cee... 6,362.12 10,414.77 15,862 78,776 14,812 48,245 15,719 3,558 
<SeSeen Se ee 8,840.84 13,753.02 20,173 107,368 20,717 66,060 20,591 3,764 
EES 192.7 | ee 11,139.97 14,470.40 32,670 110,294 22,495 68,380 | 19,419 103'689 
~ 
79 8.9 | 125 557.54 544.98 20,728 2,004 378 1,142 484 307 
65 10.6 | 140 398.53 494.26 19,461 2.277 430 1,285 562 287 
79 11.3 130 514.78 574.36 18,164 3.110 644 1,675 791 341 
86 12.7 132 539.14 607.94 17,527 4.173 799 21314 1,060 335 
124 18.5 203 483.49 680.97 17.145 5,370 1,012 3,089 1,269 312 
86 W1 124 534.43 986.02 16,803 5,971 989 3,636 1/346 265 
6 148 | 162 597.49 674.34 16,685 5,498 1,055 3,118 1,325 275 
68 137 | 157 511.79 848,30 16,945 5,731 980 3,500 1,251 285 
72 145 | 173 516.06 841.58 17,482 5.588 995 3,351 1,242 276 
95 165 187 564.15 860.56 17/578 5,694 1,052 3,004 1,242 276 
86 13.8 188 496.54 886.21 17,606 4,370 822 2,584 964 266 
71 11.4 174 452.16 864.31 17,845 5,254 941 31012 1,301 335 
1976: January... . 44 71 12.7 188 454.65 792'50 17,106 3,940 724 2,313 903 338 
February 6.0 82 13.6 180 384.89 641.82 16,380 4160 810 2.425 924 320 
March... .. 72 78 16.0 169 515.71 837.38 15,757 5,810 1,155 3,371 1,284 335 
April... .-- 84 92 18.3 189 411.67 675.98 15,236 6,538 11342 3,879 1,319 301 
Mey acts. 85 | 87 15.1 174 458.49 756.54 14,898 6,624 1,271 4,050 1/303 287 
Raid S85 83 a9 15.8 170 655.59 1,250.56 15.274 8,324 1,434 5,300 1/590 288 
hay eee « 9.6 110 15.0 173 645.90 709.55 15,403 7,770 1,378 4,975 1,417 275 
August 92 106 155 169 712.67 912.39 15.751 7,746 1,320 5,047 1,379 299 
September 8.0 90 15.3 183 512.30 995.32 16,062 7,251 1,323 4,574 1,354 316 
October TZ 97 15.4 192 544.50 827.26 15,865 6,806 1,331 4,181 1,294 247 
November 91 115 16.0 198 557.75 1,053.18 15,765 6,523 1,304 3,956 1,263 238 
Detember 87 124 145 233 508.00 962.30 15,862 7,284 1,420 4.176 1,688 314 
1977: January... . 68 | 110 15.6 229 608.67 989.22 15,183 5,446 1,004 3,309 1,133 334 
February 11.2 153 18.6 246 699.49 988.50 14,816 5,629 1,071 3,373 1,185 362 
March... . 10.6 114 225 238 676.86 1,041.52 14,462 8,207 1,715 4,778 1.714 347 
i ee 10.8 124 19.7 214 654.86 903.75 14,952 8,963 1,757 5,424 1,782 323 
Ray eae 12.3 121 18.4 202 996.87 1,137.86 15,148 9,796 11918 6,019 1,859 306 
Rae sss: 9.1 98 20.0 215 654.11 1,184.57 15,717 11.265 2,104 7,102 2,059 304 
uly: bettd, « 92 11 17.3 208 680.64 942.53 15,861 9,660 1,840 6,180 1,640 310 
August ... - 10.0 111 19.9 209 948.09 1,527.21 16,369 10,889 2,083 6,944 1,862 338 
September . . 9.6 108 15.8 188 715.93 1,541.53 17,054 9,865 1,893 6,237 1,735 285 
October. . . . 7.9 99 15.8 196 765.65 1,070.96 17,746 9,277 1,800 5,696 1,781 274 
November . . 9.1 116 15.4 190 895.80 1/311.79 18,492 9138 1,780 5,550 1,808 259 
December . . 6.7 95 12.8 205 543.88 1,216.71 20,173 9,233 1,752 5,448 2,033 322 
: 72 117 15.3 221 811.39 1,586.68 20,422 7,115 1,380 4,212 1,523 310 
pr re ve 7.2 99 13.7 181 785.78 1,411.86 20,845 6,828 1,364 4,022 1,442 379 
March . . . 10.4 112 18.1 193 963.10 1,344.91 21,278 9,418 2,113 5,501 1,804 385 
crite 8. 11.0 133 18.9 210 714.60 988.96 22,957 9,026 2,011 5,260 1.755 370 
eee. i oe bee 474 268.92 1,180.30 23,664 10,436 2,259 6,423 1,754 311 
iia en eR: 9.7 104 16.7 177 805.68 1,108.57 25,274 11,472 2,266 7,358 1,848 355 
e 10. 132 15.4 188 886.60 1,178.68 26,605 9,031 1,811 5,756 1,464 351 
ase re 1 4 122 17.7 187 1,049.48 1,319.00 27,869 10,398 1,981 6,830 1,587 320 
September . . 8.6 101 14.9 188 867.76 1,536.24 29,158 9,305 1,807 6,049 1/449 295 
erabeee 11.6 133 17.0 190 1,916.27 1,178.75 30,104 9,674 2,017 6,077 1,580 302 
picvacrhiet (x W4 148 15.5 207 905.02 1,115.62 30,975 9.165 1,794 5,775 1,596 oo! 
December... 8.0 120) 13.2 222 565.36 1,176.51 32,670 8,426 1,692 5,117 1.617 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 


* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 214 and 215. 
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DOMESTIC TRADE--ADVERTISING 


MAGAZINE ADVERTISING (GENERAL AND NATIONAL FARM MAGAZINES)? 


ADVERTISING INDEXES 


Cost 


McCann-Erickson (seasonally adjusted monthly data)! 


Rees 8 Combined Network Spot 
index TV Tv 


Magazines | Newspapers 


1967 = 100 Thousands of dollars 
eae ash ee Pte, ADRS Oe 458,677 || 47.629 | 38189 | |19106| 50,348} 57,413 «27,120, +~—59,188| 21,602 
ee eal | ee See © (oie mmr Nae 440,881 41,686 40,963 17,819 49,021 56,960 27,117 51,409) 20,948 
6 3 38 61 458,451 39,038 41,969 20,064 50,315 60,065 26,581 59,146) 24,490 
Seals MWe eae OME wea | heels 513,851 || 44,517 41,379 24,851 54,415 65,093 31,278 63,207, 33,348 
seta | eee fra | (meme |e eS 553,815 44,565 46,935 28,224 57,992 69,958 30,118 62,453| 40,578 
SEE AR © ode ly eae eee | 603,114 48,865 55,995 32,093 55,940 76,819 30,670 69,.624| 42,818 
fees Oe | Meet eate aonb | Mertens Se Ipoh 9 | 597,142 48,629 54,283 30,207 55,841 81,126 30,751 ee 42,709 
LOGS tee Seen e ates 49 38 26 56 84 657,333 51,143 61,054 33,301 59,748 86,297 34,442 69,377, 49,267 
HOGO errors aetee \l\L cial “ane ek SOI. tee Ml I am foisioee| etree 691,728 53,973 58,118 35,793 62.685 86,908 31,700 72,007) 59,244 
HOST tema ae oll) en eeeeell| eae ahah cee aah emer. |e 738,640 53,232 85,272 32,009 75,079 89,215 39,529 68,348 
NOG ie Recall mer tcher [Ml meer a Od ce tea Mees 49,709 64,766 29,377 71,233 40,710 55,015) 45,103 
CEE accel pee eriamaneeas ee | tn te ee) arene 4 48,544 80,609 33,900 74,699 104,645 50,888 66,7 50,178 
53 73 56,684 93,626 35,840 80,019 117,280) 50,865 67,518 55,429 
ea | one 53,859 83,898 29,620 78,638 122,740 51,044 55,4 45,478 
penny, | Samant 54,945 94,766 27,824 85.588, 126,867 54,050 59.586 44,680 
aw Sy | he eae 57,345 | 101,796 26.546 96.374 124,254 56,440 66.265 45,095 
eee” Gene 62,003 | 110,595 27,071 108.810} 134,826 58,117 71,563) 
90 93 64,818 | 112,208 32,194 117,869 133,958 69,527 74,752 
eo fe ee 67,956 124,593 34,202 134,022 125,156 79,192 80,197 55,397 
aes at (Cn eee 161, 60,756 | 103,720 30,959 148,327 116,065 89,234 70,469 62,669 
1968, c+ Seaman 106 105 114 103 | 105 | (1,163,593 62,940 | 112,487 28,183 | 141,966) 104.718, 92.997 73,306 56,757 
HOODS 0. reels 115 115 127 | 108 | 111 | 1,243,372 60,420 | 115,154 26,501 155,557 101,237 102,819 76.856 60,060 
IS70. Kady Seth 112 114 125 104 | 105 | 1,185,724 50,932 95,259 20,773 156,580 99,381 97,966 71,128 
SOV teas Saat 112 109 116 110 117. | 1,190,741 46,011 104,821 18.355 | 154,087 103,958 83.623 62.955 33,123 
1972-4 sch eee mens 125 124 133 116 130 | 1,210,570 44,213 | 102,130 20,983 145,027 113.569 80,953 72,907) 29,422 
AOS?) iy heen 130 135 139 116 131 | 1,316,016 52,901 120,433 26,720| 140,629 96,177 87,033 86,406 28,407 
Cy ae ee 141 150. | 153 121 141 | ‘1,372,261 50,782 104,729 24,713 143,217 91,134 103.355 79,593 35,389 
AS7Ge lave Baan 147 160 166 119 142 | 1,328,730 46,040 | 101,311 20,620} 138,065 90,951 100,662 54,950) 34,246 
19765=5.,4Asan 180 191 215 143 175 | ‘1,626,656 57,786 | 142.285 28,310| 167,363} 120,733) —«- 111,009 83,442) 47,002 
ASTD 2 oer OE 211 237 229 174 198 | 1,976,827 68,609 | 177.108 37,110} 201,049 150,252 133,308 113.412| 54,970 
NOTE Secs emer: 241 269 263 209 214 =| - 2,364,769 85,835 | 220834 46,293 | 221,895 186,665 192.833 148,794) 58,365 
1975: January... . 143 153 161 124 134 82 2,601 4,219 943 8,936 4,326 4544 2,755} 2,626 
February . . . 145 154 162 116 151 94 2,922 5,610 1,268 11,851 8.314 4.732 2373} 2384 
March... . . 143 155 163 118 135 118,219 4,858 10,093 1,772 11,079 7.771 7,729 4508) 2.875 
Aprils ees: 143 155 163 118 133 118,608 5,187 8,667 2.288 12,286 7.727 | 7.542 6.196} 2944 
it gee be 148 173 164 110 141 120,386 3,668 9,701 2519} 12157 7,344 8.340 6817) 3.463 
et 144 163 165 109 139 104,970 1,716 9,712 2.165 12.886 6.284, 9,014 4,249, 2,880 
Ti fae soo 148 164 165 126 82,616 2,132 7,208 1,367 10,545 6,605 705 
Isat 148 159 177 122 81,973 2,862 5,279 974 11,839 5,013 | azst par 
Santeriber 144 155 169 114 117,895 6,341 6,028 2,008) 11,147 6.086 7,272 $452} 3,116 
October 149 161 166 120 135,457 5,410 11,278 2.093; 12.033 9,346 | 10,393 6.303} 3.113 
Noveribec 151 165 170 124 151,563 5,084 14,064 1.950 12.612 12.659 13,475 7.181) 3,038 
December 154 163 169 124 120,055 3,261 9,450 1.192} 10,693 9.476 17.685 3316] 2,871 
1976: January... . 160 170 171 131 93,092 2,710 7,575 640 10,706 4,852 
peony 168 185 187 134 109,610 3,225 10,012 1,708 13,005 7,423 sare rate dant 
arena 168 178 199 133 130,925 5,285 13,754 2,140 12,862 9.724 8.119 8.810} 3,065 
aie 181 179 231 145 145,025 6,675 14,218 3.618 13.897 10,527 8.178 8352} 4,009 
May ...... 179 187 223 142 159,297 5,253 16,389 3,772 14,900 9,057 9.407 10,290) 6,215 
Mine sen) 3 180 191 231 142 123,346 2,744 11,235 2.525 13,937 10,764 9,156 5.567 4,109 
TNE octag 193 225 216 148 100,909 1,892 as00 | 1,720 11,558 
é i 891 
Aiieiiat 188 198 230 141 101,255 3,961 6,058 1,259 12.692 gor Sa 680 Save 
September 183 186 240 145 143,561 7.854 7,382 3.074 14,204 9,378 | 8,339 8.355 
October. 190 198 219 184 182,983 7,327 19,602 3,492 17,804 15,329 | 12.560 10,764] 4,955 
606 6.517 18,915 2,225 17,218 17,161 1 
December 183 194 209 151 | 142,046 4,343 8.844 2,127 14.680 12.712 / 17.380 ees 3.998 
1977: January.... 196 221 218 149 
Fabriscy 197 218 218 164 138 7 sive ‘seas aos 1aese ite Snes aaos 3300 
March... . 229 224 170 154,904 5,912 14,801 3.598 
April... ... 202 233 215 168 177,242 7.144 17,504 44 18S ia 4 nya Nea 
; 75 17,185 13.715 | 536 
May 216 236 230 186 201,735 7,291 20,803 4756| 21.276 14,073 | ath 15.028 aise? 
une... 220 178 151,906 3.561 15,975 3,362} 17.643 11,949 10,640 7,690} 4,667 
UY aiaakeals 214 240 240 170 1 
August... . 220 247 246 170 122,068 isee "O12 1433 14017 10718 geass Cane! eee 
September . . 213 231 235 182 174,343 9,319 8.497 4,030 16,830 11.81 a save poe 
hte ake 220 264 on ia 5 10,630 12,046] 5,912 
: = oo as 222,084 8,167 21,408 4.614 20,159 16.160 17,800 13,244] 5,353 
varices 222 20 182 223,394 8,348 21,014 3,329 18.478 18,401 19,106 14,728 683 
December . . 238 193 178,789 5,625 13,764 2.259 17,415 13,198 22,720 91102 4 
1978: January... . 227 249 252 190 
February . .. 226 247 248 192 inate ie me a = my 7,129 6,741 
oaks ~ 244 159,414 3,739 17,108 2,100 16,253 13.481 10.109 8716 811 
March... = _ 263 198 192,831 7,677 18,999 4114 17,860 17,970 12,938 13,230 Py 804 
April 236 260 260 200 211,944 9,248 20,243 5,975 19,988 15,642 12,955 14,645) 4,793 
hese. 243 269 274 2n1 Teast B23 18.902 HH} uae ae 16.480 18.066) 6.884 
‘ 123 18,992 3.846 19,957 14,927 17,494 11,270] 4,472 
JUV cc 242 267 264 218 162 ' 
August 252 282 254 226 146.580 mont | aae0 Ses] un |e] eee 510] 38 
} 6,001 13,360 2,405 14,083 
September 247 289 252 221 21 ; . 11,390 | 14,313 9,838 3,847 
5,145 11,644 11,870 5,081 20,144 : 
October... 250 284 284 206 < poy Tats 14,020) 5,558 
NGNERE 254 377 283 iy pes — gen — =e 18,487 20,005 15,705| 6,277 
December . . 256 293 273 220 21 5 ¢ ‘ 1,856 24,641 22,838 18,045, 5,814 
206,212 6,288 15,279 2,742 19,944 16,418 29,193 91008} 4.787 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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49 
DOMESTIC TRADE--ADVERTISING AND WHOLESALE TRADE 


MAGAZINE 
ADVERTISING! 


ia | accalbaia aati 


NEWSPAPER 2 
ADVERTISING MERCHANT WHOLESALERS? 


Unadjusted for seasonal variation 


Sales iP Inventories, book valué, 
end of period 
YEAR AND | 
MONTH 
Aw 
Total mmotee | Classified | Financial General Retail Durable | Nondurable Durable nears 
goods goods 4 goods durable 
establish- | _establish- ofa establisheull  aocens 
ments ments Pants establish- 
ments 
aes 
Millions of dollars 
= : 
1947 fe ‘s 
ge: Gort are ah LEaeeein | ISSISeaan Meeeeed REMRoEeaes Llumeanonee lemeemabond irre rya |e Tyra mn yg Ma sas 7 ess 
Eg SERET 2 SS ft SESRadas | Mpaeeaal Uieoe toad iRcenenns (ML aohane baniaeom 81,699 31,101 50,598 7,797 3,831 3,966 
Se OD ORE eet es Oe |e 1 ee eee 78,163 29,014 49,149 7,565 3,658 3,907 
1950. . 
LST he ahd 9 Saeeeeeat | [Rscencni Ieeioeepl (lbpneenes Eaioonten 92,336 37,695 54,641 9,133 4,494 4,639 
TS Sa] S48 eee | tereeee Biepveenee lammeesenns lratsolaen 103,163 42,229 60,934 9,732 4,978 4,754 
EES SEES +9 Saemobe | Hiegpesenalll fibepenete limeenenee (easeanaa 105,379 41,905 63,474 10,059 5,073 4,986 
Es Raa | eaten ipsoeeves Maeseen: a cesnes 108,624 44,079 64,545 10,528 5,297 5,231 
ead PT eekcee clk . nck be ct WR ee 2 107,920 42,639 65,281 10,521 5,258 5, 
1955. . 
— Pes es ROBO e eT > bonne : 4 a 51,412 67,301 11,584 6,048 5,536 
eee ie eS Ro | aes a ae) ne , 56,308 69,845 13,229 6,876 6,353 
oe 62.8 313.4 41.9 326.5 125,705 53,760 71,945 12,697 6,930 5,767 
es 8 errs | Ieee fveneeas lpsomans oan 123,083 50,437 72,646 12,715 6,964 5,751 
OR eu Laetein fo eae 137,893 59,349 78,544 13,853 7,641 6,212 
. =. es, ek MeN, eee Becomes 139,866 58,581 81,285 14,085 7,898 6,187 
SRE RS | Coceeeen (nesobees (ae 08) eo uieeng ee naar 143,850 59,836 84,014 14,438 8,088 6,350 
a 8h Sort | oecinestin [pesenoes [mnmeitgs na chgneae iat iota 152,082 64,541 87,541 14,817 8.391 6,426 
EES ld Eas | nie boned ane) ln eenieae Silene 160,578 68,696 91,882 15,959 8,874 7,085 
ee ee ES ee ee em mds 174,351 75,733 98,618 16,927 9,602 7,325 
Rg es | eee Were oc 187,331 82,861 104,470 18,273 10,390 7,883 
Sg NS |—-0 RS | ppeesannan fevanete Cepmonttal Ba Srerinns (avis 203,847 91,128 112,719 20,771 11,959 8,812 
EE Ss aie pean | Reomentat, sheneieas ii peebenes fe zeied Par eanes 4233,379 4 99,733 4133,646 425,721 415,038 410,683 
ES i Se aerseah | Ieesseerii Mbaeittd | lcerainnh abe siteds irae 250,147 110,861 139,286 26,897 16,075 10.822 
ES ea ARMS Bs ieaccn AE xeceens pee eashn PPL soeee sel bm seete ge (PN Bede et 271,304 122,240 149,064 29,439 17,699 11,740 
| 
1970. 92.8 724.3} 117.0) 426.5! 1,759.0 | 287,310 127,214 160,096 33,317 19,464 13,854 
1971. 100.8 751.7 | 103.1 445.4 1,807.3 | 315,086 140,941 174,145 36,198 21,746 14,453 
a —— 98.0 881.2 114.5 478.0 1,924.8 | 355,013 161,088 193,925 40,457 23,975 16,482 
1973. . 96.3 985.1 135.4 470.7 1,980.1 | 441,861 195.869 245,992 47,273 26,597 20,676 
1974. 108.8 967.0 134.8 513.7 2,120.4 | 550,036 237,044 312,992 57,526 33,651 23,875 
1975. .... 93.3 982.2 | 130.8 547.1 2,364.0 | 535,596 220,094 315,502 55,727 34,123 21,604 
= ae 127.0 1,341.8! 147.6 731.0 3,004.6 | 580.894 246,732 334,162 62,056 37,628 24,429 
1977.. 144.5 1,522.5| 147.4 752.3 3,129.5 | 642,104 285,605 356,498 68,555 43,676 24,879 
1978. . 150.6 1,892.4 202.8 827.1 3,593.0 | 754,105 349,916 404,189 80,922 51,646 29,276 
: r 
1975: January . 7.4 74.3| 14.2! 39.0 162.3 44,392 17,549 26,843 57,326 34,444 22,882 
8.2 74.2) 7.8 43.3 163.4 42,039 16,711 25,328 56,527 34,669 21,858 
78 84.7) 10.5 49.7 193.3 44,494 17,719 26,775 56,076 35,025 21,051 
74 81.8 12.6 48.9 195.4 44,368 18,778 25,590 55,469 35,171 20,298 
95 86.9 9.5 52.0 205.3 44,168 18,732 25,436 54,172 34,851 19,321 
8.9 88.7 12.0 49.2 202.1 43,879 18,689 25,190 53,988 34,862 19,126 
6.1 80.6 | 10.7 32.7 164.6 44,629 18,557 26,072 54,125 34,476 19,649 
58 91.3} 6.3 33.3 193.1 44,417 18,109 26,308 54,536 34,029 20,508 
85 83.2| 11.9 45.6 184.9 45,859 19,449 26,410 54,842 33,865 20,977 
28 85.8 13.5 53.1 217.6 48,026 19,867 28,159 55,928 34,017 21,911 
9.1 85.7 10.4 55.9 251.8 43,434 17,559 25,875 56,244 34,135 22,108 
4.6 65.0 11.4 44.3 230.1 45,891 18,375 27,516 55,727 34,123 21,604 
1976: 9.4 93.8 14.5 52.6 198.3 43,729 17,528 26,201 56,413 34,551 21,862 
9.2 100.9 9.4 53.6 208.7 43,721 17,715 26,006 57,102 35,169 21,933 
10.5 111.4 14.7 64.1 232.7 50,421 21,001 29,420 57,230 35,629 21,600 
11.4 113.1} 14.6) 66.7 247.7 48,725 20,887 27,838 57,196 35,943 21,253 
11.0 127.2 11.1 69.7 272.8 46,954 20,220 26,734 57,622 36,794 20,828 
10.1 117.2 13.0 61.6 246.3 50,230 22,093 28,137 58,365 37,387 20,978 
9.2 114.2 11.2 45.2 211.2 47,933 20,516 27,417 58,963 37,561 21,402 
10.1 127.3 7.3 47.4| 239.9 49,239 21,638 27,601 58,781 37,033 21,748 
12.0 114.0 11.8 63.8 251.2 50,276 22,114 28,162 59,599 37,651 21,948 
13.5 127.1} 15.3 78.9 286.4 48,924 21,358 27,566 60,898 37,740 23,158 
12.9 106.9 12.0 72.5 301.3 49.525 20,904 28,621 62,179 37,879 24,300 
yo 88.8 12.8) 55.0 307.9 51,217 20,758 30,459 62,056 37,628 24,429 
1977: 12.0 115.2} 13.5) 60.9 221.3 46,352 18,895 27,457 62,910 38,455 24,455 
3 12.0 105.8 | 9.2 55.3 | 209.9 47,683 20,013 27,670 63,985 39,362 24,624 
14.4 128.5) 13.2 68.7 262.4 56,383 24,008 32,375 63,097 39,965 25,131 
14.3 131.9! 13.7 68.4 257.5 53,357 23,356 30,001 65,042 40,168 24,874 
14.7 144.8 12.8 81.0 294.8 54,633 24,159 | 30,474 64,088 40,763 23,324 
13.13 134.9 14.6 65.5 270.8 55,794 25,292 30,502 64,117 41,593 22,523 
11.0 140.9 13.3 48.4 236.7 51,290 22,915 28,375 63,666 41,738 21,928 
8.5 129.3 6.4 43.1 218.4 55,597 25,998 29,599 64,105 42,142 21,963 
9.5 122.8 9.8) 56.9 226.6 54,505 25,461 29,044 65,291 42,484 22,807 
13.2 138.4 12.4 68.3 261.3 54,251 25,369 28,882 66,530 42,627 23,903 
14.0 127.1 14.4 80.9 340.7 56,034 25,340 30,694 68,082 43,252 24,830 
8.0 102.8 14.0 54.8 329.0 56,224 24,797 31,427 68,555 43,676 24,879 
10. 140.1 18.1 66.3 245.5 52,143 22,869 29,274 69,596 44,287 25,309 
— at 135.0 11.6 67.8 251.9 52,766 23,880 28,886 71,156 45,757 25,399 
15.4 153.2 16.4 69.4 | 301.5 62,900 28,985 33,915 73,931 47,275 26,656 
14.3 177.9 19.9 84.3 325.1 60,613 28,784 31,829 74,635 47,957 26,678 
13.6 166.0 19.3 80.5 321.9 66,249 30,405 35,844 74,634 48,918 25,716 
12.9 166.3 23.5 73.6 302.7 65,834 30,991 34,843 74,882 49,627 25,255 
‘ 17.2 28,701 31,950 74,874 49,900 24,974 
nee teat 8.7 32,279 35,423 74,943 49,841 25,102 
11.3 158.5 11.8 30,404 33,527 76,074 49,944 26,130 
12.8 174.5 16.3 32,242 36,844 78,715 50,462 28,253 
14.5 155.6 20.0 31,037 36,662 80,100 50,971 29,129 
9.0 128.8 20.0 29,340 35,187 80,922 51,646 29,276 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 
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1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


DOMESTIC TRADE--RETAIL TRADE 


ALL TYPES OF RETAIL STORES! 


[ Estimated sales—unadjusted for seasonal variation and trading-day differences 
Durable goods stores Nondurable goods stores 
L 
Building materials, hardware, irene fs farnishi 
YEAR AND garden supply, and mobile Automotive dealers mand Caauainen | 
MONTH home dealers 
’ —— ————— General 
All retail i 
chand 
stores Total? Building Auto and Furniture, Total diet “i 
i Motor Household group 
materials Hardware Total2 vehiole home Total home appliance stores 
and supply stores deative supply furnishing | odio. TV 
stores stores stores 4 
| ee jog a = 
Millions of dollars 
- = T oT —— Th i. 
104 Testi tes Hae 122,406 37,542 7,375 5,204 2171 77,821). || ae rel al keene ee 6,760 4,167 | 
NGAB ess tee 133,619 42,888 8405 6,007 2398 CO 728s wlth nec Wee ees 7.356 4,503 
1G40UR vee 133,783 44,983 7,896 5,648 2,248 GI G23° oli) caro MU eee 7,240 4,284 
TORO ce ee 147,213 54,275 9,681 7,165 2.526 BEIT ili otter eros awe 8,795 4,997 
TOG IER Tc roe 156,548 54,479 10,208 7,470 2738 Os EBS ail Seas ea ak ties ce ies 8.604 5,095 
1662, AEE 162,353 56,270 10,200 7,572 2628 DEAT AUN keh Ok um stone as 8,926 5,255 
{O63 cen! eae 169,094 60,371 10,421 7.715 2,706 FE520h cllilh asbeuc MEM maee te 9125 5,136 
HOGA eae wis 169,135 58,173 10,135 7,433 2702 AC Ts wel || Matas 0" | Rae 9.079 5,291 | 
! 
TOBE eae 183,851 66,978 11,030 8,242 2,788 5 508% sil tesa te Se ree 10,05 11 
Cite a 189,729 65,810 11,205 8312 2.893 TE 1220 nee Peale sae 16667 as08 
{OST aR 200,002 68,352 10,687 7,950 2737 38,6004 ice eee ah soe eca 10.584 6.601 
195Ger ee eee 200,353 63,409 10,808 8155 2653 FF BG ch Hil, «heaven View Sc 10,324 6,636 
nop okere Vanes 215,413 71,608 11,823 9,086 2737 SOABT® Nitec cae Nee ee 11,042 eer 
A OGONS ee ERY: 219,529 70,560 11,222 8,567 2.655 C71 ee Seer, 0) ee eee ae | ee 
Ey oe eee 218,992 67,302 11,055 8697 2.358 EP ie hah | Me Pl aecaee © 10078 Ahisssss 
eke, tame 235,563 74,894 11,418 9,017 2,401 BSAC | Wise ool ieee de 10N8F NN eosascs 
(Sessa ens, 246,666 || 79,927 11,568 9,169 2.399 46-736. Nests. ce Nw acoecss 142 Aledszsee 
1 SOAS Ea mi. ER 261,870 84,593 11,594 9,089 2.505 AS29F% Wihieee. 31 Oe wxeh ote 127 Mrswusase 
AGG Ses arcmin d 284,128 94,186 12,388 9,731 2657 56,884 ||. 1 
1OECS en MOR 303,956 98,301 12,573 9,769 2.804 58,089 |\....... SE ay: aces Bae oes 
O67 a eon 292,956 388,725 313,257 38,957 32,763 353,813 48,021 4,152 314,187 38.277 
{GORWe canal 324,358 101,695 15,330 10,292 3,031 61,693 || 55,075 4,593 15,866 9.439 | 
(S608... wees 346,717 108,621 16,770 10,916 3,200 65,002 57,974 | 5,096 16,779 10,148 | 
TOTO «<<. ahha 368,403 109,195 17,561 11,244 3,178 62,576 55,037 
\ | A : j f , 5,637 17, ; 
AST urn 406,234 128,810 20,233 12,930 3,445 77,426 68,327 6,552 18 oar 1 cas : 
1 O72 a. wh hae: 449,069 148,427 23,314 14,956 3,864 88,478 76,514 7,384 21,987 13,688 | 
EVR eae oie 509,534 172,912 |! 26,946 17,242 4,134 103,339 88,557 8.552 24,264 15,217 
NO 7A Se OG 540,996 169,417 || 26,979 17,830 4,527 96,504 80,569 9,028 25,950 16,318 
; 
1075S ces 588,157 182,966 27,033 17,938 5,057 106,616 88 
; } } f ; 4 995 9, 
1976... 657,406 217,805 33,000 22,480 5,453 129,754 111,254 | 10296 30,021 1 Bore | 
i eee 725,220 248,692 38,860 27,127 6,087 149,952 128,828 12,861 33,176 20,315 
1O785e <... CRE 800,890 lf 281,491 | 45,892 31,645 7.177 168,035 144,138 14.118 36,719 23,175 
a +r ; + a ies 
{976m lanuanyeeee 41,655 12,111 1,607 1,115 303 7 
February 40,150 12,406 1,536 1,052 304 Veet ess! Sia 1390 itis 
March... .. 45,174 13,412 1,807 1,203 345 7,995 6.656 747 2.024 1.247 | 
GaP oan 45,880 14.757 2/180 1,392 404 8.870 7,236 825 2.074 1.279 
May cee 51,190 16,318 2,581 1,604 500 9,712 7,751 905 2,187 1,335 
Wier a 49,505 16,424 2,535 1.652 476 9,846 7,960 | 917 2.206 1344 
Waly eee 50,395 16,617 2,523 1,708 459 
frie. 51,205 15,736 2,474 1,680 427 ery 7687 869 4 3e7 
September . . 48,479 15,368 2,478 1,692 433 8,842 7.436 821 2.237 bod 
Otisber. .. 51,971 16,909 2,588 1,794 451 10,064 8.741 869 2,384 | 
November: 50,968 15,491 2,322 1,580 433 8,707 7,461 | 844 2,481 veut 
Decanter 61,585 17,417 2,402 1,466 522 8.722 | 7,392 919 3,054 : "e23 
1976: January... . 47,463 14,464 1,865 1,315 339 
February . . . 45,767 15,025 1,938 1,365 356 e310 | hoes 700 rin aa 
March... .. 52,025 18,010 2.410 1,685 4 11,397 ; a ape one 
Nee ue ; ; '39 9.751 868 2.385 1444 
ne 64,494 18,986 2,804 1,850 472 11.836 9,940 949 2.386 1.471 
Peas A j } 1,926 498 11,577 ‘ 4 ; 
June... .. 65,927 20,008 3,149 2,104 518 12,308 10,482 345 408 t's21 
duis: eye 56,526 19,346 3,073 2,130 488 | . 
j F ; 11,794 
August 55,013 18,505 3,035 2,136 433 10,913 || "D328 oe 2 aat 1690 
September et 53556 17,640 3,021 2118 4465 10,165 || 8824 890 aaa a0 
etober. . . . ; 18,301 2,955 i $ : i 
November . . 56,625 18,163 2,843 900 pt, 10481 eins oot oan oo a 
December . . 69,132 20,343 2,877 1,813 554 10,567 9,099 1 os iss vere 
1977: January... . 49,919 15,969 2,063 1,444 ue ope : . S 816 1,115 48,789 12,617 
February . . . 49,904 16,886 2,244 1,609 351 10,649 Here pa cam on a Hone aoe 
Moreh ea e841 6 pe eas ee 7 10.649 33 oH 820 2,308 1.421 681 33,018 5011 
riitie ete ; 21/390 3.295 2,205 : ; : pool re 37,409 | | ; 
Meee evaro || duast || Sere || are | See] 1842 || tae | tz | aere || ean | 776 | Sean || ur 
Une hee 61,633 22/711 3,728 2/590 563 14,102 || 12,008 1142 erat ered ae i 
Ff ee ti > ‘ 142 2,741 1,728 802 38,922 || 6,981 
Uli: eee s , 340 3,569 | ; 
cna 62.066 22'003 Saat 2,535 539 13,034 11,069 1,095 2,766 1,702 847 39, | 
; 2.713 521 779 6,986 
6 13,334 11.426 1.118 ; 
September . . 59,670 20,434 3,633 2,632 519 11,895 10.074 ‘ orm yoy a yt ee 7,348 
October. . . 62,244 21,749 3,694 2,651 542 13,056 11, att Fue Keo g2g | 30.208 |} 7,202 
November... 63,456 20,965 3,318 2:51 536 12.149 10820 i99 an oe a repent | 7,728 
December . . 76,019 22,297 3,050 1,968 635 11,525 | 9,88 11160 3603 1.913 907 42,491 9,135 
: Y ; f 2,042 1,254 14,803 
1078: danwery sss. 53,244 17,124 2,308 1 ‘ 
February... 53,661 18,130 2'523 1708 oat 19851 || 9.189 — 2431 1,512 71 
; ; 389 11,353 9,899 871 nyo 
March... .. 64,919 23,063 3/268 2/206 511 14.876 12/806 an ioe Les 5,594 
April, ..... 64,034 23,487 3,776 2,498 585 14,732 12.467 1,108 2,825 11774 804 7466 
May... ... 68,204 25,477 4,243 2791 647 15.844 13,435 Vi08 aoe “ye = 7,586 
AT ie tects 69,358 26,125 4,422 3,058 657 16,178 13,759 11268 3087 1.968 827 8,147 
, d ’ 1,982 851 43,233 A 
iy Shiite aeons Pape 4,251 3,006 614 14,736 12,466 1,214 2,979 . ltt 
eas : ance hs ; : ; 1,900 845 42,4 
September. 66 99 22.7 Pir ree aie Sons 12,838 1,268 3 188 2,053 892 44.088 Hem 
peta ‘ 997 4.429 reer ag , ' ‘ ‘ 1,949 892. 43,496 ( 
November . . 71,482 24,723 4,110 2,869 1ahee MH gee ao ate 2,029 906 43, 8425 
‘ ; ; . 4 872 8,425 
December . . 84,541 1 25,799 3,727 2,407 th es ‘toes Hoe —_ 2,269 ! 
5 F ' tl 797 12:81 : . 993 46,759 
2,815 11,009 1,293 4.109 2353 1,298 68,742 10,085 


Footnotes giving source of data and descri 
following these tables. 


ption of series appear in the section immediately 


* Monthly data prior to 1975 are shown on p. 215. 
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ALL TYPES OF RETAIL STORES! 


Estimated sales-.unadjusted for seasonal variation and trading-day differences 


Nondurable goods stores 


General 


YEAR AND merchandise group Food stores Apparel and accessory stores 
MONTH - 
Gasoline Women's Batic ind Drug and a ng 
Department Variety Grocery service Men's clothing, drinking proprie- Liquor (dept 
stores stores Total stations Total? and boys’ spec. Shoe tary stores 4 
stores aething rae stores Places stores sore 
. . cise, 
furriers rein} 
fr 
Millions of dollars 
ee) eg Weer 
TPE Y a doc D « 2363 27,577 22,907 5,979 9,467 2,451 3, 
2 } ‘ , ; 753 ( ; 
1948. Cal 2.556 30,093 25,215 7.077 9.971 2.450 4,086 Varo Her re abe tis 
ee a 2 30,101 25,248 7.590 9,493 2317 3,817 1,498 10,994 4,074 2.598 1,178 
eM ee ee 2.632 31,889 || 26,886 8,240 9,485 2,306 3,722 1,556 
889 | . , } y : i 11,158 4,205 2669 1258 
1951 Wee cen 5 2.859 35,951 30,346 9151 10,209 2461 4,049 1,684 12,207 4,547 2.975 1309 
rr 2.996 38.039 |; 32238 9.976 10,633 2.497 4,233 1,693 12,688 4717 3,165 1,339 
O59. 3.095 39,130 || 33.623 10,536 10,256 2.249 4,089 1,736 13,003 4.790 3,325 1,327 
Lee ; 40,106 34,993 11,443 10,147 2.239 4,009 1,809 13,127 4,940 3415 1,222 
| Seen 3,295 42,010 36,919 12,411 10,791 2.294 4,207 2.009 13,662 5,232 3 
: : 3 , ; J , ; , 546 1,331 
os eee 3,423 44,223 39,180 13,738 11,610 2469 4,541 2,068 14317 5,775 3.944 1,407 
er astss+-<.- 3,523 47,786 42444 15,070 12.277 2.487 4,914 2091 14,787 6,325 4212 | 1477 
re 3.609 50,263 44.547 15,757 12.559 2349 4,994 2.222 14,792 6,600 4,439 1,536 
it ol ene ea irae 51,739 |; 46.132 16,793 13,239 2.544 5,271 2.330 15,618 7,150 AAR Mi tim 
1 960 OE er ere 54,023 || 48,610 17,588 13,631 2644 5,295 | 2,437 16,146 7,538 ASG eee ; 
es eres rere Bes0e 1) oo cei: SEO che SERIE Hh cicahstc hrc Baamaved Vln Peeeear vy 15,549 7,629 Aaa Aare : 
9062---.--eeee fee | II a | ee 17,644 PRES oN Bir am Mas ieee 0 Sear 16,434 7.917 BS¢e >|) dance 
OL Sete ae | ear ae eae ai a] | ene 18,319 16253 ||, see eae es 17,194 8068 5138 eetae 
2. SP) et > a es ee | ro 19,196 fe. Te en Ie ciocee. Bellee Umer sea 18,462 8,476 $410! Ni Sees ae A 
1 
eS) ee 2 peal | eee 20,611 15 705: Ni Meee abe eee | eat 20,201 9,186 5,674 
iets s kn ) 23acr | :. rr (08137 || yee. 21,792 12-299" ||) pao eee ae te lle GaSe 22,098 9,988 6,081 
N967......; 5,308 | 69,371 364,215 322,575 16,342 33,384 36,395 32,939 323,510 340,789 36,574 
7 eee 5,760 74,796 68,991 24,984 17,966 3,763 6.979 3,308 26,082 11,758 7,175 
eee 6,077 80,131 73,894 26,554 19,465 4.214 7,369 3,728 27,847 12,542 7,648 3,240 
| 
a 6,605 88,675 || 81,516 29,181 20,194 4,371 7,748 3,630 31,065 13,839 8,312 3,533 
Rees. 0. 6,638 92,587 85,330 30,912 22,110 4.713 8,687 3,685 32,868 14,384 9,186 3947 
= ae 7,164 | 99,035 91,685 33,389 24.127 5,465 9,173 3977 | 36,180 15,331 9,699 4.337 
gehen ay -3. cc 7:373 111,430 103,508 36,956 27,683 5,940 10,585 4517 40,402 17,016 10,205 4.978 
Wage Soc... 7,746 125,955 117,199 43,048 28,878 5,939 11,222 4,358 44,673 18.444 11,001 5,409 
AIP SS 0 8,025 138,371 129,182 45,573 31,300 6,355 12,359 4,633 44,174 19,872 11,809 5,567 
2 a aa 7,199 147,972 138,172 51,985 33,712 6,535 13,377 5,033 67,211 21,620 12,357 6,126 
Rae eo. 35. 7,095 157,941 || 147,759 56,468 35,565 6,943 13,458 5,650 63,276 23,196 12.967 6,765 
WOVS.c...... 7,353 171,997 160,506 59,270 39,413 8,127 14,751 6,387 69,145 24,787 13,764 7,050 
i 4 
1975: January... . 463 11,102 10,418 3,545 2,061 448 811 302 3,645 1,515 860 321 
a SS eC MR a ee 
March..... ’ F yi “ z " 
peo hoa 582 10,693 9,953 3,754 2.277 454 888 347 4,020 1.545 866 425 
eal 703 12.281 |} 11,471 4,023 2.611 541 1,031 396 4,555 1,679 1,016 404 
ee. 628 | 11.337 || 10,540 4,063 2,420 527 947 362 4,598 1,640 978 378 
} 
Wy «ove 586 | 12,008 11,213 4,408 2,307 460 931 340 4,577 1,618 1,042 411 
Maint 694 12348 || 11,555 4,446 2.671 495 1,070 422 4,773 1,663 1/026 460 
September 615 11.249 || 10,492 4.075 2.564 | 468 1,039 431 4,304 1/592 944 483 
October 647 12.010 |; 11,215 4,142 2,695 | 510 1,123 410 4,532 1.652 1,002 590 
November 729 11.557 || 10,812 3,962 2,823 572 1,124 409 4,324 1.613 1,009 642 
December 1,276 12,360 || 11,508 4.146 4.578 1,010 1.714 550 4,422 2/321 1,368 671 
} 
1976: January 486 | 12,305 11,570 3,971 2,310 478 917 344 4,191 1,626 908 340 
Februa 493 11,030 ,| 10,298 3,778 2,072 390 855 310 4,007 1,605 849 401 
ents. « 586 11.732 || 10,939 4.110 2,405 447 970 376 4,369 1,725 916 538 
April 588 12113 || 11,291 4,190 2,793 621 1,083 472 4,584 1.746 958 485 
Weekes 2. ha 558 12.356 || 11,516 4,283 2,588 499 1,049 384 5,048 1.753 1,008 413 
ies S47: 544 | 12.235 || 11,377 4.441 2,608 631 1,047 385 5,053 1.773 1,033 408 
Jul 540 13,151 ‘| 12,287 4,708 2,598 486 1,051 381 5,297 1,753 1,129 424 
aie 552 12.175 {| 11,339 4,597 2,723 482 1,064 439 5,290 1.776 1/019 511 
een. 5,261 518 12,217 || 11,415 4,349 2,741 476 1,131 453 4,936 1,701 984 506 
Gilder. <. 5,642 561 12.758 |} 11,921 4,489 2,927 535 1,208 446 4.971 1,782 1,045, 626 
ices ws 6,556 615 12,045 || 11,267 4,433 3,038 602 | 1,211 433 4,589 1,795 1,049 814 
cseiie 10,278 1,158 13,855 || 12,952 4,636 4,909 1,088 1.791 610 4.876 2,585 1,459 660 
421 1,731 910 391 
; 1 12,081 11,351 4,331 2,309 489 868 354 4, ; 
es’ ao17 a8 11,667 || 10,938 4,046 2191 421 872 334 41425 1727 927 420 
a 5,225 536 12.821 || 11,989 4,545 2,632 475 1,030 416 4,926 1/867 981 603 
lead 5,661 612 13,200 12,328 4,739 2,926 555 1,064 502 5,187 1,888 1,011 516 
April... =p Bae 13,028 12,181 4816 2,693 522 1,027 425 5,600 1,894 1,041 475 
May -.. vps te 13,302 || 12,431 4,849 2,672 533 988 4i7 5,674 1.876 1,080 464 
ae 
| || 13,050 5,087 2,619 480 977 422 5,804 1,861 1,138 471 
se ERS 670 667 13200 12,364 4,995 2.919 510 1,090 499 5,826 1,908 1072 575 
a Saoe 5,933 523 13,310 12,484 4.719 2,867 503 1,136 515 5,408 1,863 1,033 550 
“eee 6,329 567 13,258 12.373 4,788 3,085 570 1,215 514 5,419 1,912 1,072 721 
een: 7,472 628 13,227 12,375 4,678 3,383 716 1,262 538 5,182 1,908 att 878 
jovi ere ’ Y . 4 “ 
Soma 12,122 1,163 14,948 13,895 4.875 5,269 1,169 1.929 714 5,404 2, i 
4 864 410 4,767 1,864 950 439 
1978: January 4Aa\ a ae og fe pre on a 361 4,670 1/829 932 435 
526 430 12,658 11,859 4,282 2,227 444 846 ; i 
on 6.036 574 14,368 13,430 4771 3,042 568 1,158 551 5,512 2,043 1.049 695 
MCT wc wae , F fi ’ D 9 
4,756 2,924 578 1,101 511 5,653 i Ff 
April... 6,158 948 Vopr np ¢ 591 1,133 512 5,959 2/020 1097 533 
6,594 593 14,342 13,378 5,018 3,024 ; : i 1,097 633 
sal ae 6.692 591 14,735 13,758 5,117 3,016 620 1,114 502 6,152 2,024 i 
879 564 1,104 453 6,320 1,967 1,194 497 
So 6608 812 14,698 13,674 B47 3330 620 1/257 553 6,442 2,058 us oo 
ugust : , " ? ' i 1 1,316 576 6,044 ; ' 
age 6.797 505 14.178 13.182 3129 3406 688 1,321 560 5,910 2,046 1,135 m7 
October... . , ‘ , . i 598 5,679 2,100 1,209 
5,064 3,836 865 1,397 ; 
November . . 8,136 672 14,587 13,578 4 00 6,037 2/946 1/692 117 
Asser aig 13,001 1,201 16,374 15,110 5,183 5,996 eal 2,140 8 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 
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d2 1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


DOMESTIC TRADE--RETAIL TRADE--Con. 


ALL TYPES OF RETAIL STORES! 


Estimated sales—adjusted for seasonal variation and trading-day differences 
ie [| Durable goods stores Nondurable goods stores 
— 
Building materials, hardware, S Furniture, homefurnishings, 
YEAR AND garden supply, and mobile Automotive dealers and equipment stores 
MONTH home dealers ae General 
All retail Me Total merchandise 
stores Total2 Building Matas Auto and Furniture, donee + group 
materials Hardware 2 7% home f home appliance, stores 
Total? and supply stores hoes — supply | Tota furnishing radio, 
stores stores stores TV 
* * | * be 
Millions of dollars 
= TI iy 
TORT RRs cee deewteorel Deceased vo eee ANT Gscyptbeion Till clea webete Hel stoipcetatemtee [area eat NN a-cis tees Maem Ut asaratoser eam nILEA oo ants carn ete Sea ge Sa 
NOAB Ss boo oe bk toes coasters kik paoMMiphetecre, AUT GLetegeieee it devcrakemtoe (ster cleesMiainay Ifrestaceal eee AUT secmcesteiecte fpcouts etacaelle easec ieee ema a ete 
00 ee er Uncen cM is | RO 7  e a Ia Ne A Soal eeeet t RA ee Sond oan Bebe aie Gree Cyl Ilbee ape Ay ue Ee 
OBO secs fic | he ctacteeve Re Se Ue xt aes Pe Ty ha 0 MINS rats he On I oreo RET ae Sapte mean soe ecm em AR cn 
TORT Meee oo Alene eee ice Ane Maem Tl cea Ss Il ccoptenereillt a pied be inte Semamn ite Recital Ses oRORIING bon eterna cea 
{G62 Lee one Coates I sabe ee, Nill mings. AD de hcbete ae ftc clase hee Hi-g site NOSED cxckshes ne Ita oberon atte ots lero DaRs ch aoe ero 
FOSS ASE eee PTE So eteee ll lh acme: TIC <1. oe ream I Paes ll ,.caeraetee SN 5 rate eapcere tills Sate oben ets: aes mm irae tel eee 
FORA Me RR oe Rue resy (lille, Ait HII e eI) SCRE Hl Re gellar eee SEE kor aian SPO eS oo te omen orate ORIN ae ee 
OB Bic: ove a clarilevl| x.ckecarecamee tras. Jil ateranteraterweven ll {Deavarecctetebere, [it -acgacsrateceM] aslatavatewres Pf sarees 10) wee petdat In eplvewitens Une camsaael Wl lees or eal ll mecaeuiem ee 
TOBGE Share co Seeui dl) GYacetaatetaren” Will voratebeleteram en W li aisha tmene Nill dealaa@acd >! tawpeadalter \P ear estes odin owe prepara Mil e.bioe dreweerieni: hk See ipee I Reteas oie eee a oe 
GST POE i che ea A | PEMA INN a GRR l lt atteranenis ol Hl eo oka MNO Wi ccanges sexe. SPDT aoe EN Tae See inee alts Seo tea lel ee ora ei ere cee 
Tey ee Ree oscil AER os a FFE ce Sei Us ie eg SP Ne a res | Mere) Mee Lr eA KER ae Ml os PAB 
ROEOT EN. pire | hs ames, (|| gene AUN Pe a [Tc a kame Ula: ,cantbeterte | coreeteigine ER cists ag amen IM cele arterials ieee ei aia. er de ees 
AST Wie oe cen ee aN Eee ke aad Mee ne | eee oe (De | OT Ra ek en | A AY Oe oe 
HSE Veen ae | co ete || eee INT SA emcee ce Wo 2 ata) (hh Soe IN cea Rel ANE AS eRe Ak fae nn ro 
CTP eet betel tear at erie oem (ameter ama eerie Iie ek a NR IMS || Oe WR A oe RRS | SMR AS Dig bate | ie 
TEER cope Biol Gee ees ta MR EE eo a a ne en tant WR at ba | aa 2 | GRAN GR URE AED) | OR ral, Vat a 
(Eels. 3 chaimtare Ad Maane a Re, OR ee oer ee ea (Re ee IO ae) | Dee 58! Se SRF Mea At | Me oe 2 SS ga - 
Gene aa asec 1 sisisthaleaer MPuas cea nsenft hoe ketes | Saateee TE ws cae teee. It soles mands sce eee cee eae 
AQGG ere: erteall aches eteicn, I ostacreetenan Ill vaeecwecien Ill ateesaencsy Howse eda. Ih aac ation hata CoM ticsccneegaze: ecacc a ceeteeee NM Pape cise si cain 7 : 
1967 sne ce eae | chaser Hc asaeiee pn escuhdne: Eacadmics, BE on. bite) [pernedeonall saeminc in aan 
1OGB Ec ne | sosnwase HE senbeder | sesranens Er Pemcens [E wxa9 aisha Peacrencese i gerammenes MT oe : 
cee RA ee oti en je eC a 8 Me (EN) 5-8 | MM | MARK MRC intel) | ii ho Rie ae ie RR 
107 OVaarpats ery reg ia ei merrell eevee I hemos et oe RP. Naan oe ee IAs eh en oe ae arene Meee | eee 
SOT meee Re | crys ce ll) cee ur Serepmetes, = I cle Seale oe ee a oe ee eee ee ee Se Ce eee wee Pea eo 
URS Soeop to ool en Goce obo nd. ERO sab camel Ree cen FRE SCG steal Ener ea In eee | Cee rg eee eg! Lame e | | eS PEPE weer * IT ion sw cian 
TOPKIB s 5 tinea o:crodl RGN COR RN eet toe am Rist Gem I GRR? isis oem meee aan | eee). Mgt i Came Se) | Ae ae be sci iy... ei eee | Ree 
UEPAI YS GOR aam.os | eyesore Sul hl Meecieg co Scigenl fl Resear econ Metre cls Wee iia Perec || Meera ral Mester ie Ml) CSR A Toys | es a8 5! CE Ra pie | SRR a > > 
| 
S75 AN A ere nse a PaCS los ch aoe |||l| hee AT Sa Mee a SO, eae, RENE ees | OOS ee ee ee Ree Pe 
AO7Ga cept eon tian aoe Be Ori SAM TBI OE | RE Dae coxted | ARSE om | ROCA] NE S| gy Pa Otce 2 etal ieggel ely | OAR 8 | 
HOTT atic a CERN its eee Ream lil aahetebess, i hacker PH vaste tReet Sages | Renee a ee aaa ee cee Ie 
Ci ere = SAE |] Pee hl cae coe |: Rs ao Br: dies see pen See ta COE: Fe, | | Mili 2 
TT | 
1978: January. ... 46,357 14,149 2,175 1,454 8,077 7,311 1,331 624 32,208 | 5,900 
February .. . 47,178 |; 14,711 2,096 1,384 8.705 7,919 1,307 630 | 32,467 | 6,006 
March... . . 46,210 13,501 2,040 1,344 7,589 6,812 1.284 638 32,709 | 6,077 
Aprile 46,618 14,152 2,088 1/385 8,159 7,360 1.293 662 32,466 | 5,926 
May ...... 48,572 14,880 2,233 1,482 8,655 7,821 1310 | 702 33,692 6.434 
June, eee 48,859 15,087 2,228 1,482 8,754 7,909 1,333 710 33,772 6,349 
aly. eee 49,469 15,476 2,232 1,475 422 9,129 8,290 1,338 689 33,993 6,275 
Niue 50,037 15,580 2,268 1,485 423 9,195 8,364 1,329 | 689 34,457 6.399 
September . . 50,330 15,882 2,323 1/524 435 9,349 8.515 | 1.372 | 714 34,448 | 6,425 
(Geri. 50,413 16,102 2,346 1,560 427 9,517 | 8.691 | 1,397 709 34,311 E 
heveribeaee 51,175 16,552 2,428 1,629 434 9,807 8,966 1,423 730 34,623 6.504 
Decanbeeee 51,923 16,787 2,485 1,675 441 9,928 9,063 11432 | 758 35,136 6,582 | 
| 
1976: January... 52,898 17,203 2,573 1,760 448 10,141 9,271 1,447 756 35 | 
February... 62,915 17,634 2,615 1,784 471 10,577 9,696 11451 | 761 36.281 ees? 
March... .. 52,935 17,466 2,642 1/826 456 10,358 9,469 11453 763 35,469 | 6.613 
neh 53,664 17,937 2,678 1,832 456 10,734 9,844 1.480 754 35.727 | 6.648 
Mat ee 53,330 17,704 2,682 1,833 445 10,529 9,656 1,461 758 35,626 6.489 
Titik. 54,395 18,099 2.710 1,836 450 10,804 9,924 1.477 | 759 36,296 6,703 
Shuly ne eee 54,622 18,094 2,735 1,859 449 10,790 9,885 1 
Acintsth nee 54,944 18,212 2,755 1,865 440 10,829 9,904 Vere | Tez se732 aves 
ea rombcrme 54.973 18,015 2,789 11889 441 10,647 9.743 1.505 746 36,958 6,848 
Gntobertn ae 55,558 18,273 2,752 1,844 451 10,901 9,974 11527 | 764 37,285 6911 
Nevaribanee 56,196 18,837 2,900 1,976 468 11.343 10.412 11554 761 37,359 6.937 
December . 57,572 19,581 3,004 2,060 464 11,885 10,910 1571 777 37.991 6.984 
1977: January.... 57,506 19,506 2,911 2,014 470 11,906 1 11 
Fabroarys* ¢ 58,555 19,977 3,054 2.154 474 12.128 Toot Hy yo aos sne7e 7108 
MERE wate 58,961 20,354 3,172 2,223 492 12,323 11,239 1) 1.653 828 38,607 ‘ 
aril ee ae 59,309 20,335 3,176 2.216 498 12,256 11.196 1,06 11648 828 38,974 7231 
May wnteadl | 58,662 20,483 3,215 2,243 500 12,319 11,266 1,05 1,676 831 39,069 7204 
suieert oe ; 171 3,196 2.244 494 | 12,109 11,058 10 1.676 812 39,193 7/281 
ARTY a6 oe Oe 60,441 20,672 3,245 2,272 508 12,495 11,436 1 
August .... 60,689 20,891 3,283 2,301 518 12,604 11.546 1 vant 
September. . 60,981 21,152 3,342 2,340 514 12,768 11,671 1; oe 
October... . 62,020 21,514 3,394 2,369 526 13,022 11,917 41 pee: 
November . . 62,684 21,644 3,345 2,325 527 13,144 12/009 v4 “pe 
December . . 62,546 21,599 3,300 2,262 532 13,091 11,997 1) oe 
1978: January.... 62,220 21,115 3,383 2,279 527 12,813 1 
February . . . 83,040 21,457 3,444 2,301 529 12,888 11791 0 ped 
March... .. 64,100 21,989 3,513 2,390 548 13,312 |; 12,194 V1 pad 
ett ea 65,305 22,954 3,749 2.583 564 13,874 12.744 1 “o 
May... ... 65,861 23,118 3,741 2577 568 13,901 12.777 1, Be 
pierced 66,392 23,467 3,816 2,650 580 14,140 12979 pt 
UUs ot 66,794 23,563 3,877 2,696 
August... . 67,469 23,903 3,926 2,743 808 ics Hep 8,456 
September . . 68,006 24,004 3,924 2,734 625 14,323 13,094 8,492 
Oalaber ok 69,164 24,837 4,039 2,793 649 14/899 13,656 pees 
November . . 69,871 25,000 4,128 2,818 661 14/786 13.530 8,539 
December 70,832 25,457 || 4,156 {| 2.849 682 15,002 13,733 8,627 
: ' 8,872 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following thessrablee * Monthly data prior to 1975 are shown on pp, 216 and 217. 
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DOMESTIC TRADE--RETAIL TRADE--Con. 


ALL TYPES OF RETAIL STORES! 


Estimated sales—adjusted for seasonal variation and trading-day differences 


Nondurable goods stores 


General 


YEAR AND merchandise group Pend stares Apparel and accessory stores 
MONTH 
Gasoline c Drug and Mail-order 
. : Eating an fs 
Variety ™ Grocery ond aioa: Men's ane ici al gidiakl AGRE: (ise © 
stores sh stores isk, Total? and boys’ spec, Shoe places ay Hones ri 
clothing stores, stores stores mdse.) 
furriers 
Millions of dollars 
LS SNA 
Ne ak Breer Axa enntcah Ponenpscks bf 0.5 a decd Poascscuy Pecivenes fl She My sededeece 
apes: Suisensasse Pasen ends. J] > s(ienoe BS ecences D scaentees | saahates 
a are be 
4 elite) sepant deat Rattner bene d | RO Coeo coon Ie cornea | Renee | Reece 
Eh Pentti es | Senwnn savas f nner end |] oceans Piaveceecns [icigtnoses |[ ceoassee d saececv ace 
PI PRRs e sf Senses sn se sek etSas [Pe cesaacee Powecencee | coMareee |p senensae | cuevenrens 
oe SS meeeccenien|aassedied [] vessseene Ptescscnes [evertgere [| seoeeenn | vavecreees 
OO Ae 
Seen sieanaennccn | sesesSenss |] svaccceee Pyseev cece Pictertiane [Pasanstaa ft cparear ees 
te een bene | Ses ne sehr fT ens sawy Pesos sansa | Avinssaee I] Saeko ida yf soy ta tees 
| Petter snes Panennnensns Prasssatee |] svevsenee Pacenesees | ccceseees |] severe | coneseenes 
) 2 > hone fe sched | Reece sae Gn aee tap Leta c oem |i Coase a ma cacttnss 
0 eS) Ser a 
Bee Pee ceeceee Peneseccnee Peesset ene P| ceees eee | ceesmeees | seeeeeees | ponrianciing| Wescnctdoe be 
a s Be a, Me NN pase eae ool aye ® | eeseccee | cee esesees 
Ree ettttees Poeteeeccsee | eceeeecee PL cteeeeee [ieeeeeeeee | etti ees [oie <ceteeN(nacttahteet ere 
ee srereetsens [rescence [[ seyeeetee | ceeesese [ecasteees |] seescete | seeseavees 
7 SO Oe eee 
= ieee troseseesse | ssereseee [] seseseree [eeeeeees Peseeeseee [| ceereees 
7° St one) Deena se etna | , : . : ee se al eee” Pl See eae 
oe eae 12 Tiss Soh hinaes opens lowe meee | eae 
| SS Sagi Reseeeenaed besetaaen (eee Fe era Pe 
ee Oe se ee RRO. Oe ee Reyer ee Wa qtenes aba As «:s:6 
Sad, leas | Betappiaeatel Ue Seiecdn f Seaerers ee ak area WN nears ty eee: ae 
Pe Cie cu ee fersaaes Gosimue’l beeen | Beslan a ets oa 
Deters Pee fe fee neal prema hes a Pe Be ea 
aa iiss apenas eee ite Saree ee mae ey 
oe oe | a cee, meee Ws Sees ee ore 
Tras! | 2. pice. 2c. oa | Copia ale ge Se Mw ttae.. Hie ee, Selly te mmy I 
ep NE oN ee nk! Katcicceengh | Babine Membiaetan tl et? pag | Soin ok CC 
ee ee Ae Se es A ce cae, PE ce || eR ee 
1975: January 646 11,155 10,408 3,755 2,466 502 
February 657 11,178 10,439 3,775 2,509 537 
March. .... 654 11,340 10,590 3,817 2,503 526 
Oo 647 11,094 10,335 3,815 2,467 501 
ets 712 11,505 10,731 3,879 2,627 543 
OD a i a two 678 11,523 10,755 3,929 2,617 541 
| or 638 11,695 10,929 4,040 2,594 537 
August 688 11,713 10,942 4,171 2,694 540 
September 686 11,739 10,963 4,091 2,654 536 
October 662 11,770 10,995 4,057 2,626 524 
November 675 11,778 10,999 4,047 2,660 536 
December 666 11,855 11,065 4,158 2,718 526 
1976: January. ... 672 12,174 11,377 4,184 2,731 529 
February . 664 11,913 11.121 4,188 2,738 519 
March..... 651 11,961 11,162 4,215 2,707 525 
[7 | en 603 12,096 11,291 4,220 2,719 526 
| ee 584 12,122 11,312 4,191 2,713 520 
I seal nts 574 12,219 11,388 4,262 2,804 555 
BIG Sone 6 576 12,249 11,419 4,303 2,838 555 
August 574 12,363 11,535 4,341 2,815 543 
September 566 12,398 11,577 4,371 2,830 542 
October 577 12,529 11,699 4,418 2,850 551 
November . . 571 12,489 11,676 4,505 2,821 545 
December . . 593 12,771 11,970 4,604 2,858 558 
1977: January... . 560 12,554 11,761 4,619 2,835 553 
February 574 12,793 11,980 4,600 2,959 574 
March. .... 593 12,899 12,074 4,646 2,839 556 
April 618 13,021 12,158 4,770 2,860 558 
MY whew «> 587 13,064 12,242 4,706 2,894 564 
DUIS dc view.e 592 13,138 12,308 4,665 2,884 559 
REE canna is 619 13,171 12,335 4,739 2,928 560 
August .... 580 13,214 12,376 4,702 2,948 569 
September. . 568 13,262 12,410 4,699 2,917 570 
October... . 589 13.414 12,536 4.747 3,031 588 
Snccnber.. 582 13,612 12,718 4.751 3,106 637 
nace iBer 4. 590 13,465 12,563 4,800 3,015 588 
Meats: .. 579 13,778 12,881 4,794 2,976 574 
rect dha 592 13,895 13,003 4/860 3,036 607 
“ob eieaes 588 14,011 13,102 4,858 3,092 620 
=a 608 14,071 || 13,169 4,848 3,182 632 
= ened 615 14,182 13,246 4,877 3,216 644 
(eating 616 14,185 13,254 4,883 3,234 648 
BO Mo lataly oe 625 14,414 13,477 4,876 3,265 664 
August .... 618 14,489 13,525 4,922 3,324 692 
September . . 620 14,526 13,548 5,022 3,391 705 
October... 620 14,672 13,674 5,078 3,401 720 
November . . 625 14,894 13,852 5,141 3,469 746 
December . . 623 14,975 13,901 5,137 3,492 IL 747 
pill 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 
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54 1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


DOMESTIC TRADE--RETAIL TRADE--Con. 


ALL TYPES OF RETAIL STORES 
Estimated inventories, book value, end of period—unadjusted for seasonal variation! 
Durable goods stores Nondurable goods stores 
General 
ee Ces merchandise group 
All Building alicia Apparel 
retail materials Automotive One 2 and 
stores nishings, and Total accessory 
and supply dealers equipment Siecertriadt re 
stores stores Total sone 
* * 
Millions of dollars 
J 7 
1947 soba eee 13,564 5,211 1,179 1,620 1,170 Bao WY 4 Bae Bees eee 
O48 te woe 15,388 6,437 1,412 2,126 1,401 BHF RL | || ZBBT We sste de re 
OAS tee rare ake 14,733 6,134 1,434 1,963 1,232 grag Wt Oa) ene Ne ae as 
P95 0seeres 2esCN- 18,566 8,132 1,967 2,570 1,830 eM ee eo eee 
(eotka-cereneeds 19,723 8,918 2113 2,908 1,869 fO506-\\ Y SEPE kee ace en 
(ep une eee 19,695 8,793 2,146 2815 1,825 Chant in bee ory | SES es 
rel oper 20,147 9,074 2,108 3,047 1,817 Eee | ee Ma Od, | Re 
1O6A ae ee ee 19,698 8,625 2,073 2,805 1,714 TELE |, Be Wiese acess 
BOSS gers xosaate 21,495 9,876 2,167 3,763 1,810 JiBTO NY © SRB anes 
S563 hee 22,226 9,969 2.235 3,541 1,894 1IZIGP ET A SAF PE tee 
TORT Roane sie 23,404 10,863 2.279 4,371 1,864 {260 IE we 0) BET Vice ones 
each eiaieane Ce 23,209 10,209 2312 3,871 1,826 Wael ~ Vea oe 
ORG MO AT 24,412 10,721 2.349 4,003 1,931 13,691 S eee 
TOBO ME ters scl 25,936 | 11,621 2,323 4,899 1,941 GEN «LBD i eierensas 
(ale See Sy 25,414 10,759 2,300 4,375 1,761 Mee l 2ter tise 
LOG2 Meenernet, a: 27,071 11,460 2,279 4,883 1,889 WEGTEUE =| SN econ 
cis arene 28,500 12,199 2.321 5,482 2,026 fT | Va ee 
19GAE ER ccs S 30,181 12.918 2,520 5,651 2.165 17,263 | 3,174 
' 
{eGo reat et 33,435 14,811 2,443 7,162 2,323 18,624 3.519 
HOCH ae oe 37,031 16,771 2.545 7,888 2731 20,260 4,097 
Ce ee 334,561 — 343,917 32,657 36,736 32,688 320,644 || 4,846 
AO6Be ere cg 38,113 16,290 2,796 8,253 2,940 21,823 || 5,217 
fOG0 See. ee 41,610 17,877 2,807 9,193 3,171 23,733 | 5,556 
A970 ees ee 42,808 17,482 2,877 8,410 3,330 25,326 | | 6,283 
OTA are, 48,895 21,273 3,547 11,136 3,546 27,622 6,997 
1072S Se 53,791 23,820 4,097 11,665 4,379 29,971 | | 7,639 
5G 75a es 61,835 28,065 4,641 14,270 4,776 33,770 | 8,349 
1974: rene ae 69,644 32,590 4,910 16,770 5,428 37,054 | 8.890 
AQTG A&A 70,273 33,130 5,239 16,478 5,711 37,143 | 9,070 
fO76 ees tart: 77,617 37,607 6,215 18,623 6,115 40,010 | | 10,143 
JOTI ee ns 87,361 42,755 7,179 22,142 6,513 44,606 11,919 
19/0 uee es ae 99,342 || 49,815 8,288 25,530 7,614 49,527 || 13,160 
| | | I 
1975: January... 68,558 32,521 4,959 16,767 5,246 36,037 || 12,109 8,464 
February . . . 68,723 31,903 5,079 15,960 5,169 36,820 | 12,351 || 8,608 
Marchi oe 69,962 32,386 5,167 16,324 5,148 37,576 | 13,006 | | 9,182 
"Aprils ster 70,349 32,773 5,224 16,654 5,150 37,576 || 13,124 | | 9.317 
he Le 70,079 33,012 5,262 16,871 5,173 37,067 12,931 | | 9,250 
incertae 69,797 32,939 5,326 16,644 5,232 36,858 12,823 } 9,113 
i eels S2 69,529 32,399 5,199 16,202 5,264 37,130 |! 12,984 9,233 
‘August <. . 68,764 31,143 5,233 14,873 5,375 37,621 || 13,308 9.529 
September . . 70,924 32,054 5,207 15,481 5,503 38,870 | 13,879 | | 10,011 
October. . . . 74,669 32,970 5,334 15,863 5,724 41,699 | 15,599 | 11,403 
November . . 75,268 | | 33,572 5,334 16,268 5,820 41,696 || 15,424 i 11,417 
December .. 70,273 33,130 5,239 16,478 5,711 37,143 | 12,426 | | 9,070 
1976: January... . 70,320 33,351 5,418 16,648 5,592 36,969 | 12,555 | | 9,147 
Sree 72,366 34,189 5,586 17,231 5,537 38,177 13.186 | | 9.590 
March... .. 74,821 35,434 5,859 17,919 5,692 39,387 13,998 | 10,265 
April... 76,033 36,042 5,972 18,123 5,826 39,991 | 14,506 | | 10,717 
May act ct 75,893 36,081 6,010 18,026 5,842 39,812 14,609 | 10,799 
iene ort 76,383 36,336 5,961 18,025 5,900 40,047 14,447 | | 10.575 
| | “ 
July... ... 75,878 36,001 6,023 17,557 5,923 39,877 | 14,386 | | 
i ; , ; y 10,492 
August .... 75,069 34,426 6,057 15,920 5,899 40,643 14,723 10,762 
September . . 77,612 35,542 6,194 16,559 |° 6,126 42,070 15,311 11,197 
October. .. . 80,348 36,489 6,313 16,863 6,345 43,859 16,222 12/047 
November . . 82,103 37,794 6,358 17,822 6,442 44,309 16,317 12,321 
December . , 77,617 37,607 6,215 18,623 6,115 40,010 | 13,643 10,143 
1977: January... . 77,882 38,108 6,369 18,973 6,114 
" G ' lo 39,774 1 
February. 79/350 38,846 6,883 19,462 8.199 40,504 12.288 10.504 
arch. .... , i 6,949 20.373 6.292 42 260 * 5 
April...... 83,653 40,647 6,990 20,559 6.353 43.006 jogo ; ; os 
ey our yee 40,696 7,070 20,636 6,363 43,064 15,695 11,782 
dune....., 84,500 41,102 7,023 20,777 6.404 43,398 vee ‘Tee 
duly tasters 84,367 40,956 6,969 20,670 6,296 
, A y y 43,411 
ae as Saunt ae 7,006 18,839 6,294 44,736 16.830 2a 
ptember . . , 7,165 18,986 6.484 46, { : 
October... . 90,096 41,385 7,120 19,973 6.548 Fo 17,629 13,128 
November . . 92,545 42,780 7,197 21,199 6,667 49.765 19.385 14'876 
December . . 87,361 42,755 7,179 22.142 6513 44'606 15.673 11019 
1978: January... . 87,670 43,634 7,449 22,662 
’ F : 6,501 
February... elie iene 7,818 23,058 6,602 ‘asa isart Ker 
arc + avai 0 x 8,046 23,738 6,802 47.035 ' ’ 
ke ge 5 Seely 6,839 23,831 7,055 47,842 igor! 13.728 
wae : F . 23,935 7,137 48,141 : : 
June... 95,657 47,012 8,349 23,583 7,180 48.645 oat se 
BONY: © chavs 95,678 46,540 8,306 22,952 
August... . 95,755 44,905 8,240 20,909 7452 50.880 19.490 14.336 
September . . 98.166 45,676 8,295 21.165 7'595 52.400 pens 14,336 
October... . 102,864 47,876 8,306 22,630 7,901 54.988 ’ 15,047 
November . . 105,907 49,563 8,370 23,865 7,870 56.434 pe 16,113 
December . . F 49,815 8,288 25,530 7,614 49,527 en igen 
| c 3 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


hd 
following these tables. * Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 217 and 218. 
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ALLTYPES OF RETAIL STORES 


Estimated inventories, book value, end of period—adjusted for seasonal variation! 


Durable goods stores 


Nondurable goods stores 


YEAR AND eel 
MONTH All retail Building Furniture, merchandise group 
stores Total? materials Automotive f _ Total2 Apparel and 
and supply dealers INO TE, ota Food stores accessory 
stores and be rh Department stores 
stores 
od * * * 
Millions of dollars 
a ae 7 
bane ee eens 14,241 5,346 1,279 1,526 1,238 8,895 2.819 pits, At, 1,683 1,896 
. 16,007 6.572 1,532 1,992 1,483 9,435 2.855 ae 1,780 2126 
Me as cen. 15,470 6.261 1,530 1,881 1,266 9,209 2.867 pee 1,725 2.113 
A ae 19.460 || 8,290 2,098 2,455 1,881 11,170 3,508 ja 2171 2,488 
Soo 21,050 9,628 2,380 3,130 1,951 11,422 3,587 chee 2,181 2491 
RE Su... « 21,031 9,491 2.400 3,033 1,905 11,540 3,736\ | sheet 2.196 2,489 
tee e eens 21,488 9,781 2,340 3,283 1,895 11,707 3,686 SAb ae 2.287 2,620 
teeter eee 20,926 i| 9,270 | 2,281 3,013 1,785 11,656 3,401 ae 2469 2601 
| | 
TE sachs 22,769 10,532 | 2.355 4,012 1,878| 12,237 3,706 ee ee 2,560 2,682 
sk Rs 23,402 | 10,495 || 2,388 3,727 1,957 12,907 3,834 ea 2719 2.912 
eee 24,451 | | 11,283 2.394 4,520 1,922 13,168 3,843 cote ot 2,852 3,024 
Rea 24,113 || 10,526 2406 3,966 1,879 13,587 3.865 pep aen ts 2.943 2,967 
Paice 25,305 | 11,029 2435 4,105 1,983 14,276 4,198 srg 2,984 3,194 
| eee 26,813 11,923 2,408 5,015 1,987 14,890 4,278 3,171 3,323 
ele as > os 26,221 11,062 2.381 4,487 1,802 15,159 4,917 3.132 3.044 
ae 27,941 || 11,798 | 2,359 5,013 1,935 16,143 5,395 3.281 3326 
Sc 29,386 12,572 || 2,403 5,623 2,080 16,814 5,709 3,435 3,288 
are 31,094 13,318 || 2.609 5,784 2,227 17,776 6,276 3,628 3,385 
i | | 
ee vinak ts 34,405 | 15,253 || 2,529 7,316 2.392 19,152 6,827 3,856 3,751 
Bem s Seba + 38,073 | 17,258 || 2,635 8,041 2813 20,815 7,673 4,057 34,009 
ae 335,299 314,151 | 32,742 36,839 32,732 321,148 37,266 34,280 3,748 
weenie eeeee 38,945 16,580 | 2,885 8,404 2,988 22,365 7,875 4,511 3,967 
ch 5 42,517 18,206 || 2,900 9,381 3,216 24,311 8,538 4,908 4,421 
re } 8,679 3,374 25,959 9,438 5,095 4,422 
ae | 11,363 3,585 28,376 10,728 5,601 4,820 
- ane 11,855 4414 30,841 11,743 5,981 5,200 
as 14,356 4,800 34,819 13,137 6,946 5,791 
re nate | 16,737 5,439 38,206 13,647 8,043 6.071 
Pinch | 
| 16,347 5,717 38,388 13,521 8,069 6,029 
_ of noes 18,420 6,115 41,432 14,886 8,709 6,516 
eee a 21,836 6,585 46,240 17,127 9,352 7,654 
2 arr a 25,178 7,699 51,438 19,437 14,336 10,098 8,666 
16,536 5,359 37,840 13,290 9,311 7,913 6,042 
15,391 5,296 38,032 13,144 9,216 7,952 6,093 
15,400 5,216 37,885 13,251 9,341 7,918 6,086 
nee 15,756 5,160 37,728 13,169 9,308 7,875 6,092 
a Te 16,037 5,189 37,519 13,014 9,269 7,865 6,126 
ae 15,943 5,253 37,493 13,009 9,280 7,875 6,042 
16,170 5,323 37,795 13,157 9,450 7,958 6,010 
ab a 16,581 5,407 37,759 13,191 9,519 8,002 5,948 
17,182 5,459 37,954 13,291 9,635 8,104 5,988 
16,751 5,530 39,039 14,050 10,218 8,128 6,096 
16,533 5,585 38,484 13,674 9,917 7,982 6,042 
16,347 5,717 38,388 13,521 9,869 8,069 6,029 
6,130 
16,354 5,700 38,874 13,844 10,107 8,111 : 
16,632 5,673 39,513 14,086 10,301 8,199 6,227 
16,921 5,767 39,730 14,282 10,453 8,180 6,326 
ak 17,194 5,838 40,150 14,532 10,685 8,283 6,361 
ery a 17,184 5,865 40,316 14,694 10,810 8,292 6.374 
ee. 17,365 5,924 40,691 14,638 10,747 8,332 6,507 
ae pe 
17,522 5,995 40,578 14,575 10,739 8,377 ; 
17 660 5,935 40,728 14,572 10,741 8,460 6,529 
18,358 6,071 40,981 14,619 10,756 8,456 6,587 
17,788 6,119 40,992 14,565 10,766 8,557 6,540 
18,112 6,188 40,840 14,444 10,751 8,771 6,471 
18,420 6,115 41,432 14,886 11,061 8,709 6,516 
8,794 6,623 
83 6,232 41,934 15,054 11,180 : 4 
19,822 6,338 42,085 15,323 11,441 8,695 6,635 
, 6,362 42,632 15,356 11,506 8,867 6,776 
aie : aa 6,334 43,260 15,534 11594 9,001 6,899 
ae 19,578 6,376 43,660 15,795 11,794 9,103 6,968 
teens 19.997 6.417 44,013 16,053 12,019 9,127 7,081 
int 44,128 16,200 12,101 9,109 7,086 
sees pr rer) 44,651 16,584 12,397 9,089 7,124 
ee riers 394 45,191 16,679 12,524 9,195 7,235 
oa 6.338 45,331 16,916 12,767 9,185 7,314 
irs 6,435 45,662 17,087 12.947 9,061 7/506 
21,836 6,585 46,240 17,127 12,984 9,352 7,654 
13,136 9,308 7,735 
196 6,647 46,598 17,307 F 
g| mete Si mecd | saul = tees | See | ogee 
22,479 6,878 47,518 } } ee Lk 
ae & 7,034 48,191 18,183 13,739 ; : 
a ae reo 7144 48,823 18,363 13,861 9,649 8,066 
Riis was 22.698 7187 49,322 18,566 14,077 9,780 8, 
a i 9,863 8,384 
7,328 49,941 18,791 14,100 } 
Se 4 re ene a |e | 
Y 7,475 50,819 ; } ; i 
pt 7,663 51,118 19,368 14,348 10,039 8,649 
ona? 7.611 51,716 19,616 14,414 10,112 8,815 
oni78 7,699 51,438 19,437 14,336 10,098 8,666 
A a al i} 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
}ollowing these tables. 


* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 218 and 219. 
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| MULTIUNIT FIRMS WITH 11 OR MORE STORES! 
Estimated sales—unadjusted for seasonal variation and trading-day differences 
Durable goods stores | Nondurable goods stores 
General merchandise group 
YEAR AND 
MONTH Auto 
Total 
Total) an | ae tOmes Te orale ; Miscellaneous 
supply Variety fl 
stores Total stores satis 
Millions of dollars 
TT TT T 
NDAD eee aceite ae ll ometeealil ce touc eel tomtom Ve miesea sie oc NE. m.ctosetaca itll Mosece:eretece cll ceimense a siea-o7 0 cine etisalat cca 
AQABA ey coavk cull Whattecestal camels es [Ihinetnacicies) Medeor ll aves entllteatieneeelll| Recgats.aa-ake lt ae cetimenn esata ov Neer oll cre Semmcete 
1940 eee At call auseeaaslill taetecaalll ecausounte, Ip aoa@ule oecl'll soe comma bvnneeneeell Gesu c sack Sele naetdencaeaite [Cte > I) gi accemirond 
A= ate eae | | |e ee | a ey ere | eee reeee eer mee le nrer | We cr een) Wane, > aay | Mieewer. J. 
TOS aieee trans Seen ie Rca cil ceeaaiteesa lll caeNetccnarerll Ale avorreitss IID. eta epee, PP sec wean tf MCR’ a ucssslan lca arene cee Rees fh Cali oA cet aaa 
AOSD ere ay me icrenire Jil yaetiass li cace cetaeitt Sach cera dlls hazeew end antes ain I) Menu elite ines Ieee aot ean) oes TN | aac ear em 
AOS Mee eens Pe create lll cameos = (IN aciccahas «Aeaeeerta te | Macaros orn aailll-asiecsels alll imacheine baie e || hee ene ey eee Biel. NE peat 
1054 ee oe Go Ml tct cee ill. acmvaes. “ll Pasa fesill Rapmecrase rail la sacatererna ltd aerers tar Mee eee sive. Ie » Surenreg Kea ROMPNN <I) encased 
Tecate he aberaiet |PEnUr aren! | Mo nerrn ||| a caaerar eeeernsr| | Mere en | Are arer ol smear ein LS rc mere Re (Agr eae Me 
1O5G MRM We Ni Salers ailll cateieeorieets I crncdteraetarsll| Sheretessowe Th» acasee atonal flea crarait shen fl nvtcazetecatauer sea teats est aren a Bt SMM, anh ce cl 
195 eNews a Noe ee kartomcsealitcaeaice eae pl eae SAM eM piesnes vl sate tetelen: [Il ieesteerercie | Lasee Repeme- I ven ema eee aahes Eines Same AE ote a 
1058 Ee SIP ce tT komeax. [It Zeaaease | ehokesec Nt comedade [lwvame tre lamest ce Nin sek mam eect an seme WE) ctiee tell 
NOES Pate ye cecal ecm ch cts strates foe eeoctwe |) Atte coment hoses clin as. nao ereee el ements elf Gemaekenmn eRe ak edante sl odorata 
HOBO Wace eral See tecee alt ieue c ieee lll ciemeeie| osastaey cellllh caetetenalete, Adar sexes ieee sated ons.e eeeity dan cata be each Il oor einee ce 
MOGI RCs sR ceoescall| metcaate ||| eegereecll Gebasteds Ill -antgheecifl-misotsea fl ets each a eeeeceecemice all citys TE caaiaree ce 
NOG 2 eae rts Lea ameR nl” wasesiee yi|llh io eoROee Tl Merawate eet netenicemnaplh atboteeie Uematsu. reed RaNGee ceca Eo MRNA vey Canale 
NSCS Mrerrertest tate cal MM ene ll| Cater o athe |i aieaauteloe. | hecreie atte «fll wilee she aod DSS Pe ci ea) a ee I a ely RR. 
ROG4 Seek altace lhe Wh aisthcter use: lth commie cota term pl cavageieyetery.¢] |. wetectihel mail: ities atw/be ta ated Pk Patera! wale Mein are le oie chet wan | ira Satelit oR conic tires i 
LE Ey Boe caer Ben er opel | Weae Secrecal I CRSA Mee rel NOC ene Pal | MER (en 2 anne] Maker ty sneer) WIP, nee || ee ons 
OGG wemmemees Nes craters lt cara mrarcte rll) Etech ite cts atmeerats ail ate mates «Tl! spcecsteeerabe Maliaiurs a estes I) Mee rc enaiee Seroent DOs Seal ee eee eee 
NOG eames bee Meatl lh sara chis lhe tema asecicines,||, ae cacniedtNlshasraeyl Mant dalac tT we Oe SeCGitan th tees Be ame acess 
(OCS Reereneh sek | hasarre teal llveatsm aces Ulllvesterea uel (Monsees; (Il seat cabillitared Sees LUBaaale ty eae eee ae ena eR IE Gene 
TOGO ee meetre siete 4 hearieicee ral [hoop n Gircdl|| stealtaaee WadOaaras || eadkes call heehee co MCakuwtenly GraseieMa daca cal SNE. WR case 
DOLE ope Detar | ME SROR Kh eee trie Cone ceaee | MRee | [Ee ey Aree |. Cee Oe eek ee] Maer. Ai) ey ee 
ROTA a terercetee aierati| Mateo yall “crcietap call ckoresise cael sete case's If saseacclecneted AL antene oxalate lee Sales Pectseeeme oRecrae isa a MEC emacs 
O72 E einagistarisrr'e |S <eaes ||| Skereeteresn ll apiomaar nit astew seins, ]I|l Cceasertenilll Sate owe RSet Scam Soe Eee ch in aN oo eae 
NOVO Sere etait |e PRP om eteees «ill Leena. crll meaaitais If. casa Det cee lame aie beams Seen. | aie Ue oe ee 
UDG che 5 selteeetega FAS occ 2 lace aR NMS er | eae Spe ee ee le een) Meee Genes] Pe we ADS eRe 
Uy ito. chet orm | Buc coscd | eerneetel laa seoeoen AECettices, | ear en. |i Same faa Gere a AML ee Be ee (pene we 
OTC Prepon eres | Re eres all tiscali mee Betas 1) saiererstnety. [||| calegiaart eee eee oN Mee tac HimqcOseeeas emcee Iie. aaa NE Soe Saad 
AST eaten hake mone )) (3) (3) (3) (3) 6) @) ()) )) 
1978) ce teh eset 270,643 20,546 3,146 | 250,097 | 88,404 svi lan aga 91,700 
i 
UY ET Beem  Brce-sce | tataoe Dene | (eee eral Coo cen | SRR | Lea ee i: en Coe 2. oe | ee 
SUTURE Vere LA hateictas cll oraeterap ee ill antics ate oil) Comets a Ill ate ch ciel Wise eet OCMC oe Gack Saeed Coco nl aR TE ecg 
Mice cxatoiealh es semrarer sell a cecbserseteetel| legates eereyota| cis dates o ttl eactticest areal bare siete IU eae nla. cel sy ROCA RES Ri eae Na end 
INCU ota tcs|| Geb oan! | pO ecore he csn ctecy tothe | Men Carea| | eraratien ester a) URRne Sah te] AE <M ear ea 
Homers soil OAR an | merce ara | la cnet eck OC Seal | eee, | weeded Adaya Re oS. a Seated eM SoMa cies Ae 
SMIRG ie creel Peete as vaeaas 8 Beeler Seni ay ceatpesv's eet aun ou; aie Wale e¥ se ees paki 
LURE CAC asd | OEE La | CCP eC | LO Cee Re a Met, Maree aed) beeen, Wee, Ce camera 
August Eagle ol lon eet || Snares, tik hoa a, coh eee Pool a eee te et eae eens 
September APE 3 oo (NA A Acreen | (Soe ret] Eee ane | OR ie | Pare or ICN NaS st) Re tem aa! (ime ey hea! absinthe 
October ail eternal cele reece) | Ma eiaeaetse, | Ustum ecto ill) bevcieleee SiNigtegee-dsei|] Temees ce cae ft) vase otee SARS e iy ar OMe. i aes Gee 
Novembarcs tes ariteaelit!’ ramen Items ei stamens dill horceks cleat ss SL ORR e eee coo ee a eS Rc ae 
Dacombet me wale eremig.| [tse otal eRe Mae a Alay cera bs. ill raat col Ginna ee ell Reeaecpee I” eat ane ac ce oe 
O70 sa Uary ncraret| wom penieeuillll senses <td eee Perches ecrwcilllt -ocecie ca HN werk eone 
abs lary arvol heat Beto Meso mare ai | seacteee al meaceetcta cilih 's arate sal Ra aT dace ak nee eee ae 
March iteaserltectaectsicsall lh sittin Mak ol lllpateantetet Meetetmcix etlill cslateah osxullt seatenmnte ellis aa chee ott Wee celal aioe cunt ake cename Meee aie f 
Bp. oe | eaetr ee teterese WP ageexns Pontes [| seceervedf crraeeve} seascnse | cessesmnmmnensien] anasases [P aepahans 
aa (Ras | baer | Cachetcal as ceteey | MCs | Roceeees Meta enor eeenicteroresn! leeeroreey | Geenege Soa 
MiG Ny iat fll nsaeeusll ater elace cH ccoie, Alcon ncn, Mae ee oe 
WU Sartentataiantlistteteie le abulill cisveraceauarse HAM eisai dacs? armen ats g 
August IVE SP allll ePrna tert SSR circ CeO tesa hee a ol ed aan lice ee eae 
Soptaniben calle aenn Mell! coNemaeedll Pages|! DER shia et AMARC: Ntuk etate Ltn) eee en oP eee ie eta 
DROBO sre a ec eats sll | aka ou eae NS See UIIL Grebe RMI eee oie a on olen 
November occetTi|| citeeeee [fteeenses | eacsees | covsneee IPneeesee | cansgves | tansneevaeencuee 
Decerbenie ss Rucarcalts 2eayaquiltagis Ace EORACE| seen ees Sallam Ge Sk Acc ce EOE Gt cece MAT coe 
O77 RdlarGary ocreielll vaaiteee tit sa cue ets INteweey es 
lo rae eae | aie ed | cer iat | Mes | ACOs eee eee! ee cer g eee” 
Macchia cratic illars speeetal|| .v clsce raid: tied TTL tee eel Sec gees CLL eee aa dec aneaes speanll cls oy Sk aman | Scaccre one | ee 
Aah LEST] ochre Losin san ehaebete Uf van cagy eB awmeias | evhieon el sx chvGedeaewess| seaakina lh) wusnssy 
MAY) itsars ste 319,309 34,528|| 3242! 317,781!| 36,084 inten der Bo eer eee Ee ee ny ieee ste 
i ; ; A 5,123 506 3 
MUNG sisare 19,331 1,545 279 | 17,786 6,110 5,177 489 cir 
Duly iaiee aac 20,007 1,532 258 18,475 6,127 
f ' F R 5,188 487 
August .... 20,255 1,558 260 18,697 6,473 5,529 495 éios 
September . . 20,202 1,541 249 18,661 6,381 5,483 461 7087 
October... | 211037 1,607 267 | 19.430 6,808 5,837 494 rian 
November . . 22,783 1,674 269 21,109 8,092 6.898 553 iar 
December . . 30,601 2,207 274 28,394 13,149 11,165 1,043 Bose 
1978: January... . 17,575 1,162 204 ; 
February 17,496 1194 190 | 16,302 41387 4266 332 ayer 
March... .. 21,520 1,508 249} 20,012 6,526 5.678 456 6,792 
April...... 20,971 1,607 279| 19,364 6,625 5,803 423 7305 
May Tee 22,102 sos 266} 20,359 7115 6,209 457 ram 
rate ae j ; 7 ’ 
a 28 20,623 7,204 6,306 460 7798 
lly... 1s. 21,635 1,724 267 19,111 6,617 
August 22,599 1,782 275 | 20,817 7,241 8310 tt vee 
September. | 22/582 1,733 272| 20,849 7,134 6,246 458 soar 
October....| 22879 1,793 284 21,086 7'326 i 7,907 
November . . 25,296 1 D ’ 6,372 471 7,494 
Desniee I en ne a 23,346 8,820 7,625 548 oe 
on ; ; 6 31,015 14 i 
i desih * aa 133 12,160 | 1,000 8'864 


Footnotes giving source of data and descri 


following these tables. 


ption of series appear in the section immediately 
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| 
| Estimated sales—unadjusted for i H 
| nial variation and treding-day di Sten Estimated sales—adjusted for seasonal variation and trading-day differences 
‘ — 
Apparel and accessory stores 
| YEAR AND 
MONTH Auto 
Drug and Depart- ; a 
Eati stores Total? home ment Variety Grocery petcthesi grog 
ng =e: stores stores clothing, aris 
supply stores Total ; Shoe proprietary 
proprietary stores ieee stores 
— stores, stores 
furriers 
| wid ve 
Millions of dollars 


860 

"lS ia i102 840 5,630 498 6,908 1017 428 227 B44 

5,629 491 7,133 
; aia 1030 $61 5,902 503 7,079 1,035 425 251 g92 
November 1.145 870 5,967 502 7.152 1,089 443 260 919 
December ri 1,440 6,280 555 7.178 11023 418 243 952 
978: 862 6,027 450 7,243 990 399 238 940 
sg Panay ot 825 6,147 464 7,399 1,005 420 233 938 
March... .. 1,122 974 6,165 465 7/506 1035 437 247 961 
Agile, .. 1.130 894 6,240 473 7/591 1,062 441 257 962 
Maye. .-.. 1'203 960 6,388 477 7/582 1,092 453 262 963 
a ee 1198 970 6,461 484 7/638 1,085 446 260 984 
6,433 491 7,713 1,110 455 265 993 
(rhe ee ‘a8 78 6,426 491 7.726 1,126 462 267 1,003 
September 1171 940 6.473 497 7.707 1145 469 269 1,012 
October 1,212 974 6,449 495 7,766 1,140 470 273 1,021 
November . . 1.184 1,038 6,523 503 7/385 1.157 474 276 1,093 
December . . 1211 1,630 6,645 499 8,051 1,156 477 270 1,061 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
p following these tables. 
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ALL TYPES OF RETAIL STORES 
| Accounts receivable, end of period! 
Unadjusted for seasonal variation and holiday differences Adjusted for seasonal variation and holiday differences 
By type of store Bye pe Op sete 
YEAR AND 
MONTH | iyetalle Install- 
Charge ment 
Total Durable Nondurable accounts Pitas Total Durable Nondurable na 
goods goods goods pom 
stores stores stores 
Millions of dollars 
ee ie mh = — = — - ~ l| i ez 
NSt7 hc ceede cece. caesaeel) O~ acewatectl & = odaeetectlly peepee RRS rr aoe esc cn NN oor Re 
rOtabaae reel OW cera rc dsamesrs ll ckceseterdiy  aseeeg lle Fe eet Mee mee cre ae ala os an 
1GAG nce eo cat. @ Se cccccw (I) > Remar ©)” aavapeaeeat I) © Pet iraete pie nem rare seeps tt ter othe aig nm oar ta 
RGEO Oe tc IK! . ancaktatelll ee “eb Orie Ss nce tall Serena Gils eeeen meen eenter ne Ie tankers fo ‘pS yk eC eee Ee arn Ma 
POR eee | easel Bx see We 9° pactnaee ts Nh Qe)” geek lh) Della Deo ts cnlLp—sammemenees eh nIMMme Wages ates ana ne ae 
AGED Mceas ooe ce i0j022 mentees 6,045 Pt eee elas | Rr i TBR Ml ee as 
Sees Soe eee Herat Smee | sees a 6,178 4160ila Orch 2 is een eee — 
habits eee LS JOGSTAND sSececke ail aaseineue 6,365 SREY 9 oe AP haeeSeen tp © hea Pee es iy: 
Tt FSE2| et Mee anc OKT el rece sro 6,845 rh A ae ee ad | PES Tic P 2) ee wae 
41492 lle area ewe I en cirec 6,796 COE: Pog see 8 i eS a ees eee 
CER HE ae Pre Te ere 7,100 eT etree: by Paseo PD © Getbee I ee ee 
12,148 5,934 7,119 C070 ere cles | CnC EPR, ee ey ae 
13,109 6,795 7,009 6,100 12,238 || 6,167 6,071 5,673 
13,401 7,297 7,122 6,279 12,493 || 5,959 6,534 5,833 
13,594 7,691 7,161 6,433 12,696 | 5,769 6.917 5,971 
14,513 8,272 7,449 7,064 13,556 | 6,086 7,470 6,557 
+ 15,599 8.973 7,826 7,773 14,577 | 6,456 8,121 7,203 
1964... 0 ee es 16,929 10,044 8,025 8,904 | 15,798 | 6,696 9,102 8,243 
| | 
HOES oy ca abies 218,193 241.073 28,205 29,988 217,034 || 26.916 210,118 | 29,201 
EE SO en ey iaecies 18,986 11,774 8,164 10,822 | 17,767 | 6,987 10,780 | 10,037 
ROGTe chien 19,806 12,475 8,336 11,470 18,588 7,093 11,495 | 10,652 
(os ree 320,630 313,490 | 38,677 311,953 319,378 36,941 312,437 311,061 
HGBU Mais clea 21,490 14,316 8,648 12,842 20,140 | 6.976 13,164 | 11,860 
TELIA © Gren tee 422,860 415,473 49,001 413,859 421,394 | | 47,214 | 414,180 | 412,791 
(Ry pi Mere, Cree 23,514 15,761 9,385 14,129 | 22,046 || 7,580 14,466 | 13,060 
NOP AS Cons ee 25,068 16,953 10,090 14,978 23,518 |} 7,940 15,578 13,847 
ee ees 27,031 18,518 10,445 16,586 25,368 8.344 17,024 | 15,377 
RU 7aloenreal Slat 28,916 20,338 10,806 18,110 27,035 || 8.434 | 18,601 16,661 
TOTEse Re eer 29,625 20,724 11,428 18,197 27,764 || 8,799 | 18,965 16,736 
1976: cade on nes 32,153 22,638 12.889 19,264 30,323 |! 9.481 | 20,842 | 17,732 
Tey Rees ae ae 34,149 24,060 10,659 23,490 32,018 10,019 21,999 21,528 
HO7Ba er cece as 37,316 | 10,903 26,413 11,599 i 25,717 | 34,843 | 10,823 | 24,020 | 23,512 
a Hs : 4 —— 
1975: January.... 27,666 8,331 19,335 10,326 17,340 27,208 8,574 18,634 
February .. . 26,932 8,163 18,769 10,120 16,812 27,246 | 8.518 18.728 | Hep 
March... . . 26,694 8,114 18,580 10,214 16,480 | 27,129 | 8.418 18,711 | 16,619 
Aprilivcesth: 26,961 8,306 18,655 10,550 16,411 | 27,303 8515 18,788 16,644 
May ...... 27,663 8,652 19,011 11,221 16,442 27,606 8,610 18,996 16,704 
line se tans 27,341 8,781 18,560 11,049 16,292 27,402 || 8,593 18,809 16,616 
Salvia 26,988 8,795 18,193 10,813 16,175 | 27,609 8,719 | 1 
August .... 27,089 8,830 18,259 10,709 16,380 | 27,525 || nese 1803 16731 
- September . . 27,376 8,979 18,397 10,940 16,436 27.612 || 8,726 | 18.886 16,702 
October... . 27,563 9,015 18,548 11,196 16,367 27.617 || 8.767 | 18,850 | 16,601 
November . . 27,726 8,781 18,945 11,069 16,657 27,460 || 8.756 | 18,704 16,518 
December . . 29,625 8,901 20.724 11,428 18,197 | 27,764 || 8,799 18,965 16,736 
1976: J ag 
stile 27,802 3.564 10.238 10,801 wart} 28.173 || 8.008 19.178 | 18738 
March... . « 27,819 8,684 19,135 11.203 16,616 28.439 | i "399 | pi. 
Lala tio eu e88 8,962 19,427 11,874 16,515 28,716 | 3102 18528 10787 
May ee. 28,732 9,187 19,545 12,229 16,503 28.564 9,069 19,495 10767 
ae 729 9,433 19,296 12,128 16,601 | 28,760 || 9,203 19.557 | 16,934 
ay sone 28,321 9,313 19,008 11,882 16,439 
August .... 28,506 9,377 19,129 11,887 16,619 se ose sist ozs 16.900 
September _ 26,989 9,560 19,429 12,127 16,862 29,128 9.255 19.873 1708 
ober... . : 48 19,845 12.347 16,97 : " ; ‘ 
November a 29,963 9,398 20,565 12.406 17 86 3.606 rps 30313 17,388 
ember . . ; ( ’ F 17, 
9,515 22,638 12,889 19,264 30,323 || 9,481 20,842 12/591 17,732 
1977: January... . 30,789 9,037 21,752 12,216 18,57 
February... 30,222 9,052 21,170 12.126 18,008 S84 / oss? a 137 erry 17983 
aida 30,227 9,348 20,879 12.424 17,803 30,88 ; ; r ’ 
¢ , y : 885 9.770 21,115 | 12 
April. .ons. 30,755 9,628 21,127 12,881 17,874 1 i ete bee 
f ; y : 07 
May 31,435 19.968 21.470 13.418 18,017 31°28 0.882 a1 438 east 
pons ; , 20,988 13,254 18,005 31,274 10,001 21.273 | 18,375 
Cily nae 30,922 10,120 20,802 12,824 
August... . 30,181 10,061 20,120 9,720 20.481 sues e872 sare Mee 
September . . 30,484 10,074 20,410 9.910 20.574 30.694 || beds 20,761 20,904 
October. . . 30,986 10,216 20,770 10,116 20,870 31,076 || oot a2 ad 
ROBIE. rt 10,097 21,636 10,200 21,533 31,547 10,102 21/448 a1 402 
ecember . . ‘ 10, " 7 - 
,089 24,060 10,659 23,490 32,018 10,019 21.999 a s28 
1978: January... 32,454 9,445 23,009 ' 
; ; \ 9,9 
February... 31 1692 9,369 22,323 9 823 31869 32020 ones 22182 chy 
arch oc). 1, 9,531 22,119 10.011 21639 275 | ‘ ‘ 21,674 
Aor srt 31,599 981 z 21,782 10,029 21/570 32090 rove 22020 31988 
Penis p } 21,952 10,171 21/744 , ; ’ 21,963 
Wie kes 5 32,212 10,203 22,00 : : noe mpm oo pet 22,130 
2 oe ,009 10,399 21,813 32,362 9,933 22,429 22.265 
uly veces 147 10,275 21,772 10,319 . 
E ‘ i 21 
ree 32'879 10/801 pee 10,513 22°091 satot 22,426 
October 33,680 , 22,378 10,589 22,290 33.262 22,352 
November ie 34,621 ieere ops ie 22,707 33,906 ae 
December . . 37,316 | 10,903 26,413 11,599 ee hes : 23, 
— eS ee |b S & biel : , 11,331 23,512 


Footnotes giving source of data and descri 


* tion of series i i A 
following these tables pP appear in the section immediately 
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LABOR FORCE—PERSONS 16 YEARS OF AGE AND OVER? 


Unadjusted for seasonal variation 


hoe ; Adjusted for seasonal variation? 
U.S. TOTAL tee 
(INCL. Civilian labor force Civillan labor force 
ARMED 
YEAR AND FORCES 
MONTH BUER. . Total, Employed Employed Unemployed 
SEAS)! — 
ari ‘orces 
Total nes Unemployed 
agri- N i 

rat 4 ; onagri Long-term, 

" 4 otal Agriculture Raat ll Total Agriculture piers) Total 15 weeks 

a * re industries and over 

* 
| Thousands 
or i 1 1 

19474... ....... 144,698 60,941 || oa 57,038 7,890 49,148 2,31 | i 

by a es bem 62,080 60,621 58,343 7'629 50.714 2.276 ; i ; : Me A ee ee a ee OB Ce: 

 algiilat tea ee 81,286|| 57,651 7,658 49,993 Re | eae ||) Saat cen). eee occa oes 

BRS 2 55 kWh si a | a | ee Cee Co ie ee ed ee ei ee eee 

t k | .208 | | 918 7,160 51,758 Ste6 |; cane 

es ex wsqg7e | 5.17 || gzar7||soaer || G72) saz | zoe) Sl. it ffi pin iin 203 

et ab oe. i | 138 | wh BH Sr i ame Oe be ate 

eet ae teoirge | sso || e30is|| gi.i7a || 6.260/ Saar | 1834 ae ee ee 210 

tees ee eee 63,026 66,993 ||  63,643|| 60,109 6,205 53,904 3,532 ane aa Cau eae 812 

1965. ........-- 165,931 68,072 | | 65,023/; 62,170 |, 

i a eee 168,903 69,409 / 66.552 / 63,799 need ba try $58 eevee AI‘) eaberezetatone | Wil caratsVerere’ Allb  seiete aon! NP) sacnas 702 

eee 171,984 69,729 ||  66,929|| 64.071 5,947 58,123 2,859 aes ee) eRe aie 860 

W958. 174/882 70,275 || 67,639 | 63,036 || 5,586 57,450 4,602 See a ee a ote 1,452 

en ae I / 921 |) 68,369! 64,630 5,565 59,065 3,740 eee Moe aia ef cc ak 1,040 

GOO... ec e 180,671 | 72,142 i 69,628|| 65 

; 3 ,628 | | 778 5,458 60,318 sibeovil | Rate |) Cee || ae ml. Gee 

, wee eee eees — ae aaeed == 5,200 60,546 OT Me ee lM A eon ORM tics? || ello. 1 332 
Pa seren ees ; \ 614 | ,702 4,944 61,759 3,911 ave ea etna Pca : 

esto * a> at 189,242 | = 74,571 | 71,833 67,762 4,687 63,076 4,070 aie ite es Ste Gl ert 1/088 

Ba oss Se 191,889 | 75,830 | 73,091; 69,305 4,523 64,782 3,786 eas a eh sages peace ‘973 

ae 194,303 77.178 || 74,455|| 71,088 4,361 66,726 3,366 

1966 Be ak wil 196,560 7aB63 || 75,770) 72,895 3,979 68,915 2,875 526 

Piaticc. Sa. ‘ : "347\| 74,372 3,844 70,527 2,957 

SS 200,706 82,272 ||  —78,737|| 75,920 3,817 72,103 2,817 412 

ee 3. bt. 3.d. 202,677 | 84,240 || 80,734, | 77,902 3,606 74,296 2,832 | 375 

ae 204,878 85,903 82,715|| 78,627 3,462 75,165 4,088 

eee 207,053 86,929 84,113 | 79,120 | 3,387 75,732 4,993 | 1 ‘a 

BIE ooo ce ais 208,846 88,991 86,542 81,702 || 3,472 78,230 4,840 1,158 

1973........... 210410 | 91.040 88,714|| 84.409 || 3,452 80,957 4,304 ‘g12 

Re Fak : 240 | 91,011, 85,936 3,492 82,443 5,076 937 
/ 

eee 213,559 94793 | 92,613 | 84,783 3,380 81,403 Ores crak Mn cA atce t | etoced \temeccses 2,483 

BIO nw ks hin 215,142 96,917 94,773;| 87,485 3,297 84,188 eo me eae ie = eI | 2,339 

eri ss tl 28.45, 216,880 99,534 | 97,401 | 90,546 3,244 87,302 6855 sates |i aaeee Tih satel eee oe 1911 

Seats... o) S2. 218,717 | 102,537 | 100,420|! 94,373 | 3,342 91,031 Boaz Agee All See lt eae) Ree ae: 1379 

| i = 4 -. 

1975: January. . 7 212,748 | 93,342 | 91,149 | | 82,969 2,888 80,082 8,180 92,059 84,662 3,372 81,290 7,397 1,536 
February . . - 212,844 93,111 | 90,913|| 82,604 2,890 79,714 8,309 91,695 84,271 3,332 80,939 7/424 1,821 
March... . . 212,939 93,593 | 91,395 | 83,036 2,988 80,048 8,359 92,055 84,185 3,332 80,853 7,870 2,052 
Aide. cs Gb. 213,056 | 93564 || 91,369/| 83,549 3,171 80,377 7,820 92,275 84,169 3,286 80,883 8,106 2/420 
eer ae? 213,187 93,949 | 91,768|| 84,146 3,622 80,524 7,623 92,804 84,406 3,535 80,871 8,398 2,623 
Peak 223 213,393 96,191 94,013|| 85,444 3,869 81,575 8,569 92,426 84,289 3,338 80,951 8,137 2,825 

| 1} 1} 
Epi r+ A: 213559 | 97,046 || 94,859 86,650 4,090 82,560 8,209 92,853 84,820 3,428 81,392 8,033 2,927 
Biipiet 213,741 | 96493 ||  94308|| 86,612 3,886 82,726 7,696 92,985 85,154 3,401 81,753 7,831 2,848 
September 213,900 94,965 | 92,795|| 85,274 3,626 81,647 7/522 93,014 85,173 3,482 81,691 7,841 2/891 
October. 214,055 9.431 ||  93,267/| 86,023 3,524 82,499 7,244 93,036 85,244 3,369 81,875 7,792 2,674 
November 214,200 | 94,943 || — 92,787|| 85,556 3,156 82,400 7,231 92,983 85,316 3,301 82,015 7/667 2,670 
Daecsdbier 214,321 94,888 | 92,731 | 85,536 2,856 82,680 7,195 93,148 85,534 3,235 82,299 7,614 2,819 

} | 

1976: January 214,446 | 94,805 | 92,665 | 84,491 2,853 81,638 8,174 93,640 86,235 3,352 82,883 7,405 2,689 
PebrGary 214,561 94,944 92,798;| 84,764 2,802 81,963 8,033 93,682 86,486 3,264 83,222 7,196 2,491 
March 214,655 | 95,260 93,112 | 85,588 2,897 82,691 7,525 93,874 86,773 3,265 83,508 7,101 2,409 
Apel Be. 214,762 95.618 | 93,474 86,584 3,273 83,311 6,890 94,402 87,191 3,404 83,787 77211 2,185 
May oh wate 214,881 | 95,724 | 93,582 87,278 3,415 83,863 6,304 94,540 87,540 3,335 84,205 7,000 2,093 
a Cae 215,018 | 98,251 96,114 | 88,460 3,780 84,680 7,655 94,505 87,272 3,272 84,000 7,233 2/313 
July... 215,152 99,325 97,185 89,608 3,931 85,677 7,577 95,206 87,813 3,321 84,492 7,393 2,291 
August . 215.311 | 98837 || 96,690 89,367 3,842 85,525 7,322 95,344 87,937 3,344 84,593 7,407 2,364 
September 215.478 | 97,120 || 94,975 87,949 3,396 84,553 7,026 95,142 87,856 3,246 84,610 7/286 2.277 
October. 215,642 97,677 || 95,530 88,697 3,447 85,250 6,833 95,250 87,944 3,284 84,660 7/306 2,273 
November 215,792 97.786 || 95,637 | 88,542 3,081 85,460 7,095 95,763 88,295 3,228 85,067 7,468 2,323 
December 215,924 98082 || 95,517 88,494 2,850 85,645 7,022 95,858 88,486 3,227 85,259 7,372 2/323 

| 

1977: January. ... 216,058 96.837 || 94,704 86,856 2,672 84,184 7,848 95,688 88,566 3,142 85,424 7,122 2,176 
February . 216,183 97,477 | 95,340 87,231 2,709 84,522 8,109 96,225 88,959 3,175 85,784 7,266 2,136 
Marck ¥E. .%- 216,304 97,909 95,771 88,215 2,804 86,411 7,556 96,544 89,397 3,181 86,216 7,147 2,009 
April 216,444 97.958 | 95,826 89,258 3,140 86,118 6,568 96,776 89,843 3,271 86,572 6,933 1,910 
hau. oR 216,579 98,321 96,193 90,042 3,478 86,564 6,151 97,155 90,291 3,396 86,895 6,864 1,905 
Gite: «2 bat 216,726 101,264 99,135 91,682 3,820 87,862 7,453 97,475 90,429 3,288 87,141 7,046 1,890 

216,880 101,449 99,314 92,372 3,790 88,582 6,941 97,344 90,603 3,201 87,402 6,741 1,873 

ee rete Ag oes 99,073 92.315 3,682 88,633 6,757 97,759 90,958 3,213 87,745 6,801 1/822 
Sastemibervs 217,247 99,815 97,684 91,247 3,326 87,921 6,437 97,812 91,177 3,171 88,006 6,635 1/836 
cal aA 217,422 100,585 98,451 92,230 3,408 88,822 6,221 98,136 91/514 3,236 88,278 6,622 1,769 

> Sanaa <g 217,587 100,951 98,819 92,473 3,181 89,292 6,346 98,859 92,221 3,340 88,881 6,638 1,769 
peceniber!.-. 217,740 100,632 98,503 92,623 2,914 89,710 5,880 98,753 92,589 3,297 89,292 6,169 1,668 

5 91,053 2,868 88,185 6,897 99,118 92,813 3,388 89,425 6,305 1,620 

ey: a7 908 ieepe oy924 91,185 2771 88,413 6,739 99,009 92,921 3,268 89,653 6,088 11538 

February pli fot a 98/443 91,964 2913 89,051 6,479 99,281 93,128 3,315 89,813 6,153 1,469 

SAE Foote 218,258 100,984 98,866 93,180 3,151 90,029 5,685 99,819 93,763 3,295 90,468 6,056 1,463 
April. c+ 218,399 101.422 99,309 93,851 3,369 90,483 5,457 100,242 94,116 3,298 90,818 6,126 1,396 
May pom 104°276 102.178 95,852 3,983 91,869 6,326 100,458 94,556 3,415 91,141 5,902 1/328 
3,997 92,204 6,438 | 100,656 94,428 3,382 91,046 6,228 1,330 
alkene igh 318,889 104,168 102,047 96.116 92,261 5,931 100,731 94,802 3,345, 91,457 5,929 1229 
seca 219,078 102,961 100,838 95,041 100,944 94,973 3,375 91,598 1,292 
brag :247 103,677 101,556 || 96,095 101,189 || 96,401 oy arn be 
October 219,24 bec 101658 96,029 101,610 95,728 3,240 92,488 1,201 
November * tr pps oe 401,622 95 906 101,815 96,831 92,456 1,217 
December " " e , rh 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 


* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 219-221, 
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1 
| MAJOR UNEMPLOYMENT RATES—ALL CIVILIAN WORKERS—ADJUSTED FOR SEASONAL VARIATION 
i “ Industry—private wage and 
20 years of age and over Occupation salary workers 
Manufacturing 
ah Black Married 
xes 
YEAR AND 16-19 White and Sead : 
MONTH years other present White- Blue- rian Construc- 
oes Ba Boot sil agricul- Durable 
goods 
eee ia 
Unemployed in each group as percent of civilian labor force in the group 
7 a = == 
AGA 7 ee cant: S107, | Pers rcarechl lbaerstec tae |e le ata | ceoee Mt wel See Sede) Se SRR OTD SS Tico ee OS Porn cette aye 
7 4.2 4.0 
{OSG erent anee 3.8 3.2 3.6 Cir eR Mee ae aaeeee Sl Re S| eM 45 8. 
{GAO Ne ees Week 5.9 5.4 5.3 13:4. |) cic R crete (aes | P bade | aeeeeedt 73 14.0 8.0 8.1 
12.2 6.2 5.7 
150 TROT ee 5.3 47 4 12: | cote ldll® Gg OR oop ARNE cae RE? = eas 6.3 
TOG een 3.3 2.5 4.0 B22 Giesaasy Bel Sneachotes HP exaaeeeel Seta e enn |“ tmewee es 3.9 7.2 3.9 3.1 
24 32 8.5 ae 3.6 67 35 3.0 
se ede 209 28 29 Tape he Oe ae 34 72 31 28 
Woz acoteson 5.5 4.9 5.5 12.6 BON) ROY Ce eee Seemed 67 12.9 7A 73 
4.7 44 
HOGS etme oes 4.4 3.8 4.4 11.0 3.9 8.7 OR save | see 5.1 10.9 
ROSE ee ee 44 3.4 4.2 11.1 3.6 8.3 LB. Sy Saal canes 47 10.0 47 44 
even sateen Gee 4.3 3.6 44 11.6 3.8 7.9 SB) icv cemeel vaseaee 49 10.9 5.1 
Lisl tany eae oot 6.8 6.2 6.1 15.9 6.1 12.6 5.1 3.1 10.2 7.9 15.3 9.3 10.6 
HOBOM re ccemene 55 47 5.2 14.6 48 10.7 3.6 2.6 7.6 6.1 13.4 6.1 62 
{S60; eRe ae 5.5 47 5.1 14.7 5.0 10.2 3.7 27 78 62 13.5 6.2 64 
OBE cos ee 67 57 6.3 16.8 6.0 12.4 4.6 3.3 92 75 15.7 78 85 
TOO Rees 55 4.6 5.4 14.7 4.9 10.9 3.6 28 74 6.1 13.5 5.8 5.7 
Woest ete, 57 45 5.4 17.2 5.0 10.8 3.4 2.9 7.3 6.1 13.3 5.7 55 
AGES ee 5.2 3.9 5.2 16.2 4.6 9.6 28 2.6 6.3 54 11.2 5.0 47 
HOGB tee jean 4.5 3.2 45 14.8 41 8.1 2.4 2.3 5.3 46 10.1 4.0 35 
ieee es en ces 3.8 2.5 38 128 3.4 73 1.9 2.0 4.2 38 8.0 32 28 
{O67 ee ce 3.8 2.3 4.2 12.9 34 74 1.8 22 44 39 7.4 37 34 
Wish, eatpwoe 3.6 2.2 3.8 12.7 3.2 6.7 1.6 2.0 41 3.6 6.9 3.3 3.0 
(QBN se. none 35 21 37 12.2 3.1 6.4 15 2.1 3.9 35 6.0 3.3 3.0 
AO7OUaR tee 4.9 3.5 48 15.2 4.5 8.2 2.6 28 6.2 5.2 9.7 5.6 5.7 
Tov ibaa pee 5.9 44 57 16.9 5.4 9.9 3.2 35 7.4 6.2 10.4 68 7.0 
1g72eeee ee 5.6 4.0 5.4 16.2 5.0 10.0 28 34 6.5 57 10.3 5.6 5.4 
AO Tate, ety 4.9 3.2 48 14.5 4.3 8.9 23 2.9 5.3 48 8.8 43 3.9 
A O7a ae eee ot ct 5.6 3.8 5.5 16.0 5.0 9.9 27 3.3 67 57 10.6 5.7 5.4 
(CVG eee 8.5 67 8.0 19.9 7.8 13.9 5.1 47 11.7 92 18.1 10.9 11.3 
HOTO Cre any al 5.9 7.4 19.0 7.0 13.1 4.2 4.6 9.4 79 15.6 7.9 77 
1977 cane 7.0 5.2 7.0 17.7 6.2 13.1 3.6 43 8.1 7.0 12.7 6.7 62 
TEL P pork ae 6.0 42 6.0 16.3 5.2 11.9 28 35 | 6.9 | 5.9 10.6 | 5.5 49 
+ 
Toyeeanian eee 8.0 6.1 8.0 19.5 7.4 13.1 4.6 44 10.8 8.6 15.6 10.3 10.3 
February .. . 8.1 6.3 7.9 19.4 7.4 13.3 47 44 10.7 87 16.3 10.7 10.7 
March... . . 8.5 6.8 8.3 19.9 7.8 14.0 5.1 4.6 12.1 9.2 17.8 11.3 11.2 
ore es 88 7 85 19.9 8.1 14.2 55 48 12.7 97 19.2 12.0 12.4 
Maye ee 9.0 7.3 8.7 20.4 8.4 14.3 5.8 5.3 13.0 10.0 218 12.3 12.6 
ner eepe 4 8.8 7 8.2 20.9 8.1 14.2 5.6 4.9 12.7 97 20.0 12.1 12.9 
aioe Cow 8.7 7.0 8.0 20.7 8.1 13.5 5.4 48 12.3 9.4 19.6 11.5 12.1 
finite 8.4 6.7 7.9 20.7 77 14.1 5.2 4.6 11.7 9.2 19.6 10.8 11.6 
Gantanberae 8.4 7.0 ifih 19.5 77 14.5 5.3 48 11.7 9.2 18.8 10.6 11.3 
Oeichaniees 8.4 67 79 19.8 Fz 14.0 5.2 48 11.3 9.0 18.0 | 10.2 10.5 
Nevemberoe 8.2 67 7.8 19.0 7.6 13.6 4.9 47 10.9 89 17.4 9.9 10.2 
Decambennn 8.2 6.4 7.8 19.7 7.4 13.5 47 4.8 10.4 8.6 16.7 92 9.4 
1976: January... . 7.9 6.1 7.6 19.5 7.2 13.3 43 46 9.7 8.2 15.4 85 8.6 
February .. . hel 5.8 7.5 19.0 6.9 13.6 4.2 4.6 94 8.0 15.4 8.1 8.1 
March... .. 7.6 5.8 7.3 18.8 6.9 12.8 4.2 4.6 9.3 78 15.7 7.6 79 
April... ... 7.6 5.7 7.4 19.4 6.9 13.0 41 48 9.2 77 15.6 7.7 77 
May ee 7.4 5.7 7.0 18.6 6.8 12.4 41 4.6 9.1 7.6 14.9 77 77 
Jinentyse ee 7.7 6.1 7.2 18.6 6.9 13.5 4.4 45 95 7.9 16.5 78 77 
Joly maeent 7.8 6.0 7.6 18.3 aH 13.0 44 48 95 8.0 17.0 78 7 
August .... 7.8 5.8 7.6 19.6 7 13.4 4.2 49 95 8.1 17.2 7.8 +3 
September . . 77 5.9 7.5 18.6 7.0 12.9 44 45 9.6 8.0 16.2 7.7 72 
October... . 77 5.8 7.5 18.9 7.0 13.2 4.2 45 9.3 7.9 14.7 17 75 
November . . 7.8 6.1 7.5 19.1 71 13.2 4.3 4.6 9.3 8.0 15.3 7.7 7A 
BecensHenies ae 6.0 7.3 19.0 6.9 13.4 4.2 45 9.3 78 14.0 8.0 7.8 
A977 Fedlanuaryoeen 74 57 7 18.8 67 12.7 4.0 45 8.7 7.5 14, 
aint 7.6 5.8 7.3 18.4 6.8 13.1 41 47 8.8 7.6 148 a3 72 
March... 74 5.5 7.3 18.6 6.7 13.0 38 47 8.5 75 13.8 7.0 6.6 
Rani: ee 72 5.3 74 17.9 6.5 12.3 37 45 8.1 7d 12.6 6.8 
Mayes ree a) 6.4 6.8 17.9 6.3 12.9 37 43 8.1 7.3 13.6 6.5 6.0 
shin eee ; i 74 18.9 6.4 13.2 35 43 8.1 7.0 12.8 65 5.8 
TMs eae 6.9 51 6.9 17.6 6.1 13.2 3.4 41 0 
August .... 7.0 5.1 6.9 17.4 6.0 14.2 3.4 41 a br ba oe 
A ia Bl q 9 12.1 6.6 6.0 
s eptember vs 68 48 8.0 7.9 6.0 13.3 33 4.2 7.7 67 10.9 6.7 62 
ober... i ! : ‘ 6.9 13.5 3.6 41 78 i : 
November . . Me 47 6.9 17.1 5.8 13.6 3.3 4.2 75 87 12 83 He 
December . . 5 45 6.5 15.3 5.4 12.5 3.2 3.9 7.0 6.2 10.2 5.7 6 
Agen denvare ee 6.4 4.6 6.3 16.5 5.5 12.9 3.0 7 
February . . . he 45 58 174 5.4 11.8 2.9 36 oe 81 107 88 82 
March. . . k ; 9 17.2 5.3 12.5 3.0 3.4 : 
pecopmrenge': aa ia ae o = fae 30 34 72 6.1 11.0 5.6 5.1 
i : 3 5 6.7 5.9 9.9 5.3 4.6 
vane 6.1 4.3 6.2 16.2 5.3 12.3 2.9 3. ; 
é ; i 7 6 
inane 5.9 41 6.1 16.2 5.0 11.9 28 35 ay 87 OB He 50 
Oui Vinee 6.2 4) 6.5 16.7 
hae es me ae ie 6.3 12.5 27 3.8 6.8 6.0 +0.0 5.5 5.0 
bo 4 5.1 11.6 2.7 3.4 6.7 5.8 98 
September . . : 44 5.9 16.2 6.2 11.5 27 3.5 6.9 5.9 11,4 62 4 
Baker, ok 57 4.0 5.6 16.0 5.0 11.2 2.6 3.2 67 6 4 Hr 4 
November 6.8 a9 5.8 16.2 5.0 17 24 3.3 64 36 108 Bt 46 
ecember . . é Hi | | 5.8 16.4 54 114 26 . * 4 4, 
4 t ‘ 35 6.7 5.8 11.4 
Be 1 5.1 44 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. * Monthly data prior to 1975 are shown on p. 221. 


BUSINESS STATISTICS, 1979 EDITION 61 


LABOR FORCE, EMPLOYMENT, AND EARNINGS--EMPLOYMENT 


EMPLOYEES ON PAYROLLS OF NONAGRICULTURAL ESTABLISHMENTS! 


Not seasonally adjusted Adjusted for seasonal variation” 


All employees Private sector 


Goods-producing 
YEAR AND 
MONTH All Manufacturing 
Private employ- Total Non- 
sector ees, (exclud- manufac- Durable goods industries 
Total (excluding in i Int Construc- 
total 9 turing Total Mining ' 
government govern- indus- tion Total ‘ Stone 
employees) ment) tries Ble Ponies cava 
101 an z 
; and glass 
* * * . products fixtures products 
Thousands 
eras Z : r : 
TT TT | ie 
| 43.857 3,382 tach LUD cae 22,837 18,509 955 2,009 15,545 8,385 873 320 537 
Pee nse shar. | (| 23,634 18,774 994 2,198 15,582 8,326 846 329 549 
re ae ‘ LADY iii SS. ee 23,456 17,565 930 2,194 14.441 7,489 768 301 514 
| | 
= settee ees jo yore — oak Ce) | dae et 23,929 18,506 901 2,364 15,241 8,094 837 346 547 
re 47.819 OT Eee | SS 25,037 19,959 929 2,637 16,393 9,089 870 340 587 
1952... .. 2.2 ag703 || 42185)... \ es 25,553 20,198 898 2,668 16,632 9,349 821 340 564 
M959. s0202 |) 43586 |... Bes cet | 26,007 21,074 866 2,659 17,549 10,110 803 352 581 
ee oe ‘ 42,238 Rec. 4 25,924 19,751 791 2,646 16,314 9,129 738 326 553 
Gia... «sick. 50,641 | Td] ea | ee 26,845 20,513 792 2,839 16,882 9,541 mm” 347 588 
en eae 2 62,369 | Sy ae | Rann aa 27,848 21,104 822 3,039 17,243 9,834 763 358 605 
re 853 | ae ae | a eee 28,065 20,964 828 2,962 17,174 9,856 687 356 595 
> IT ate 51,324 | | 43,483 | ...... | eae 27,538 19,513 751 2,817 15,945 8,830 646 343 562 
a ae 63.268) 45,186 | Mee sce 28,511 20,411 732 3,004 16,675 9,373 693 366 604 
! ' | 
ee 54,189 eee eer 29,040 20,434 712 2,926 16,796 9,459 660 365 604 
BR ccc. re ae | rere || 291078 19,857 672 2,859 16,326 9,070 614 350 582 
re 55,549 || 46660| ...... | ee 2" 29,807 20,451 650 2,948 16,853 9,480 624 367 592 
oc oar, 56,653 | ee | 30,434 20,640 635 3,010 16,995 9,616 631 371 601 
2 ae 58,283 | 48686)... ies 2 31,412 21,005 634 3,097 17,274 9,816 647 386 614 
| a 60765 || soeso) ...... Bap = eng 32,627 21,926 632 | 3,232 18,062 10,405 654 410 628 
BOGE. =. aun. 63901 |} 53116, 1... Hee [kA 33,902 23,158 627 3,317 19,214 11,282 666 440 644 
SS aeeeee 65,803 SESS (oS | ee ae || 34,966 23,308 613 3,248 19,447 11,439 649 434 628 
ite. 2322... 67,897 | icf Nees fon. MB > -oaceun || 36,277 23,737 606 3,350 19,781 11,626 656 450 636 
ee Se. 70,384 | 58,189) ...... | eee | 38,022 24,361 619 3,575 20,167 11,895 678 461 656 
OS ae 70,880 | ae Fang) cee || 38,958 23,578 623 3,588 19,367 11,208 646 440 644 
Ofc. ass. - Te | eT ee | nee i || 39,708 22,936 609 3,704 18,623 10,636 669 444 645 
} 
ee mem |] sensi). 9.2... HM esonkeak 41,190 23,668 628 3,889 19,151 11,049 726 483 678 
Bir... cts 76,790 || 63058| ...... CW gee 42,904 24,893 642 4,097 20,154 11,891 759 507 716 
BME... 2... 78,265 Sines pi wiz... Hise cacase | 441018 24,794 697 4,020 20,077 11,925 712 489 708 
eis fia. « 76,945 || 62,259 Ae, he 43,936 22,600 752 3,525 18,323 10,688 615 417 629 
Gee cc wcce ss 7a2e? tl oBkSt1 1 =<... cae | 45,514 23,352 779 3,576 18,997 11,077 670 444 644 
BAER cw cscs. 82,471 et eee ee | 8 Paes e i] 47,662. | 24,346 813 3,851 19,682 11,597 722 464 669 
eRe on. geeo7 || 71,028; ...... OU ce 50,521 25,585 851 4,229 20,505 12,274 755 494 698 
TT i al T iT tt 5 
1975: January . . 76,066 || 61,534 77,153 | 62,669 || 43,915 | 23,296 736 3,791 18,754 11,092 602 424 653 
February .. . 75,641 60818 | 76,743 62.136 || 43,767 22,777 739 3,643 18,369 10,843 594 408 640 
March... .. 75,686 | 60,798 76,429 || 61.811 || 43,617 22,478 741 3,521 18,194 10,732 590 401 625 
Rinses. - 76.018 || 61,124; 76,333 || 61,677 || 43,555 22,328 739 3,455 18,122 10,639 593 402 624 
ay. -3.. 76,649 || 61,732 76,470 61.782 |} 43,645 22/352 750 3,464 18,137 10,605 606 407 624 
ihensay.. 77,143 || 62,377 76,400 | 61.750 43,650 | 22,291 750 3,448 18,100 10,554 613 407 621 
nly ho. - 76,466 | 62.331 76640 || 61,931 43,857 22,251 753 3,438 18,074 10,494 615 412 618 
‘August 76,993 62980 | 77,034 || 62,304 || 44,067 22,445 758 3,483 18,237 10,575 624 421 625 
Sanaa 77,602 | 63,188 77.216 |} 62,487 || 44,112 22.616 757 3,508 18,375 10,658 628 425 630 
Tie 78,158 | 63302 | 77.479 || 62,718|| 44,257 22,727 764 3,516 18,461 10,671 635 430 630 
November . . 78,312 | 63339 | 77.582 || 62823]; 44,341 22,762 764 3,526 18,482 10,671 635 433 630 
Facer 78,600 | 63,585 77,878 63,083 44,519 22/887 770 3,551 18,564 10,722 639 435 629 
: : 77,252 || 62,387 78,381 | 63,549 44,848 23,116 772 3,629 18,701 10,817 656 437 634 
1976: oo, = LU re rage 38.637 | 63.795 44,996 23,174 769 3,588 18,799 10,890 668 441 633 
March... .. 78,092 62,967 78,877 | 64,023 45,123 23,250 772 3,572 18,900 10,971 661 443 636 
April... ... 78,919 || 63,827 79,139 64,290 45,275 23,364 772 3,582 19,015 11,045 667 448 643 
Wang cise. « 79,414 64,337 | 79,186 64,348 45,343 23,315 772 3,557 19,005 11,087 670 449 644 
ius esas 80,043 65,087 79,244 | 64,412 45,416 23,303 77 3,546 18,996 11,092 674 447 646 
6 647 
79,272 65,003 | 79,436 64,593 45,580 23,347 788 3,553 19,013 11,109 684 44 
no. 79,537 || 65,383 79,584 64,710 45,682 23,360 759 3,561 19,028 11,140 685 441 648 
lemates., 80,244 || 65,679 79,873 64,990 45,854 23,525 790 3,562 19,136 11,193 691 445 649 
Basans.. 80.479 | 65,485 79,825 64,927 45,905 23,398 792 3/571 19,022 11,102 694 444 648 
November . 80839 || 65,684 | 80,129 | 65,191 46,031 | 23,562 794 3,600 19,160 11,222 700 445 652 
December . . 81,016 || 65,868 | 80,324 | 65,380 46,190 23,586 796 3,594 19,190 11,246 703 446 651 
| 447 650 
: 65,667 46,368 23,683 800 3,593 19,272 11,301 700 
AE Jpn a Lipid Sco | ouaae 65,911 46,564 23,807 804 3,666 19,324 11,320 706 449 641 
oe go493 || 65,294 | 81,242 | 66,311 46,855 24,012 816 3,744 19,456 11,423 209 xs poe 
eee oh g14ig || 66,230 | —«-81,615 66,674 47,127 24,179 824 3,807 19,568 11,485 713 456 667 
“lala Teele 3 ‘ ‘ ‘ 47,351 24,290 827 3,834 19,655 11,554 714 459 669 
eee: gaz10 || 67.997 82,339 | e721 || 47,504 | 24,399 840 3,862 19,721 11,603 716 464 674 
WU we esce Me ’ ’ ’ | ’ ,' fy ’ 
4,464 818 3,889 19,761 11,649 716 468 675 
od eee. a2. 845 68,302 57819 67734 47,983 74480 803 3,897 19,785 11,688 723 469 673 
mp, E 4 : : 24,610 837 3,925 19,805 1, 
Setactbetet 83,798 68,825 83,426 | 68,126 48,263 ; se ae a 
| 24,659 841 3,938 19,858 11,749 
Cachecik.. 84,298 68,880 83,662 | 68,337 48,458 ae an 820 
foe] ies || | Shas | ase) re | el) Se] RE) Msl) mel] a) 
December . . a P , 7 A ’ ' ’ 
693 4,013 24,871 11,980 752 487 690 
ried lamuiar yo . me dnl oe pope as 2808 697 3,980 24,909 12,032 749 > ay 
February « . . 4 ; : ; ‘ 25,085 709 4,076 25,085 12,074 752 
March 68,729 85,396 lifes —_ : “ 25,460 12,137 755 494 696 
ch..... 70,435 50,066 25,460 875 4,216 R f 
April. ..... ceathe oes , : 1 1 4,198 25,481 12,173 751 494 697 
Same jae) | 86.746 more || 50/564 26.599 || 892 4'255 | 26,599|| 12,214 754 493 697 
QUE oa bide: , G . iy ; 
| 657 900 4,279 25,657 12,259 753 493 698 
keel 72°20 7231 711409 30,068 26.719 903 4,285 25,719 12,308 74 404 say 
ugust f f : 1 904 4,295 25,801 12,381 
aa Sopa pt 72.088 31/363 26,965 912 4,331 25,965 12,490 755 497 703 
October... . 72,621 87,790 ; 1.363 25,066 - pect cree aes Bes pets oe 
November . . 73,008 “eee os + 26,267 923 4,376 26,267 12,655 769 501 m1 
lacamberar . 73,320 88,567 72,825 51,857 F ' PF 
eee FS 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately * Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 222 and 223, 


following these tables. 
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LABOR FORCE, EMPLOYMENT, AND EARNINGS--EMPLOYMENT--Con. 


EMPLOYEES ON PAYROLLS OF MANUFACTURING ESTABLISHMENTS! 


2 


Adjusted for seasonal variation 
Goods-producing: Durable goods industries Goods-producing: Nondurable goods industries 
YEAR AND 

MONTH Miscel- Printi 
: Food , Apparel rinting 

Primary Fabricated | Machinery, pais Transpor- ana us moe a pose bicsees a and other and 

metal metal except aeruorte tation relates manufac- ota kindred 7 textile pub- 

i a { C . turi tures products . 
industries products electrical equipment equipment products Pi cite §e products | products lishing 
SS 
Thousands 
r T | | 

(O47 ncn ens 1,225 1,050 1,375 1,009 1,274 302 421 7,159 1,799 116 1,299 1,154 465 721 

REG eccraee andoe 1,236 1,042 1,372 966 1,269 296 422 7,256 1,801 114 1,332 1,190 473 740 

AG40" sen aes 1,087 936 1,182 840 1,209 269 385 6,953 1.778 109 | 1,187 1,173 455 740 

ABO eee eRe: 1,194 1,043 1,210 967 1,266 283 400 7,147 1,790 103 1,256 1,202 485 748 

AGE Ieee etert Pe 1,307 1,159 1,457 1,093 1,531 339 406 7,304 1,823 104 1.238 1,207 511 768 

1962 hes eis 1,228 1,173 11517 1,179 1,757 315 394 7,284 1,828 106 1,163 1.216 504 780 

1953: Ree es 1/325 1,286 11554 1/331 2,043 413 421 7,438 1,839 104 1,155 1,248 530 803 

Ce eee eae 1,168 1171 1,418 1,181 1,802 383 391 7,185 1818 103 1,042 1,184 | 531 814 

1955 tc eee 1,267 1,221 1,449 1,227 1,894 382 396 7,341 1,825 103 1,050 1,219) 550 835 

ees ae 1,298 1,240 1,572 1,306 1,891 398 403 7,411 1,842 100 | 1,032 1,223) 568 862 

TORN aan 1,298 1,267 1,586 1,326 1,948 404 387 7,321 1,805 97 981 1.210 571 870 

EEG soon anaae 1,106 1,170 1,362 1,234 1,652 380 373 7.116 1,773 95 919 | 1,172 564 873 

oct Rank emcee 1,133 1,219 1,452 1,377 1,732 408 388 7,303 1,790 95 | 946 | 1,226 587 889 

| 

TORO eee tee 1,185 1,230 1,479 1,442 1,686 419 390 7,337 1,790 94 924 | 1,233 601 911 

AGB coe. aE ps 1,100 1,181 1,419 1,443 1,591 41 378 7,256 1.775 91 893 1.214) 601 917 

A625 Ae Sn 1,121 1,238 1,493 1,531 1,700 424 390 7,373 1.763 90 902 1,264 614 926 

{O6Shae eee 1,127 1,264 1/529 1/515 1,767 423 387 7,380 1.752 89 885 1,283 618 931 

ROGET eet vite: 1,188 1,295 1,610 1,504 1,751 424 398 7,458 1,750 90 892 1,302 626 952 

T O65 uci. iseeee 1,253 1,372 1,735 1,615 1,873 445 420 7,656 1,757 87 926 1,354 639 979 

Ly ee oh 1,296 1,489 1,910 1,856 2,052 495 434 7,930 1.777 84 964 1,402 667 1,017 

S067 eh eer ar 1,267 1,557 1,970 1,907 2,080 519 428 8,007 1,786 86 958 1,398 679 1,048 

HOES Mie aunt ee 1,261 1,610 1,966 1,924 2,155 530 433 8,155 1.782 85 994 | 1.406 691 1,065 

AOGO ath 1,305 1,666 2,033 1,966 2.142 547 441 8,272 1.791 83 1,002 1.409 71 1,094 

1970 Ronee 1,260 1,560 1,984 1,870 1,853 527 426 8,158 1,786 83 975 | 1,364) 706 1,104 

AVA oo Sortamane 1,171 1,480 1,815 1,744 1,761 495 412 7,987 1.766 | 77 955 | 1,343} 682 1,080 

1072 ee re eS 1,173 1,547 1,889 1,813 1,790 516 433 8,102 1,745 75 986 1,383 689 1,094 

hs ea eee 1,259 1,651 2/089 1,970 1,929 557 454 8.262 1.715 78 1,010 | 1.438) 705 1111 

10740 ener 1,289 1,638 2,208 1,968 1,868 592 452 8,152 1.707 77 1.363) 706 1111 

1 O75 MOR ne 1,139 1,458 2,057 1,702 1,715 550 407 7,635 1,658 | 76 868 | 1,243 | 642 1,083 

Ciba 1,155 11511 2,065 1,774 1,799 575 429 7,920 1.689 7 919 1,318 676; 1,099 

Lav 7 oan ee 1,182 1/583 2175 1,878 1,872 615 438 8,086 | v7 71 910 1.316 692 1.141 

O7SR ee an 1,215 1,673 2,326 | 2,006 2,003 653 452 8,231 1.724 71 g9o 1,332 699 1,192 

+ +. —+ — | + + } 

1975: January. . 1,237 1,503 2,162 1,784 1,747 573 413 7,669 1,655 76 842 1,225) 664 1,101 
February 1,204 1,486 2,138 1,724 1,689 564 406 7,540 1,642 | 75 825 | 1,201| 648 1,093 
March... .. 1,180 1,461 2,110 1,710 1,703 554 400 7.477 1.642 | 74 820 | 1,188! 637 1,087 
Rorileeene as 1,152 1,458 2,089 1,686 1,693 549 398 7,489 11644 73 836 | 1,200) 629! 1,083 
May ...... 1,132 1,450 2,059 1,677 1.713 543 398 7/529 1.648 73 | 853 | 1.213) 627, ‘1.079 
Wo cade 1,114 1,443 2,034 1,669 1,716 541 399 7,538 1.649 73 857 1,221 | 627 1,076 

i] 
Guy metas 1,099 1,415 2,009 1,664 1,707 542 405 7,576 1,651 75 864 | 1,238] 632 1,073 
August .... 1,104 1,446 2,010 1,682 1,697 541 405 7,651 1,665 | 76 880 | 1.253! 638 1,078 
September . . 1,119 1,460 2,021 1,692 1,708 544 411 7.713 1,669 77 894 | 1.270) 643) 1,081 
October... . 1,106 1,461 2,026 1,705 1,709 549 413 7,786 1.675 77 910) 1.293) 650 1,081 
November . . 1,107 1,458 2,014 1,708 1,713 551 415 7,810 1.675 | 79 913 | 1,302 | 652, «1,084 
December .. 1,115 1,462 2,010 1,722 1,742 552 418 7'844 1.674 | 77 918 1,317 ad 1,086 

1976: January... 1,119 1,475 2,020 1,732 1,772 555 422 7,891 1,681 | 76 925 | 1,329| 
February... 1,125 1,488 2,028 1,745 1,787 558 422 7,922 1.687 75 929 | 1,332) eco i pos 
March... .. 1.134 1,498 2,037 1,763 1,801 563 426 7,939 1,672 73 | 928 | 1,341 672 1,091 
April... . 11149 1/507 2,047 1.773 1,812 569 428 7,967 1,683 75 | 932 1,341 673 1,093 
May ...... 1,155 1/510 2/060 1,779 1/807 575 431 7,907 1.692 77 928 1.333 677 1,097 
Ucina eer 1,165 11512 2,066 1,775 1,800 576 432 7,888 11689 76 922 1/330 678 1,096 
Uilviceteaes 1,174 1,516 2,070 1,772 1,792 577 430 7,899 1,698 | 80 

’ A ' ’ £ ‘ 919) 1,321 7) 
August .... 1,179 1/520 2,079 1,780 1,808 579 431 7/887 1,699 79 916 | 1311 pa ‘103 
September . . 1,179 1/536 2,100 1,787 1,817 > 583 434 7,948 11694 77 913 | 1,302 679 1,109 
October... . 1,163 1/516 2,073 1,789 1.763 586 431 7,927 11689 77 907, 1.294 4 
November . . 1,160 1,525 2,100 1,797 1,825 590 431 7,944 1.695 78 905 1,296 é 
December . . 1,158 1,530 2.104 1,805 1,830 594 433 7,946 1.691 76 905 1,294 : 

1977: January... 1,160 1,541 2,118 1,812 1,839 599 436 7,971 1,697 
February . . . 1,159 1,541 2,126 1,825 1,828 605 440 8,004 1,704 | 78 Sot 1308 
March... . 1,179 1,556 2,133 1,838 1,849 608 439 8,033 | 1,706 | 72 910 1,307 
April... ... 1,182 1,559 2,141 1,855 1,860 611 440 8,083 1.717 73 915 1,312 
Mavic clea 1,193 1,573 2,160 1,867 1,864 615 440 8,101 1.713 70 916 11316 
nung eee 1,196 1,583 2,164 1,877 1.878 614 438 8.118 1.723 | 71 916 1,322 
duly ae 1,185 1,590 2,185 1,893 1,883 617 437 8,112 1,71 

A j ; . 6 7 
Aliguet 4, <4 1,180 1/597 2,199 1,895 1,892 618 436 8,099 1.712 Hs 310 He 
September ; 1,185 1,596 2,200 1,900 1,884 620 435 8,106 1.715 69 908 1.319 
‘ober... . i } "211 1,911 1,882 622 437 8,109 v7 
Nevermore 1,186 1,620 2,222 1,924 1.879 623 438 8,133 1 708 M4 310 1328 
Deca bares 1,187 1,629 2,239 1,935 1,917 629 445 8,159 1,717 70 908 1,328 

1978: January... . 1,195 1,638 2,247 
February... 1,196 1,650 2.288 1/966 1/949 635 449 8.200 1728 70 208 1390 
March... .. 1,194 1,653 2,273 1.975 1,962 638 451 82 ‘ ‘ 

i } 226 1.734 71 905 
April... ... 1,197 1,662 2,291 1,984 1,963 643 x38 
\ ; i ; 452 8,232 1.731 71 901 
May ccs ces 1,204 1.667 2,297 1,988 1,975 648 1395 
f ; 4 452 8,229 1.723 71 899 1 
June... 6... 1,205 1,664 2,318 2,000 1,978 652 453 8,238 1,724 71 895 11338 
July oo... 1,208 1,668 2,328 
August ... . 1,216 1,671 2,339 018 2.008 860 480 8223 aie oo es Kon 
September . . 1,225 1,687 2,357 2,025 2,027 662 452 8,221 1707 4 oor Hom 
October. . . . 1,236 1,695 2,385 2,039 2,059 666 455 8,232 1,714 71 806 1331 
November « 1,249 1,704 2,398 2,055 2,084 671 456 8,280 1.735 71 B96 11339 
PRetAtR: ce i : 2.419 2,065 2,092 674 452 8,313 1.743 72 897 1/336 
Footnotes giving source of data and description of series appear in the section imaredinaly : / ‘ 


following these tables. 
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LABOR FORCE, EMPLOYMENT, AND EARNINGS--EMPLOYMENT--Con. 


EMPLOYEES ON PAYROLLS OF NONAGRICULTURAL ESTABLISHMENTS! 


Adjusted for seasonal variation? 


Goods-producing >: Service-producing 
Manufacturing establishments: | T n 3 
YEAR AND Nondurable goods industries Wholesale and retail trade Government 
MONTH 
Transpor- if Finance, 
: Rubber tation insurance, 
———— rip arb aaa Leather Total acd aril SEruloas 
aed _ nie and public Wholesale Retail real 
a cool plastics | leather utilities trade estate 
products products penne | 
Thousands 
T — if T | | I ai 
RR ten 649 221 323 412 25,348 4,166 8,955 2,471 6,485 1,728 5,025 5,474 1,892 3,582 
1948. 655 228 312 412 26,092 4,189 9,272 2,605 6,667 1800 5,181 5,650 1863 3,787 
Oe ee 618 1 283 389 26,189 4,001 9,264 2,602 6,662 1/828 5,240 5,856 1,908 3,948 
iti... Ae. 640 218 311 395 26,691 4,034 9,386 2,635 6,751 1,888 5,357 6,026 1,928 4,098 
Diy 707 231 334 380 27,860 4,226 9,742 2,727 7,015 1,956 5,547 6,389 2,302 4,087 
ee ee 730 235 338 384 28,595 4,248| 10,004 2,812 7,192 2,035 5,699 6,609 2,420 4,188 
Beate ee... 768 241 361 389 29,128 4,290] 10,247 2,854 7,393 2111 5,835 6,645 2,305 4,340 
eae ee... 753 238 328 373 29,239 4,084| 10,235 2,867 7/368 2'200 5,969 6,751 2,188 4/563 
asi... Je... 773 237 363 386 30,128 4,141] 10,535 2,926 7,610 2,298 6,240 6,914 2,187 4,727 
a 797 236 369 383 31,266 4.244| 10,858 3,018 7,840 2,389 6,497 7/278 2,209 5,069 
Gh... eee. - 810 232 372 373 31,889 4,241| 10,886 3,028 7,858 2,438 6,708 7,616 2,217 5,399 
See 794 224 344 359 31,811 3,976| 10,750 2,980 7,770 2,481 6.765 7,839 2,191 5,648 
ne 809 216 373 374 32,857 4,011| 11,127 3,082 8,045 2,549 7,087 8,083 2,233 5,850 
Sieh. = ee, 828 212 379 363 33,755 4,004| 11,391 3,143 8,248 2,629 7,378 8,353 2,270 6,083 
ee 828 202 375 358 34,142 3903] 11,337 3,133 8,204 2,688 7,620 8,594 2,279 6,315 
ee Se 848 195 408 361 35,098 3,906] 11,566 3,198 8,368 2,754 7,982 8,890 2,340 6,550 
| Se eet 865 189 418 349 36,013 3,903} 11.778 3,248 8,530 2,830 8,277 9,225 2,358 6,868 
ae 879 184 436 348 37.278 3,951| 12,160 3,337 8,823 2,911 8,660 9,596 2,348 7,248 
ee... ee... 908 183 471 353 38,839 4,036| 12,716 3,466 9,250 2,977 9,036 10,074 2,378 7,696 
Bape tS. 5 3 961 184 511 364 40,743 4,158| 13,245 3,597 9,648 3,058 9,498 10,784 2,564 8,227 
Page. ee... 1,001 183 516 351 42,495 4,268| 13,606 3,689 9,917 3,185 10,045 11,391 2,719 8,672 
et. ee... 1,030 187 561 355 44,160 4,318| 14,099 3,779| 10,320 3,337 10,567 11/839 2,737 9,102 
a CS... 1,060 182 596 343 46,023 4,442| 14,705 3,907| 10,798 3,512 11,169 12,195 2,758 9,437 
Bihis. . v te... 1,049 191 580 320 47,302 4,515| 15,040 3,993] 11,047 3,645 11,548 12,554 2,731 9,823 
| Nee 1,011 194 580 299 48,278 4,476| 15,352 4,001} 11,351 3,772 11,797 12,881 2,696 10,185 
Se 1.009 195 630 296 50,008 4.541| 15,949 4.113] 11,836 3,908 12.276 13,334 2,684 10,649 
att ee. 1,038 193 692 284 51,898 4,656| 16,607 4277| 12,329 4,046 12,857 13,732 2,663 11,068 
i ee 1,060 197 695 271 39,301 4,725| 16,987 4,433| 12,554 4,148 13,441 14,170 2,724 11,446 
 : 1,015 194 608 248 54,345 4,542| 17,060 4,415| 12,645 4,165 13,892 14,686 2,748 11,937 
esto 1,042 198 640 263 56,030 4582| 17,755 4,546| 13,209 4271 14,551 14,871 2,733 12,138 
Bre fh. toe. 1,074 202 714 255 58,077 4.713| 18,516 4,708| 13,808 4,467 15,303 15,127 2,727 12,399 
gs. sew... 1,096 208 754 257 61,109 4,923} 19,542 4,969} 14,573 4,724 16,252 15,672 2,753 12,919 
<= ie 
| | | 4,152 13,651 14,484 2,735 11,749 
; 190 634 247 53,857 4,642| 16,928 4,424| 12,504 : ; i 
‘oa Faas , 1028 188 602 241 53,966 4,595 16,920 4,406 12,514 4,145 13,699 14,607 2.736 11,871 
ebruary . . . — re ned oe 53.951 4562| 16,909 4388 12,521 4,142 13,720 14,618 2.737 11,881 
a oF 11006 190 592 236 54,005 4547| 16,915 4,386] 12,529 4,146 13,741 14,656 2,737 11,919 
sg -.. 1,008 193 594 241 54,118 4,539 16,925 4,388 12,537 4,151 eet : oe ee ean 
ee. Yd 16,994 4,385 12,609 4,149 , , . s 
ee 1,004 194 593 244 54,109 4521 : : 
11,959 
54,389 4,518| 17,067 4,402| 12,665 4,157 13,938 14,709 2,750 i 
— = als {008 196 206 250 54,589 4,522 17,149 4,411 12,738 4,170 ssp sae ihe vee 
ugust . ¥ ; i 3 4,181 14,00 ; - : 
253 54,600 4519| 17,170 4.434| 12,736 ; j 
a oz 198 23 258 54,752 4,518 17,221 4,441 12,780 4,190 ppen races are) pire 
ober . : ; 17,249 4,454 12,795 4,192 , , ' Y 
a 11023 198 629 263 24.991 4/500| 17/332 4,465| 12,867 4,209 14/155 14,795 2:753| 12,042 
December . ’ 4 " 4 Y 
12,083 
4,536| 17,438 4,482| 12,956 4,211 14,248 14,832 2,749 \ 
ee: 1038 200 543 269 56,463 4549| 17,564 4,504| 13,050 4,219 14,299 Mate pee IS Bes 
February . . . ; 56.627 4'559| ‘17,612 4.515| 13,097 4,229 14,373 ( : E 
March... . . Lie ssi = vt d ‘ ; i 13,143 4,242 14,440 14,849 2,737 12,112 
270 55,775 4,566| 17,678 4,538 f i ; i ee 
April... -- 1,040 em — 17.735 4545| 13,190 4,250 14,483 14,838 2,733| 12, 
ls hae 1/036 190) | aee| © seoat || sve] 17.730 4'546| 13,184 4,261 14,542| 14,832 2.723| 12,109 
US « Fs - ’ a ' 
2,724 12,119 
4,590| ‘17,781 4,552} 13,229 4,268 14,607 14,843 ; ; 
ada BB on ld 587 260 26224 4'595| 17,846 4.554| 13,292 4,276 14,633 me ue 1a 
August .... ’ ‘ ; 4,572 13,320 4,301 14,662 / ' " 
258 56,348 4.610| 17,892 ; } aa sata 
mopterniber -.« oats = va 56,427 4,598 17,904 4.577 13,327 4,316 14,711 14,898 2, , 
October. . . . 1,049 198 671 253 E ’ 4 4.584 13,339 4,330 14,768 14,938 2,732 12,206 
053 56,567 4,608| 17,923 ; f : 
oneal Hatt 199 879 263 56,738 4,634| 17,979 4,594| 13,385 4,348 14833 14.944 2:724| 12,200 
ecember .. ’ 
13,463 4,364 14,905 14,927 2,723 12,204 
1977: J 1,058 199 688 255 56,911 4642). 18,978 4e22| 13600 4.376 14,952 14,927 2,724| 12,203 
E Gear. 1,063 ~ er ae bp tea? 18212 4,641 13,571 4,403 15,027 14,931 2,730 12,201 
cs ¥ 256 57, i i p 5 o 4 "041 2,725 12,216 
March f 1,068 198 ties 5| 18,304 4,661 13,643 4,423 15,093 14, , ’ 
: 707 256 57,436 4,675 , ¢ 2,726 12,278 
al ae “ — 712 257 57,676 4,699 18,390 4,676 13,714 4,436 : ue Le oles 12°350 
ol 1076 203 715 254 57,940 4,707| 18,475 4,695} 13,780 4,453 , y : 
pe ee << ‘ 12,419 
8 4,468 15,307 15,140 2,721 ’ 
July elle Sas La oe cps 4728 1634 4738 13'808 4,488 15,395 15,185 2,727 hey 
August... pot os 122 251 58.816 || 4,765) 18,715 4757| 13,958 4,515 15,521 18,300 SOW ates 
September . . 1,079 = see 256 59,003 || 4,753) 18,784 4.770| 14,014 4,536 16,608 16,325 EA ad 
Ortober . ».. 1,080 oe vse 257 59,266 4.768| 18,886 4793; 14,093 4,563 15,683 15,960 RPE let saat 
Rigveniber. ; yes as 136 256 59,507 4.786| 18,997 4,816| 14,181 4,583 ; ; ' 
December . . , 12,729 
"I 1,085 207 739 256 59,711 4,802| 19,074 4.904) 14,240 eee Ae ike sya0| “12,791 
1978: January... . 208 741 257 59,983 4,825 19,141 4,861 e A661 15,964 15,600 2.742 12,858 
February « - - owed 209 744 257 60,311 4,861 Hi Mr aoe 4,669 16,07 15,669 2,749 12,920 
ie era ‘ 19, ’ , . L x 
pate 1,091 208 748 i pigs 4003] 191429 4,938} 14,491 4,689 16,149 ae x72 | 12,968 
abl he 1,096 207 747 a gre 4.936| 19,538 4961| 14,577 4717 16,226 15,730 2 ; 
cop? 1,096 208 752 } ’ , ’ 
Rae Tee oo J — 4n08 19.609 4,971 14,638 4,741 16,295 15,727 oes aoe 
1,097 207 751 255 61, F 19.600 Stes on 16/407 18.732 i | 
duly ooo pel 207 756 258 1612 id ed 3 eee ngs 16,468 15,694 ayes en 
eee f 61, , ' r i y 15,705 , , 
— 1090 208 766 268 ee} ee teat oon hana ted 4225 16.601 18.729 2:759| 12,970 
ann 1503 208 773 266 6210) od pe ereslo sane? 4,845 16,695 15,742 2736| 13,006 
November , 62,300 5,045 , P D , i 
1/105 209 780 255 ; I Ce 
December ‘oe | 


i i . 223 and 224, 
Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately * Monthly data prior to 1975 are shown on pp 


following these tables. 
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LABOR FORCE, EMPLOYMENT, AND EARNINGS--EMPLOYMENT--Con. 


PRODUCTION (OR NONSUPERVISORY) WORKERS ON PRIVATE NONAGRICULTURAL PAYROLLS! 


~ 
Not seasonally adjusted Adjusted for seasonal variation? 
Goods-Producing 
VEARANE Manufacturing 
MONTH 
Private ‘ Private Durable goods industries 
sector, pepe sector, 
total total Total Mining Construction 
Total a Furniture — Primary 
‘* * Sd * products products 
Thousands 
= TT zm | et ae || = | 
1947.2 33,747 12,990 33,747 15,647 871 1,786 12,990 7,028 807 282 471 1,068 
(one? tages 34,489 12,910 34,489 15,770 906 1,954 12,910 6,925 781 230 | 479 1,074 
{G49 5 cee 33,159 11,790 33,159 14,578 839 1,949 11,790 6,122 703 261 | 443 928 
(Cities cee 34,349 12,523 34,349 15,440 816 2,101 12,523 6,705 770 302 | 473 1,031 
HOB IG ouemene 36,225 13,368 36,225 16,551 840 2,343 13,368 7,480 | 797 293 507 1,126 
(ibaa ccnp 36,643 13,359 36,643 16,520 801 | 2,360 13,359 7,550| 746 291 | 480 1,040 
AGES Ceci 37,694 14,055 37,694 17,161 765 2.341 14,055 8,154 | 728 301 | 494 1,124 
MSBAB 8,1, Se aA 36,276 12817 36,276 15,819 686 2,316 12,817 7,194 665 274 464 
ASE ei cr eee 37,500 13,288 37,500 16,445 680 | 2,477 13,288 7,548 | 698 293 496 1,069 
LaGh aa ech ae 38,495 13,436 38,495 16,791 702 2,653 13,436 7/669 | 688 | 301 | 507 1,085 
HOG] cee 38,384 13,189 38,384 16,461 695 2.577 13,189 7/550 | 614 298 493 1,071 
HEY cc bee tasaae 36,608 11,997 36,608 15,028 611 2,420 11.997 6.579| 574 284 458 891 
foGOt ee eee 38,080 12,603 38,080 18,770 590 2,577 12,603} | 7,033 | 621| 306 496 914 
SO Wasco: 38,516 12,586 38,516 15,653 570 2,497 12,586 7,028 | 588 304 
OST Ses, heats 37,989 12,083 37,989 15,041 532 2,426 12,083| 6.618 544 290 
NOCD ees Se 38,979 12,488 38,979 15,500 512 2,500) 12,488) 6,935 | 555 304 
Acces. 39,553 12,555 39,553 15,615 498 2,562 12,555 7,027 | 558 309 
NOGA es 40,560 12,781 40,560 15,915 497 2,637 12,781 7.213) 567 
; ) 
(Saad ania back ae 42,278 13,434 42,278 16,677 494 2,749 13,434| 7,715| 71 
(966.52 eee: 44,249 14,296 44,249 17,601 487 2.818) 14,296! 8.369 378 
{O67 Petree 45,137 14,308 45,137 17/518 469 2,741 14,308) | 8.364 561 358 
O68 set tes 46,473 14/514 46,473 17,797 461 2,822 14/514] 8.457. 571 
HORS =e eee as 48,208 14,767 48,208 18,251 472 3,012 14,767, 8,651 584 
HOTO Re 48,156 14,044 48,156 17,507 473 2,990 14,044) | 
AS7it eee 48,148 13,544 48,148 17,070 455 3,071 is5e4! pony a4 
1972808 Ae. 49,937 14,045 49,937 17,777 475 3,257 14,045) | 8,051 627 
(Eye RS os ae 52,201 14/834 52,201 18,725 486 3,405 141834 | 8.728 | 655 
O74 52,809 14,638 52,809 18,462 530 3,294 14,638 8.662 | 608 
| om 
AS7H4 lates 3 50,991 13,043 50,991 16,422 571 2,808 1 
| i ; ; : 3,043} | 
(07625 ee 52,897 13,638 52,897 17,044 592 2.814 13,638) varal | sre 
1977 eet SNe aS 55,179 14,135 55,179 17,774 618 3,021 14,135) | 8.307 | 616 
ope Se 58,156 a) Soda | 18,726 638 3,364 14,734) | 8,805 647 
= = it 
1975: January.... i" i 
wey: sgame]| asamp) gtgan|| asl] ga] gam) aan) us|) 
March... .. 49,618 12,722 50,568 16,290 4 "911|| onl | pos 
c } ; i j 562 2.817 12.911 7/580 | 
‘Apuleeioes « 49,927 12,692 50.426 16,147 341) vomatt pm 
; ; } ; 561 2.745 12'841) | 7/495 
May ...... 50,492 12,779 | 50,525 16,180 ‘855, y 508 
i E } ! 570 2.755 12/855) | 
funaeeo. 51,109 12,959 50,532 16,147 570 2.746 aaa | pt | sre| 
Jury: 51,046 12,716 50,735 16,124 ‘onl | 
August .... 51,658 13,140 51,051 16,298 B78 2369 12964 — Hu Sail P—4 =e 
September . . 51,867 13,398 51.217 16,451 575 2'783 13,093) | 39) | 330) 346 oo jo 
October. .. . 51,985 13/399 51,422 16,552 579 2785 13/1881 | i 530, 346 501 870 
November . . 52,009 13,353 51,499 16,575 579 2,787 13,209) | eal | 537 349 501 858 
December .. 52,249 13.315 51.728 16,696 585 2,809 13.302| | 7/620 / $30] ss 500 ow 
; 302) f 869 
| 
1976: January... . 51,061 ' 
pares Ep 51,085 13.280 52,373 16,939 682 2833 13524 1208 | 4 
March... .. 51,577 13,402 52.559 16,999 : ; pei —— 
} f i } 586 2,821 13,592 
Anil aueeec 52,350 13,537 52,765 17,089 : Lay 887 
4 f | 7 2,821 13.681 
Mayiaiee tins 52.789 13,588 52,791 17,042 be f ; 7,901 901 
Durteeranrertoke } : Y ' 586 2,800 13,656) 7,929 
53,425 13,779 52.819 17,017 590 2.785 13,642 7.935 oa 
Wilyinee cher 53,306 13,523 52,996 | 
; } ; 17,053 601 2,79: | 
meni] Shona || ao] Stoel) nil) Sra) at, Hg] = 
op | 4 294 17,185 - 604 784) 042) 
October... . 53,719 13,823 53,176 17/032 as ped 13,784) 8,042) 925 
November . . 53,686 13,861 53,378 17,171 605 a papell bt 910 
December . . 54,022 13,761 63,519 17,173 606 ang 13764 aos 203 
1977: January. ... 52,633 13,63. = 
ee. pe 13,693 53,747 17,224 609 2,786 13,829] | 8,080 
es Bes! 13/632 53,073 17,340 613 2,861 13,866) 8,085 ny 
pearia ee ppt 4 Sp ‘ 625 2,932 13,974 8,171) 
i j f 17/673 631 2,993 i 923 
st eh orn, thts 54,902 17,762 632 3,020 14110 e273 — 
aa 56,811 14/320 56,141 17,844 645 3,040 14.159 e312 938 
Dulaney. 55,718 14,0 . a 
August... 56,069 14302 36,488 17/860 608 3058 141203 eae = 
September «. 56,460 141505 55,817 17,966 639 3076 14.282 ae07 ata 
rs OS cites ac 85,070 17,996 639 3,085 14.272 faa a 
ad G ’ > 1 ; ; 
December . . 56,946 14,438 56,450 18,088 508 S42 1aase oane 228 
j : f 8.551 
1978: danuary 65,413 14,310 56,614 18,143 501 3,137 14,5 ra 
February. B5,Atz 14,330 56,802 18,173 503 3.115 14886 seas a8 
Pein een 58,178 14,445 57,159 18,320 617 3,201 14,602 pens 938 
eae oye Ua 87,728 18,639 662 3,333 14.644 e708 = 
SUNG pe di 58,879 14/855 Bo a4 15,860 668 3,322 14.660 8.732 = 
18,734 675 3,376 14,683 8,750 — 
dulyeraeenes 58,731 14,598 = 
pene aie aye te 58,289 : 6,780 683 3,401 14,696 8,778 
September. . 59,376 15,036 58.715 18,895 685 Sam ayes ye 986 
Gee, 5e'B01 Hes pep 1a.a08 685 3,420 14.790 8,873 = 
ei yan eee Be, bes 19,028 690 3,454 14.884 8.961 962 
December . . 60,121 15,093 59,613 | 19.282 ss 3,473 18,005 9,038 pe 
: i t 497 15,087 9,094 
ie zit ’ f 993 


Footnotes giving source of data and description of seri i 

. s i i i 

following these tablet. Ption of series appear in the section immediately * Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 224 and 225 
i ni . 
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PRODUCTION WORKERS ON MANUFACTURING PAYROLLS! 


Adjusted for seasonal variation? 


Goods-producing: Durable goods industries Goods-producing: Nondurable goods industries 


YEAR AND 5 
MONTH 
F ; Electric Instruments Miscellane- Food 4 Apparel Paper 
Fabri M ppi Pp 
coo sans 3 and yee : and ous manu- 7 and i. gencve Textile and other and 
: ; otal 4 manufac- mill A 
products electrical electronic equipment related facturing kindred ears eathicts textile allied 
equipment products industries products products products 
Thousands 
T a x ; - T T 
BORD noe nw nn eo s:e 878 1,087 320 1,037 240 367 5,962 1,395 110 1,220 1,047 407 
1948........... 862 1,074 366 1,026 231 365 5,986 1,374 106 1,248 1,073 408 
Ot eee 760 900 508 974 203 327 5,669 1,341 101 1,103 1,053 390 
TRE 2 eee 862 929 623 1,027 216 344 5,817 1,331 95 1,169 1,080 416 
Mgt tate nic 2 949 1,130 822 1,223 258 346 5,888 1,338 96 1,146 1,081 435 
PE A516 x wicke bA 943 1,164 858 1,365 282 333 5,810 1,331 97 1,073 1,087 422 
1953. .......... 1,037 1,183 733 1,591 310 357 5,901 1,330 96 1,064 1,115 443 
> 3S 929 1,046 688 1,359 276 327 5,623 1,297 95 953 1,053 441 
Se 974 1,069 791 1,433 272 330 5,740 1,292 94 962 1,086 454 
Sera 977 1,159 743 1,380 278 333 5,767 1,302 90 944 1,088 465 
1957.-...... 989 1,143 623 1,409 274 315 5,638 1,263 85 893 1,072 463 
1958........ 893 946 752 1,141 249 300 5,419 1,222 84 833 1,040 454 
(2: ESS 940 1,027 852 1,196 269 313 5,570 1,222 84 857 1,091 472 
SS 944 1,036 906 1,147 272 314 5,559 1,212 83 835 1,098 480 
$967. .......... 897 | 976 1,030 1,040 261 304 5,465 1,191 80 805 1,080 478 
1962....... 946 1,038 878 1,108 269 313 5,553 1,178 79 812 1,123 486 
1963........... 966 1,059 913 1,155 268 310 5,527 1,167 77 793 1,138 486 
1964........... 993 1,120 961 1,157 268 318 5,569 1,157 78 798 1,158 489 
1965.........-- 1,060 1,215 944 1,272 283 336 5,719 1,159 75 827 1,206 498 
1966.........-- 1,160 1,344 844 1,400 316 346 5,926 Bie) ae bd phe Ad 
OS eee 1,206 1,369 951 1,406 325 338 5, 1,187 ; 
1968. .........-+ 1,244 1,343 975 1,465 326 340 6,056 1,192 72 881 1,240 536 
ae 1,245 1,382 956 1,458 336 345 6,116 1,202 70 884 1,238 551 
| 
eres i 1,236 317 329 5,989 1,207 69 855 1,196 543 
1971 1129 1182 008 1 294 318 5, 1,203 63 837 1,177 522 
ae 1,129 1,182 1,006 ,209 ian se 
To eA 1,190 1,245 1,009 1,239 313 340 5,993 1,192 62 867 i 
ree 1.278 1,402 1,110 1,338 348 356 6,107 1,167 65 886 1,250 543 
Ty eae 1,257 1,481 1,289 1,270 370 354 5,976 1,164 64 843 1,175 544 
hee 1,090 1,339 1,286 332 311 5,485 - “a 4 Loe ak $e 
. eee 1,138 1,340 1,285 353 329 5,724 if ; 
sy ie aS 1,198 1,422 1,233 376 334 5,828 1,161 57 792 ae e 
Sf ae 1,270 1,526 1,318 400 = 5,929 1,174 56 783 y 
1,119 63 726 1,048 499 
1975: January... . 1.130 = vies roe arts 309 8388 1,107 62 710 1,025 486 
February . . . ‘ d ’ ’ : 1,013 475 
} 5,331 1,105 61 706 : 
March ...2. 1,093 | 1,388 1,092 1,137 334 oe y . 60 721 1,024 469 
i | 1,368 1,072 1,127 331 301 5,346 1,108 i 
any ees 1082 | 1,339 1,065 1,150 326 301 5,385 1,112 60 738 1,038 487 
oe 1,076 1,319 1,062 1,153 324 302 5,397 1,113 59 7 j 
1 63 749 1,065 470 
ube is x4 a8 ioe — Le sen a ae ion ii 63 765 1,077 475 
center 1063 1,308 1085 1,151 328 317 5,564 1,131 64 78 1,092 479 
October 1,093 1,313 1,099 1,158 333 317 5,630 1,137 64 = eo poe 
eae ta 1,092 1/300 1,102 1,162 334 319 5,649 1,135 65 77 1121 490 
oneebar 1,097 1.296 1,117 1,190 336 321 5,682 1,135 64 ; 
1,141 63 807 1,146 500 
1976: January... - 1,108 1,304 1146 62 811 1147 504 
February . . - 1,120 1,312 1133 61 810 1157 506 
Moreh... <+ 1,129 1,320 1140 63 813 11155 508 
He | 13s ag] gk) Bf] 
_) er a ° , 1145 63 i 
June...... 1,140 1,340 , 
wg] 1948 Ba ies 4 ie fame ep 
my oe wes > 1154 66 ; 
August ... 1,148 1,354 140 na 506 1119 B11 
Saeppblane de <= od 1143 64 789 1112 509 
October... . 1,141 1,343 1.147 65 785 1,113 512 
November . . ea veo 1143 63 787 1112 510 
1,154 1, 
December . . 4 1.149 62 788 ae bi 
: vee 1,163 ph 11156 62 791 Ww 
Ee Fetrunry 1,163 gear 1/160 58 795 1,127 515 
March. .... 1,176 Tek. 1167 59 799 1125 518 
Papell ak 5.28 1,177 1,393 1,163 57 796 1,128 520 
May 1,188 1,411 1169 57 795 1,132 520 
be: 197 1,415 ' 
JORG dos nate 1, a 1e6 56 795 1,130 519 
Pie facts Bice 1,205 1,431 1,166 55 790 1,130 520 
August .... 1,210 1443 1,164 55 789 11133 521 
September 1,215 1,444 1,152 55 791 1,132 520 
ctor. 1,222 1,451 1161 54 792 1,138 519 
November . . 1,230 Aye 1,165 56 791 1,142 523 
1 
December . . 1237 ’ 1.172 66 791 1,144 Sp 
7 ' 791 1,142 524 
1978: January... . 1,246 “ve : 1,175 ve a ae os 
February . . . 1,255 D 1,184 
i 785 1,150 527 
March... .. 1,494 1,179 56 ; au 
April... ... 1,502 1171 57 783 1,148 528 
May. -< ot. 1,504 1.172 56 780 1,146 
1,520 
UNO a antes ce we 1,139 590 
pe 1,165 54 778 1,146 52 
SUNY: foe oily ane ’ j i hers “23 
1,532 56 b{ A 
August ' 1,161 
si 57 781 1.144 518 
September 1,546 1,166 ; 
oe ¥4 1,569 1186 57 782 1,144 524 
Rveabek 1,575 1,196 58 782 1,145 527 
a 1,593 sy 
December . . ' | 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


LABOR FORCE, EMPLOYMENT, AND EARNINGS--EMPLOYMENT--Con. 


PRODUCTION (OR NONSUPERVISORY) WORKERS ON PRIVATE NONAGRICULTURAL PAYROLLS! 


Adjusted for seasonal variation? 


Goods-producing—Manufacturing: Nondurable goods industries Service-producing 
YEAR AND : = 
MONTH T F 
Wholesale and retail trade 
Transpor- 
Printing and Chemicals Petroleum sapere! and Leather and tation — 
ads and allied and coal rs leather Total and : Services 
publishing products products ea products public ar tah Wholesale Retail a ti 
esate utilities trade trade oer 
Thousands 
= TT 
ER soe eace ds 487 488 170 263 74s ee eeaace | eee 8,241 2,248 6,007 1,436 
1948 Memes 494 485 175 253 BOD sce cic oR Deets 8,629 2,361 6,282 1,496 
(Oi Dadenn cow: 488 449 169 226 ET pee pamm |" et S ie 8,595 2,354 6,255 1.517 
1050 sae access 494 461 165 252 BEGIN acs iclcnate: NO oon cae 8,742 2,382 6,375 1,565 
HOBT ester 505 503 173 271 BATS ss tia k ed ieee RACES 9,091 2,456 6,650 1,622 
#962 ican tees 510 506 169 270 SAA Ee, ee) teed 9,333 2,533 6,815 1,683 
(Cee ae 522 523 173 288 BAT Nese sc. cack se Ihw dees 9510 2,554 6,972 1,742 
he eee ena ce 525 503 167 257 Baile cance MWS s tose 9/456 2,536 6,936 1,807 
Cas aaa nee 539 518 163 288 4 
Be aaaae 9,675 2,574 7,117 1,890 | .....000cee 
1958... 560 526 161 291 SHIN cern cccte MMR bcceles 9,933 2,645 7,304 v0 eee : 
1957... 564 520 157 290 FT ee AE RN || Nes eran 9.923 | 2,639 7,300 1,998 
1988... 563 494 147 264 TT aeons «|| Venn teenie 9,736 | 2572 | 7:182 2020 | «.ccsas ect 
ea ee 506 140 290 333 pe rs, 10,087 001 | 7,443 2066.| .... 30.2.0 
589 510 138 293 SPAN ES sonra aee 
592 505 130 288 FIG seis osc MA cae” 10234 Fees eat 100 wns ooh 
oo ee oe 16 34 , i : P08 | sa... osha dg 
aie Samet) eae 10,400 2.726 7/691 2,237 
590 525 120 323 SOB REA cisies ces eek 10,560 2.758 7820 2957 | coo. eee pa 
529 114 336 306 24,645 3,490 10,869 2.823 8,046 2:347 7,939 
621 546 113 366 310 25 
646 574 115 398 318 oe e40 3638 + G20 S023 8987 3 aa 
662 592 115 397 304 27,619 3,718 12,121 3,085 9,037 3534 ones 
667 610 118 435 306 28,677 i i ‘ : e 0727 
' 3,757 12,542 3,153 91389 2.651 9,727 
682 622 112 462 294 29,959 3,863 13,094 3,260 9,834 | 2.797 40,205 
S O70 sce tae 679 604 118 444 273 
30,649 3,91 | 
i 71 Taian | 658 588 124 450 257 31,079 oar iaets ass pp ome? pa 
1972.00... 664 593 125 495 256 32,161 3,943 14,135 3,405 | 10.729 3,02 by 
73 ee eee 670 610 124 547 245 33,476 4,034 14.715 | 3.547 11.1 nat ‘cane 
074i ek ee 660 623 126 545 232 34,347 4,079 14,999 3,670 1 ie 2 1 wags 
Ee eae ace. 624 580 123 465 213 | . 
34,569 3, | 
1978... 625 600 128 493 227 35,853 3018 15,649 748 11908 Soe 13,043 
1978 a ee ER 672 628 18 a pt hip ere 16,316 | 3,878 12,439 3,397 13,683 
ey 592 220 39,430 Il 4,142 17.219 4,094 13,125 3,593 14.476 
1975: January... . 642 593 117 487 
210 
February .. . 634 585 117 458 204 Pipers Soe ‘ape? xen | am nerd on 
Maret mee 4 629 576 121 445 200 34,278 3,924 14,880 | 3e13 | ae aes 22 
tc) go] gg] at] Mt) BL ae) tae] gee] am| as) ae 
June... .. 618 572 122 450 y : ’ can) Mh fo a 
209 34,386 3,873 14,958 3,609 11.349 1 i 
\ ‘ : : 3,159 12,396 
SBE; vo as Yael Ss 617 571 125 452 
214 34,611 
Aug ae ozo 576 126 464 215 34.753 cars 12108 3630 4 S77 12.507 
oo 126 474 218 34,766 i : cat / : 12,597 
October... 520 54 126 481 223 34,870 a370 15179 see / eet Sie 12628 
i et oro al ben 481 226 34,924 3,875 15,200 | 3,665 | 11.535 3.192 be 
486 228 35,032 3,849 15,265 || 3.676 | 11.589 3.205 12.713 
1976: January... << 620 593 129 492 232 36,2 | 
pate as 03 129 492 232 35,262 3,891 15,368 3,692 | 11,676 3,205 12,798 
oes eee 621 601 129 507 233 35,560 3 o07 16.529 | S720 | My ah pee 
hy Sad mo He 50? 233 j : i 11/809 3.218 12/906 
eye a 35,676 3,909 15,591 738) : 
co a] ||] BB] Sel are] el] ge) | |e 
. ; 15,627 3,748 | 11.879 3,232 13,030 
duly vee 624 600 127 460 232 35,943 3,924 . 
oa = 604 127 459 224 36,009 3,929 18.728 || yee a8 ar Le gb 
127 524 222 : ; : phiod | ’ 3,242 13,113 
Baahe es oe it 36,109 3,939 15,772 || 3,768 | 12,004 3 é 
November . . 631 523 218 36,144 3,923 15,777 || 3,767 | y 4 Mee 
December . . 630 a aa 525 217 36,207 3,924 15,792 || 3.772 Lp oo 13,170 
529 217 36,346 | 3,947 15,838 || 3,783 12,055 3209 13.262 
1977: ay j 
77 donuary Pe 631 607 127 537 219 36,523 | 3,954 15,921 | 3,795 | 12,126 | 
aie | fu) |] Bt] Bee RS) | S| is) a) 
rile ikebea 642 617 131 555 Saas cian — 12,226 3,348 : 
ieee ae] tie} i] Bs] ie] |) S| ge] Sato) eee] Sat] 
ny att 132 560 218 37,297 4.008 ‘ 12,358 3,377 13,552 
; 4 1 8 Y 
eee si % is 6,284 | | 3,866 | 12,418 3,388 13,617 
neat bt ib 215 37,450 4,014 16,345 3,883 | 
Sefitember 653 aia is — oi hal H 4,021 16,422 3,901 | 1aeeT 
eeribore ee aa 134 568 220 37,974 ‘034 16.647 Sue wen 
fare nee 2 4,034 16.547 3,929 
D 133 572 221 38.175 . 12,618 
ecember . . 660 620 134 576 221 38,361 does 16,643 3,951 12,692 
F ‘ 16,743 || 3,973 12.770 
1978: January. 661 622 136 578 319 38,471 
February 64 624 137 579 220 38,629 dost een | 4 aoe 
OW Pid 624 137 582 james. |] fom 12.865 
ete bead = i‘ 221 38,839 4,102 16,955 4,028 ; 
weeaar’ oe - 585 222 39,089 4,136 17,044 i ons 
ie bold Le 585 220 39,225 4,134 17,126 son 1aeee 
589 222 39,410 4.154 17.213 4,087 een 
Waly ener 674 630 134 ; at . 
August 675 588 218 39,509 
September 667 vo 195 592 222 39,698 4,093 13,181 
629 136 4,123 
October. , 673 596 222 39,820 ' 13.223 
A 628 135 600 221 a 13t 13,252 
November . . 680 631 aairs 
December . , 685 633 toe ns! ale serge 4180 13.380 
if 136 614 218 40.331 4,180 13,360 
Ht 4,201 13,383 


Footnotes giving source of d 


following these tables, 


lata and description of series appear in the section immediately 
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LABOR FORCE, EMPLOYMENT, AND EARNINGS--WEEKLY HOURS 


AVERAGE WEEKLY GROSS HOURS PER PRODUCTION (OR NONSUPERVISORY) WORKER ON PRIVATE NONAGRICULTURAL PAYROLLS! 


Total? Adjusted for seasonal variation? 
a 
/— Manufacturing industries 
Total manufacturing Durable goods industries 
YEAR AND a Net 
MONTH piper seasonally Mining — 
adjusted ; A Stone, 
tt 8 Average Average ee Furniture clay, 
overtime Total overtime an and and 
seasonal seasonal hour’ Roun’ wood Asctive fs 
variation variation on products nes products 
* * | * 
i Hours 
| | TT Zz . TI T a Be sisi set 
oe |) ee 40.3 40.8 38.2 PO en Osan tee || Bons 4c 40:6: eee coed 40.3 41.5 41.0 
ere ed es 40.0 39.4 38.1 ADO) acca, Bao IY cca cies 40,47 lees 40.0 41.0 40.7 
eas ig SG 39.4 36.3 37.7 SOU Mises cee clk eGkememonas 30/4. ig ANS. shes 39.2 40.0 39.7 
0 a 30.8 | 37.9 37.4 | BO rc 8 Ce Meets « At Ale coos 39.5 41.8 4 
oT ESS al (eee: 39.9 38.4 38.1 | POC yal ee oe eS a ee Sa ANS MMe sou oo 39.3 41.1 414 
7 Set Mee 39.9 38.6 38,9 AO TAY, Ghee Soe tee Sebi. c, A148 lee cece 39.7 41.4 41.1 
oS ia iors 39.6 38.8 37.9 | ADE Geeks sc Ree all PEER, rah Eee 39.2 40.9 40.8 
oo Ee ena 39.1 | 38.6 37.2 | GRES! Be eneth « [Mentone 40! aes 39.1 40.0 40.5 
ROG Tere 39.6 | 40.7 37.1 | BOF) 6S coe. Mukameers'ss BUS Syinscceseaie 39.5 41.4 41.4 
OSS eT eee 39.3 | 40.8 375 | aGa4) eked cee 2.8 41.0 3.0 38.8 40.7 41.1 
StS, . 5. sec 38.8 40.1 37.0 ay eee 2.3 40.3 2.4 38.3 39.9 40.4 
os SS ees 38.5 38.9 36.8 S000! peek ae 2.0 39.5 1.9 38.6 39.3 40.0 
3 Tee el eee 39.0 40.5 37.0 OS® ets, le 2.7 40.7 27 39.7 40.7 M2 
oo a eee 38.6 | 40.4 36.7 SOB ented. et 2.5 40.1 2.4 39,0 40.0 40.6 
OE aan 7) eee | 38.6 | | 40.5 36.9 S687 bk a aceam « 2.4 40.3 24 39.5 40.0 40.7 
eee) ereeee 387 || 41.0 37.0 TS Re aie 2.8 40.9 28 39.8 40.7 41.0 
Ty = he) eee 38.8 H 41.6 37.3 | AOI peas CBee 28 411 3.0 40.1 40.9 41.4 
Se eS ees 38.7 | 41.9 37.2 407 | oof... 31 415 33 4 ; 
| 
oo a eer 38.8 | 42.3 37.4 Nd eee ae 3.6 42.0 3.9 40.9 415 42.0 
> ae ee 38.6 42.7 37.6 Aid|) oe. fda 3.9 42.2 43 40.8 415 42.0 
OS Ee Sr ene 38.0 42.6 37.7 | BOGE) ocd Reh 3.4 41.2 35 40.2 40.4 416 
oe, Ta Pe] eee 37.8 42.6 37.3 MOF) Gh hue eee. 3.6 41.4 3.8 40.6 40.6 418 
OS) (ear ol Me 37.7 | 43.0 37.9 ADIGE wcactse ie 3 3.6 41.3 3.8 40.2 40.4 41.9 
| 37.1 | 42.7 37.3 0 3.0 40.3 3.0 39.5 39.2 41.2 
tor 2 Id a 36.9 | 42.4 372 | i eee 2.9 40.3 2.9 39.8 39.8 41.6 
or Tag ee 37.0 | 42.6 36.5 | 7d ee a 3.5 41.2 36 40.4 40.2 42.1 
of: [ie oye ee 36.9 | 42.4 36.8 A078 ces ee. 38 415 4. 39.9 40.0 41.9 
eS 5 SOc cle 36.5 41.9 36.6 | ALON) es ange. 3.3 40.7 3.4 39.2 39.1 41.3 
4! Bees || eee 2.6 39.9 2.6 38.7 38.0 40.4 
eed eee matt 424 368 Fg ee ey ot 31 40.6 32 39.9 38.8 411 
Se eee 36.0 | 43.4 36.5 Pr ee a 35 41.0 37 39.8 39.0 41.3 
2 aa 35.8 43.4 36.8 AOMO) S550. 3.6 411 38 39.8 39.3 41.6 
-——- - t - 4 ae = 
; 2.5 39.9 2.6 38.0 36.6 40.7 
ee roe al ax 418 361 | 38.5 38.9 2.4 39.6 2.5 38.0 36.3 40.1 
: 3 5; i 39.4 2.4 37.6 ; 
a Loe 359 4 40.6 363 389 30.2 a 39.9 24 38.3 37.4 40.1 
Marc 02k 35.9 | 35.8 42.4 36.6 39.0 30.0 2.3 39.5 22 38 3 37.6 40 
max. oo 36.0 42.2 35.7 | 39. f ; i : y 
2.5 38.6 37.9 40.4 
ae 36.0 | 36.4 | 417 36.2 39.2 39.4 2.6 39.8 
eat 36.2 36.6 | 416 36.7 | 39.7 39.7 28 40.1 26 39.1 38.4 40.7 
Sanne 36.2 36.3 | 42.2 36.8 40.2 39.9 2.8 40.2 21 39.4 39.0 40.7 
Gomes 36.2 ant 427 | 368 | 40.1 30.9 29 40.1 27 39.0 39.1 40.7 
2 42.7 5 | i i i i : 
saeeran 36.3 36.5 42.6 36.7 | 40.9 40.2 3.0 40.6 2.9 39.8 39.4 41.0 
| | 
39.6 415 
; 37.8 40.0 40.5 31 40.9 3.0 40.8 k 
lias hoot: “9 3a0 | 23 37.3 | 40.0 40.3 3.1 40.8 a 40.0 a8 ats 
oe i : 40.1 40.2 3. ; E i ; 
March... .- 36.1 36.9 42.3 35.8 a ne Se ae ie 
7 36.8 39.2 39.6 2.6 ; ; 
April... - « _ oe ae 40.9 34 39.8 38.7 413 
; 36.6 40.3 40.3 3.3 ; 
hig ee “ry —H a4 36.9 40.5 40.2 3.2 40.9 3.3 39.7 38.4 41.2 
Het. | ! 

; 3.2 40.9 3.3 40.0 39.8 40.9 
eves Sn ss eh 9s aa 368 | 40,1 40.1 31 40.7 3.3 40.0 38.8 Ane 
Sober 36.9 36.0 432 seg my ee _ oy 23 308 38.3 41.2 

-- 40.1 f , . 
ee ie aa a8 430 aa | 40.3 40.1 3.2 40.7 33 39.6 38.6 41.0 
ais oe0 36.2 43.0 36.8 40.7 40.0 3.2 40.5 3.4 39.7 38.5 
m ay | 
= 0.1 3.4 39.5 37.5 40.6 
417 35,7 | 39.1 39.6 3.3 4 ui 
EE dane 36.1 368 | 42.4 37.6 39.9 40.3 3.3 40.8 ri 30.7 388 a2 
February .. . ae 58 428 36.7 40.2 40.3 3.4 40.9 HE a aon ain 
oath ee 36.0 35.8 43.2 36.8 40.1 40.5 3.5 bie 37 39.8 39.0 41.4 
sie nim be 36.0 ae oe oe “as 408 a6 412 37 39.7 39.1 41.3 
+ ee ae S 36.3 4 4 le 
Witats. ee 36.0 36.3 43.6 
| 41.2 
= zo| sel us| me} i] ga] oi] ae} BIT RL RT 
“4.04 — ' 41.0 
Paar 36.0 36.1 441 36.2 40.7 40.4 3.5 bir 38 30.8 30.6 att 
sarliageery 36.0 36.1 44.5 36.3 40.6 40.5 35 aie ae 39.9 30.4 41.4 
=r RT 36.0 35.9 44.3 36.4 40.7 40.4 3.6 41. 37 39.9 39.6 41.2 
slat EE 36.9 36.2 42.7 36.2 41.1 | 40.4 3.5 ai ; K ; 
December . . o . 
0.3 3.6 39.1 38.2 40.2 
34.9 39.2 39.7 3.4 4 nF 
1978: January... . =o 33 429 36.8 39.6 40.0 3.7 40.6 ae me roe ate 
+: secre EE 35.9 35.8 43.4 36.5 40.4 40.5 3.6 rt 41 40.3 40.0 42.0 
mae 36.0 36.8 Ay oie 404 404 38 41 3.7 39.7 39.5 41.5 
ls i oe 35.8 35.7 ee ow oe 40.4 3.5 41.4 3.7 40.0 39.6 41.8 
Fe as =H i } 
ot. 40.3 40.5 3.6 41.2 3.8 30.8 30.4 41.9 
‘te 35.9 36.3 43.2 4 aa 36 ani 3.7 39.5 39,2 41.7 
Ys. cote oe 35.8 36.2 43.3 40. ies 36 412 3.9 39.5 39.2 41.9 
August... « oe od ae 40.7 i. oe a0 39.9 39.1 41.9 
September . . a 35.9 43.7 40.6 40.5 re 413 4.0 40.0 39.1 41.8 
came | fa | Be || ies ee eee ee I ae 
jovember .. . - 40. ; j 
43.4 ‘ Whe 
December . . 35.8 36.1 " 


ion i i i h on pp. 225 and 226. 
Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately * Monthly data prior to 1975 are shown pp. 


following these tables. 
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1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


LABOR FORCE, EMPLOYMENT, AND EARNINGS--WEEKLY HOURS--Con. 


6 
AVERAGE WEEKLY GROSS HOURS PER PRODUCTION WORKER ON MANUFACTURING PAY ROLLS 


Adjusted for seasonal variation” 


Durable goods industries 


Nondurable goods industries 


YEAR AND ] 

Epica Nil Electric Anse, a, Average 

, . ; - ts laneous vel 
tod hese Coes ‘ cng yee i neater Total overtime 
metal metal excep’ electronic i t related turing hours? 

industries products electrical equipment neat products industries 
* 
Hours 
] im ] 
: MEN a Bee 43.2 38.9 39.6 36.0 
ieee eke 102 407 pti at my 402 408 S| ae 8 42.4 | 38.3 39.2 35.8 
cae ee ia a 38.4 39.7 39.6 39.5 39.6 39.7 39.6 ot} ene mee 41.9 | 37.3 37.7 : 
sincained 41.9 38.1 39.6 36.0 

WHO, snan geese 40.9 41.5 41.9 41 414 413 408 20.7 | ... “18 74 = ne 

teen ae oe a7 430 a2 48 42.0 40.7 EY ema 41.9 38.4 39.1 36.3 

eee Oks nD a 42.4 40.8 41.6 41.5 40.5 ae) RI 415 | 38.1 39.1 36.1 

et We pyaar 38.8 40.8 40.7 39.8 40.9 40.0 39.6 SO once reat 41.3 37.6 7 . 

; 0.7 42.3 40.9 40.3 | ee 41.5 38.7 40.1 36.3 
sais cone ar 41.3 41.7 42.0 4 40.9 403 =e a — re -—? Sy 
cence Bhane 3 41.0 41.3 42.3 40.8 41.4 me — me = 

hOB Tener. those 39.6 40.9 41.1 40.1 40.8 40.4 39.7 39.2 23 40.8 38.4 sag 36.7 

Gh eet hens 38.3 39.9 39.8 39.6 40.0 39.8 39.2 38.8 22 408 29.1 38.6 36.1 

NOG eee owe oS 40.5 40.9 41.5 40.5 40.7 40.8 39.9 39.7 2.7 || y : i 

TOGO Rien ee 39.0 40.5 41.0 398 407 40.4 39.3 29.2 25 | 408 22 295 365 

fe eer 39.5 40.5 41.0 ; j i i : ’ i ; r 

ise as 40.2 4.1 41.7 40.6 42.0 40.9 39.7 39.7 27 || 41.0 38.6 40.6 362 

raneliee chia 41.0 41.3 41.8 40.3 42.0 40.8 39.6 39.6 27 41.0 38.7 40.6 36.1 

ogauwen insane 417 41.7 42.4 40.5 42.1 40.8 39.6 39.7 29 | 41.0 | 38.8 f ; 

OGG err 42.1 42.1 43.1 41.0 42.9 41.4 39.9 40.1 | 3.2 | 41.1 | 37.9 41.7 36.4 

Cctink rae ae 42.1 42.4 43.8 41.2 42.6 42.1 40.0 40.2 34 | 41.2 38.9 41.9 36.4 

{OCT een 41.1 415 42.6 40.2 41.4 412 | 39.4 39.7 31 40.9 38.6 40.9 26.9 

{SCR My en otnne 41.6 41.7 42.1 40.3 42.2 40.5 39.4 39.8 33 40.8 | 37.9 z 36.1 

(ibe seater eee 418 41.6 42.5 40.4 415 40.7 39.0 39.7 34 | 40.8 37.4 40.8 : 

FO 0G dere erie 40.4 40.7 41.1 39.8 40.3 40.2 38.7 39.1 3.0 | 40.5 | 37.8 39.9 35.3 

(CYA RA eaee te 40.1 40.4 40.6 39.9 40.7 39.8 38.9 39.3 3.0 | 40.3 37.8 40.6 35.6 

OTS en ee 41.4 41.2 42.1 40.4 41.7 40.6 39.5 39.7 33 | 40.5 | 37.6 41.3 36.0 

1O7Shre Shee er 42.3 41.6 428 40.4 42.1 40.9 39.0 39.6 34 || 40.4 38.6 40.9 35.9 

OTA Ree er 41.6 40.8 42.1 39.7 40.5 40.4 38.7 39.1 32.0 | 40.4 38.3 39.5 36.2 

{STGR sae 40.0 40.1 40.8 39.5 40.4 39.5 38.5 | 38.8 27 || 40.3 | 38.2 39.3 35.2 

Lyi ote 40.8 40.8 41.2 40.0 417 40.3 38.8 39.4 3.0 || 40.5 | 375 40.1 35.8 

O77 aa eee 41.3 41.0 415 40.4 42.5 40.6 38.8 30.4 3.2 40.0 | 37.8 40.4 36.6 

(HS eee 418 41.0 42.1 40.3 42.2 40.9 38.8 39.4 32 || 38.7 38.1 ma 35.6 

1 | 4 T I 7 c 

1975: January... . 40,6 40.3 41.4 39.3 39.8 39.6 38.5 | 38.1 2.4 | 39.9 | 37.9 36.6 34.2 
February .. . 40.3 39.8 41.0 39.0 39.6 39.0 37.9 37.8 2.3 || 39.9 37.7 36.3 33.9 
March... .« 40.0 39.7 40.7 39.2 39.3 39.1 37.6 | 37.9 23 | 40.2 38.4 37.1 338 
Aprilseneaes 39.8 40.1 41.2 39.6 40.7 39.2 38.3 38.2 | 2.4 || 40.1 | 38.3 38.0 MS 
Mayas che 39.4 39.6 40.5 39.2 39.6 39.2 38.2 38.4 25 || 39.9 37.0 38.7 
elinoenen teas 39.4 39.7 40.4 39.3 39.9 39.2 38.4 38.7 26 40.0 | 39.4 39.1 35.1 
Huly aoe 39.6 39.7 40.4 39.7 40.5 39.6 38.3 38.9 28 40.2 | 37.0 39.8 35.2 
August... - 39.8 40.1 40.8 39,7 41.0 39.5 38.6 39.3 30 | 40.7 383 40.4 35.6 
September . . 39.9 40.3 40.8 39.8 40.9 39.7 38.9 39.4 3.0 || 40.7 38.3 40.9 36.1 
October, .. 40.0 40.3 40.6 39.9 40.6 39.5 39.0 39.4 30 || 40.4 37.9 41.0 36.1 
November . . 40.1 40.4 40.8 39.6 40.8 39.9 38.8 39.5 31 || 40.4 | 39.2 41.0 36.2 
December . . 40.4 40.6 41.0 40.2 41.7 40.0 39.2 39.8 31 || 40.6 | 38.4 41.2 36.6 

| i} 

1976: Jenuary.... 40.6 40.8 41.3 40.3 41.9 40.3 39.3 | 40.0 3.2 || 40.9 | 39.4 41.6 36.9 
February... 40.7 40.9 41.2 40.2 41.9 40.1 39.2 39.8 | 32 40.6 30.2 41.1 36.6 
March... .. 40.8 40.7 411 40.1 42.0 40.2 38.9 39.6 | 32 || 40.3 38.7 40.8 36.4 
Aprilsec ook 41.0 39.9 40.5 39.4 40.6 39.8 38.2 39.0 2.8 || 40.2 | 38.1 39.3 35.5 
May ...... 41.2 41.1 41.3 40.3 42.1 40.6 39.1 | 39.5 3.1 || 40.4 | 37.9 40.4 36.2 
Janeeciak 414 41.0 41.3 40.2 42.3 40.4 387 | 39.2 3.1 || 40.4 | 37.6 40.1 35.9 
July .....: 41.5 41 41.5 40.0 42.0 40.5 39.0 | 39.4 30 | 40.4 36.1 40.3 35.9 
August 41.1 40.9 41.4 40.1 41.7 40.3 38.7 30.1 29 || 40.4 36.6 39.5 35.5 
September 40.8 40.6 40.9 39.6 41.2 40.1 38.4 | 39.1 3.0 | 40.4 36.4 39.0 35.3 
October... . 40.4 40.8 41.2 40.1 41.3 40.3 38.7 | 39.2 3.0 | 40.5 37.3 39,3 35.3 
November . . 40.5 40.9 41.3 40.2 41.9 40.3 39.0 39.2 3.0 || 40.3 36.5 30.6 35.4 
December . . 40.3 40.7 41.1 40.1 41.3 40.5 38.9 | 39.3 3.0 || 40.2 37.0 40.0 35.4 

1977: January. ... 40.1 40.1 40.6 39.4 41.7 40,2 37.9 38.9 3.1 |] 39.8 35.7 39.9 34.4 
February .. . 40.6 40.9 41.2 40.6 417 41.0 39.4 39.6 31 40.5 | 38.8 40.4 35.9 
March... 44.1 40.9 41.2 40.3 42.4 40.6 39.0 39.4 3.2 40.2 37.2 40.4 35.6 
April... ... 417 41.2 41.4 40.4 43.0 40.6 38.9 | 39.6 33 40.3 37.6 40.4 35.5 
May ...... 41.6 41.0 41.4 40.4 42.7 40.6 38.9 39.4 3.2 40.0 37.6 40.3 35.6 
Hungaee A 41.5 41.2 41.5 40.6 43.0 40.8 39.0 | 39.5 32 40.1 37.7 40.2 35.8 
Duly er eas 41.4 41.0 41.5 40.4 42.5 40.5 38.6 | 39.3 31 39.8 | 38.1 40.3 35.5 
August .... 41.3 41.0 41.6 40.6 42.5 40.6 38.7 39.4 31 39.9 | 38.1 40.3 35.6 
September . . 41.3 41.0 41.8 40.7 42.8 40.7 38.9 39.3 31 39.7 38,2 40.3 35.5 
October... . 41.5 41.1 41.9 40.5 42.8 40.8 39.0 39.4 31 39.7 | 38.4 40.6 35.8 
November . . 415 41.0 41.9 40.4 42.5 40.6 38.9 39.4 32 39.9 38.6 40.6 35.8 
Daeeinbereee 41.6 41.0 41.8 40.5 42.3 40.6 38.6 39.4 32 39.8 37.8 40.5 35.8 

1978: January.... 41.2 40.2 41.1 39.6 41.4 40.3 37.9 38.7 3.2 
February... 415 40.6 4n7 39.7 40.7 40.5 38.4 39.1 33 307 38 404 34 
March... 41.5 41.2 42.2 40.4 42.0 41.1 38.9 39.5 32 39.8 38.3 40.5 35.8 
April 41.6 41.8 42.6 40.5 43.1 41.4 39.1 39.8 34 40.1 38.5 40.9 36.3 
Ae uk 417 41.1 42.1 40.2 41.9 40.8 38.9 39.4 3.2 39.7 38.2 40.5 35.8 
Witenes 41.7 40.9 42.2 40.2 42.0 40.8 38.9 39.4 32 39.6 39.5 40.4 35.7 
Duly ain srevate 41.8 41.0 42.1 40.7 42.1 40.7 38.9 39.4 
August... . 42.0 41.0 42.0 40.5 41.8 41.0 39.0 39.4 32 307 78 <8 re) 
September . . 42.1 411 42.0 40.3 42.6 41.0 39.0 39.5 3.2 39.6 37.8 40.5 35.8 
October... 42 40.8 42.0 40.4 42.5 40.9 38.9 39.3 3.2 39.8 37.0 40.4 36.3 
ovember . . f i 42.2 40.3 42.7 5 ‘i 4 ‘ F i s 
December . . wa | 41.2 42.4 40.5 LL 427 a10 38 34 32 308 379 <8 ry 

SS 


Footnotes giving source of data and description of series a 


following these tables. 


Ppear in the section immediately 


* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 226 and 227. 
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AVERAGE WEEKLY GROSS HOURS PER PRODUCTION (OR NONSUPERVISORY) WORKER 
ON PRIVATE NONAGRICULTURAL PAYROLLS! 


Adjusted for seasonal variation? 


- 
YEAR AND Manufacturing—nondurable goods industries Wholesale and retail trade 
MONTH | Transpor Finance, 
tation insurance, 
. ind and Services 
Paper Pogo Chemicals Petroleum Leather " 
and _—— and and and public Wholesale Retail real 
. and . utilities Total estate 
allied publishin allied coal lasti leather trade trade 
products ‘9 products products on cane products 
ae 
ee 43.1 40.2 41.2 40.6 39.9 38.6 | MA joisish 40.5 44.1 40.3 37.0. Eales nnaneee 
Baas 7 Ok 42.8 39.4 41.2 40.6 39.2 SRI Me aos 40.4 41.0 40.2 S7/0\| Wek eee 
Son, cha. ova: 41.7 38.8 40.7 40.3 38.4 SCH Re eee 40.5 40.8 40.4 37/8 | Meee tee a, 
i eer 43.3 38.9 41.2 40.8 41.0 BUOY Lewitesivves 40.5 40.7 40.4 377 
met.2..... 43.1 38.9 41.3 | 40.8 40.7 SEG! Roce Roc 40.5 408 40.4 a7 
meee... 428 38.9 40.9 40.5 40.8 SB:47 | ean i f i A 
1853....... 43.0 39.0 | 41.0 | 40.7 40.4 Pall Poder esses 39.5 40.6 39.1 37.7 
1954... ......... 42.3 38.5 40.8 40.7 39.8 SENDA) Cecdieretetarn cats 39.5 40.5 39.2 37.6 
ae 43.1 33.9 | 41.4 40.9 41.8 37.9 39.4 40.7 39.0 37.6 
1966..........- 42.8 38.9 | 41.1 41.0 40.4 37.6 39.1 40.5 38.6 36.9 
2 Sr 42.3 38.6 40.9 40.8 40.6 37.4 38.7 40.3 38.1 36.7 
I So cis 41.9 38.0 40.7 40.9 39.2 36.7 38.6 40.2 38.1 37.1 
> ee 428 38.5 41.4 41.2 41.3 37.9 38.8 40.6 38.2 37.3 
Bias. = m0 5 42.1 38.4 41.3 | 4u.1 39.9 Sen | RS, oc 38.6 40.5 38.0 372 Waco am 
OBI... .. 42.5 38.2 | 41.4 41.2 40.3 Sh hot ee 38.3 40.5 37.6 56.01) eas deecaom ; 
ie 42.6 38.3 | 41.6 41.6 41.0 PAT 0 eee 38.2 40.6 37.4 i re 3 
1963. . 42.7 38.3 41.6 41.7 40.8 B76 | ees “i 2.1 40.6 37.3 TB) eevee. wai 
Bees. 4. - 428 | 38.5 41.6 41.8 41.3 7: 4 ‘ ; { ; j 
| 
40.8 36.6 37.2 36.9 
“ee 43.1 38.6 41.9 42.2 42.0 38.2 41.3 37.7 
jose ae 43.4 38.8 42.0 | 42.4 42.0 38.6 41.2 37.1 40.7 35.9 37.3 BS 
oT ae 428 38.4 41.6 | 42.7 41.4 38.2 40.5 36.6 40.3 35.3 : s. 
Be eas 42.9 38.3 41.8 | 42.5 415 38.3 40.6 36.1 40.1 34.7 37.0 24.7 
> aes 43.0 38.3 41.8 | 42.6 41.1 37.2 40.7 35.7 40.2 34.2 ; : 
) i 40.5 35.3 39.9 33.8 36.7 34.4 
a: 221 ee a6 128 40.3 37 40.1 36.1 39.5 33.7 36.6 33.9 
~ aa : 5 | : i 40.1 3.1 308 
a 428 | 377 | 41.7 42.7 441 38.3 0.4 33.4 36.6 = 
ob a 42.9 37.7 | 41.8 42.4 41.4 37.8 40.5 34.6 } \ ‘ 
or. ae 42.2 375 41.5 42.1 40.5 36.9 40.2 34.2 38.8 32.7 36.5 33.6 
k 33.9 38.7 32.4 36.5 33.5 
~ oe ms | a8 a6 421 407 a4 30.8 33.7 38.7 32.1 36.4 33.3 
fa ; ; : i Y i 31.6 36.4 33.0 
36.9 39.9 33.3 39.3 
> ao 40.4 37.7 41.7 | 42.7 41.0 a8 at ae 
37.1 40.0 32.9 39.3 ; 
a 40.1 37.6 41.9 43.6 40.9 
7 —- + 
1975: January 41.0 37.1 40.8 41.1 39.7 35.8 39.8 33.9 28.6 32.4 367 33.6 
Fe. 37.0 40.7 | 41.5 38.8 35.2 39.6 33.9 : i E 
Se igh fe 368 40.6 41.3 38.6 34.9 39.3 33.9 38.6 32.4 36.5 33.6 
=. mel reer lor tecle ee Sey Be) ee) ese te deo aa ae eee 
an . f ; i i i 
lal 416 368 Pry 40.9 40.0 37.2 39.8 33.9 38.7 32.4 36.5 33.6 
“wt 3 36.4 33.5 
Jul 417 367 41.0 41.0 40.2 37.6 me StD 386 26. 36.5 33.6 
ae 0 41.1 . . : i f 
August rt 368 41.2 42 403 30.2 30.9 33.8 38.7 32.3 36.3 335 
Beep oeet | tet) el] BR) Be) ER] SE] ek) Beings 
‘ 37.1 1, , ; t : t 8 $3.6 
Secombes 428 74 41.6 41.3 40.8 38.8 40.0 33.9 38.8 32.3 36 
34.0 38.9 32.5 36.5 33.6 
: ae 43.0 375 41.7 42.0 41.0 38.9 39.4 34.0 38.9 S25 ee ops 
1976: January 28 373 41.6 42.0 40.8 38.5 ge Bae 38.6 32.2 36.3 33.4 
February . . 38.6 39. ( is \ ® i 
41.6 41.8 40.9 = a4 
oot <2 tp 37.4 39.7 33.9 38.7 32.4 i 
i 37.3 ae par pi 32.2 36.5 33.4 
"seen ee || 
aes 42.4 a4 41.4 ’ r i i 
38.7 32.0 36.5 33.2 
42.1 40.6 37.2 40.2 33.6 33.2 
eo rH) A oa 2 ie rr ae lg Ue 8s ded ec 
Seotember 42.4 y n8 421 410 36.6 30.8 33.4 38.5 31.8 36.3 33.2 
4 37.4 ; ; f ‘4 38.6 31.8 : f 
Rovere SV ieeelacanst (aa) aah wa) ee) ee) eS Re. Sealant 
41 } 3 : R 
December 42.5 37.6 6 33.0 
42.3 “37.4 41.6 42.3 41.0 35.6 39.3 33.4 387 317 366 33.0 
eee 42.8 378 41.7 42.5 41.4 37.0 29.9 2.4 = ae os = 
a Bag ; i 418 42.7 414 g : 31.6 36.4 33.0 
March. .... 42.9 37.6 a4 37.1 39.7 33.3 38.8 H a 
8 HH re! y 33.4 38.8 317 36.4 i 
‘ahaa = 3 41.3 36.9 39.8 ' = 
May ...... me = ry por 41.4 37.1 40.2 33.2 38.7 31.5 36.4 0 
June 2 93.0 
38.8 31.5 36.5 \ 
42.6 re a oe 3 7 315 36.5 33.0 
Way se ce. 42.8 a7 428 41.0 36.9 40.2 33.2 38. ous =o 
: — ip t 7 39.9 33.2 38.8 31.5 f i 
August .... 8 42.6 40.8 37.0 38.9 31.6 36.5 33.1 
September . . 42.9 olf 42.7 40.9 37.2 39.8 33.3 4 . a = 
42.9 37.9 ‘ 2 33.2 38.8 31. ; 
October... . 42.7 40.8 37.4 40. 31.3 36.4 33.0 
November . . > o 43.4 40.6 36.9 40,2 33.1 38.8 ‘ R 
Bere : } 31.0 36.4 33.0 
39.3 32.8 38.7 4 
425 4 43.3 40.2 P| re 32.9 38.8 31.0 36.4 32.9 
1978: January... . 43.0 39.6 36. a8 312 36.3 33.0 
42.4 37.4 37.3 40.2 33.0 R i eat0 
February . . . 37.9 43.3 40.6 ; con 32.9 38.8 31.1 36.6 x 
ee: : 43.3 ale se 38.7 31.1 36.2 32.9 
: 37.9 mA 39.9 32.9 e 
ac. ae ae a4 37.4 40.2 32.9 38.8 31.0 36.4 4 
Ma aie rue 37.6 43. ‘ ¢ 
RET cin 0 via J 32.9 38.8 31.1 36.6 32.8 
37.6 a me = 403 32.9 38.8 31.0 36.5 32.7 
> nade 37.5 “<0 rt rh 39.7 328 38.9 30.9 36.4 32.7 
August es 43.6 41.2 37.0 oe 33.9 31.0 36.5 32.7 
September 377 43.8 41.0 37.0 40. 32.7 38.8 30.8 36.3 32.7 
ee 37.8 44.1 ai os re 22.8 38.9 30.9 36.3 32.5 
November . 43.6 : P 2 ! 
37.6 
December | 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 
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LABOR FORCE, EMPLOYMENT, AND EARNINGS--AGGREGATE EMPLOYEE-HOURS 


rh AGGREGATE HOURS OF WAGE AND SALARY WORKERS IN NONAGRICULTURAL ESTABLISHMENTS! 
Seasonally adjusted at annual rates 
Private sector 
YEAR AND 
MONTH a 
industries ee liner gey Wholesale Semele gers 
' Construction Manufacturing : and retail z 
private public sais and 
utilities 
ae 
Billions of hours 
19479 hye eee 91.97 | 80.38 2.03 3,99 32,50 9.40 18.87 341 10.19 11.59 
1SdBt ER a sone 93.59 81.60 2.04 4.36 32.35 9.45 19.49 3.55 10.37 11.99 
1c40 eee 90.11 77.78 1.76 4.30 29.44 8.74 19.52 3.59 10.43 12.33 
93.73 81.04 1.78 4.60 31.91 8.60 19.76 3.70 10.69 12.69 
99.51 85.92 1.86 5.22 34.44 9.03 20.52 3.84 11.02 13.59 
101.28 87.33 1.80 5.40 34.96 9.01 20.84 4.00 11.32 13.95 
103.63 89.63 1.7 5.24 36.78 9.10 21.06 4.14 11.56 13.99 
) { i 5.12 33.58 8.60 21.06 4.30 11.77 14.15 
104,50 89.94 1.68 5.48 36.49 8.85 21.63 4.49 12.33 14.56 
107.45 92.12 1.74 5.93 36.04 9.03 22.09 4.58 12.71 15.32 
107.32 91.48 1.73 5.70 35.50 8.98 21.91 4.65 13.02 15.84 
103.48 87.25 1.52 5.39 32.54 8.33 21.62 4.79 13.06 16.22 
108.29 91.61 1.54 5.78 34.74 8.51 22.49 4.94 13.61 16.69 
109.59 92.44 1.50 5.58 34.62 8.45 22.92 5.09 14.28 
17.16 
109.14 91.31 1.42 5.49 33.74 8.24 22.64 5.16 14.63 17.83 
112.70 94.12 1.38 5.67 35.17 8.29 23.03 5.34 15.24 18.58 
114.88 95.84 1.37 6.84 35.58 8.28 23.40 5.52 15.84 19.04 
: t 36.45 8.44 24.04 5.65 16.35 19.76 
123,32 102.58 1.39 6.29 38.55 8.67 24.96 
F t 5.76 16.96 
129.30 107.15 1.39 6.49 41.18 8.91 25.62 | 5.93 17.63 2218 
131.69 108.31 1.36 6.37 41.09 8.99 25.93 6.14 18.43 23.28 
139.33 114.79 1.38 7.05 4255 940 aa | ar 0 Mi Em by 
138.23 113.42 1.38 6.96 40.15 9.51 27 
; : 70 6.96 20.7 
138.46 112.74 1.34 7.16 38.70 - 9.33 28.11 7.18 30.90 372 
i ; ; 7.38 40.44 9.54 28.98 7.44 21.75 
149.48 122.13 1.42 7.84 96 | na 
150.81 122.74 1.52 7.65 as 3 ro 3029 | ; a | a0 2807 
146.86 117.84 1.65 6.67 37.72 9.37 
i 30.19 7.91 4 
181.35 122.19 1.72 6.84 39.59 9.48 31.20 8.10 oT 20.18 
156.84 127.21 1-84 731 41.25 9.78 32.19 8.47 26.38 29.64 
f i 42.99 10.24 33.44 8.96 27.78 
| ; 30.58 
—- = _ 
1975: January.... 147.69 I] 118.84 1.62 
Pecrian ae 146.26 117.31 1.62 bas 37.40 ag 2093 | 
Kiar ee 145.34 116.25 1.60 6.40 37.09 9.38 20.88 
April... .. 145.45 116.17 1.58 6.51 37.12 9.37 an | 
Mayes 145.78 116.68 1.66 6.60 37.08 9.30 2 i} 
danger an 145,36 116.52 1.64 6.41 37.10 9.29 30.06 
| 
Doce etre 145.62 116.94 1.64 
marie... 147.16 118.19 1.65 a7 3 3 oat 30.39 
September . . 147.64 118.60 1.66 6.73 38.08 9.36 30.32 
October... 147.92 118.98 1.68 6.65 38.23 : on 
November . . 148.49 119.36 1.69 6.71 38.34 9.39 30.58 
December .. 149.31 120.02 1.70 6.79 38.81 9.31 30.67 | 
1976: January... . 150.77 121.20 1.73 
February . . . 150.55 121.55 1.71 @ rH soag as sine 
March... .. 150.40 121.20 171 6.65 39.52 a aa 
April... ... 149.66 121.65 1.69 6.83 39.16 nar 4 
Mays. 151.26 122.11 1.69 6.80 39.69 yi as 
Niche ocu ee 151.14 122.01 1.71 6.83 39.60 9.44 31.16 
July eee 151.67 122,30 1.75 
August ... . 151.40 122.16 1.61 6.80 30.62 ont ra 
September . . 151,86 122.44 1.78 6.71 39 m set aoe 
October. . . . 151.86 122.42 1.76 6.90 39 aa aes 
November . . 152.31 123,03 1.76 6.93 po oo avon 
December . . 152.88 123.38 1.76 6.90 32 a Mee 4 
. . 31.33 
1977: January... . 152.46 126.36 PEA 
February . . . 155.03 125.05 1180 713 sage nn ws 
March... . 155.03 125.56 1.84 7.17 ae oe A 
April... ... 155.63 126.13 1.87 7.27 41.00 an pay + 
May 156.40 126.73 1.86 7.35 a1 9 ney 4 
une... 156.92 127.14 1. 4 
90 7.36 41.40 9.78 32.03 
uly Werte 157,38 127.43 
August .., . 157.54 127.62 1'83 134 i138 a a 
September . . 158.24 128.36 1.92 7.42 ait ean ae 
October... . 158.99 129.02 1.91 7.44 Hig? an apr 
November . , 159.26 129.52 1.92 7.53 ate oa —— 
December . . 159,27 129.74 1.54 7.56 a rr i 32.65 
32.77 
1978; January... . 159.07 129.02 
February . .. 160.57 130.10 WP on py ae 32.70 
1.56 7.35 42 
"March's... 162.31 131.90 1.62 a = 32.76 
April ss scx 163.87 133.15 201 ac on iat 33.12 
Mayenne 163.62 132.91 200 8.10 43.02 10.20 33.27 
Uline eee 164.60 133,80 2.02 8.06 42.79 10.25 33.30 
8.37 42.90 10.25 33.50 
WA ven at 164.67 133.92 
August .... 164.78 134.15 o06 pg bu 33.56 
September . . 165.06 134.62 2.08 5 ber 10.23 33.63 
October... . 165.70 135.40 2.04 a8) 43.11 10.20 33.70 
November . . 167.25 136.14 2.07 8.47 43.34 10.40 33.88 
December . . 167.46 Ht 136.79 | 2.07 a7 43.74 10.44 33.95 
wale 44.08 10.52 34.05 


Footnotes giving source of data and description of seri i ion i i 
following these tables. i ries appear in the section immediately * Monthly data prior to 1975 are shown on p. 227 
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INDEXES OF AGGREGATE WEEKLY EMPLOYEE-HOURS OF PRODUCTION (OR NONSUPERVISORY) WORKERS ON PRIVATE NONAGRICULTURAL PAYROLLS! 


Adjusted for seasonal variation 


¥ 
Goods-producing Service-producing 
vEONTH Manufacturing Wholesale and retail trade i> 
Total aay Trans- ; 
private Total Total ted Finance, 
noe re ; fae ion insurance, 
ehaine — en Total Durable Nondurable ooh and Total Wholesale Retail and Sarvices 
goods goods ui 9 public trade trade trade real estate 
utilities 
a I HHI SPY)» AS 
1967 = 100 
| het \ 2 aT ; ie T 7 | = ‘|| 
OE ORR pg Mere 893 || 1778 66.1 90.4 82.7 TOLEE Sveti Ricleae eeimIP fontcisa bolt Mente eeenel| Ei Meeaeea|) ycaaeey | eye eee 
te Rae eee 89.1 178.8 72.1 89.0 81.2 ROOISS  Acesnsce dealt tacscthee to cnseetic|| See aaeedl| ke eemall csc haber |e cena 
Benet PNT... 4 80.3 || 1522 71.2 79.5 70.0 BIS Grccvce Mit ecwacee eel chee scat. It Mate base 7 ( RRMOMSE. |i ReSiccch seme [emer 
1} 
tpi SS 2) eer 87.6 154.8 76.0 87.3 80.0 CYR glk eee | ane tal eee oe a eee eM alee lt Oe 
5 ae 2 een 94.4 | 161.2 86.4 93.6 90.1 Gu Gril Pas canigaetl|lt  cnncees Wee coeaet || ORS. aaee || Weceeeae 
pee ner fe... cr. 94.6 154.7 88.8 93.6 90.8 DUTY dacs Seo Sel |tnes oe cocoa || Petes cect )| eh 
ee eee 97.7 148.7 85.8 98.1 97.6 SB Be Sacco hel) ees tenciotey | Meese links, Seibe 
eeree cae. |... 5. 32. 88.2 1325 83.4 87.5 83.8 BEOM Re eee hee ate kM lec ceae.| | Meets ices 
RR od Bie x. 22, 938 || 1385 89.0 93.2 90.6 OE OURS cc Geet Sooo rman cet sea |i Nie emer | deere nee 
5 eee nee 95.3 || 1431 96.2 93.5 91.4 DE. TH Peco cated haze aL Sh cote || Bemeccaee || RED 
ee ee en 92.1 139.6 92.4 90.5 88.3 OS OMI ca caneMllM case caet itso arses || income | hae 
OS le ECS es 828 119.0 86.2 81.0 75.4 BOM Sires nat | eneca cence ists carats || (me cee ae eee 
Oe ee a aaa 89.1 119.5 92.4 87.4 83.1 GO TSMR. local eccict Mee sctcare. tl Wee tnae ole emer 
oS Ee re 87.3 115.3 88.8 86.1 81.9 Od h pene || LORRY eal eens ae MRR MSA oct Mic eetect accel ed tae: 
ee a nee 84.2 107.9 86.8 82.9 77.4 0,9 Bes cess scihehl | cesses seen arsceaete | Re etcete da, ms Thc ai) ceearae I an a 
7 Rg 87.7 105.0 89.5 86.8 82.4 ie i || eae | Seren ee ea ei ier, 
oe 2) re 887 || 103.7 92.5 875 83.9 OBR Wyk cace- || [av acc. cageh Ul eecicerse do | ete cree | eee || Ge cd aes Tiras coe 
BOGE... sc. sass 91.4 908 || 104.2 95.0 89.6 86.8 93.7 91.8 95.2 93.1 92.3 93.4 93.2 88.3 
94.7 91.7 
Es ees 95.5 96.2 104.6 99.6 95.3 94.1 97.0 95.0 97.6 96.6 95.9 96.9 f 
eas... 5 Aa i 102.0 | 104.0 102.7 101.8 102.4 100.9 97.9 99.5 99.0 99.0 99.1 97.0 95.8 
00.0 100.0 
1967. 100.0 100.0 | 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 j 
TL Sees 102.4 101.7 | 98.2 102.0 101.8 101.6 102.1 102.8 101.4 102.1 101.6 102.3 104.5 104.1 
Pc). Pkw. 105.9 104.4 101.5 110.5 103.3 103.7 102.8 106.9 104.5 105.4 105.3 105.4 110.5 109.1 
Bee 5 Bb. c 101. 108.1 96.3 94.3 99.3 108.3 105.2 106.5 106.8 106.4 112.7 111.0 
er. 1035 ee7 || ‘964 110.5 93.0 89.6 97.8 109.0 103.2 107.9 105.1 108.9 114.6 111.5 
1972. 1076 || 100.7 101.3 115.1 98.1 96.3 100.8 112.4 105.6 111.2 107.9 112.5 118.0 115.6 
ROWS... 112.4 1065 || 103.1 121.2 104.0 105.0 102.4 116.5 108.4 114.9 111.9 116.0 121.8 121.0 
1974. 112.4 103.5 111.2 1168 100.9 102.3 98.9 118.5 109.0 115.7 114.6 116. f i 
113.0 115.7 123.3 129.1 
ae 107.2 g10 || 119.7 98.9 88.6 87.6 90.2 118.4 102.7 114.9 
HO76........ 111.4 96.0 125.5 100.3 94.2 93.4 95.4 122.0 103.6 118.9 116.5 119.8 125.8 1938 
War... .-: 1155 100.3 | 133.4 106.3 98.0 98.7 97.1 126.1 105.9 122.4 120.7 123.1 131.4 138.9 
Es oy Bs 120.2 105.3 136.2 119.1 101.7 104.2 98.2 130.6 108.6 126.7 126, i y j 
4 - - | 
105.5 114.2 113.4 114.5 123.9 127.1 
1975: Jan 108.2 94.2 115.9 111.2 90.5 91.6 88.8 117.9 
Geass} Wel Bey) tee) tee] et Be] Be) BE] ae er) me] et) 
March... . . 105.5 g84 || 115.6 95.2 | : : : : : i i i 127.6 
86.6 117.0 101.9 113.4 112.1 113.8 122.0 : 
April... .-. 105.5 89.0 114.0 96.5 86.8 86.9 ies 2 bs 
F 87.6 117.4 101.3 14.1 112.6 i i 
maiis. 1080 e228 1203 one 36.6 354 88.5 117.9 102.3 114.5 112.3 115.3 122.8 128.4 
} 
; 114.7 112.5 115.6 122.8 129.5 
a a pi rey Hb g- oe 232.6 36.6 21.6 1193 128 | 1188 1126 | 117.0 123.5 130.5 
esti 107.9 92.2 121.4 99.2 89.9 87.8 92.9 118.9 102.5 115.6 113.7 1 164 123.2 1208 
October 108.3 925 124.3 97.9 90.4 88.0 94.0 119.4 102.5 116.0 114.1 7 124.2 1304 
moore | Her || el] fer] BE) BE BL) BE] oS] Me Mis] ia) BB) BG 
December 109.4 94.2 124.7 99.8 92.2 89.8 5. | ; ; 
1976: January... . 110.8 96.3 124.1 105.4 93.7 91.5 97.0 120.9 101.8 118.0 115.4 1190 124.6 1326 
" February... 111.0 96.0 123.2 102-3 “ — are 1212 1027 1182 115.4 119.3 124.4 132.9 
March... . . 110.7 955 124.0 97.8 94.2 92.5 i : ; 118.2 ibe fae aos oa 
April 111.0 95.3 122.5 100.5 93.4 92.0 95.5 121.9 103.0 1193 1183 ie a ae 
Bee: ¢ : iz 94.8 94.1 : 5 ‘ } K b : 
rn Aaa 112 26.0 1252 295 94.4 94.1 94.8 121.8 103.9 118.7 116.3 119.6 125.3 133.4 
y.--| mel) wal] wz] me] ge] me) gs] me] omer isl iat) Bs) it) ae 
be be y ‘ ate va : i , i 
no ne oat 1305 o78 94.6 94.2 95.1 122.4 104.3 119.3 117.2 120.1 125.8 134.0 
a. ph as tae 93.1 94.8 122.4 103.7 118.9 116.6 119.8 126.6 134.8 
ae Se = = ne eet gers: 94.6 95.0 122.6 104.2 119.1 117.0 119.9 127.0 134.8 
ct Lees <F boy 100.2 O48 94.4 95.3 123.2 105.3 119.4 117.4 120.3 127.9 135.3 
December . . 112.3 . i i 5 . j 
f 94.1 94.7 123.3 103.2 119.9 118.0 120.6 129.3 135.6 
1977: Janua 111.9 95.6 Wut eect Se i j F 104.9 120.4 119.0 120.9 129.1 136.5 
February — — oa re Me: 96.9 96.9 244 104.8 120.9 119.1 121.6 129.8 136.6 
March. ... . 114.0 99.0 133.8 1042 | 969 96.9 96.9 124.4 long be dig ae Host ea 
Ah a irae _— a eer oe aH 97.5 125.5 105.7 122.1 120.2 122.9 131.0 137.9 
May « roe Hg ae 106.9 98.8 99.4 97.9 125.9 107.0 122.0 120.3 122.7 131.4 
| ar oes y a le f 
132.1 139.3 
116.0 101.0 138.1 107.7 98.5 99.4 97.2 126.5 106.9 Here 1213 i237 132.7 140.0 
pr es 116.3 100.9 132.0 bene tH es oe a9 1073 1237 122.3 124.2 132.7 141.2 
September 117.0 101.6 141.0 Aue oe ened rt 106.6 124.5 122.8 125.1 134.1 142.3 
October =| 1178 102.0 oy ‘on 90.8 1012 979 128.7 1079 | 124.5 123.2 | 125.0 134.2 142.6 
November . . 118.0 102.5 143.0 108.8 228 no12 o18 a be en ep are en 1439 
December .. 118.1 102.1 108.5 5 B 8 g 
8 106.0 99.1 100.7 96.7 128.9 106.1 124.6 124.0 124.9 198.7 143.3 
s : 100.3 104. ‘ : ’ : i 125.1 124. : ; : 
17% Hevea | tien || tore || tga | jon | voz |} or |e) tase | tee) aes || tase | tase | tae | eo 
picts ins — eS a 105.2 100.0 131.4 109.3 126.6 126.4 126.7 4 
i 121.2 106.6 1444 ies Sd: : 109.5 127.2 126.6 127.4 137.4 146. 
May hee —_ ee ee t be oe as 98.0 1323 110.9 127.6 127.5 127.6 139.0 146.7 
ieee 147.6 121. 02. : : . 
ogi a oa 02.5 105.0 98.7 132.5 109.1 128.3 127.6 128.6 140.6 146.8 
; 122.8 ae 5 i 128.6 128.6 140. F 
rote Pee ine pho pt 122.4 102.8 106.2 be ig dona Ae ask tants 1406 1477 
; 122.5 103. ; 9.5 130.1 129.3 141.7 
September 122.5 107.4 149.1 on brine oe tas tata 420, 
; : 1 142.1 148.7 
October 123.2 ed et ore 99.7 134.1 111.7 129.4 130.4 129. 
124.1 104.9 108.5 ; 131.4 129.7 142.7 148.6 
er a 1248 109.8 1516 125.6 105.6 109.4 100.0 134.7 112.7 190.2 || | 
lecember .. . Q a | 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 
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LABOR FORCE, EMPLOYMENT, AND EARNINGS--HOURLY EARNINGS 


1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


AVERAGE HOURLY GROSS EARNINGS PER PRODUCTION (OR NONSUPERVISORY) WORKER ON PRIVATE NONAGRICULTURAL PAYROLLS! 


Manufacturing industries 
T Durable goods industries 
1— 
YEAR AND 
MONTH Total Mining Construc- Excluding Dear Machin- 
private tion Manu- over- Excludi ery 
facturing time2 Durable sso brtealde : 
over- except 
goods time2 elec- 
trical 
* * * 
* * 
Dollars 
TT + | ae TT | 
1947 eee 1.131 1.468 1.540 1.216 1.18 1.276 1.24 1.089 | 1.097 1.194 | 1.388 1.264 1.344 
1040508) hee 1.225 1.663 1.712 1.327 1.29 1.393 1.35 1.190 1.191 1.307 1.521 1.384 1.462 
TORE: of pon case 1.275 1.716 1.792 1.376 1.34 1.451 1.42 1.225 1.234 1.367 1.586 1.446 | 1.522 
ADGO Wee eh 1.335 1.772 1,863 1.439 1.39 1.517 1.46 1.297 1.281 1.437 1.647 1.518 1.600 
Aci keene Hee 1.45 1.93 2.02 1.56 1.51 1.65 1.59 1.41 1.39 1.54 1.81 | 1.64 1.75 
SEDER ite 1.52 2.01 2.13 1.64 1.59 1.75 1.68 1.49 1.47 1.61 1.90 | 1.72 1.85 
Tce eae tee 3 1.61 2.14 2.28 1.74 1.68 1.85 1.79 1.55 1.54 1.72 2.06 | 1.83 | 1.95 
Tees thea, a nition 1.65 2.14 2.38 1.78 1.73 1.90 1.84 1.57 1.57 177 2.10 1.88 | 2.00 
NOGS or ce onabaice 171 2.20 2.45 1.85 1.79 1.99 1.91 1.62 1.62 1.86 2.24 1.96 | 2.08 
HOGG eee cic 1.80 2.33 2.57 1.95 1.89 2.08 2.01 1.69 1.69 1.96 2.37 2.05 2.20 
Ttietacnmerene 1.89 2.45 2.71 2.04 1.98 2.18 2.12 1.74 1.75 2.05 2.50 2.16 | 2.29 
NOES Bern au a wl 1.95 2.47 2.82 2.10 2.05 2.25 2.20 1.79 1.78 2.12 2.64 2.25 | 2.37 
NOEO) et ofan 2.02 2.56 2.93 2.19 2.12 2.35 2.28 1.87 1.83 2.22 277 | 2.35 2.48 
OGO cteataeeven 2.09 2.60 3.07 2.26 2.19 2.42 2.35 1.89 1.88 2.28 | 2.81 2.43 | 2.55 
TOG lets saraetote 2.14 2.64 3.20 2.32 2.25 2.48 2.41 1.95 1.91 2.34 2.90 | 2.49 | 2.62 
196 2h a ce ae 2.22 2.70 3.31 2.39 2.31 2.56 2.47 1.99 1.95 2.41 2.98 | 2.55 | 2.71 
(O6see ee 2.28 2.75 3.41 2.45 2.37 2.63 2.54 2.04 2.00 2.48 3.04 | 2.61 | 2.78 
Toate, tne ue 2.36 2:81 355 2.53 2.43 2.70 | 2.60 2.11 2.05 253 3.11 2.68 | 2.87 
| 
ROGET ier fy 2.46 2.92 3,70 2.61 2.50 2.79 2.66 2.17 2.12 2.62 3.18 | 7 
1568 ens ee 2.56 3.05 3.89 2.71 2.59 2.89 2.75 2.25 221 2.72 | 3.28 | 358 308 
1567 eee 2.68 3.19 4.11 2.82 271 3.00 2.87 2.37 2.33 2.82 3.34 | 2.98 3.19 
(968 Hes ee 2.85 3.35 4.41 3.01 2.88 3.19 3.05 2.57 2.47 2.99 355 | 3.16 3.36 
(Ceo uanneooe 3.04 3.19 4.79 3.19 3.05 3.38 3.23 2.74 | 2.62 3.19 3.79 3.34 3.58 
1970 eee eee 3.23 3.85 5.24 3,35 3,23 3.55 3.42 2.96 | 2.77 2. 
{STIG eee 3.45 4.06 5.69 3.57 3.45 3.80 3.67 3.17 2.90 aor 423 x77 | ame 
1912 ee ee 3.70 4.44 6.06 3.82 3.66 4.07 3.90 3.33 3.08 394 4.66 | 4.04 4.32 
OTs eee 3.94 4.75 6.41 4.09 3.91 4.35 4.14 3.61 3.29 4.22 5.04 | 4.29 | 4,60 
Tova gee Eee 4.24 5.23 6.81 4,42 4.25 4.70 4.51 3.89 353 454 5.60 | 4.61 4.94 
i nareoser 4.53 5.95 7.31 4.83 4.67 5.15 4.99 4 78 | | 
1976 eee ae 4.86 6.46 771 5.22 5.02 5.58 5.37 az 399 ass ar na S70 
M977 eee, 5.25 6.94 8.10 5.68 5.44 6.06 5.80 5.10 | 4.34 | 581 7.40 5.91 | 6.26 
Laila 7.67 8.66 6.17 5.91 6.58 | 6.29 5.60 4.68 6.33 | 8.20 6.35 6.78 
T + + —+ —t 
1975: January. . 4.41 5.75 A 4.68 4.55 4.97 4.82 4 60 
February 4.42 5.80 7.09 4.70 4.57 4.99 4.84 aoe 4 an See aor | e21 
March... .. 4.44 5.80 7.23 4.74 4.60 5.03 4.89 4.10 3.73 475 | 6.02 3.97 | 5.25 
April... ... 4.45 5.79 7.19 4.75 4.61 5.05 4.91 4.10 374 481 6.01 4.15 5.27 
May ...... 4.48 5.87 7.22 4.77 4.63 5.07 4.94 4.17 373 4.86 6.04 4.18 
Sunaanen nse 451 5.93 7.27 4.80 4.65 5.12 4.97 4.24 3.75 | 4.91 6.07 4.17 as 
uly serge 4.52 5.93 7.32 4,82 4.67 5.14 4 | 
August. 4.56 5.97 7.34 4.84 4.67 5.18 eo 438 3a | 5.00 a3 a | ea 
ptember i 07 7.46 4.91 4.73 5.27 5.08 4.42 383 : 5 
Se a8 : : 5.05 6.40 4.17 | 5.49 
Rsvomber 4 4.05 6.17 yag|  aoe| 278 || «2B BOT fez] Sas] Sue] ce] ais] ks 
Becember fe 4.67 6.21 7.49 5.03 4.84 5.40 5.20 4.43 | 388 Bit 6.49 | 3.99 ees 
1976: January.... 471 6.30 7.47 i | | | 
ee 473 6.33 145 5.08 488 B42 523 an} am] oan 65s cm ae | 
March... .. 474 6.34 7.47 5.09 4.91 5.46 5.26 ‘50 | ; ae ’ ae 5.66 
Aprile 4.76 6.36 7.52 5.10 4.94 5.44 t anal as ess] a aoe + 
i ; : 5.29 4.52 3.93 | 5.24 6. | 
May). cs a6 4.81 6.40 7.62 5.15 4.9 | 7 oa oo 
Hanes cera 4.82 6.37 7.58 5.18 198 a a3 a7 390 | S38 ans a a | 
Jily aera 4.85 6.44 7.70 5 | 
August .... 4.89 6.37 7.77 528 5.04 562 B20 || nae | aos ea M4 os Ty ) 
September . . 4.98 6.63 7.90 5.34 5.11 5.69 5.46 ae Ary aes hr rg oo 
October. . . . 4.99 6.57 7.96 5.32 5.11 5.67 6.44 : a ia sat aoe ao 
November 5.02 6.63 7.93 5.38 6.17 6.73 5.50 ass aaa pa ae aon _ | 
lecember . , 5.03 i i x . eet . 93 | 4.16 | y 
6.72 7.95 5.46 5.24 5.83 5.58 4.91 4.15 | 5.51 6.97 4,07 aoe 
1977: January. ... 5.07 6.80 8.02 
February... 5.10 6.81 7.95 Bag 827 B84 B61 203 | a9 abe Mr cn ia 
March... .. 5.12 6.84 7.95 5.52 5.30 5.89 r abe << mal pe a —_ | 
Apillia vate 5.16 6.86 7.95 5.56 6.35 5.92 B60 a6 | aa at Ly ae ge | 
Mi cane ce 5.20 6.86 7.97 5.60 5.38 5.99 574 ca oa Poe La 5.78 6.10 | 
gel ee ee he Ye 6.38 6.99 6.74 6.00 427 6 7 7.35 5.83 6.15 
7 i 05 | i : 7.40 | 5.91 6.22 
uly ey cilendts 5.25 6.99 8.05 
August .... 5.26 6.93 8.11 5.69 645 2.08 Sat ae an ne ay 3 pe! 
September. . 6.35 7.12 8.26 oi He ras aunt eee 208 5.93 6.28 
; : 5.79 5.53 6.18 5.89 5.24 | : y 
October. .. . 5.39 7.13 8.29 4.43 5.91 7.64 6.01 6.39 
} 5.82 5.56 6.22 5.94 5.26 ’ 
November . . 5.40 7.18 8.26 5.85 5.60 6.25 5.97 5.2 reed ime hm oo ap “ 
December . . 5.41 6.76 8.29 5.93 5.67 6.33 6.05 B27 Pri ae Lg oo a 
: 4.51 6.01 7.76 6.12 6.55 
1978: January... . 5.48 6.90 8.35 5.97 5.73 | 
February 5.50 6.92 8.33 5. 6.36 6.09 5.39 4.55 6.04 7.86 6.11 
ee . 98 5.73 6.37 6.09 5.39 ; am 
oe 5.53 6.94 8.40 6.01 ‘ a on 7.96 6.13 | 
Seed aes vat = a an 6.40 6.12 5.39 4.56 6.08 7.94 613 6.00 
Mi os se He 7.63 8.52 6.07 5.82 647 620 549 461 828 aoe | 6.26 6.62 
Mis chen H ‘ . ¥ . 
7.69 8.57 6.11 5.86 6.52 6.23 5.65 4.66 eas a0 830 art 
Hiuly tare. 5.70 7.82 
August... . 5.71 7:80 aya ie ee 6.58 6.29 5.70 4.68 6.38 
September .. 5.82 7.95 8.89 6.29 6.00 a7! aa Hes cae pd: 
Pogue Bas fed ne a 6.0 6.71 6.39 5.74 4.76 6.48 
tl as ae Hs _ 6.33 6.05 6.77 6.45 5.76 4.78 6.49 
December . . 5.91 8.06 8.94 6.48 aig 6.82 6.50 5.75 4.80 6.54 € 
7 h 6.93 6.60 5.79 4.86 6.58 
a 


Footnotes giving source of data an 


following these tables. 


d description of series appear in the section immediately 


* Monthly data prior to 1975 are shown on Pp. 227-229. 


BUSINESS STATISTICS, 1979 EDITION 


LABOR FORCE, EMPLOYMENT, AND EARNINGS--HOURLY EARNINGS--Con. 


Durable goods industries 


AVERAG 
E HOURLY GROSS EARNINGS PER PRODUCTION WORKER ON PRIVATE MANUFACTURING PAYROLLS! 


Nondurable goods industries 


= 
YEAR AND Electric Miscel- 
MONTH and ments laneous Nond Food 
lene a — on saci ESonicin Seok Tobacco Textile oi eg Paper Printing | Chemicals | Petroleum 
equipment related | facturing | industries | °vertime kindred | menue mill gt lle and and and 
products | industri roducts | factures products td allied ishi allied coal 
stries progu: products products PEbIIe O products products 
Dollars 
0 ON ee ee 1.246 1.435 i 7 | 
“ < 1.197 1.105 
ee oo 1.145 111 1.063 0.904 
1848. 13 ene goed Paes ges hat 1.063 20 1.035 1.161 1.153 1.475 1.220 1.501 
12 ee ion —o fo 121 1.182 955 1.155 1.220 1.278 1.653 1.342 1.707 
x on : ; (999 1.181 1.208 1.329 1.768 1.417 1.797 
4960..... 65... 1.443 1722 1.448 1.275 1.347 1.31 1.262 1.076 1.227 1.239 1.3 
J 252 pasate sah - 124 1.88 1.36 1.44 1.40 1.35 1.14 1.32 1.31 Hen tae ee eH 
|S eee es ma a e i 46 1.44 1.18 1.34 1.32 1.59 i i ; 
BS ian os = Barns .: : . 1.52 1.58 1.53 1.53 1.25 1 : j ee PA ae 
79 2.11 1.80 1.56 1.62 1.58 1.59 1.30 138 137 73 318 89 328 
[eee . : j ; 
Beeissoe 5S ** — ama 1.87 1.61 1.67 1.62 1.66 1.34 1.38 1.37 
Benn ph >> - - 2.28 1.97 1.69 177 172 1.76 1.45 1.44 nae a ee id 3B 
eee eee co on — _ . \ 1.80 1.85 1.53 1.49 1.51 f ; ; j 
: aa a _ : i 2.02 2.40 2.20 2.66 
rea ‘ 1.86 1.94 1.59 il 
2.20 2.64 2.24 1.84 1.98 1.91 2.02 1.65 1 8 1B6 a8 358 340 oa8 
is8t Ee, cee 2.28 2.74 2.31 1.89 2.05 1.99 2.11 . ae 
“hl ee —_ A eH = 2.06 19 } 1.70 1.61 1.59 2.26 2.68 2.50 2.89 
Rape ee 240 291 244 ; : 05 2.17 1.78 1.63 1.64 2.34 2.75 2.58 3,01 
1963.2 2.46 3.01 2.49 203 2:22 axe || 290 in ivi yes 2.82 2.65 3.05 
ee es 251 ne % ‘ : 3 . { 1 1.73 2.48 2.89 2: : 
e 54 2.08 2.29 2.21 2.37 1.95 1.79 1.79 2.56 2.97 380 320 
peeB....----+- 258 321 2.62 2.14 2.36 2.27 2.44 2.09 1.87 1.83 2.65 3.06 2.89 3.28 
= eberei — ass 273 222 2.35 252 2.19 1.96 1.89 2.75 3.16 2.98 3.41 
esta” ~H 255 | ; 2.57 2.47 2.64 2.27 2.06 2.03 2.87 3.28 3.10 3.58 
ony Enea _ noe <—e 25 2.74 2.63 2.80 2.48 2.21 2.21 3.05 3.48 3.26 3.75 
: ; i i i i 2.35 2.31 3.24 3.69 3.47 4.00 
a ee 3.28 
ASS eae oe ae 4 — 2 3.08 2.97 3.16 2.91 2.45 2.39 3.44 3.92 3.69 4.28 
yep = ce 4 i 3.27 3.15 3.38 3.16 2.57 2.49 3.67 4.20 3.97 4.57 
eee 3-9 =° aa —- : 3.11 3.48 3.34 3.60 3.47 2.74 2.60 3.95 451 4.26 4.96 
= 4 ape a a oo BES a2 3.70 254 || 3.85 3.76 2.96 2.76 4.20 4.75 451 5.28 
: i f 5 ; 20 2.97 4.53 5.03 4.88 5.68 
ROGERS...” alk. 4.64 6.07 453 3.81 
pease} 5 a ea7 453 381 437 4.22 4.61 4.55 3.42 3.17 5.01 5.38 5.39 6.48 
oe 4 6.62 493 f i 4.53 4.98 4.98 3.69 3.40 5.47 5.71 5.91 7.21 
eee ad 723 529 | 4.36 5.11 491 5.37 5.54 3.99 3.62 5.96 6.12 6.43 7.93 
ner i 5.53 5.31 ego | 6. 3 | 4.30 3.94 6.52 6.51 702 | 8.63 
= is ml ip 
1975: January . - 4.49 5.79 4 
ee 450 s77 | 43 | 378 427 aig | aaa 451 a1 le 32 elena ica a ay B18 
Sbarch. 2224 454 5.85 4.43 3.76 4.30 4.18 453 4.73 3) } es on oh 
c ; i : 32 3.15 4.81 5.25 5.21 6.34 
Meal: 22. 4.56 5.89 4.42 3.78 4.30 4.18 4.54 4.82 3.33 : 
t : i i : 3.14 4.84 5.26 5.24 6.38 
Ray soe 4.59 5.93 4.45 3.78 4.32 4.19 4.56 4.82 3.35 ‘ i 
: i j j : 3.13 4.90 5.33 5.31 6.39 
fame... 2c 4.64 6.03 4.48 3.79 4.34 4.19 4.59 4.94 3.36 3.14 4.99 5.36 5.37 6.45 
Muly . .2°.e- 4.66 6.06 452 3.80 4.38 4.23 4.59 4.67 3.36 3 
f i f 14 5.07 5.42 5.43 6.57 
August . 4.67 6.08 456 3.80 4.39 4.22 4.63 4.35 3.39 3.15 
i i : ; 5.12 5.45 5.46 6.63 
September 473 623 4.61 3.82 4.43 4.25 4.66 4.34 3.50 3.20 
j : y : i 4 5.13 5.49 5.51 6.68 
October. 473 6.33 4.64 3.83 4.44 427 4.68 4.32 3.55 3.22 5.18 5.50 5.53 6.65 
vember 476 633 4.68 3.87 4.47 4.29 4.73 4.45 3.55 3.23 5.24 5.50 5.59 6.70 
Decem ; 4.78 3.93 4.50 4.33 4.79 4.55 3.57 3.25 5.26 5.53 5.63 6.72 
1976: January . . 481 6.41 4.78 3.98 4.55 4.38 4.85 4.85 3.58 3.32 5 
: i f i f 27 \ \ f 
February 481 6.46 481 3.96 4.56 4.39 4.86 4.88 3.58 3.32 5.28 He eat ; 00 
March 484 651 4.83 3.98 4.58 441 4.87 5.04 3.59 3.36 5.29 5.59 5.72 7.14 
hori Laut. 4.20 6.40 482 3.97 4.61 4.46 491 6.16 3.54 3.37 5.30 5.60 5.80 7.16 
eee f j f j 18 3.59 3.37 5.35 5.65 5.82 7.14 
Riscie., . o'e « 4.87 6.60 4.88 4.03 4.63 4.46 4.93 5.27 3.61 3.39 5.43 5.66 58 
i . ‘ f : i ‘87 7A7 
Guly ee 4.95 6.60 4.94 4.05 4.71 4.53 4,98 5.05 3.74 3.37 5.53 5.70 9 
August - 5.00 6.64 4.96 4.03 4.73 4.55 5.00 4.74 3.77 3.40 5.56 Bd He ee) 
September 5.07 6.75 4.99 4.06 4.83 4.63 5.04 4.76 3.81 3.46 5.63 5.83 6.05 7.32 
October. 5.11 6.68 5.02 4.10 4.83 4.64 5.03 4.81 3.81 3.47 5.63 5.83 6.07 7.32 
November 5.13 6.80 5.07 4.11 4.87 4.69 5.10 4.99 3.82 3.50 5.68 5.86 6.11 7.38 
December 5.20 7.03 5.16 4.21 4.92 4.73 5.16 5.20 3.85 3.52 5.72 5.90 6.16 7.39 
1977: January 6.23 7.06 6.19 4.26 4.97 4.79 5.23 5.27 3.85 3.57 5.74 5.96 6.19 7.48 
ebruary i 1 4.27 4.96 4.78 523 5.48 3.86 3.53 5.73 5.98 6.20 7.73 
March... . 5.24 7.10 5.18 4.29 4.98 4.80 5.25 5.49 3.87 3.57 5.76 6.01 6.23 7.81 
Apri tes 6.26 714 6. 1 8 4.20 6.02 4.24 6.30 5.63 3.89 3.56 5.82 6.02 6.30 7.81 
ay Boe : i ; : i ; 5.60 3.88 3.56 5.83 6.06 6.33 7.80 
Hones. i. 5.34 7.27 5.22 4.35 5.06 4.87 5.31 5.79 3.91 3.62 5.90 6.09 6.39 7.81 
Duly... S5s. 5.39 7.26 5.28 4.37 5.14 4.94 5.36 6.71 4,04 3.59 6.01 6.11 6.47 7.86 
‘August 5.44 7.23 5.32 4.35 5.14 4.94 5.39 5.50 4.07 3.61 6.04 6.16 6.49 7.83 
September 5.50 7.37 5.38 4.40 5.21 4.99 5.45 5.45 4.10 3.68 6.11 6.23 6.57 7.90 
October. 551 7.54 5.38 4.41 5.21 5.00 5.44 6.37 4.10 3.69 6.14 6.25 6.62 7.92 
November 5.55 757 5.43 4.46 5.24 5.04 5.53 5.59 4.13 3.71 6.17 6.27 6.66 7.93 
December 5.64 7.67 5.52 4.54 5.30 5.10 5.60 5.70 4.14 3.76 6.24 6.29 6.73 8.02 
1978: January... . 5.65 7.58 5.55 4.58 5.39 5.18 5.63 5.94 4.17 3.85 6.27 6.35 6.78 8.44 
February 5.67 7.60 5.60 4.57 5.39 5.18 5.68 5.96 4.16 3.85 6.32 6.36 6.82 8.60 
March... .- 5.67 7.69 5.60 4.60 5.40 5.19 5.69 6.19 4.17 3.89 6.32 6.39 6.84 8.53 
Nodl.<2e © 5.69 7.74 5.63 4.62 5.42 5.22 6.73 6.25 4.18 3.91 6.33 6.40 6.87 8.56 
May tan nh 5.72 7.76 5.66 4.64 5.45 5.24 5.75 6.32 4.19 3.89 6.37 6.41 6.94 8.56 
Nunes. dees 5.74 7.81 5.66 4.66 5.48 5.27 5.75 6.52 421 3.91 6.51 6.46 6.97 8.55 
uly. 6S 5.83 7.84 5.71 4.69 5.57 5.35 5.80 6.49 4.32 3.91 6.63 6.51 7.05 8.61 
August 5.86 7.79 5.74 4.70 5.56 5.34 5.81 6.15 4.38 3.93 6.59 6.55 7.06 8.62 
September 5.94 8.04 5.77 4.73 5.63 5.38 5.87 5.91 4.42 3.99 6.68 6.62 7.14 8.70 
October i 8.21 5.80 4.76 5.65 5.42 5.89 5.81 4.42 4.01 6.69 6.63 7.20 8.70 
November : 5.85 4.80 5.70 5.47 5.96 6.00 4.45 4.03 6.76 6.69 7.23 8.78 
December 5.96 4.86 5.75 552 6.02 6.15 4.48 i 4.07 bis 6.80 6.73 7.29 8.88 
ane at ES 


Footnotes giving source of data and description 
following these tables. 


of series appear in the section immediately 


* Monthly data prior to 1975 are shown on p. 229. 


74 1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


LABOR FORCE, EMPLOYMENT, AND EARNINGS--HOURLY EARNINGS--Con. 


AVERAGE HOURLY GROSS EARNINGS PER PRODUCTION (OR NONSUPERVISORY) WORKER ON PRIVATE NONAGRICULTURAL PAYROLLS! 
Not adjusted for seasonal variation Adjusted for seasonal variation? 
a ee = = 
Manufacturing ] Wholesale and retail trade T 
YEAR AND Trans- 5 
MONTH ae porta- Finance, fora Whole” | Finance, 
Leather tion insurance, A Total rae Construc- | Manufac- tion insurance, . 
and and and and Services private Mining tion turing and ond and Services 
lastice leather pple real estate public aaa real estate 
products | Utilities utilities 
products 
* x a 
L 4 ‘a 
Dollars 
—) | T r T r ] 
TOW ooeevaon oc 1.299 | 1.038 0.940 1.219 | 0.838 1.140 1.131 14 
(OAS Sages ty tee 1.360 | 1.105 1.010 1.308 901 1.200 1.225 1 pe He a Res, reed i208 seo 
f O40 nae ch Oa 1.410 | 1.121 1.060 1.360 951 1.260 1.275 1.916 | 1.792 1.376 Ie os 1.060 4.260 |\..occaee 
aed, sree ce 1.472 | 1.169] ........ 1.100 1.427 983 1.340 1.335 1.772 | 1.863 | 
983 | 1.340 |........ Cee 1.100 | 1.340 |. 
195 Hebe Sinus 1.58 {op aerate ee 1.18 1.52 Late: | oO ges. 1 ee 
OG 2M oi hoe 1.71 1:30 Mpeeiteies 1.23 1.61 108 4 Be ae is? oa 313 ie eee, ect 
pices eee 1.80 Rea |e ghsnatem 1.30 1.70 1.16 150" eraees 1.61 24g 228 1.74 1 a ee 
a) 5 ere 1.84 Mel ace ee 1.36 1.76 1.20 166 eee. (||| 186 24 el) Lae eh ae Vee. 3 ie 
1.96 11300 cence 1.40 1.83 1.25 1 
2.03 TAS BI ere ne 1.47 1.94 1.30 138 coe mee 333 a67 (fam (oe ia | im —. 
211 1.62 Ema ; 1.64 2.02 1.37 ey Mae (= Le 1.89 2.45 2.71 ie i oo eee 1.54 i ty ee 
4G 1166 alll Gham eG i 1.42 480” ratte 1.95 247 | 282 S16 | eens 1.60 190. |,...038 
2.27 Tit tea] rhe 1.66 2.18 1.47 st: ga (ee 202 || 256 | 293 PT i oe ae 1.66 198 eee 
2.32 Coe |i. hee 1.71 2.24 1.52 2.02 2.09 2.60 
iSO) 202" see eee x : | 3.07 } Pt, Pe 
2.38 168 | esses. 1.76 2.31 156 2.09 |........ 214 || 2.64 3.20 | ca jo. | oe | (ee oe 
5 122 Dat eens 163: Tel’ became 2.22 2.70 3.31 St tuk. 1.83 ay |. 
2.47 PEM eecgiteme 1.89 2.45 1.68 2.25 2.28 2.75 | Fea ; | Be came 
8) Wl ae togy Pec ee ee: 341 GAG Poe. oe. 1.89 2. Zs 
2.54 1.83 2.89 1.97 2.52 1.75 2.30 1.94 2.36 281 | 3.55 2.53 2.89 1.97 230 = 
2.61 88 3.03 2.04 2.61 1.8 | | 
2 67 1.94 3.11 2.14 2.73 1 + 3 7 a7 256 306 ry ret 3 1 on oa7 an 
2.07 3.23 2.25 2.88 2.01 2.58 2.29 2.68 ¥ : ; : ae 
2.92 D3 3.42 2.41 3.05 2.16 2.75 2.42 2. as aa ca a aoe aos) ee 
i E 85 || 3.35 441 | 3.01 
go ee 342 | 241 | 275 24 
3.63 2.56 3.23 2.30 2.93 2.61 3.04 3.19 4.79 3.19 3.63 2.56 2.93 ot 
(SIO es ee 3.20 2.49 3,85 2.72 3.44 | 
VOM eee vseeees 3.39 2.59 4.21 2.88 3.65 360 os aot nae Pr aa ae? a as a 
es Gee 61 2.68 4.65 3.05 3.85 2.75 3.36 i : aoe 3.08 
pee es ae 268 4 3.27 3.70 4.44 6.06 3.82 4.65 3.05 3.36 
oo S| Emad osm FS am | ze ae) ae | ee seh ot te ee ee ee 
vie : ; | 5.23 6.81 4.42 5.41 3.48 377 | 375 
: eee 3,21 5.88 
1978... 4.66 3.40 6.45 397 3.03 387 427 431 4.86 eae | 731 322 eas aa —] 
Bae cas 5.17 3.61 6.99 4.28 541 3.85 i ; ’ es a ee Aa 
AOIBRE oka 5.52 3.89 7.57 4.67 5.89 120 so caeil. sae oa a a —_ oe 
k i 4.20 ; — 
| i 4.89 4.99 5.69 || 767 | 866 | 6.17 7.57 4.67 4.89 4.99 
1975: J 4.27 3 I Tr | ii | T | 
January. . 13 5.65 u 
Shall el ae 8.65 3.65 4.59 3.29 3.95 3.91 4.41 5.75 7.13 4.66 5.65 | 3.62 
phates ne 3.16 587 3.68 4.62 3.30 4.02 3.95 4.43 || 5.80 74 4.70 5.67 3.66 5 02 | Se 
April... 6 429 | 3.19 5.70 | 3.70 485 a eae | es 4.45 5.80 7.29 4.74 5.68 367 aos | as 
May... se5 4.33 3.18 5.74 3.71 4.67 or - i — ae 7.26 4.76 570 Sas ee 
June esau: 4.36 3.20 58 7 etl a ith selene) $74 | 37 
0 3.72 471 3.35 4.07 3.98 451 || 5.93 735 | 4381 5.80 | 33 407 aot 
July ee bei 4.46 3.20 5.86 i| | | 
Augie 4.43 3.19 6.03 aa 436 338 ats etn oe eee i a eS. 1 ae 4.04 4.03 
September..| 4.45 | 3.23 6.07 | 3.78 cat, aes | ae aera 497 | 803 | 377 
redress a He 6.07 3.78 4.80 3.39 4.07 4.08 460 || 607 7:36 1 Lees. |) oe 4.08 4.05 | 
November. . 4.48 3.26 6.16 3.82 4.87 342 a6 448 4.88 1 sat am 611 | 3.80 4.08 ‘00 
ecember ,. 4.54 3.28 6.14 i f i . . . | 6.17 7.41 4.96 7 : 
3.81 4,88 3.42 4.13 416 | 4.67 6.21 7.44 4.99 Bis 3a 443 at 
1976: January... . 4.54 3.35 6.20 3.89 401 | . 5 13 4.14 
cotati io a8 ee 3.9 3.50 4.17 4.20 471 6.30 7.44 5.01 6.20 
hinehaah Gap rete shay LE Se seth seas 423 | 423 | 473 || 633 7.47 5.06 6.25 3a7 | 423 | 49 
April te tee 4.54 3.39 6.31 3.91 - cn oo Sy tes 20 | 
‘ i i 4.96 3.51 4.21 | / 6.26 3.89 | 4.20 4.20 
Mavcunecte 4.39 3.39 6.35 3.93 — ppg: a BIT 
f i 4 | W 6.31 : 
eee re ae Med Hep 4.99 3.53 4.25 4.28 4.81 6.40 768 | 516 | 635 = 421 4.24 
4.23 | 427 | 4.83 6.37 | 7.65 5.19 | 6.40 30s | 433 430 
uy ee 4.45 3.38 6.47 3.95 | | 
' ! 5.01 3.65 4.26 | 
August .... 4.46 “ 4.26 4.86 44 
Capea nla ace re oT on B08 357 4.93 4.29 an || as}. dar 5.28 rH 4.00 433 438 
October... 4.90 | 3.41 6.62 | 4.07 te | ae oe od 8. 
513 | 3.66 4.34 co eee ba 4.32 
November . . 4.98 3.45 : 4.42 4.97 6.57 | 7 | aa 
LE ahiolee om tb Be5 | 4.06 5.15 3.67 4.35 4.47 5.01 || 663 i= t  enleie 4 4.34 4.41 
Bie eh no = He | 788 | 838 | 665 4.35 4.46 
1977: January. ... 5.12 3.53 6.71 4.16 . | . 6.66 4.49 
Pe uae spe a oa 4.16 5 26 3.75 4.47 4.55 5.06 6.80 7.99 547 | 6.71 
Gat on Fog an 4% eae 5.22 3.78 4.48 4.58 5.10 6.81 ioe bead on 4.52 
April. B12 a7 nes ee 4 — 448 4.58 513 || 6.84 8.01 5.52 6.74 aa 
vane 5.11 3.59 7 ' nae oe | . 58 
June... ... 5.18 3.60 6.89 4.24 5 36 3.82 4.52 4.62 5.20 6.86 nas car co 4.58 
6.90 4.25 5.35 8.03 | 5.61 6.89 
; 3.84 4.49 4,60 5.23 6.94 8.08 5.66 ee 
SHY eovcne 5.18 3.57 7,03 4.28 5 ea, i on 
August .... 5.18 3.59 7.04 4.27 yt aes Pee ors agk a 808 | 57 
Benenka te ao 47 is ae 6.42 3.85 4.54 4.61 5.28 Ciel. RIG Wo ae 3 oes 
October... . 5.23 3.66 ) : ; ‘ ' 4.71 5.33 7.12 t 
November , . 5.26 3.68 He ne ae pee 4.04 4.76 5.37 7.13 8.20 Bee 2 
December . . 5.30 3.69 7.30 | 4.38 6.63 304 467 4:80 Bal ane 822 A 126 
. : . j 4.80 5.41 : ; 
1978: January... . 5.35 | 3.80 7.35 | 4.55 5.68 pti re io 
February...| 6.36 | 3.84 739 | 4.55 587 | ato a |eteer | ee Hy ee 5.94 | 
bres ph Bony aS te id +o 4.10 4.76 4.91 5.50 6.92 8.36 5 
aeni:.:] Bar | ger | gas | ae |] $22) 42 | 478 | ag | ses |) so | gas | Gor 
Mays... 5.45 3.88 7.47 | 4.61 4,95 5.61 7.61 8. 
Re rb? . 5.80 4.16 4.84 i 6.06 
une 5.48 | 3.88 748 | 4.63 6.82 | 4.17 aay | aes | 666 280 1. oe ate 
Cuan 5.53 3.89 7.55 4.87 5.91 ; at hi 
ae an ae he oe 5.01 4.20 4.92 4.95 6.71 7.82 8.66 6.1 
September: 5.60 3192 776 : saa 4.90 4.93 5.74 7.80 : 
jelgi re ey ie ars 6.02 4.26 4.96 5.06 5.79 7.95 ay 5 ro 
November .. 6.71 3.98 7.77 4.81 ane “oH pie 5.84 7.98 
December . . i oul a 5.01 om is 
cember 5.77 4.00 7.84 4.81 | 6.15 4.31 5.06 rie . : 8.06 8.86 6.39 
. 8.06 8.91 | 6.43 


Footnotes giving source of data and descripti i 
0 ption of series appear in the ion i i 
following these tables ee ee * Monthi 
y data prior to 1975 are shown on pp. 229 
ls and 230. 


BUSINESS STATISTICS, 1979 EDITION 


LABOR FORCE, EMPLOYMENT, AND EARNINGS--HOURLY EARNINGS AND WAGES 


ADJUSTED INDEXES OF AVERAGE HOURLY EARNINGS: PRIVATE NONFARM ECONOMY! 


75 


MISCELLANEOUS WAGES 
Adjusted for seasonal variation Not adjusted for seasonal variation 
Total private | : 2 Farm (U.S.) wage rates, 
YEAR AND Transpor- Ranstniation wages hired workers, by method of pay? 
>| 
MONTH tation, | Wholesale | Finance, SNaeaa 7 Railroad 
Mining Con- Manufac- | communi- sa insurance, | co vices Bites All All Feld cash | Cash ee 
> . ry wages average, 
Current 1967 RTUGEON OCS Renata retail trade = a iad ath workers, Meth ey onhy ial Meet class a 
dollars dollars $ : by all methods road 
ve Common | Skited |matveds | Shay | ‘opal | Mew? | 
| Of Pay | piece-rate i = 
lle Excluding perquisites 
1967 = 100 Dollars per hour 
z | | ‘1 r 
1 eee 42.6 Tey dT ee, | ee ae a a A Se 2 er CEPR PANTIE 0, coll @vace tll sonoocale ecneae 1.188 
1 are 46.0 SUR Soe PG bee |) eee ee iy Wee. | Bee, 1.349 | 2.248 O73: tH AN cll essere 1.328 
To Se ee 48.2 Seal ee eee all bee lk ee CN eteas |e Race ell Pee. 1.450 | 2.411 60-0 BE Jl, MRR NY aeeccoe 1.442 
\ eee 50.0 cred | Tk | re ae i ee eo ee ee i 1.532 | 2.518 £60 |) SES, |: Ma | eee 1.574 
1951. 637 69.0)| ..... beep. Pe ht RRR CL PERE S IIE Rees, a a Rees 1.623 | 2.668 7 td ae ee I oe A 1.748 
\ Serre ae: ‘ OS eee | ee bp deme. th BRAS 1h Ces eee | pee 1.817 | 2.842 SMe cecal = cot halle weet 1.843 
y Shea 59.6 ae Pe eD Chece Ul) eee | meee TD ee) pee. | ae, 1.875 | 3.010 OR me pene’ oc Cea Wenaes 1.892 
oS ae ees 61.7 GREE SEARO cece, | Gee |) Rete Deel Aeabow 1 SR 1.983 | 3.135 (Bt IE BRR. || Ue ln skoss 1.937 
(ne. 2S 63.7 | | ee | a eo a ee aD 2.060 | 3.237 60 | gata MN, Id acct 1.965 
Sat. 4. Sous 67.0 Bae cement cee | ee eee | ESN eee. | EO, 2.161 | 3.370 186; | ERG | ol wate 2.128 
} a aed 70.3 Say ee | ee ae ee Se ee ee 2.283 | 3.533 188 shy Reet aM ilk sconces 2.281 
Meee... $52 73.2 ad EE a Be ee ee ee 2.435 | 3692 gon let eee. | eNG, || Meer 2.450 
} ees 75.8 Seg ee cen ae am me | ee Se 2.666 | 3.863 (95. heme, a ah ee 2,550 
a ee 78.4 4d | ee ee ee ee ee ec 2.699 | 4.031 cor «(4 reat a Racecar 2.616 
Wee 3 80.8 eS ee i ees a reel ae Sa Pe a ee ee 2.827 | 4.190 108. |) CORE | RE lig weer 2.675 
We ate. acc 83.5 bate cael tcc | ee |) eke aL Seer | | ees 2.946 | 4.348 1501 be RENE) ROIS. eae 2.740 
Ts < 85.9 Oat 5.7 b bre. lp 0 aeeee 1) Seek SNe Bees) ke Wea 3.082 4.526 Cla ets Mm oe eel aeons 2.823 
| Eaten 882) 94.9 88.0 86.6 90.2 89.4 87.0 89.2 86.3 | 3.242 | 4.733 4508) lley eee |, DIOS. lm Acces 2.850 
Ores <2 5.. T= 91.2} 966 91.6 90.4 92.4 907 | 3415 | 4.950 114 ip Re | Sh ee 3.008 
Soe 54.3 98.0 95.9 94.7 96.0 94.8 | 3.624 | 5.207 (223: Lb Rae | See | A ates : 
are 100.0;  100.0|| 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 3.884 | 5.528 1.33 Lh meee | Dazed 3,293 
| ees 106.2; 101.9!| 105.3 | 106.9 | 1058 105.6 | 4.201 | 5.956 vag || Re mees |, WRENS | Liao 3.466 
| en 1132} 1031|| 1133 | 1138 | 112.2 1135 | 4.629 | 6.514 HG: | maces |S mere 1 Blase: 3.708 
| | | i 
|) ae 120.7 | 103.8|| 1199 120.9 | 118.9 121.6 | 5.224 | 7.314 me Me scomalee ean 3,939 
MAE oo bo 1292! 1065|| 1268 | 128.0 | 126.2 131.0 | 6.988 | 8.328 NaS |) Bete | Saab || tons 4.416 
. RE 137.5 109.7|| 136.8 134.7 | 132.1 139.7 | 6.638 ; ea |e. pene 1, aan I ce Scat 2 
ere . ee 146.0 | 109.7|| 147.2 | 142.7 | 139.4 148.2 7.07 258 00 | ee | eee | mos 6.427 
a aaa ee 157.5| 1067|| 1631 | 154.0 | 149.9 159.7 7.55 0. i i ; ; : 
| | | 
45 | 6.237 
aT eee 170.6/ 105.9\| 183.4 165.4 | 161.1 171.4 8.30 | 11.01 2.43 2.38 2,60 a ! 
ee ae 183.0! 107.3|| 1988 | 176.1 169.9 183.9 8.93 | 11.85 2.66 2e1 | 281 2.65 | 6.929 
1977. oo 3e2 1968/ 1084|| 2148 | 189.6 | 180.7 197.9 9.46 | 12.56 2.87 2.82 3.06 2.90 | 7.481 
ea 2129| 109.0|| 241.0 | 206.8 | 194.5 212.4 | 10.08 | 13.36 3,09 3.04 3.22 3.10 | 7.905 
a oe L 
1 + T — =r 
' 
1975: January . . 165.0 oa 177.1 | 160.4 156.0 165.5 7.94 10.62 2.47 2.42 2.70 3-49)\|\ ema sat 
February 166.2| 105.5|| 1789 | 161. Y : , 168. aisha lt Grete esse || | aces lliameeen 
162.6 | 160.4 168.1 FG || AOL87’ |) seems. |, eeetce | atte) cctools 
coe a — wand Hr 163.0 | 159.1 167.7 7.99 | 10.70 2.42 2.39 2.63 2.46 
M npr ee 169.2} 1063 180.9 | 164.1 160.0 169.1 8.06 (O76. Seats Ae ik SAS ||| be ase 
a te 170.6, 1065|| 1824 | 165.3 | 162.2 170.9 699: (4 af0aa |) esses |) ote dl eee | eae 
fa ai2| 1058|| 1828 165.6 | 160.8 172.0 8.44 | 11.08 2.29 2.25 2.39 D1" eter 
mae 22,5 1727| 1063|| 184.4 | 166.8 | 162.7 173.0 AP ama CH Ries, CURR co meoml Uncocallll ecocka lO" devon 
1733)  106.0|| 185.6 | 167.2 | 161.9 173.5 Bigs’ | SA0io0 IN) woeeans Nh) eel) | Cees Sohsitial gS 
one 174.3; 1059|| 187.8 | 168.2 | 162.4 174.5 859 | 11.35 2.63 2.56 2.82 2. 65ulaaet toe 
wean 1759| 106.1 189.3 | 169.6 | 165.8 176.6 8.60 As? || Gietae | ese she ga 
: 7 : 0 176.9 6 ao ||) eehetac lh | etese |t Gusta f 
December 176.3| 105.8|| 190.2 | 169.9 | 164 
| | : 
1976: January 177:3| 1080/) 1928 | Aone} oma | | Bae) wee | |) Bee Gee) | aes.) eon eee 
os vice] 1087 194.1 172.1 166.7 179.3 ies || Wida | wages pats 0) Segets cl Cais onl bamenentas 
vey ia) 180.2 107.1|| 195.1 173.0 | 167.3 180.5 8.63 11.52 2.66 2.63 2.81 GA. Madre 
pel. S22 ; . ‘ 3 sa7 \n ies |) anne se |) Lapeer (9 Crean bosefite 
196.6 174.3 | 168.8 182. 
de 1922 107A 195.9 174.8 168.5 183.2 Bog | dco We Weare (ume || Gems) eee 6.859 
5 9162 sl eaeee 
175.6 | 199.6 184.2 9.06 | 12,05 2.48 2.6 
ohn dee a?) eer ee 177.6 | 173.2 185.9 5.08; || aisiog. | Pees I Sreeme || Patten Weare : 
1 aire ae) ee 179.1 | 1724 186.8 ona || ZAG. eeeekes |p ets lh geet TA 
pep teniers mes). eel 180.2 | 173.1 188.0 917 | 12.16 2.75 2.94 2.8mm 
October... . ot ra aed 181.4 173.9 189.7 9.19 A546: le were lh Sxeeer | a caeaeis Nit eae ae 
Noveier + ‘ : 192.3 | 174.1 190.8 O50. (toad Ie Meee IL, Beate | eueaas || perseene ! 
December . . 189.5 108.5 | 206.8 5 7 
183.0 | 176.8 192.3 9.20 | 12.21 3.18 3.14 3.40 3.18 
1977: January. . . . oy 4 ers | 1943 | 1765 193.2 poo |) Ho;28 | Baa I) saute ||) | RPS |e sate 
CE Dee se rey eae 185.5 177.3 194.2 9.24 12:25 ||. sesame |) Gates | Gorm |" caecen 
March... - . 1929) 1080)) 210 196.6 | 177.9 195.0 9.24 | 12.27 3.09 3.05 3,22 08 eee. 
08.1 210.9 
April... ... | ‘senall | 2148 188.1 | 179.7 9066 | 2.24 | 1227 | veeee | vives | veers | sees saa 
Ray. < Sess ; . ’ 189.0 | 179.2 197.3 age |) aldol | Biome ll esate | Pace | cee i 
inet: BBS 196.4| 1084|| 213.7 
! 9.55 12.73 2.94 2.91 3.06 3.00 
sau) : esp, wee eee 101.0 116 1964 Gia | MOSM Bake I caer bgomena | sana 
August . .. as) 9088] 268 192.2 | 182.4 eek A) cee aeRO |) meget. || oped lates! | sig 
September aed penal Br 193.6 | 185.1 202.2 9.68 | 12.87 3.19 3.12 3.34 WN fowaeiee 
October _ nee hg 194.8 | 186.2 202.8 80 th eGov ly eexaee |) fees sumer Ie wore ae 
November 4 Eee MS 196.0 | 185.8 203.7 74 |) wtzi04. || eee ltt dneailes |e Eee ‘f 
Hecamber 203.6} 109.1 218.8 
199.4 | 187.9 206.1 9.77 | 13.01 3.38 3,34 3,60 3.34 P 
TI CS Bea ed Meroe | or 199.6 | 187.6 206.5 7a | 13/03 || Were |.) caeor a) tee aera 
F 206.5 |  109.3)| 221.4 08.2 salt eR Seer a enramll gaeee eal DAStRoa le QuRe’ 
ebruary... 201.2 189.5 208. F 342 
March... . . 2081; 1004) 2228 203.1 | 191.5 209.8 9.83 | 13.04 3.40 3.35 3.64 p42 | eevee 
Rosi, «vee rd re ord 204.2 | 192.3 210.6 Ta ae ae a ee ae 
May ...... 211. : ‘ 205.7 194.5 211.9 9.96 eT yall) metre (Retry) Olah JP alll ood E 
a des 2125| 109.1 238.4 
aa 207.8 | 195.9 213.4 | 10.26 | 13.55 3,23 3,20 3.41 3/20) eee 
= Se ee ren) etl) | oa 2088 | 196.0 area | Aba |) east |" meee |) mbes |) aes]! aot seheabanes 
August .. Fdanaed sed | eee 210.3 | 197.5 Gree | eat |) AONE | ater |} nade | pees | Ls weg | tot 
September . . eed | 212.0 | 199.3 2175 | 1033 | 13.68 3.57 3.50 3.72 58s meee ee 
October PT eee eee 2134 | 199.9 218.0 | 10.34 | 13.72 | ow. ae | eae: |) Siena ees 
November . . 108.6 || 250.0 2149 | 201.4 219.4 | t037 | 13,73 i Peeks: tates | aye | Aes zl 8.108 
December . . 108.6 - | see = 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 
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1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


LABOR FORCE, EMPLOYMENT, AND EARNINGS--WEEKLY EARNINGS 


— 


AVERAGE WEEKLY EARNINGS PER PRODUCTION (OR NONSUPERVISORY) WORKER ON PRIVATE NONAGRICULTURAL PAYROLLS 


IL 
Seasonally adjusted =| Not adjusted for seasonal variation 
7a ; TT i me iM he cic 
Gross earnings Spendable earnings Manufacturing Wholesale and retail trade 
Total private sina peer 
YEARAND = [— [ 7 i 
MONTH Total ate Con- pee 
private? Mining struction = 
Durable ‘Sarael public Wholesale 
goods jurable utilities trade 
Current 1967 Current 1967 g if 
dollars dollars dollars dollars 
a re 
Dollars 
| + i TT 

Cee 4558| 6813|| 44.64 | 66.73| 45.58/| 59.94 58.83 | 49.13 61.63 | 46.03} ...... 

OAGHR cc n 49.00| 67.96 || 4851 | 67.28]  49.00|| 65.56 65.23 | 53.08 56.28 | 4946] ...... 

(Ce aan sce 50.24| 7036]| 49.74 | 69.66] 60.24|| 62.33 67.56 | 53.80 BIAT | sdad ones Be 

{OBOpharisis wavy 53.13| 73.691! 5204 | 7218! 5313|| 67.16 69.68 | 58,28 62.35 | 53.44] ...... 

1951, 57.86} 74.37|| 56.79 | 71.71| 57.86|| 74.11 76.96 | 63.34 63.48 | 5688] ...... 

(Pav oe Some Oe 60.65]  76.29|| 57.87 | 7279] 6065|| 77.59 | 8286 66.75 72.45 | 560.95] ...... 

GSS WM csc sh sous 63.76| 79.60|| 60.31 | 75.29! 63.76!| 83.03 86.41 | 70.47 FG22:|| BEI | opoasse 

NOBA WH yeaa 64.52| 80.15|| 60.85 | 75569| 64.52|| 82.60 88.54 | 70.49 70,49) |) (8308 '| 2 teaats 

19BBE Made one 67.72| 984.44|| 63.41 | 79.06| 67.72|| 989.54 90.90 | 75.30 82.19 | 66.63| ...... 

1956. 70.74! 8690|| 65.82 | 80.86] 70.74!|| 95.06 96.38 | 78.78 85.28 | 70.09 

OST eicenve oes 73.33;  8699|| 67.71 | 980.32] 7333}| 98.25 100.27 | 81.19 87.85 | 72.62] ...-.. 

HOES ye pitino: 75.08, 8670|| 69.11 | 7980] 75.08!| 96.08 103.78 | 82.32 | saeg |< 74.501) 12.00 

1959... 78.78| 90.24/| 71.86 | 982.31) 78.78 || 103.68 108.41 | 88.26 95.65 | 7861] ...... 

ROGOE Rae mystes onsets 80.67 90.95 72.96 82.25 80.67 105.04 112.67 9.72 | | 

A OBIS mich Seosesee: 82.60! 9219/| 74.48 | 83.13] 982.60!| 106.92 1008.| 92:34 pip s292 BE ahs 

1962. eat 85.91 94.82 || 76.99 | 8498] 965.91 | 110.70 122.47 | 96.56 40470: |) -8G45 | Sos cas 

1963. eee, 88.46 9647 || 78.56 85.67 | 98.46 || 114.40 127.19 | 99.23 108.09 | 87.91| ...... 

Bony cocci j ; ; 133 | | 117.74 132.06 | 10297 || 112.05 | 9091! 118.78 

1965. 95.45| 101.01|| 86.63 | 91.67 

1 DGS eran Sct 98.82} 101.67|| 8866 | 91.21 eee ious | Hed ss ies i on40 ge 

{OCT ett rc: 101.84} 101.84/| 90.86 | 90.86} 101.84 | 135.89 | 154.95 114.49 123.60 | 102. 3082 

{OGSeMIN bas ars 107.73| 103.39]| 95.28 | 91.44] 107.73 || 142.71 164.49 | 122.51 132.07 | 1 | | 13806 

RGEOM eos sects 114.61| 104.38 || 99.99 | 91.07] 114.61 || 155.23 181.54 | 129.51 139.59 1853 14774 

| ' 

Ci: Aer ee 119.83} 103.04 || 104,90 90.20 

1971. 127.31| 104.95 || 112.43 | 92.69 ira | W214 Lge ages | ia toasi | Yoana 

OTOP e 136.90} 109.26 || 121.68 | 97.11} 136.90/|| 18914 | 221.19 | 154.71 || 167.68 19816 157.58 

1973... 145-39 109.28 127.38 95.70 | 145.39 || 201.40 236.89 | 166.46 180.53 | 14652] 20331 

aa : i 4 154.76 || 21914 | 249.25 | 176.80 191.29 | 156.79] 217.48 

(EEL. -Aeeee ke 163.53} 101.45 || 145.65 | 

19708 oes aR, 175.45| 102.90 || 155.87 ve 17648 373.00 phar 208s Nea ed 

ITP. 189.00/ 10413 || 169.03 | 9363] 189.00|| 30120 | 20868 | 228090 || sana seas | 778.90 

Sie LN 203.70 [ 104.30 || 180.71 | 92.53 | 203.70 || 392-88 318.69 | 249.27 | 270.44 | 214.27) 302.80 
+ - 

1975: January....| 157.44| 100.86 || 136.67 | 87.55 
February... | 157.35| 100.10 || 136.61 | 86.90 ‘eee por | Sage 19086 oat | pone 20.53 
March . 158.06 | 100.16 || 137.15 | 86.91 | 158.061] 23838 | 25016 | 183 ; : ’ 

; ; i 38 | j 83.44 197.68 | 162.11| 22322 
April, bau 158.87} 100.17 || 137.78 | 86.87] 15887|| 23507 | 259.56 | 

; i P :o7 | i 184.78 199.98 | 162.97| 224.58 
May 160.38} 100.68 || 145.37 | 91.26! 160.38 || 248.89 264.97 

f : ; : ; 186.03 200.27 | 165.46) 225.01 
dune 163.26! 101.66 || 147-62 | 91.92 | 163.26 || 260.25 263.90 | 189.60 || 204.29 16883 230.84 
July...... | 164.53} 101.37 || 148,61 | 91.57 
August... | 166.90] 102.52 || 160.47 | 92.43 166.00 {| dase. | ake 162.18 sone eat aa 

ptember . . .07 | 102.73 || 151.37 | 92.52] 168.07 || 256.15 278.26 | 197.38 | : 5 

October... | 167.97] 102.05 || 151.29 | 91.91 | 167.97 || 260.83 07 | onan aes tl oeaet ae 

i 5 i } 276.02 | 19680 || 21226 | 175.82 | 
November .. | 168.23| 101.59 |} 151.49 if | q of 
Daserbers, l ha7eae'| ) yo286 1h 9eag0 vi. “eae 170.48 30458 373.39 208.73 maee | too | 306.00 

' es le | S 

1976: January....| 169.56} 101.72 || 151.34 
Fobrucry...|' 17028| 101.90 || 16188 |. saeo| Won 267.78 260.60 | 202-40 | sist | aes | svae 
March.....| 170.17) 101.59|| 151.81 | 9063! 17017 || 2681 i cae KT py Pa I 

i 18 265.19 | 204.11 || 221 
April. dss) 170.41} 101.31 || 151.99 | 90.36 | 170.41 || 2 68 | 18046 | 247.90 
: } 41 || 265.21 275.23 | 19992 || 215.97 
May ...... 173.64} 102.62 || 154.48 | 91.30 173.64 y A Ry 
i 4 , ; 268,80 280.42 207.55 | 
Mey Le oe NN | 55 || 22577 | 181.63| 251.46 
55.87 | 91.63] 175.45 || 270.09 284.25 | 20979 || 229.07 | 18289| 256.00 
UUEY Wire ete « 177.03 | 103.47 157.06 | 
August .... | 178.00! 103.55 || 157.79 aye 178.00 77.30 ree | eas || SSS] wae) wom 
September. | 179.28| 103.87 || 158.75 | 9198 179.2 outs | See lle) | oe 
sets h i 28 || 286.42 289.14 | 214.13 231.10 | 190.7 
ber.... | 179.64] 103.66 || 159.02 | 91.76 | 179.64 || 283.17 } | 190.79) 263.74 
November .. | 180.22] 103.69 || 159.46 | 91.75 | 180.22 || 285,09 20028 | 21881 || geass | ienav | senoe 
December .. | 182.09} 104.47 || 160.8 ; ; 81 | | 192.37 | 266.00 
bi 6 | 92.29] 182,09 || 288.96 291.77 | 222.22 |; 240.78 | 19532| 267.73 
: January... . 78,97 102.09 || 158,52 | | 
February... | 182.58| 103.09 || 161.23 81.08 182-6 308.74 | gest | nose it Geet | ee eee 
March... ... 183.30} 102.86 || 161.77 90.78 | 183.30 || 292.7 cis | oil) tenho) ae 
April 184.73} 102.86 || 162.84 | 90,67 184.73 ae saves | aaaen| oa ee Bim 
a pet ; 296.35 291.77 | 222.96 240.94 | 198.28, 27 
103.97 || 164.31 | 90.98 | 186.68 || 296.35 34.20 
June 189.49] 104.23 || 173.09 | 96.21 | 189.49 || 30258 037 | anon aon | Gen oe 
i i ; ; 296.37 | 230.52 250.66 | 209365 | 277.38 
uly 1.10] 104.65 || 174.36 95, | 
August . 190.94] 10417 || 17423 | 98 08 190.94 300.76 Sonne |- gene ja |) ioe| ce 
September... | 193.14] 104.97 || 175.96 | 96.63] 19214 sosta |) Seem ee ll MR 
October. . . 194.58| 105 ‘ ; $13.98 303.14 | 235.65 255.85 | 208.01 
46 || 177.09 | 95.98) 194.58 || 317.29 ee 
November .. | 193.86] 104.56 || 176.53 | 96.22 | 193.86 || 318.07 2oei9 | 29810 gears | xiape| saree 
ecember .. | 196.84] 105.23/| 178.08 | 96691 195. ; ‘ eee | sloee | meies 
i ; 5.84 : 
roan MP Se 288.65 299.27 | 24372 ;| 26586! 211.29! 20346 
: 81 || 172.13 
ReGrCaG 194.16 103.05 ionee red ht bec 275.55 | 234.02 | 252.73 198.89 | 288.86 
ine 177 | 10498 || eae | ede | deeee 6.87 288.22 | 236.81 256.71 | 20450] 296.34 
April 200.48| 104.74 || 178.30 | 93,16 aa. | }senee Sous | -aeeee 263.04 | 208.65 | 295.47 
hee SOLER 200.48 || 331.80 309.96 | 2 * : 
May ..-... | 30063) 103.7 |/ 178.41 | 9230 00.63 || 331.14 312.68 | 245.23 265,02 | 21028 | zones 
Oli denen lemeee ; i .92 | 210.26) 298.05 
204.89 || 336.05 324.80 | 249.29 270.58 | 211.43| 300.70 
duly 20891 105.19 || 183.12 | 93.10 | 206.91 || 337.82 330.05 | 249.05 
ugust .... ; 104.55 || 182.96 i : ; 5 : 269.12 | 211.07 
Eonimber®. | t20n0a'||--toaaa | aeaed | ore Po] 337.74 331.25 | 249.27 268.71 | 217.09 307,89 
October... | 210.73] 105.00 || 185.98 | 9267| 21073 || sacs oat fee 277.78 | 218.51 | 307.68 
November ,.| 210.50] 104.31 sais pe TR 220 
December 213.36] 105.15 || 1e7:95 | ozer| 2152 || $8293 saree ft) coves 28371 | 22623| 31002 
4 06-} “aga ate 5 : ; 226.23 | 310.02 
ee Waka : rah 3.35 || 349.80 331.67 | 268.27 293.14 | 229.64 | 315.17 


Footnotes giving 
following these tables 


source of data and description of series appear in the section 


immediately 


Services 


Retail 
trade 


BUSINESS STATISTICS, 1979 EDITION 


LABOR FORCE, EMPLOYMENT, AND EARNINGS--HELP-WANTED INDEX, LABOR TURNOVER, STRIKES 


LABOR TURNOVER IN MANUFACTURING ESTABLISHMENTS2 


WORK STOPPAGES? 


7 | 
ep ae Unadjusted for seasonal variation Adjusted for seasonal variation poctinin es Workers involved 
ADVER- 
TISING 
INDEX, Accession rate Separation rate Accession rate Separation rate 
YEAR AND SEASON- 2 bie 
MONTH ALLY . idle 
AD- Begin In Begin- In during 
JUSTED! ning effect ning effect period 
A New . in during in during 
Total Quit Layoff Total bie Total Quit Layoff period month period month 
1967=100 Monthly rate per 100 employees Number Thousands 
] ri r. TT ] TT aT | aed 5 (i 
se a | eRe 57 41 HA [lee Hh eos ieee || ccateares 3005.) ale wok 2470) eae 34,600 
; Spee el eee Sr | gia 5.4 34 TR My ee Me ALR es EIR s Srl ls, ccs 419 esas. f:060))) een sate 34,100 
" < 2a ess Bite xs on SE 5.0 1.9 250 it nce Gl eee eack Weeeeh cs Til vccaens B08) Mie Shon S090) maaan 50,500 
No ee ey re ee | eee 41 23 cs Me ae | MRR 8 rah | OER gn eae AiB49)|) odes 2410:\ eee 38,800 
RE rains. «5 lie 64 5.3 4.1 5.3 2.9 1.4 ca aaa (Die yh <eele e | eat | a AST tear on 2920| 2.0: 22,900 
WME <a 5 wus och 69 5.4 41 4.9 28 Tag Week ||) Sea SS eel hot BP one SAAT) Meeaese BiB40i|  aeacde 59,100 
“ 7 eee 65 48 || 36 5.1 2.8 MB OR ack Mba ee ergs ee | sede Mee: B00ll| axe ses. 2400|  Foeese 28,300 
“aes 42 3.6 1.9 41 1.4 95 ee ce emcees ce MR Sent Sh «odin | Patent: SACS) ayieen 11630)  cvecc. 22,600 
Pe |e ee oe ee a | en ee eee 4,320 2,650 28,200 
. ae 8 42 38 a2 2 Cee GRRE DS | ha Aang eos | Enon Oe ea 3,825 1/900 33,100 
‘0 eee 68 4.2 | 28 4.2 1.9 ee cereek AD, 
58 36 22 42 1.6 > Mig se aetna || caeeige ll Ral ees ced fe ee 3,673 1,390 16,500 
Et 5 ok’ } 16,500 
oo those ger 42 38 17 a 11 Se eta Uae Meme wil 4 28,2 lar. 3,694 2,060 23,900 
+ eee 59 4.2 26 4.1 15 SOM See Ee Mh eee Fila TEA Berea) eae i708! eee | i 
: 43 1.3 Seal” sce 10 eee ee ed) eee ts eee 2:33) Ween 13201) icaaae 19,100 
ees 08 2 at 22 40 || 1.2 Soule ce eee se Seen: coal! Ane. evil Se cee 1450 16,300 
. lee 59 41 25 41 1.4 S00 nee a ees. chet aes PA scenes | ee arcane ais 3614 meoance 1,230 oe 
NEE sani 59 3.9 |} 2.4 3.9 1.4 CU | ae ORE a wich aresene ot lo Mere pol | (Ieteteie || Mecrecueren se 3;362'|| eimcs ac } ae ee 
| ae 67 4.0 2.6 39 15 ee (eRe naam | Pee gra | Oe RS eal (Re eee seat S686) aemca-e 164 / 
Le AGW SA eked die eeen tiene. 3,063!) eee: 15501 Sesets 23,300 
L lei rH fo | 38 eet ak oe Cer Mr eee 44084 ache 1,060: (Es va 25,400 
; 104 50!| 38 46 || 26 E22 At Ces cee ANCL clei: 1,960 Ze 
; Oo ae 100 4.4 || 33 4.6 2.3 C8 et ee lig hts A605 Cet cas 2,870)... 42,100 
eee. Fa 110 4.6 || 35 4.6 2.5 12 Wi cs Sec gid eet cee Matos « 5,045)l, « an@aee AB] ery 40,018 
. <eeeeaees 121 47 || a7 49 27 1 Mek a hetes teeta sie 5570011) Sageratan ABI! | ater. i 
! 
3/305) deans 66,414 
93 4.0 || 28 48 2.1 TE WtOeserae | Te Ans ate |i otter ml IArorrn a limeie mercer B76) wardens ‘ nee 
} e{ si) 2el 42 |] is] ref oi] | ey) ey Bi see) Saat) coo) ae 
So ae a rs ei] 2 Ff mae Sm Mea cre ail ing gH se | ete 5,053) aera se 2251) aes 27,948 
1973 126 48 3.9 4.6 j 1 AA bee Oc o| Cooscmem lie ar Sa pleas 
- See ge oe 110 A? 3.2 H : t 5 Shoe Saree aca telaee ete niente tecmtate's le cetedors le i senna t settee , 
| ees 
POW einer | ean a See al cine eee aero tb erase 6)031|| etesceme d574G'l gseuere. 31,237 
1975........--. os eee ark SS cere ‘ESS & fain Hl leeac Al gry na Saat| cae Ba20t leer 37/859 
| ae -< “4 a 7 Se Hae a son 2040; |. 35,822 
1 t y t a We Wea eee alll ae atedalie ah ccs liom Ae teens ; 
oo aa 149 41 3.1 21 Di Mie Saree de NW ssatarers coke Wimralatece Sieve ll fstessiergee til b afaters sce 4:200)|)\ | lacie 1,600)|) sera | 37,000 
| ee 
He -— qT | 
4 340 581 132 178 1,605 
i faces 7 sil az "3 20 at ie et 13 30 339 540 109 171 1/557 
e . : f i : d q : ( 12 101 169 1,174 
March f 25 3.2 15 46 1.2 27 375 6 d 
=e Saal : ~ = is 21 37 17 4.6 12 26 491 751 131 205 2,177 
April... .-- ng ai so 13 18 36 18 4.6 13 25 555 850 187 265 3318 
Ada 81 45 i 25) 14 1.6 3.8 1.9 4.3 14 22 533 876 174 298 i 
on ae,. 
| 382 4,465 
EG «ohare as|| 26} a4}} 15] 20 41 23 a ies Lp te Soi sett a 3377 
August 5.2|) 34 me 7 r 39 2.4 39 1.4 17 495 907 217 372 3,684 
cesar 46|| 31 4. 2 pe 44 ps 38 15 15 426 823 143 246 2,327 
epee: = = . 3 17 38 24 3.8 1.6 1.5 300 656 63 143 1.737 
peal “9 oe =: - 1.9 3.8 2.5 3.5 1.5 1.3 239 566 86 153 1,854 
136 1,200 
| 6 3.6 1.6 1.2 338 612 77 : 
3.9 21 37 1.3 by he : 2 615 96 139 1,030 
1976: January : 4.1 2.7 3.6 i 1.0 36 
February a oe: 35 16 it 4.2 2.9 3.8 1.8 1.2 443 679 s = es 
March pod : : 7 1 4.0 2.8 3.9 18 13 591 894 65 ; 
Pptlhs Poe = ae . 7 9 4.0 27 3.8 1.7 1.3 572 921 164 295 3,596 
eee ae > as 38 36 18 ‘9 38 27 3.9 17 13 677| 1,007 231 373 4,388 
PME sas oe - ; ; 
1.9 1.6 3.9 27 4.0 1.8 1.4 505 960 292 490 5,145 
July... +++ 28 11 3.8 2.6 3.9 17 1.3 480 937 171 4 re 
a 25 1.3 38 25 3.9 1.7 14 521 72 340 465 4,848 
arog 17 15 37 24 38 1.6 14 559 ; ; 
: i 861 201 426 2,391 
camel 12 15 38 25 3.7 16 13 452 a1 
i j 248 607 75 168 1,4 
easeersed 1.0 1.8 3.9 26 37 17 1.2 
December 
1.4 1.7 4.0 2.7 3.9 1.8 3 384 649 105 158 1,297 
: Y : , 4 4.1 1.8 1.5 375 645 145 1 : 
ny 1 i ia eS 3.7 1.8 1 522 816 205 285 2,410 
March. 13 "9 39 2.9 3.7 18 1 602) 931 104 274 2518 
April... ..- : : 4.0 3.0 3.8 1.9 11 689 | 5 
May 19 8 4.0 2.8 3.7 1.8 1 599} 1,035 159 296 2,973 
JUNG. 2-5 ¢ 
| ef ei] zal gai] a) a] aS) 
Pia ati =) 44 rs 2.8 3.9 1.9 11 485 923 152 278 3,085 
Econ. re ; 4.0 2.9 3.8 19 1 408 822 157 290 347 
me 9 = 38 1.9 1.0 335 719 80 233 3,15 
Sncomiar’. Lp Ye 3 a2 3.9 2.0 1.0 133 485 200 308 5,029 
November . . 43 1.5 . 2 , . 3 
eeceier 5 298 5,116 
9 215 456 6 
iZ aE ye 30 +0 1.0 245 485 45 287 4,550 
ae races oe . ry 38 2.0 1.0 286 550 88 312 4.479 
February 1.8 9 4.0 3.0 0 21 1.0 395 655 120 200 1,775 
March.<: 2.0 8 4a - oe a4 10 489 820 132 224 2,366 
/ 4 aeaceceraes 2.1 a 2 yi . . : 470 935 116 204 ; 
4.0 2.1 1.0 
MES aoe ass 22 | 4.0 3.0 . 
ee 460 841 183 270 2,996 
2.1 1.0 4.0 3.0 of: a ah Ww he 316 3.628 
July... 6+: 3.5 8 4.0 3.0 es ey 8 453 853 449 579 4,322 
August 3.1 8 4.1 3.1 3. ‘9 370 751 117 221 2,350 
cet ae . He ai 10 22 ‘9 268 594 64 156 1,690 
October 17 1.0 = ae ‘0 2.2 i) 158 436 53 116 t 1,377 
November . . 1.3 1.4 s i 5 . 
December . . Sil Bi 


following these tables. 
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78 1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


LABOR FORCE, EMPLOYMENT, AND EARNINGS--UNEMPLOYMENT INSURANCE PROGRAMS 


| FEDERAL | 
EM- 
STATE PROGRAMS2 PLOYEES’ VETERANS’ PROGRAMS* RAILROAD PROGRAM> 
PRO- 
GRAM} 
ALL PRO- i af 
GRAMS Insured unemployment 
INSURED 
UNEM- 
YEAR AND PLOYMENT, Benefi- Insured Insured Benefi- 
MONTH WEEKLY ny ciaries, , unem- iti unem- ciaries, , 1 i 
AVERAGE! pee average raed: ployment, po ployment, average ra a 4 Benefits 
Weekly Percent of weekly Pi weekly weekly weekly P 
sere | termi | | ante mean merge | number 
aa =e! ae 
‘Thodsands Unad- | Ad- Thou- i Mil. of | Totemide Mil. of 
| justed* justedt sands dollars dollars 
eaeees - er be | Sian een ti - 
Ee 1,793 | 9,724 997 SA ee eee | 852 775.1 | Soe 4,854 742 761 
1948....... i 1,446 | 10,401 980 SON sarees 821 7G Va) nee 3,730 427 435 
AOAC WME he Sitesi 2,474 | 17,660 1,973 Bact uatacnee 1,666 A 7SORN betes 2,724 380 388 
(EEO), wevcetrnres ae 1,615 | 212,251 1,513 AB Mia cxerteten 61,305 ROTSEN, -sasnioe 160 31 32 
as eee 1,000 | 10,836 969 BO” vote 797 S404 K ssaneun 7 2 3 
OGD rer, hee eae 1,100 11,174 1,044 ZONA acct 874 8082.) > scvecee 739 815 815 
TOES OM sino ce 1,062 | 11,349 990 DIG: |W eters 812 962:5' I), ates 219 32 34 
(hi) Neebeenee 2,056 | 15,781 1,870 oN eames 8 1,615 S.0560 MS wcnaas 418 80 90 
19566. 002 ee 104,417 | 11,745 1,265 BB Mee asthe 114,099 1,350.3 25 380 65 72 
(CES, oo noe a 1,327 | 11,819 1,215 PN ele) See 114,037 1,380.7 22 296 46 51 
Wet con koe i 1,567 | 14,014 1,446 Bilas ees 114,250 1,733.9 25 257 40 45 
1O5Ss Mee Fass e 2,750 | 19,307 2,526 G4. waves 112,255 133,512.7 36 290 60 67 
1959....... - 1.847 | 14,614 1,684 AAI eather: 114,475 2,279.0 32 321 53 50 
{060M nee aes 2,068 | 17,213 1,908 ABti| Osean 1,640 2,726.7 33 346 55 52 
KOGIER fois tee 2,481 | 18,187 2,290 BiG! neeaene 2,004 3,422.7 33 338 67 65 
(Erp ks ee oes 1,924 | 15.710 1,783 Aik he eee 1,525 2,675.4 29 331 50 47 
NGESe. orks 1,939 | 15,485 1,806 Maul © Sanaa 1,541 2,774.7 32 342 55 52 
TOGA MAN Mame eae 1,726 | 13,938 1,607 3.5 © nein 1,373 2522.1 30 335 51 48 
(Coan ae 1,419 | 12,047 1,328 ROn) Neaeeaw 1,131 2,166.0 25 266 36 34 
19664. dade 1,123 | 10,575 1,061 PRG Per nto 895 1,771.3 20 182 21 19 
1OGTI eo OS 1,270 | 11,760 1,205 DBs ceed 1,017 2,092.3 20 222 23 21 
as ee ae 1,187 | 10,463 1111 DTN ain 936 2,031.6 23 289 32 29 
1969... cccces ners 1,177 | 10,385 1,101 Al News aeee 923 2,127.9 20 333 37 34 
{O70Mere so 152.070 | 15,387 1,805 3.4 1,518 3,848.5 31 556 79 75 
AST eee w hun oon 2,608 | 15,337 2,150 4.1 1,814 | 164 957.0 34 622 131 115 
(ES Sea 2,192 | 13,575 1,848 3.5 1,563 4,471.0 36 523 106 103 
1975 eee ke 1,793 | 12,820 1,632 2.7 1,370 4,007.6 38 360 62 60 
Ee a ee 2,558 | 18,880 2,262 aie meee 1,881 5,974.9 40 377 71 65 
CSS kee 4,943 | 24,863 3,986 6.0 3,371 11,754.7 45 413 1 
AOE. cance 3,846 | 20,065 2,991 4.6 2,450 8,974.5 50 401 98 Se 
1Qit we nee 3,304 | 19,488 2,655 3.9 2,178 8,357.2 46 354 81 78 
1O7B eas on eet 3,311 | 18,014 2,358 | 3.3 1,942 8,227.2 34 273 253 [ 53 
= 4 +t 
1975: January.... 5,213 3,616 | 4,752 7.2 5.4 3,735 1,128.2 
February... 5,751 2,455 5,108 7.8 5.8 4,342 1,164.2 pe 30 oe 100 
‘Marcha 5,886 2,158 5,091 77 6.2 4,553 1,290.6 47 29 96 102 
April... .. 5,647 2,041 4775 if 65 4,377 1,301.2 43 30 94 101 
Mayne 5,202 1,749 4,281 6.4 6.7 3,837 1,145.1 40 28 92 95 
iiiae ae 4,892 1,832 3,878 5.8 65 3,442 984.0 40 34 91 95 
uly oes 4,979 2,202 3,861 5.8 6.3 3,211 1,037.1 
Tite 4576 | 1,570 | 3,422 5.1 6.1] 2,983 ‘891.4 3 36 tor 104 
September . . 4,238 1,522 3,061 4.6 6.1 2,530 779.4 44 41 105 99 
Oekeber 4,039 1,678 2,919 4.4 5.9 2,328 759.5 44 39 | 107 101 
Nevarbeees 4,120 1,621 3,046 4.6 5.4 3 } 
4,461 2420 | 34 as 677.8 48 30 109 106 
December . . i F 410 51 4.8 2,701 893.2 48 38 113 113 
da7Guladudny ieee 4,962 2,324 3,898 5.9 45} 3,191 1,01 
February . . . 4,721 1,575 | 3,722 5.6 4.3] 3.191 oMet 62 3 WY We 
March. .... 4,366 1,578 3,408 5.2 4.2 2,991 1,022.4 51 32 104 Hy 
April. ..... 3,917} 1,429 | 3,023 4.6 4.2| 2.642 ‘860.5 47 yn 
3,564 1,283 : . 28 93 97 
May...... i F 2,724 4.2 4.3 2,243 691.3 43 27 87 87 
JUNC o.2 oo. 3,457 1,603 2,642 4.0 4.5 2,233 715.2 45 37 86 88 
duly, cen 3,642 1,868 2,831 4.3 47 2,215 7 
Agi a, 3446 | 1,473 | 2/646 4.0 48} 2.185 05.8 81 7 o at eee 
September . . 3,235 | 1399 | 2/455 3.7 5.0| 1,983 633.7 50 37 33 = = 
October... . 3,217 1,513 2,466 a7 5.0 1913 590.6 50 34 2 - a : 
November . . 3,453 1,767 2,694 4.1 4.8 2,046 666.7 52 33 os pos oa 
December . . 3,884 | 2,252 | 3,103 47 4.4| 2,368 819.0 55 35 101 26 36.0 : 
’ 6 
1977: January... 4,442 2,552 3,638 5.5 4.2 2,97 
February... 448 | 1.995 | 3,647 5.5 42| S108 O88 M4 = bon ae =o 8 
March... 3972 | 11483 | 31173 48 38| 2, = ee = 8 
; j 897 1,038.5 57 31 95 97 
Aptian 3506} 11367 | 2752 41 3.7) 2363 763.7 7 
May... 3,105 A 26 87 85 
i) % ; 1,325 2,414 3.6 3.7 1,998 666.0 43 
Huinacaaiee 2,939 | 1,429 | 2/289 3.4 38| 11988 658.3 4} 4 74 Le : 
; : ’ 76 11 
Gl Vaden 3,065 1,707 2,465 3.6 3.9 
August... . 2,751 1,467 2,322 3.4 4.1 1033 aris 41 32 76 71 17 
September. . 2,643 | 1,229 | 2,089 3.1 4.1| 1/693 565.2 38 3 oo : = 
October... 2,649} 1350] 071 3.0 ‘ ‘ = mh 69 65 10 
4.0 1,613 584.2 40 
November .. . eee 1,582 | 2,274 3.3 39| 1741 599.5 41 36 87 os ; 
December , . F 2,010 2,644 3.9 37 2011 yy 64 8 
’ 5 y ; 703.0 42 27 68 66 
12 
1978: January... . 3,781 2,272 3,191 4.6 
February. . . 3,638 1,692 3,273 47 38 ane nes 46 25 69 71 13 
March... 3,212] 1.442 | 2901 4.2 36| 2/615 38 = = - 12 
Acrils aduie 2,669] 1,211 | 2,378 3.4 3.1| — 2:140 708.8 2 i = = : 
hake oo Herts 2,051 2.9 31 1,724 638.9 2 2 re a = 
Wet beat, Ercan ae H ; 1,962 2.8 A 1.653 57 y 47 2 
: 9.0 28 23 45 46 
8 
Cty Vereen 2,581 1,680 2,265 3.2 
eee 304 age ses a a4 1,880 557.8 31 24 49 46 
September . . 2,064 1,059 1,860 2.6 3.3 1552 pote 32 25 50 51 
October... 1,999} 1,288 | 1816 2.4 3.1| — 1660 ie = 23 48 53 
November . . 2,148 1,526 2,009 27 31 1'548 517.8 34 23 49 46 
December . . 2,567 1,889 2,421 3.2 3. 554.1 32 22 48 47 
. 1 1,839 645.2 34 23 50 51 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the 


following these tables. section immediately 


* Unadjusted for seasonal variation —t Adjusted for Seasonal Variation 
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FINANCE--BANKING 


OPEN MARKET PAPER OUTSTANDING, 
END OF YEAR OR MONTH 


Commercial and finance company paper 


Financial companies 


AGRICULTURAL LOANS AND DISCOUNTS 
OUTSTANDING OF AGENCIES SUPERVISED 
BY THE FARM CREDIT ADMINISTRATION, 

END OF YEAR OR MONTH? 


YEAR AND | 
MONTH 
Nor: Farm 
‘Tctat financial ey Loans to ite 
Total Besley Directly companies Total Federal eoopere- hate 
place: placed inn tives’ eae 
banks 
Millions of dollars 
INNER cra Woke ae hea Se Sh Sete See | Seeceaaese tse I Eee tes oes 1,592 973 281 338 
el LE tg ae ae ly» gaggle eta Mahdi aan eke mena | ec rae 1,677 932 311 435 
Satara aes IP tie atine stoi 1,712 956 306 450 
I ae ne cae a? SSSR |) SSS HSE SS |) Me eenerp aie || EO aaa ss 1,861 989 350 522 
Ea cg fh leeeepniih a Sint | Sata heesoneal | ARORIDE measacndtel Miedo piadaneel Mk is. Colaba 2,110 1,029 429 651 
Tas fl a nadgi ae) | aetinipiebinaapin | Mieiabiecassesed Wika 2aiaecena (ics a. cane 2,221 1,102 421 697 
ge sol, ne bien | Coubaibea saad | Mime ts alssne [abeeeiosceatee WL a comes 2,189 1,197 373 620 
NegStencisa ss | Ca wibun crn ey 2,305 1,293 364 648 
aT AR aia call | Ma ait | Wl cia ao UR Ae ge aelakal cco 2,592 61,497 374 721 
Ee coe ol ee | ee eee) Eee eee 2,971 1,744 457 770 
call BRS | ee aiiceies | Maat ckiesdel MERORS dene Scakaul rhe ot 3,339 1,919 454 966 
A Tatoo Bee Deir it | lah tet cea | MN siecnhe ceil Mab saitng ania Pie hae alae 3,812 2,089 510 1,214 
Dyna Wad aBared a vecave'y 4,449 2,360 622 1,467 
ag Nestea ies ia Said adie ee eat | Res ik aac hal PO, ot aie OI I ee 4,795 2,564 649 1,582 
ES 6 aster i cue Baan | IRE a Sie all | INES Re | aaah ah Sana Os ae 5,277 2,828 697 1,752 
Fis nal eta eet | Wake cin teh | Ri aah nl MR earatnne MI: eochaea 5,753 3,052 735 ‘966 
ome Tecate aint | Aidala cactectnape | least sak aaa DO, lode Rs naan 6,403 3,310 840 2,253 
SD Ree Cc A en baee cemtlak sl AL Kind cab cineiicth gM ohare brasicat s | ROR ee esas 7,104 3,718 958 2,428 
eee) PPLE 8 WC y a caste IP i swackanncdnee |]! sececacewntins [| “claiciiaectes's oe | tusiniel iime.ciee es 8,080 4,281 1,055 2,745 
ae 757 9,452 4,958 1,290 3,205 
Oe 12,184 2,111 10,848 5,609 1,506 3,733 
et kha ape 2,774 11,748 6,126 1,577 4,044 
Se 5,356 13,204 6,714 1,732 4,758 
2 ees 20,424 7,133 14,774 7,187 2,030 5,557 
SPR sain lea 20,582 6,247 16,347 7,917 2,076 6,354 
Sees ats Gls ce = 22,098 6,968 18,293 9,107 2,298 6,889 
n+ es wees 27,204 8,382 21,840 11,071 2,577 8,193 
<A ae 31,839 12,694 27,384 13,864 3,575 9,578 
Eiaataxs nes» ale 31,276 10,175 31,741 16,564 3,979 11,198 
~ oe 32,416 12,331 36,740 19,127 4,931 12,682 
ete a's a ontons 40,396 14,655 41,713 22,139 5,600 13,974 
wee eee eee 51,507 18,379 47,344 ove! 6,102 15,646 
32,007 14,648 27,991 14,086 3,910 9,995 
32,516 14,732 28,332 14,326 3,821 10,185 
lactate 31,221 14,264 28,769 14,641 3,741 10,386 
me 32,143 14,018 29,234 14,917 3,650 10,666 
aetala tate 32,821 12,607 29,593 15,180 3,499 10,913 
shots oe’ 31,116 12,046 29,959 15,437 3,371 11,151 
ee pee 31,262 12,071 30,437 15,654 3,520 11,247 
32,172 11,993 30,834 15,851 3,738 11,245 
30,496 12,187 31,072 16,044 3,847 11,181 
32,308 11,726 31,354 16,247 4,087 11,020 
32,003 11,120 31,301 16,380 4,041 10,880 
31,276 10,175 31,741 16,564 3,979 11,198 
31,345 11,481 32,265 16,746 4,356 11,162 
31,574 11,992 32,751 16,930 4,546 11,274 
Mectahe 31,277 11,633 33,400 17,264 4,656 11,480 
i er 31,181 12,183 33,980 17,514 4,590 11,876 
fae 31,906 12,228 34,377 17,731 4,470 12,175 
dvi ete 31,234 12,738 34,881 17,979 4,413 12,489 
32,554 12,438 35,303 18,202 4,420 12,681 
31,537 12,320 35,566 18,390 4,360 12,816 
31,476 12,029 35,868 18,570 4,467 12,841 
31,880 12,816 36,290 18,741 4,872 12,677 
32,691 13,312 36,387 18,918 4,997 12,472 
32,416 12,331 36,740 19,127 4,931 12,682 
32,753 13,805 37,507 19,298 5,596 12,612 
32,392 14,749 38,199 19,530 5,924 12,745 
33,709 13,691 39,141 19,944 6,140 13,057 
uh As 34,288 14,720 39,581 20,242 5,924 13,416 
ere 35,644 14,437 40,035 20,540 5,654 13,841 
an a 36,881 14,730 40,322 20,820 5,232 14,271 
36,469 14,356 40,644 21,076 5,001 14,566 
aaa 37,032 14,511 40,889 21,302 4,914 14,673 
36,721 15,137 41,112 21,524 4,953 14,635 
39,367 15,773 41,442 21,714 5,407 14,321 
39,555 15,566 41,600 21,923 5,696 13,981 
40,396 14,655 41,713 22,139 5,600 13,974 
41,646 15,539 42,179 22,351 6,073 13,755 
42,445 15,331 42,663 22,581 6,277 13,806 
42,590 15,653 43,632 22,927 6,800 13,905 
pore 44,290 16,717 44,329 23,185 6,939 14,205 
a ao 45,691 16,008 44,666 23,526 6,631 14,509 
* dept het 46,447 16,607 44,919 23,866 6,107 14,945 
46,375 17,176 45,201 24,152 5,747 15,302 
ds omnis 45,725 17,037 45,614 24,467 5,634 15,513 
: 46,407 17,621 46,051 24,760 5,642 15,649 
September . . 48,698 18,601 46,729 25,070 6,214 15,445 
October. . . - 50,742 19,306 47,053 25,355 6,382 15,316 
November .. 51.507 18,379 47,344 25,596 6,102 15,646 
December . . 


following these tables. 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
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1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


FINANCE--BANKING--Con. 


FEDERAL RESERVE BANKS, CONDITION! 


ALL MEMBER BANKS 
OF FEDERAL RESERVE SYSTEM, 
RESERVES AND BORROWINGS> 


End of year or month 


Averages of daily figures 
(annual data for December only) 


nae Liabilities 
Reserve bank credit j 
Yeas ayo eet gc me 
MONTH Gold cs 
! Reserve 
Total? cortitl Total? Member- notes in Excess 
U.S. Govt. cate > bank circu- 
Total2 Loans secu- account Total reserve lation 
rities? balances* 
Millions of dollars 
: TT l 
{OAT onesAtnaceece 47,712 23,181 | 85 22,559 21,497 47,712 19,731 17,899 24,820 17,261 16,275 986 
(ELT eat s Gea 50,043 24,097 223 23,333 22,966 50,043 22,791 20,479 24,161 19,990 19,193 797 
EAE a ens ai: 45,643 19,499 78 18,885 23,176 45,643 18,906 16,568 23,483 16,291 15,488 803 
TOEO Warne e cae 47,172 22,216 67 20,778 21,458 47,172 19,810 17,681 23,587 17,391 16,364 1,027 
Le aos Bele 49,900 25,009 19 23,801 21,468 49,900 21,192 20,056 25,064 20,310 19,484 826 
pons dee nee 51,852 25,825 156 24,697 21,986 51,852 21,344 19,950 26,250 21,180 20,457 723 
ASS (laa ee 52,315 26,880 28 25,916 21,354 53,315 21,422 20,160 26,558 19.920 19,227 693 
(cle eee Br: 50,872 25,885 143 24,932 21,033 50,872 20,371 18,876 26,253 19,279 18,576 703 
52,340 26,507 108 24,785 21,009 52,340 20,355 19,005 | 26,921 19,240 | 18,646 594 
52,910 26,699 50 24,915 21.269 52,910 20,249 19,05 | 27,476 | 19,535 | 18,883 652 
53,028 25,784 55 24,238 22,085 53,028 20,117 || 19,034 27.535 | «19,420 | 18,843 577 
53,095 27,756 64 26,347 19,951 53,095 | 19,526 | 18,504 | 27,872 18,899 | 18,383 516 
BOW csraverctabe tc 54,028 28,771 458 26,648 19,164 54,028 | 19,716 | | 18,174 | 28,262 18,932 | 18,450 482 
| | 
{O60 nNE 3 +s eee 52,984 29,359 33 27,384 17,479 52,984 | 18,336 17,081 | 28,449| 19,283 | 18,527 756 
LS a8 eet Gest 54,331 31,362 130 28,881 16,615 54,331 | 18,451 | 17,387 29,305 | 20,118 | 19,550 568 
(Cie penee Rok aie 56,019 33,902 38 30,820 15,696 56,019 18,722 | | 17,454 30/643 | 20,040 | 19,468 572 
NO6I Giese S ee 58,029 36,418 63 33,593 15,237 58,029 18,391 || 17,049 32,877 20,746 20,210 536 
i eee ea 62,868 39,930 186 37,044 15,075 62,868 19,456 18,086 35,343 | 21,609 21,198 411 
i} j 
(Eaitagech ade: 65,371 43,340 137 40,768 13,436 65,371 19,620 || 18,447 | 37,950! 22,719|| 22,267 452 
EEG hee tea 70,332 47,192 173 44,282 12,674 70,332 | 20,972 19,794 | 40,196 23,830) 23,438 392 
NOdT Me mehr 75,330 51,948 141 49,112 11,481 75,330 22,920 20.999 | 42369)  25,260|/| 24,915 M5 
(ec Re seen ane 78,972 56,614 188 52,937 10,026 78,972 23,473 || 21,807 | 45,510 27,221 | 26,766 455 
{OED Ree ioe 84,050 60,841 183 57,154 10,036 84,050 | | 24,338 || 22,085 | 48,244 | 28,031 | 27,774 257 
(CHO nee eee 90,157 66,795 335 62,142 10,457 90,157 | | 26,687 | 24,150 51,386 | 29,265 28,993 272 
i acancs nex 99,523 75,821 39 70,218 9,875 99,523 31,475 || 27,780 54954 © 31,329|/| 31,164 165 
EPL n hae on see 97,675 77,291 1,981 69,906 10,303 97,675 | 28,667 25,647 59,914 | 31,353 31,134 219 
VEG aR ane Oe 106,464 84,680 1,258 78,516 11,460 106,464 31,486 || 27,060 65,470 35,068 34/806 
(CLR see eee 113,611 89,013 299 80,501 11,652 113,611 30,649 | 25,843 | 72,259 36,941 36,602 
| | | } 
‘il ohmncaoa 123,997 99,149 211 87,934 11,599 123,997 | 34,780 | 26,052 78,770| 34,989 34,727 
TOTEM Area er 133,540 107,718 25 97,021 11,598 133,540 | | 38,016 | 25,158 85,590 35,136 34,964 
AOU Geen 139,889 116,303 265 102,819 11,718 139,889 | | 35,550 26,870 93,153 36,471 | 36,297 
NOT Ben hee ee 153,151 123,488 1,174 110,562 11,671 153,151 | 36,972 | | 31,152 103,325 |  41,572|| 41,447 
es ++ —++ + ——— 
ai | 
1975: January... .. 112,562 88,669 103 81,344 11,635 112,562 | | 1 || 
February . . . 112,633 88,856 77 81,086 11,621 112,633 | | 32.838 | | 28.644 70.879 asses 3.333 22 
March... .. 111,291 89,465 60 81,418 11,620 111,291 | 32.525 || 27,139 70,871 34.778 | 34, 
: i f : é , é ‘513 286 
April...... 122,628 98,583 1,539 87,846 11,620 122,628 41.234 
May ...... 116,755 93,780 "24 85,622 11,620 116,755 35,002 26.448 12'280 34 482 | 34.403 a 
ies a see 115,687 92,929 561 84,749 11,620 115,687 32,823 || 25,976 73,626 | 4976 34,428 548 
uly eestor 112,587 89, 
ee SS 113,672 90,616 231 82,548 11'608 113672 e081 a apa eyed yo <a 
September . . 120,344 95,208 283 86,998 11,599 120,344 34.928 | ‘ , 482/| 34,265 217 
October... . 119,844 96,097 73 87,184 11,599 119,844 35,550 eet Lyne ME oy 4 | oe 199 
NeveniGene 118,432 95,051 45 85,137 11,599 118,432 32,125 | 25,971 yeess| 94871 30.281 200 
December .. 3,99 99,149 211 87,934 11,599 123,997 | 34,780 | | 26,052 78,770 34,989 34,727 262 
1976: January.... 123,983 99,504 66 89,971 1} 
February . . . 122,130 98,419 52 88,990 11°00 122.130 | 38.172 3a'5es veess | sane Parand 7 
Ae 126,528 popert Et 89,753 11,599 124,018 36,395 | 28, 150 75 688 33.967 Be 436 
April... +. 126, 101,643 31 91.814 11/599 126,528 38,013 | P aes | ¢ 
i ; ; ; 7,140 78,631 34,063 | 33,974 89 
May .....- 124,372 100,124 397 : " ’ 
Greene 132.189 106,446 oe eras vos Lae 34,968 | | 26,457 79,539 | 34,228 33,846 382 
; i ; 40,628 | | 27,460 80,536 33,774 33,657 117 
MUlY sn oeeroe 124,997 100,441 48 90,67 I] ; 
August 129,202 103,805 64 54.030 11'69e 120.202 as acter aoe ate | 70 
September 132,397 107,664 322 96,427 11,598 132.397 || soess || a 81,275 34141|| 33,844 297 
October 130,076 105,069 44 95,839 11,598 130,076 shoe an pi geld aera = 
November . . 126,844 101,380 40 91,660 11,598 126.844 | | 31332 33.239 oat gaa | MR oh = 
December . . 133,540 ‘ , : ’ ; . « 34,433 
ene Ls 107,718 26 97,021 11,598 133,40 | | 38,016 || 25,158 85,590 35,136 | 34,964 72 
1977: January... 125,517 103,644 47 
Bee ae ay ee eye 4 4,194 11,658 126,617 35,833 23,411 81,198 36,290 35,796 494 
a 120/044 ical ae = 11,981 127,068 | 36,313 22,916 81,709 34,199 34,234 —35 
April... 135,084 111,163 379 99,967 11,636 136,084 | ao 27/814 | 83,257 34.135 33/870 288 
May aztec 131,108 108,982 400 97/304 11620 tay Ge 40,297 25,773 83,757 34,613 34,602 1 
WP, oe ee 137,763 1 14,757 260 102.239 1 1/620 ’ 36,1 14 29,009 85,333 34,732 34,460 272 
: , 1S7,708 40,872 24,562 86,326 34,406 34,293 113 
July otic 133,932 110,203 788 98,711 
August... 134,425 109,302 1,265 98,436 11/508 1341426 3.501 38.262 et Saas ae 
September . . 139,288 115,972 1/069 104,715 11,595 139, a ao 35, 186 34,987 199 
Braker on 128/099 108,704 aaa eget: ee ,288 40,928 23,953 35,156 34,965 191 
November . . 133,591 109,729 926 96,477 11/595 133801 30.042 26.345 x on fre 
December . . 139,889 116,30: ; : . , 345 
f 3 265 102,819 11,718 139,889 35,550 26,870 36.207 } 4 
1978: January... . 134,925 109,849 75 1 
February. 5. 134,500 110,235 rh pe a ee 31,822 305 
March... .. 136,643 113,604 332 1011877 11°78 ise N06 133 
April... 5. 141,394 116,621 1,750 103,500 11,718 1 308 pelt 306 
May ...... AL: 116,607 1,167 102,826 11.718 iat a7 33,647 oe 
UUneatea eer ; 124,439 1,428 110,146 11,706 148,127 40,595 a 
UNV sccte aia 146,137 123,607 tAS7. 
August .... 148,947 126,311 ‘954 Hy 11,693 146,137 39,910 140 
September . . 153,075 129,675 1,366 He 11,679 148,947 40,773 263 
October. . . . 156,320 129,266 1,207 115,322 ioe eye porn 75 
November . . 153,098 129,255 813 113°306 Hie ee 42,563 12 
December . . 153,151 123.48 ‘ ' 4 39,452 
{| n 8 1,174 110,562 11,671 153,151 36,972 a 


Footnotes giving source of data and descri 


following these tables. 


ption of series appear in the section immediately 


* Monthly data prior to 1975 are shown on p. 230. 
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ALL MEMBER BANKS OF ] 
FEDERAL RESERVE SYSTEM, 
RESERVES AND BORROWINGS! 


WEEKLY REPORTING BANKS, FEDERAL RESERVE SYSTEM, CONDITION? 


Averages of daily figures 
(annual data for December 


Large commercial banks (data for Wednesday nearest end of year or month) 


YEAR AND aa 
MONTH Demand Time 
Demand, 1 | iri 
adjusted Individ- eae | 
Free (excluding uals, a US. Domestic Individuals, Partner- 
reserves ar Lng Total+ ical local Gove a Totals ships, and corporations 
. 3 site govern- ment 
- interbank) spe sey L Paints banks Savings iid 
=) a Al 
Millions of dollars 
ences 793 
Sah 3,282 1,274 15,028 14,403 
5 ass 3,296 1,955 18,288 14,537 
EO CAP EC oe | ce aoe ede 3,480 E108 | ons eeeacd 15,386 14,615 
= BRED GRR 2 i | | 3,582 BOR A cicstac NOt 16,026 18,152 
ENGR [vena ee tT ROM hin wed: 63,798 GG 5a7 Al siento: 17,533 6 16,569 
Ber Ss ean lator emeces, (|||! 6 See ee. 3,963 DOF a lisncesn tenes 18,718 17,596 
ART Soe ig) Kear Ee |S Se Se 3,939 BEI7 a exert tomar. 20,169 18,806 
Sect ee che Lanai lil. Mamenes acaee. 4,026 ORG UN eke dears 20,527 19,354 
2 RENEE, tere fe ag | ee ee F 4,183 DRG G specie tete eats 21,017 19,919 
See rege (eins es, a | Te as 4,331 De Tp erat hee 23,293 21,951 
Danes Dea eet avs enoemeten.li|\ | aomentneccale 4,410 CIT ec i, ae 26,461 24,740 
ian Taw icReene Tl! \setmodestes 74,866 TOMSSA azn eta 732,507 729,564 
reer pe ee ene oO | ae pe 4,747 3/0794 oes: 35,386 31,318 
70,118 5,002 4,033 13,415 41,603 30,225 5,945 
71,531 5,125 4,749 14,321 50,386 34,920 9,221 
104,335 74,513 5,338 4,556 13,320 59,227 38,083 13,310 
68,045 102,574 73,654 5,239 4,563 12,539 66,881 40,698 16,407 

| ae 454 —2 775,901 7110,201 781,070 75,854 14,059 712,399 786,298 150,694 722,111 

| ee 557 165 75,120 114,765 83,108 6,137 3,882 13,838 89,639 47,213 29,002 

238 107 81,848 127,277 92,380 6,231 3,818 15,752 102,921 48,864 38,273 

765 —310 88,879 144,249 102,790 7,671 3,437 19,060 112,163 49,149 45,076 

TT ae 1,086 —829 890,288 8 150,897 8 105,605 87,942 82.989 820,801 896,589 846,490 336,502 

Fa a. 321 49 | 87,739 147,355 103,149 6,774 4,380 21,704 119,443 48,035 51,650 

ee 107 58 | 91,683 152,699 106,885 6,563 7,571 20,880 140,932 54,542 62,274 

ON 1,049 —830 994,977 9 152,064 108,563 95,816 95,772 919,919 9143,665 950,411 966,146 

ee 1,298 —1,069 101,182 166,905 115,216 6,111 6,551 22.795 171,318 48,948 87,716 

| ae 703 333 | 99,952 169,511 117,861 5,894 1,330 29,180 210,900 51,357 114,321 

> ae 127 148 102,082 169,221 120,541 6,095 1,124 27,276 206,755 59,508 106,767 

ee 62 122 100,936 164,668 117,270 4,911 1,420 25,324 207,344 77,648 98,787 

a 558 —330 107,089 180,894 128,244 5,085 3,243 27,164 225,418 78,801 111,989 

os mn» 874 —615 113,225 203,164 144,472 5,291 978 34,131 258,251 77,476 142,360 

ss J ima TT 7 — 

1975: January. . . 390 —441 92,633 139,952 100,748 5,076 1,785 18,948 208,962 51,618 112,763 
February . 147 | 96 92,078 140,063 102,595 5,135 1,309 18,596 206,359 52,454 110,555 
Merch....- 106 153 | 95,205 148,012 107,146 5,516 1,125 20,468 207,793 54,622 109,455 
een ls <x 110 17 93,316 150,735 105,593 5,755 4,340 21,682 205,408 54,813 105,781 
Mak: +. 60 —52 91,630 147,156 106,476 5,027 1,277 20,812 204,928 55,611 104,903 
June . 271 278 96,708 153,987 109,906 5,425 1,187 22,757 203,623 57,150 104,519 
ee 261 276 93,767 145,079 104,917 5,044 761 21,698 202,804 57,098 104,725 
‘August . 211 44 92,062 149,572 108,131 5,199 1,087 22,527 201,929 56,571 105,454 
September 396 —136 93,469 152,371 107,867 5,434 916 23,924 204,430 56,874 106,983 
Picci. 191 30 93,584 144,607 104,638 4,826 1,102 20,386 204,103 57,103 106,394 
Meweaber 61 257 93,497 151,102 109,044 4,791 2,151 22,204 204,906 58,576 106,973 
Pactnahar 127 148 102,082 169,221 120,541 6,095 1,124 27,276 206,755 59,508 106,767 

: 79 139 92,863 144,497 104,849 5,063 1,762 20,559 202,605 62,457 101,598 

alee 76 51 90,953 149,491 105,983 4,955 2,411 22,419 199,516 65,569 97,594 
March 58 386 95,285 155,275 110,467 5,090 911 24,536 202,972 67,503 99,383 
April. . « 44 56 93,724 147,453 106,098 4,998 2,210 20,330 198,778 68,390 95,516 
ao... 121 272 94,288 154,066 111,447 4,930 997 22,641 200,055 68,871 96,614 
eee. ga 120 17 97,341 162,197 113,918 5,622 2,434 25,436 202,434 68,913 99,857 

123 _29 93,803 146,257 105,757 4,653 1,638 20,849 199,885 69,242 97,682 

nile hae 104 221 | 94,470 150,559 107,730 5,306 971 22,588 197,767 69,900 96,532 
Siateghan 75 243 92,494 150,516 107,090 4,569 2,324 22,167 199,838 70,974 97,421 
October 66 155 94,908 161,323 113,172 5,204 2,345 26,401 197,752 73,430 94,547 
Navaathad 84 301 99,642 166,344 117,067 5,334 1,221 25,230 200,785 75,194 96,354 
December 62 122 100,936 164,668 117,270 4,911 1,420 25,324 207,344 77,648 98,787 

: “441 97,586 155,826 110,651 5,554 1,258 23,026 205,136 78,727 96,164 

Sand 102 tle 156,274 111.734 5,036 1,128 23,589 204,999 79,688 95,581 

Mi a 110 168 96,107 154,599 110,428 4,678 873 24,289 208,900 81,608 97,348 

arch... bed ve 98.286 156,636 112,625 5,139 4,322 20,855 205,991 81,253 95,448 
oor ore 200 103 97,854 167,975 118,883 5,536 910 26,602 209,852 80,933 98,328 
eH ee 262 94 98,568 159,385 113,671 5,174 1,152 23,498 211,835 80,592 100,948 
80,719 101,514 
72 98,527 162,319 114,586 4,938 2,393 23,859 212,170 ; ; 
ee, on 71 101,289 166,092 117,237 5,318 861 24,667 213,103 80,096 103,108 
August ... . / 97,431 159.763 112.611 4,682 4,607 23,404 215,370 79,961 104,635 
September . . 634 ee ‘ ; ; 1,007 25,530 216,784 79,419 105,572 
1,319 —866 100,942 165,086 117,652 5,342 i i ; ’ 
pis cneeee ie B40 622 100,682 171,519 121,572 4,945 2,365 27,428 220,323 78,930 108,495 
—— a a "330 107.089 180,894 128,244 5,085 3,243 27,164 225,418 78,801 111,989 
lecember . . F 
7 120,393 5,802 1,827 25,983 225,901 79,202 111,791 
1978: January... . pee b ae aoe 122/596 5.199 2'392 27/030 228,072 79,241 113,262 
9 101,166 160,911 115,297 4,652 2,387 22,657 233,618 80,408 117,615 
—432 99,782 170,098 119,436 5,311 3,298 24,813 234,486 79,531 119,457 
—882 101,676 188,585 130,187 5,067 1,141 33,784 238,194 79,799 122,919 
—854 101,287 170,551 120,065 5,102 2,505 25,744 240,198 79,380 125,445 
78,489 126,604 
a 173,867 123,723 5,481 1,269 26,189 240,101 ; : 
eT 102,383 169,348 121,110 4,585 923 25,718 242,618 78,300 127,867 
802 101,455 174,098 121,063 4,785 5,251 26,839 244,863 78,421 129,782 
828 105,173 182,483 128,502 5,533 1,121 28,968 248,545 77,623 133,927 
~232 101,415 173,736 123,924 4,594 865 27,882 252,514 76,965 138,023 
—615 113,225 203,164 144,472 5,291 978 34,131 258,251 77,476 | 142,360 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 


* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 230 and 231. 
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Loans 


WEEKLY REPORTING BANKS, FEDERAL RESERVE SYSTEM, CONDITION! 


Large commercial banks (data for Wednesday nearest end of year or month) 


Investments 


YEAR AND —— 
MONTH U.S. Government 
securities, direct 
Carne To and guaranteed 
Total . pe Le nonbank Real-estate Total4 Other 
(adjusted) jndusttlal financial loans securities 
institutions? Total4 
f°) 
Seal Ee U 
Millions of dollars 
1 TT al a 
(S47iee eee PJer VN REE CE RRR RS ren | MM ao gar Pee a 3,459 41,487 37,227 4,260 
1848; chases ZO BTS: NNW estcsaetiaerrcisaicaae sen Ie, Maem eet eu aerate 54,062 37,192 32,987 4,205 
1040" gee DA B7 BU Wen ciiiatanre SarwarscntCa Pea neta eeeeene ee ieee 4,342 42,527 37,469 5,058 
SO907# We aeatemeiea acm eateod slater aaa aes 5,280 39,795 33,294 §5 501 
BA BGZAN ss weyers cath We co ll pe eae ea, aaa 5,658 39,056 32,224 6,832 
ZECCA |W PS OOMB BE cobb el gery esl Moores se ree eae 6,095 40,382 32,967 7,415 
BESTA || WH cei tessa s Meee LER eRe ee 6,481 40,282 32,800 7,482 
YG Jalll| 9 ee MRE beet ||| UMP eae esate A 7,176 45,526 36,902 8624 
48,356 8,147 38,380 30,122 8,258 
53,375 8,839 34,259 26,774 7.485 
4,608 8,761 34,329 | 26,423 7.906 
9601 41,181 31,894 9,287 
68,874 12,975 37,817 | 27,856 9,961 
TUOOO NN S50 B aI. Boe eel tees 12,824 40,754 30,547 10,207 
74,285 6,159 13,403 46,069 33,960 1 
5 P ; y 2,109 
52,047 7,365 15,519 48,147 || 32,369 15,778 
102,227 9,032 30,008 end || 27.679 21108 
E ; ; ; r 21,104 
126,789 it, 187 25,577 52,811 26,638 26,173 
i f 27,492 51,502 || 24,803 26,699 
143,961 10416 29,126 61,818 1 28,371 sa467 
E : 32,106 68,324 | 29,358 38,966 
175,756 13,148 33,617 59.536 || 23,853 35,683 
180,429 13 
192,238 14.504 or ores || 24.904 oss 
347 848 19,457 40,697 74,459 || 25,338 49,121 
alee ue 26,833 49,203 76,413 | 22,251 54,162 
: 24,505 31,608 54,731 76,957 || 21,349 55,608 
197508 ee 263,444 113,661 26,279 iH} 
BTS rr acs 266,684 109,407 23,015 58362 o7'3t0 || 44435 py 
be are oe 295,818 116,802 23,027 65,776 : i : 
1070 Renee 345,180 i : ceed ao ony 
| 133,717 | 23,952 80,620 99.649 || 35,533 64,116 
1975: January.... 271,348 120,564 || / 
ortega sae eee gl oped 74,329 || 20,356 53,973 
March... .. 267,872 119,283 28,783 53,886 yaar ee ie 
April... .. 264,799 118,473 28,458 53,769 73.122 || a en 
May...... 261,231 115.544 28.344 . Fo,132 1 25,250 52,872 
i } Y 53,236 78,850 | 26,92 
Liane 262,866 115,044 28,849 53.14 | /921 51,929 
i 142 80,822 || 28,525 52,297 
duly Scns 259,083 113,438 
August... . 256,340 111,687 yo sx026 80,942 || 28,526 52,416 
September . . 258,798 112,477 27/981 oS 82,231 30.303 51.928 
October... . 255,049 110,996 36.287 pet 83,553 31,227 52'326 
November . | 260,197 111,977 26,295 33,088 S807? | 33,650 po 
December , . , 113,661 ‘ 4 ; ,650 52,422 
26,279 53,270 88,182 ! 36,031 52,151 
1976: January.... 251,974 109.4 
, 493 25,065 1] 
February. . . 253,241 108.468 Petr 53,010 86,886 || 35,806 51,080 
March... .. 253.648 ioe ngt pap 52,938 86,479 || 35,736 50,743 
Aprils cis ace 251,616 105.096 yd 54,067 87,417 || 36,890 50,527 
Mayo... 256,456 104,932 Hn a7208 || — 51,275 
ieee Oy oactbe pb evans 54,607 88,109 || 37,566 543 
; : 54,936 88,048 | 37.119 50,929 
duly... 6s, 252,125 103,778 23,517 
August F 254,948 104.074 by 55,027 87,117 || 36,154 50,963 
September. ¥ 366.708 bg pogo ppt 89,514 | 38,131 51.383 
ctober. .. . r D 90,173 || Y 
«dase el in annie 55,856 91,008 || 30,088 511923 
Degember . . 266,684 109,407 23.015 une 94,676 I} 42,196 52,480 
1977: January. ... 263,897 10 Seagal | te “a 
February . . . 3eao7a ean 22,309 56,531 92,963 || 41,747 
March..... 265,139 108'318 22,033 56,983 94.811 | 43'577 51,216 
ADMINS asta 266,107 108/965 pe 57,415 94.673 / 43,346 ay 
Mayo... 271,144 109,212 22299 56,898 cus nym 54,626 
WG oe oes 272,234 ‘ 58,836 96,923 d 
' 110,789 22,102 59.766 97 803 | 42,424 54,499 
Tbe onsen 277,262 110,619 . ae ba: is 
August .... 278,001 4 21,533 60,881 95,978 || 
September , . 280,503 tS 21,596 61,927 96.666 | m7? poy e 
cue bas ced i 21.624 63,157 gee7 {i oth 58,939 
November , . 290,722 eeu 22,355 64,016 96,439 
December . . 295,818 116.802 yo 64,893 98,215 || 
, 65,776 1] 
1978: January... . 294,218 115,794 rr: | 
February. . . 295,290 117.887 21,649 66,551 95,417 | 
March... 97°14 Nee 21,514 67,267 95,932 
NGrith see ee 303,564 122/069 21,701 68,113 95,034 
Mayne at 310,995 lars 22,062 69,033 97,244 || 
AACR nse in 312,739 125774 Pge-4 70,115 96,321 || 
July 316,219 cies wail | 
venes | 125,7 | 
August .... 318,990 125 pH 22,583 73,299 95,201 || 
September. . 323,830 127'319 22,619 74,803 95,835 || 
October... . 334,769 130.374 23,051 76,188 96,714 
November . . 355'072 oye 23,707 77.658 95,8 
Antal , 996 23,124 ; a 
mber . . 345,180 g 78,821 
133,717 23,952 ee 
o 80,620 99,649 


Footnotes giving source of data and descri 


following these tables. 


Ption of series appear in the section immediately 
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aS ee 
Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 


* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 231 and 232. 


COMMERCIAL BANK CREDIT! 
MONEY AND INTEREST RATES 
‘ a Loans and investments Home mortgage rates ( 
montht : rates (con- 
'y averages), seasonally adjusted ventional 1st mortgages) Open market rates, New York City 
Di 
YEAR AND Securities — rate, sna Yield ‘on U.S. Govt. 
MONTH ee pose aL. News Existing Flcanee securities (taxable) 
“| Loans end of year credit home home Bankers’ Commercial company 
cree and. erimenthe repobe purchase purchase sagt ; eng ; rome 
ae Other eases ' prime, 4- plac e A 
Government 90 days)® months)® directly, 6 3 ea 3-5 year 
an months? | new issues)7 issues 
.S. average 
7 a a Leas Bae * 
Billions of dollars 
= | TT Percent 
a e|) or —— 
ee I cu | 
ee ee | soe: | 1150 mi eee nee ee 0.594 1.32 
SO a aiconel | Siena ae ieee habe (ahi ts u a bile Se Rain eater i 1.44 1.040 1.62 
SEL ede NE Dink 1.50 ROK A went 1.13 1.49 G 
eens : i 1.102 1.43 
Py ao eae Re 
. < -eeeeaaea Ueseseesena | besessesesel [ibeseseseseal Mtatates 1.75 D00i| beeremeet || acon 1.15 46a eet 1.218 1.50 
| Ee Te mepsnued | Miceaeeceaes Ebeisseeseeel Eibteepeee 1.75 ieee, ees an |e 1.60 216M cae 1.552 ; 
"en AY NNR a 1.75 7 243 
| Se) EER iccake | Eibeepcametegh Meteseeteenel Miaeesens : OUD ll * eee Ae || aces ete 1.75 eye || Cea Batre 1.766 2.13 
See 2.00 8 
|S accel Uipeccoseeeal lanegeoboeeal Eibsaesenn 2.00 D389 | hearse || ececen es 1.87 ZBI ten tac eee 1.931 2.56 
| Does Bes i Ir MA, chee MP eee 28 1.35 NBS acne 953 1.82 
| oo oe Seen aly oer | ee 
4d Sa ietoeeen J narsnesees BE enreorn ae peer 2.50 DOT lu Recerca kl Lona 1.71 DAG Mts eae 1.753 2.50 
4 EGS Gee iecceed | Seeaesccnseal (Reeeemnneal Eissesaeee 3.00 SG hy Perens | kay aan 2.64 ETC T TE | eam a 2.658 3.12 
RRs liitaceeeeend | Mncecoraeceul MCoeasenta MIOIIIEE 3.00 icles «ane SN pares 28 3.45 Pal ah ae 3,267 3.62 
«| + RS SE SSioed Biasoveceecal Mbvecteesaeal teraeep 2.50 RIGO Ih cemkecdie emian eae 2.04 2:46 Weriecteen 1.839 2.90 
LAS Sel) WP ae 4.00 ABRs Seen Meall eecbtosiens 3.49 SO7MIR aes 3.405 4.33 
2 ee 
ee ee |) oes $e fines GOS 4 as1| 385 2.928 3.99 
| ES We Soaccee Eposecsecc al [aeasesseseal [Ebseseore i (00s) even 2.81 2.97 2.378 3.60 
] 2a ig | UP ee ae Men: Cia Tee ameneies 3.00 AO: ih xcvosaist 3.01 3.26 
|S SS Piseeresedoal (ipeseetaseoal Wieeeoeen 3.60 4.26 5.84 3.36 3.55 3187 372 
ee Diagiceasentasets ho Fenmnnn ’ : ‘ 3.77 3.97 3.549 4.06 
] Ue 
} EES (ie-ccacted iieaeccaecn SISaseoieal MEaSnbIog 450 4.04 6.74 6.87 4.22 ASBAl mck olan 3.954 4.22 
|] SSE [ectcceveaa | Eeecsssstonl Uibesessseneal [aitesseee 4 : ; 30 5.36 BSG alll eerste 4.881 5.16 
| 1967 reereresers | cetesceses [Po seseseeees Na ae | seseeees 4.50 5.88 6.33 6.40 4.75 BillOnilleessctss eh 4.321 5.07 
| SESS) Wbaceoneeed | Ubeoeaesaee | oceestesess | teeters 5.50 6.41 6.83 6.90 5.75 500s ent share 5.339 5.59 
hy Soar al | Pea Sie patency tien 6.00 7.23 7.66 7.68 7.61 TESA ce RRes 6.677 6.85 
ae 
2 Re eed | Ered Wrens ee pees 5.50 8.50 8.27 8.20 7.31 7.72 7.20 6 
eB dec wacccten | Seemcens 4.50 6.37 7.59 7.54 4.85 5.11 4.89 rer He 
| ee 566.1 64.1 115.8 386.2 4.50 6.00 7.45 7.38 4.47 4.69 4.55 4.071 5.85 
eters S.. 647.8 58.7 | 1288 | 460.3 7.50 7.16 7.78 7.86 8.08 8.15 7.38 7.041 9 
) ee 713.6 537 140.0 | 519.9 77 i i ; i i 5 a 
Lo | i 75 8.82 8.72 8.84 9.89 9.84 8.61 7.886 7.81 
| ee 744.6 82.1 145.7 516.9 6.00 8.14 8.75 9.01 6.29 6 
: : ; ; ] } 32 6.1 : | 
| 1976 ek: 804.3 100.8 49.0 554.8 5.25 7.35 8.76 8.92 5.19 5.35 522 hes boa 
“ote Bae 1 | i i ; 6.00 E ; 
| 1978........... 1,014.3 93.4 1731 | 7478 9.50 aot 2.30 2 338 ant 88 wae a1 330 
p} | 1 I 
aes unaiery eee: 715.2 54.3 140.7 520.2 | 7.25 9.26 9.09 9.32 7.54 7.30 7.34 6.493 i 7.29 
ainiees. . 714.4 54.6 141.0 518.8 6.75 9.14 8.88 9.19 6.35 6.33 6.24 5.583 6.85 
ee eae, 717.0 57.7 142.0 517.3 6.25 8.84 8.79 9.07 6.22 .06 
6 6.00 5.544 7.00 
eed et 7 77 0.9 142.3 S145 6.25 8.48 8.71 8.92 6.15 6.15 5.97 5.694 7.76 
an ees : t : : 6.00 8.25 8.63 8.85 5.76 5.82 5.75 5.315 7.49 
hate 721.2 67.5 143.2 510.4 6.00 7.92 8.73 8.86 5.70 5.79 5.53 5.193 7.26 
er wee 723.7 70.6 144.0 | 509.1 6.00 771 8.66 8.89 6.40 6.44 6.02 6.164 7.72 
726.0 732 448 | 
aah 73128 767 aso | 5101 ex 7 tre B0) “aeed; ees, vesasle © eeeaieeree 822 
October. 735.8 78.4 145.5 511.9 6.00 7.62 8.75 8.97 6.28 6.48 6.43 6.081 7.80 
Rioecbar 738.8 80.1 145.8 512.9 6.00 7.62 8.74 9.09 5.79 5.91 5.79 5.468 7.51 
cece i 4 145.7 516.9 6.00 7.62 8.74 9.09 5.72 5.97 5.86 5.504 7.50 
Series eaciary 2k. 745.4 84.2 145.3 515.9 5,00 7.67 8.71 9.07 5.08 5.27 5.16 4.961 7.18 
catiany 749.7 85.4 145.4 518.9 5.50 7.58 8.67 9,03 4.99 5.23 5.07 4.852 7.18 
March 753.9 7.0 145.0 521.9 5.50 7.54 8.67 8.92 5.18 5.37 5.27 5.047 7.25 
Aor. «0 758.0 89.6 145.3 523.1 5.50 7.59 8.67 8.85 5.03 5.23 6.13 4.878 6.99 
Mey .. 00. 761.9 91.1 145.5 525.3 5.50 7.44 8.75 8.84 5.53 6.54 5.38 5.185 7.38 
Maree iS 766.9 91.6 146.1 529.2 5.50 7.33 8.69 8.82 5.77 5.94 5.78 5,443 7.40 
tate tcl & 769.5 92.5 146.7 530.2 5.50 7.28 8.76 8.85 5.50 5.67 5.54 5.278 7.24 
‘Aawust ..« 775.4 94.4 147.0 534.0 5.50 7.22 8.79 8.91 5.32 5.47 5.46 5.153 7.04 
September . . 780.4 95.0 147.3 | 538.2 5.50 7.19 8.85 8.94 5.28 5.45 5.31 5.075 6.84 
October... . 789.0 96.8 147.7 | 544.4 5.50 7.15 8.85 8.94 5.06 5.22 5.08 4.930 6.50 
November . . 796.5 98.4 148.6 | 549.6 5.43 711 8.83 8.91 4.90 5.05 4.92 4.810 6.35 
Bicerabey 804.3 100.6 149.0 | 554.8 5.25 7.10 8.87 8.90 4.62 4.70 4.56 4.354 5.96 
| 
Ree earth: 810.3 101.7 149.0 559.6 5.25 7.03 8.82 8.84 4.81 4.74 4.64 4.597 6.49 
ry . 
Sioned 817.8 102.4 149.8 565.6 5.25 7.05 8.78 8.80 4.83 4.82 4.75 4.662 6.69 
ary... 
es A 824.8 103.9 149.7 571.3 5.25 6.97 8.74 8.76 4.80 4.87 477 4.613 6.73 
Ronit 831.4 102.6 151.7 577.1 5.25 6.85 8.73 8.74 4.78 4.87 4.81 4.540 6.58 
eae as 839.3 102.9 153.4 583.0 5.25 6.78 8.74 8.75 5.34 5.35 5.12 4.942 6.76 
re. Cae 845.2 103.3 153.7 588.2 5.25 6.76 8.78 8.78 5.39 5.49 5.38 5.004 6.58 
852.2 103.3 155.1 593.8 5.25 6.75 8.79 8.83 5.43 5.41 5.38 5.146 6.67 
ase (ae 861.5 102.8 155.7 603.0 5.27 6.78 8.81 8.86 5.88 5.84 5.71 5.500 6.90 
September . . 868.9 102.2 156.7 610.0 5.75 6.89 8.82 8.86 6.16 6.17 6.04 5.770 6.92 
Bea oe 877.1 101.0 1576 | 618.5 5.80 6.95 8.84 8.88 6.57 6.55 6.41 6.188 7.23 
et 886.1 100.1 159.0 627.0 6.00 7,08 8.85 8.89 6.58 6.59 6.49 1 ; 
ae ‘ g91.1 99.5 159.6 632.1 6.00 7.26 8.87 8.93 6.60 6.64 6.52 6.063 7.40 
; 901.4 98.7 159.8 642.9 6.37 7.34 8.93 8.95 6.86 6.79 6.70 6.448 7 
ip viel ia 911.2 99.6 160.6 651.0 6.50 7.48 8.96 8.99 6.82 6.80 6.74 6.457 7.16 
Siarchit ae 919.9 99.2 161.6 659.1 6.50 7.64 9.03 9.04 6.79 ue B74 ie Us 
Sy Scar 930.8 98.7 163.5 668.6 6.50 7.76 9.07 9.14 6.92 86 i : ; 
‘head ie 940.0 98.2 164.5 677.2 6.84 7.86 9.14 9.17 7.32 71 6.98 6.430 8.10 
MoS 165.3 686.9 7.00 7.94 9.23 9.27 7.75 7.63 7,40 6.707 8.31 
aaa 950.5 98.3 65 
1.0 98.9 165.8 696.3 7.28 8.05 9.34 9.41 8.02 7.91 7.66 7.074 8.54 
ay eee 368 9 98.7 167.0 703.2 7.43 8.18 9.45 9.55 7.98 7,90 7.66 7.036 8.31 
ah : 982.1 98.6 169.2 714.3 7.83 8.27 9.50 9,62 8.54 8.44 8.14 7,836 8.38 
Gcichanes 994.3 98.1 170.3 726.0 8.26 8.38 9.60 9.68 9,32 9.03 8.74 8,132 8.61 
Neveriber. 1,007.4 96.0 171.5 739.9 9.50 8,50 9.63 9.74 10.53 10.23 9.80 8.787 8.97 
December’. 1,014.3 | 93.4 173.1 747.8 9.50 8.70 9.76 9.85 10.55 10.43 10.04 9.122 9.23 
on r y a i net 
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1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


FINANCE--CONSUMER INSTALLMENT CREDIT 


CONSUMER CREDIT (SHORT-AND INTERMEDIATE-TERM)! 


Installment credit, extended and liquidated 


Unadjusted for Adjusted for seasonal variation and differences in trading days 
seasonal variation 
Liquidated 
YEAR AND peshillcgee ; ood 
MONTH ]] By: ralor Hakdor By major credit type By major holder 
Liqui- 
Extended, aatad 
total 6 Auto- ; . 
total Total Commer- : F . .__ | Mobile Retailers? 
oF A . Phisationke aha Retailers? mobile | Revolving hare etaile 
banks P Paper 
* * * L | | 
eae oS ae oe) Sees 
Millions of dollars 
TT y 
1047 eee aoe 13,368 TOT AGH eteseccsctsah lee srsyee aaron er seoscererere ll rete aie ord AIM o Asacon od WA ccereN Prarcal aia let Aah arto 
TOSS Sane ee 16,181 AST GA ees chaes ll srarcrara sete oe teasssso aera Risil| te Bvsrere ciara | MRL eee. eee Neate mecca a ee Nh ecciaete 
TOAO GE Weve eeeey 18,694 15GB Ae areal AAR heat Meech acs cyabeatrcec Ln coe unvevcoo aeatad PREIS chia od Witsoe le Soe atabanaes Pace ria llnesoce shore 
HOBO Ueto eate 22,130 FSBO! ss atatenceet eat ftcoin ste coated apeas ares Neseecs Wiles tare esd RAMS ccc ares Seat Perelecar os wwii Rabari teal cot ete Sep emis so ae 
(Cab ae eee 24,583 DOSS Tie ects Mill be yore gar il ote see mma 2 eM a oe dll tie Stew aro Races PTR eos et a oo 
1OGD sn ccs roe 30,616 AG SEG eae live Mester Mreiaellceea ae) Miiskaelerstetere ie tilPeterersio-y eractltal oe ceerore t iettaeicte I lls ae al cre 
1S5SHh careers 32,579 PEAT nl ie Sees ner | eRMeare dine nel [ee Aenean || ele eee | SCegeonen ed! cine, | mE A hee eee ey (Re 
NOGARO nt eet caer 32,265 BOB | cs hart ll cieeert ase Mia aeaipas SeAll fees oa cists etal pitta oe 5 conn cal fRter aa sr | eaeiarenea a aca eat 
40,263 BABB 2H een rect l|||be ater acchehte aie arctoler ees tl oun erie au. | Rear o beta ee aia a ata centered neh ac enchant 
40,886 7 GOGH cece WOU 213 cranes liane taesrvioraee iss SSNS be soared INNS cca earl Peta p eco, on Rien ert ls devotee 
43,101 AO; 750 | eccrosei MMA cc cevacess, tal lhecatetarss sate es dhsrava coke a best assole len ao. emesis TSE ote ew la aa 
41,138 AT DOO! | creavce Sea MM iit oistuatesanhee I arevaletoyscoctsor| einywtevsyees acorn Pas eeiarosksi nde) We Me aes ote aia tei eco Bs aa a 
49,134 BS SO5i se SEMAN caren crMO ares aceiace are Mieintarayhark oi Most MER Nese igh col Patti a aaral PARR eae a ete ce 
50,827 Cay 7H RAPE Sey | MEARE FEE | ie REC Re Ie |e EL, | 7 akeee en) fe om ere ee em |e ne 
50,598 AGH SB ull axe Pes AMlll cise cake verieal| avativa ne aia rt W irralase| vor ar AeeaInDe ha al bt ches <1 darshan Rau 
57,562 B2:0 9A eet alll a-ha tirete dal a trredtys.avetcal te vartoauecow Gan NMRES oye eosin | PAR’ ice STU oka eB eon cae 
64,660 BZ: 8225 kJ sry Asa Wll ll a avRorasal ae | elore.one since [Re earvie, cig Cavan Pieors. arta, detisna RM sr at abl ears corer Bor us lea ead gc 
72,445 (oP rmeryese | Meee oc, |, nee ete een Ln |p See en ee SE) Sey (ene, Ne 
NOGG resumen ores 79,918 TA ANG reer es || eeercsncets. | JOHOR ered ke ACROSS | REESE Ae = PONE | | meee | Ee Ree ee 
NOGGL URE eae 83,821 TARE ape a, eRe Cocte|||- REE ee MN, || mtn ec See iP Snr mI Se) Vat Lie os 
1967/9 ie eee 89,058 LOREEN Re oe || cacy to eee | eer eemee ra Cee eee eevee | Sele Ml (SSS, Rae SC 
10GB a fohcato tere 101,426 2, Oa sacceatneenseet ll Ras erases REM I lebalcral cra ll eles sors ctaraube [alle wrasse ene OMe a ore alo eunglers are emma ae ie et yee 
1069 crs cscs ones 109,422 CoH eee Be | ates oleae || nen aie | Sena on eee | Oo Me SO (apa. S| |e: 68 S05 
WO7G Nee fc ee 115,132 LORE ae cee all Gn atic (|| PeBeE Rell mnerCe ||), Seed MOEN Ce oe oe eee | eee ot 8 
AO AY se hen ee 138,046 AZT TBCME ee gen allleoisyecstareceen | ccelanatc Ta aCe crass acotatedl PRS GIG echo. oRercecrote: <5 Mana Soe ee ea 
Eee ieee dace 151,749 SB, Z BIA I eczraeerdearel 4 We. hctaccucrns Ge aro\arei ve acatahs Meerura-e tates ieee, «cles Gee fale shu See Rene yc ee ON rae hae 
LOT Shee ee 173,035 af DZ,OI Zl ivacctereat mill tn cist eam Hache, ccagrayll achieve. er eee acioone Patel ae ak eee Dies ae, a mea 
SOTA Sn tes Ree 172,765 TES 27S Ae avesnce otetts ll o a rare SMI. oxen. ae.) ota’ «ate Peete vx a bee fibek tae cea eae Be Se oe 
ChE see aeete 180,441 DZ 2:07 Oi so. cetacaeee tis ialayaremenaten Weare cieery tial ares. acacegen aera ctu ches tae WG ovacacacdh Mepeceetcls. Pcs oa anne iene ses 
NIG ses. cc eae 211,028 ASSEN ali vers tere sSerapebs sated lcs cavace.a cinders Ieketang eo erereca at MS Pe atarahe PR? Hale oad ncaa sara Ge Lo a MRM See ate 
SOT gees ese oats 254,071 PACTICE) Behe area eereretiat (|G CLORCIEH | = eee on | ep eae! | eae 
AO7SSa cane 298,351 QBS BAAN cetera ete allies ae ecard veMp Oa cleric hele, nace ara NOM crelc ae MAB we 
1975: January... . 12,067 14,031 2,349 1,709 2,207 a : 
February . . . 11,782 12,882 2,506 1,830 2,036 4,322| 2,899 339 | 13,787 || 
March. .... 13,145 14,622 2,355 1,777 2,295 3,866 2,865 335 14,133 | 
Aprile 14,546 14,356 2,421 1,792 2,238 3,893 2,993 340 14,084 || 
Mayen eee 14,692 14,138 2,360 1,754 2,291 3,975 2,926 352 14,139 
dunes het 15,597 14,400 2,641 1,889 2,229 4,170 2,996 350 14,376 | 
| 
Ran Meath 16,588 14,472 2,682 2,324 2,272 4,625 3,070 352 14,175 || 
August : 16,137 14,203 2,658 2,098 2,438 4,516 3,102 345) 14,584 | 
September . . 15,922 14,626 2,733 2,153 2,237 4,714 3,197 372 14,748 || 
October. . . . 16,170 15,334 2,719 2,195 2,246 4,803 3,210 383 14,801 || 
November . . 15,333 14,398 2,828 2,249 2,274 4,901 3,313 416 15,073 | 
December . . 18,462 15,214 2,863 2,292 2,387 4,998 3,330 387 14,924 | 
1976: January... . 14,148 15,150 2,959 2,405 2,149 5,098 3,396 443 | 15,281 || 
February 14,251 14,584 2,997 2,343 2,416 5,194| 3,482 431 | 15,379 | 
March... . . 17,367 16,771 2,910 2,369 2,338 5,240) 3,523 428 15,489 
Aprile 17,344 15,036 2,905 2,352 2,361 5,180) 3,431 380 14,879 || 
May...... 17,077 15,059 2,849 2,294 2,302 5,195| 3.559 384 15,267 | 
Ure se, oe 19,242 16,081 2,980 2,426 2,442 5,253 3,562} 412 | 15,762, 
i| 
Tiles eee 18,067 15,603 2,948 2,350 2,367 5,154 3,675 409 15,703 
August .... 18,839 16,024 2,983 2,406 2,444 5,246 3,735 381) 15.935 | 
September . , 18,141 15,704 3,016 2,551 2,549 5,368 3,676 400 | 15,927 
October... . 17,200 15,978 3,113 2,456 2,564 5,409 3,797 364 | 16,128 | 
November . . 18,256 16,571 | 18,316 8,457 3,087 2,569 2,592 5,390 3,869 397 16,503 | 
December . . 21,096 16,820} 19,027 8,866 3,198 2,620 2,621 5,833 3,992 432 16,661 | 
1977: January... . 15,989 16,788 | 19,379 8,730 3,507 2,629 2,836 5,797| 36,395 405 17,272) 
February... 16,578 16,347 | 19,927 9,103 3,304 2,730 3,110 6,006; 6724 420 17/566! 
March. .... 21,379 18,776 | 20,802 9,468 3,519 2,768 3,267 6,261 Y 
Aprile: 21,097 17,689 | 20,953 9,572 3,379 2,825 3,390 6,182 | 2249 
May on ee 21,718 18,186 | 20,991 9,631 3,442 2,829 3,402 6,184 2,275 2,981 
JUNG ees 23,030 18,649 | 20,764 9,615 3,406 2,777 3,202 6,212 2.297 31057 
Uulviae tees 21,022 17,975 | 20,796 9,763 3,431 2,767 3,150 6,293 | 
August ....| 23,616 19,104 | 21,408 9,929 3,487 2,872 3,285| 6,332 oone over 
September . . 21,568 18,419 | 21,528 10,090 3,544 2,844 3,274 6,413 2359 ! 
October... . 21,311 19,052 | 22,273 10,551 3,620 2,981 3,348 6,503 2,444 $000 
Novembanae 22,220 18,898 | 22.487 10,602 3,650 2,952 3,410| 6,719 2,383 Sone 
December . . ; 18,910 , : : , : 
ecember 22,832 10,907 3,719 3,035 3,465 6,889 2,432 3,145 
1978: January... . 18,725 19,426 | 21,983 10,529 3,573 2,919 1 
February... | 18,969 18,538 | 22:78 10,792 3,698 3,086 a232| 6790 po “ae 
March... .. 24,611 21,318 | 23,925 11,382 3,857 3,282 3.438 7.043 2,457 3,427 
Aptian sv 23,985 19,970} 24,682 12,102 4,158 3,257 3,337 7,434 2,517 3,228 
May Ee ic 26,598 21,383 25,104 12,067 4,179 3,484 3,408 7'592 rp aoe 
rie ss cee } 1,750 | 25,565 12,382 Y x : y 
4,223 3,445 3,552 7,595 2,648 3,318 
SUNY: fate meen 25,266 21,234 25,022 12,187 4,261 3,271 7 
August .... | 28,313} 22/696 | 25,669 || 12'255| a'gag 3,379 3725| 1944 ore peri 
September . . 24,859 21,086 | 25,537 12,123 4,372 3,360 3.718 7542 2,766 3,383 
October... . 25,290 22,852 | 25,766 12,190 4,605 3.401 31518 7'501 2,721 3,390 
November . . 25,707 22,087 | 25.956 12.211 4.519 3,530 3,571 7'788 2,757 3,403 
December . . | 27,494 21,301 | 26,516 | 12,521 4,695 3,526 3,612 7,833 ee 3,385 


Footnotes giving source of data and descri 


following these tables. 


Ption of series appear in the section immediately 


* Monthly data prior to 1975 are shown on Pp. 232 and 233. 
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FINANCE--CONSUMER INSTALLMENT CREDIT--Con. 


CONSUMER CREDIT (SHORT-AND INTERMEDIATE-TERM)! 


Installment credit, liquidated and outstanding 


Sh eg gh : Outstanding, end of year or month 
See erx ian in trading days | By major holder By major credit type 
MONTH Liquidated | ae 
By major credit type 
Total 1 ; i 
Sars ime 1 Commercial Finance Credit i i 
banks companies ati Retailers? ier Revolving ted 
Automobile Riesling Mobile 
Paper home 
renee is * 
t+ =e 
Millions of dollars 
] a ae T 7 = 
1947 oe AS) SRE SRI | Rai eae (eee nee 7,092 3,019 2,359 235 1,440 1,892 ll) frenetic 
SR couiies |) AckGins wees secisackans 9,514 4,041 3,206 334 1,876 2965") ee ea ncpe 
Se ces thi caswaanwcndd Cvs dccean eat 12,232 5,071 4,305 438 2,333 RATE? Meese tens 
TE xa dctnaiaGksseexnmand auaadecrees 15,503 6,584 5,315 590 2,898 6015: |i Wawsiwtnoene, | eeenerkene 
ENE ak staiaaece Yh near decnwes | ads cngevees 16,220 6,681 5,601 635 3,170 B:068 lata caeeuiet lt cines eee 
I ND xx tiefnsicenws lf) occassccacet | censncaxees 20,470 8,567 7,057 837 3,822 ric cal RR eR Osa hecatrnoobe coke 
ME avicadew sll [nek exe me4si| csasaensses 24,254 10,214 8,624 1,124 4,042 ©6851 eed acter ll msesdnrc hee 
eR ertt) EE SeMavnc bf anes exanarell aenmawnsa’cs 24,891 10,082 9,063 1,342 4,118 OAT cag das sere lt Rawatom sn aeee 
Es ccs x 30,269 11,920 11,838 1,678 4,508 EPA IL naaspaencoeel lubemore con. oo 
(| ee 33,171 13,175 12,726 2,014 4,861 44489 le hasmanses's Il) means caeame 
2 PS 35,443 14,358 13,234 2,429 4,953 ABiA72 Getta eal ee teen te aa 
, eee 35,339 14,399 12,318 2,668 5,381 #4D5B. | exe tek arenes Ill arty nae at 
(eg ae 41,123 17,016 14,058 3,280 6,116 TEP DN Gonanesecest Sane cadehh 
Dyk | | ES a eee nee 45,051 18,655 15,435 3,923 6,295 18,083 
aR | IPS Sa a) ea Se ee eee 46,027 19,043 15,508 4,303 6,420 17,599 
I Crea a h sce scan oben ixsceanvans 50,994 21,183 17,349 4,875 6,842 19,924 
Co ot Se es Res 57,829 24,267 19,557 5,526 7,667 22,842 
FEES | IES ae, erent a, omens ; 65,572 27,865 21,641 6,340 8,794 25,817 
Fw we AAR) Dl eee ee er 73,881 31,832 23,851 7,324 9,791 DU SbE |eetinen aa tis 
rac cecteguvtes | os asendass 79,339 34,290 24,796 8,255 10,815 SOGQ2Ml arse Sete 
se ee, ee eee, nena 83,148 36,735 24,576 9,003 11,484 S1SIE aetna 
ee OE c ah sackkwipde | 4x casenniene 91,681 41,716 26,074 10,300 12,018 34,348 2,105 
I PRM ceca ebb sa cdknasnns 101,161 46,289 27,846 12,028 13,116 36,946 3,720 
Dn a el RE | ese) Gere ee 105,528 48,714 27,580 12,986 13,900 36,325 5,128 2,461 
a) ee) REE Be) ener rres 118,255 55,020 29,224 14,770 14,151 40,519 8,528 7,226 
i SE) GR TES SR) GRE 8226) amen cere 133,173 64,554 31,893 16,964 14,979 47,862 9,700 9,526 
oS UD a | ee eC eee 155,108 75,924 35,359 19,633 16,592 53,772 11,709 13,580 
Sei) G2 ee) Re Reece 164,594 80,054 36,087 21,895 18,114 54,266 13,681 14,642 
eR ee eer 172,353 82,936 35,995 25,666 18,201 57,242 15,019 14,434 
Re Ged os cck aouees 193,977 93,728 38,919 31,169 19,260 67,707 17,189 14,573 
Le, eee eer 230,829 112,373 44,868 37,605 23,490 82,911 339,274 15,141 
ee) Baa ee a 275,629 136,189 54,298 45,939 24,876 102,468 is 47,051 16,042 
| 
es hnuey . 6.’ 3,938 2,788 356 162,628 79,439 35,598 21,705 17,340 53,518 13,845 14,587 
Fetseaeen 3,955 2,824 369 161,527 78,965 35,442 21,816 16,813 53,529 13,558 14,528 
Ata a 4,140 2,843 369 160,053 78,115 34,997 21,959 16,481 53,085 13,205 14,461 
ave s..4 4,081 2.878 363 160,243 78,260 34,824 22,127 16,412 53,061 13,295 14,442 
ah ae pi 4,094 2,913 373 160,798 78,469 34,790 22,372 16,438 53,293 13,321 14,434 
pnts ign 4,056 2,932 33 161,995 79,054 34,947 22,878 16,290 53,935 13,428 14,457 
4,043 2,956 378 164,110 79,921 35,301 23,637 16,173 54,928 13,716 14,454 
a weeeee 4.206 2'967 379 166,043 80,711 35,478 24,203 16,376 55,573 14,056 14,460 
eobeediar mo 4,233 3,047 372 167,336 81,334 35,486 24,687 16,433 56,006 14,305 14,480 
Riciaber =. ; 4,216 3,098 398 168,172 81,915 35,577 24,905 16,367 56,604 14,299 14,467 
a ol Bann 4234 3.200 385 169,106 82,088 35,760 25,165 16,656 56,932 14,306 14,503 
piconet 4,173 3,180 414 172,363 82,936 36,995 25,666 18,201 57,242 15,019 14,434 
‘ 4,192 3,318 404 171,352 82,959 35,876 25,552 17,318 57,318 15,112 14,388 
ae si a 4.278 3,283 426 171,019 82,806 36 827 25,804 16,967 57,752 14,804 14,360 
a 4,311 3,440 390 171,615 83,171 36,854 26,367 16,617 58,731 14,455 1aieoe 
nalts = ot oo ae 173.926 84.507 36,189 26,855 16,619 60,012 14,613 14,380 
_ Re aaa 4,239 3,365 59 175,944 86,701 36,440 27,411 16,500 61,248 14,687 14,409 
reo so . 4,483 3,480 391 179,104 87,166 36,955 28,314 16,602 62,824 14,888 14,478 
403 181,571 88,625 37,432 28,731 16,438 64,033 15,328 14,523 
duly ...--- _ — 367 184,384 90,033 37,795 29,420 16,612 65,206 15,670 14,576 
ee 4,543 3,461 418 186,791 91,146 37/962 30,182 16,851 66,037 16,032 14,597 
ptember . . 4552 3574 393 188,016 91,904 38,136 30,333 16,972 66,692 16,098 14,577 
eae 4,728 3,638 401 189,700 92,313 38,418 30,679 17,550 67,076 16,238 14,573 
cet ¥ 4,702 3,788 391 193,977 93,728 38,919 31,169 19,260 67,707 17,189 14,573 
a 332,211 14,498 
3 401 194,751 93,744 39,067 31,018 19,965 67,625 } ; 
eal ie 4386 6.429 424 194,984 93,976 39,170 31,302 19,584 68,255 31,587 14,458 
February .. . 4885 6295 295 197585 95,288 39,524 32,050 19,587 69,788 31,441 14,503 
a: 4,954 6,503 414 200,994 97,231 39,930 32,508 19,929 71,350 31,933 th) 
Apt... +. 4.937 6717 411 204,528 98,889 40,542 33,301 20,370 73,024 32,445 14, 
May 2 .a 508g 6690 391 208,909 101,364 41,181 34,362 20,372 75,145 32,939 14,675 
Jt ee - - 
276 14,781 
406 211,956 103,223 41,774 34,717 20,346 76,646 33, ; 
eS e008 6798 412 216,469 105,732 42,425 35,675 20,461 78,510 33,954 ven 
August ... . ap ppd 401 219,619 107,441 42,845 36,373 20,574 79,847 34,575 ieee 
ceime| See | — Sae| | ia || ms) | ae] fren | let | Bee | eas 
ae 7 225,207 110,135 43,961 37,0 ; f ’ f 
a te : e282 poet 398 730,229 112,373 44,868 37,605 23,490 82,911 39,274 15,141 
mber * 
38,796 15,092 
: 398 230,126 112,778 44,877 37,402 22,526 83,075 } 
Ratrcney... He tans 389 230,547 113,205 per Pele aes aS 7By 36.034 18149 
: y 398 233,842 115,050 45, , D ' i 
Pe... 3622 7240 417 237,855 117,664 ae 40,481 21748 90,359 38.967 18,006 
hn" ag ‘ 4 4 243,371 120,440 47,580 B ' F G 4 
ed ee. ahs 4 ad 40 249,865 124,080 48,637 41,936 21,813 93,261 40,001 15,532 
seve ae ; , Res fen 
253,897 126,619 49,502 42,355 21,828 95,289 , 
a ee oa ooo 462 259,614 129,622 50,558 43,499 22,093 97,687 pas ‘eae 
ceadins. 8,384 422 263,387 131,403 51,280 44,325 22,302 99,062 ig bide 
cote “ae 8,500 579 265,814 132,702 51,977 44,635 22,464 190,959 ee sed 
November . . 8511 ai 269,436 133,908 ayer pyee “ras bdr 47,051 16,042 
December . . 8555 431 275,629 136,189 | ' " pe eBay | 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately %* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 233 and 234, 


following these tables. 


1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


FINANCE--FEDERAL GOVERNMENT FINANCE 


= = = + 
: GROSS DEBT 
BUDGET RECEIPTS AND OUTLAYS! BUDGET FINANCING (END OF YEAR OR MONTH) 
— | = 
YEAR AND Budget big in Reduction Ravcciieyt Held 
i Receipts Outlays surplus ‘al ‘om in ae by the 
MONTH (net)2 (net) GE To the cash eae public® 
deficit (—) public balances 
Millions of dollars 
1647: Hes Ebr, 4 Wiccan era om ncetoteees lll oauitaoMemestercns: ill Zeke ver cana maeinltneince werttceaeas<, 0 (hl eatreeteMeretetsrvkee sh | cesses oe eancrssctie satu tes ate emcee | Bir, a 
GOARL Rend ee Ni tink necked Wicee ca daubhctons-ece 1M Giicaa nasemetecen oalllewpmesaadeetebieac? UL eipy MBN evekwetsiatah (lacs desta ire ao eee VOR eee ee aaa a am 
ROAD Ec re Macieeci conch eMac ll aoeccobhcetredateniciine Ml Retalestactsterstatesere@etentill acmenen nih apeaaneiels.erer ph deme aemmeeretctacstere eat exalaite ataatatenies oat tare eerste ae ee oda 
MGSO fin Bec eva lero ~Shataralarniarstctenare erayen il) ecvecave arcuntelsixiniaapie dr) UIP Tusinledh@acenla ania wand alone a ma erate: LE praca vaterera) ose ali wie! math icipte asst pow aie esa OCeCes ae Sly nh re Aiea nce 
AOA hie eee Lc iautuecPnc neces Ill .cchvceh eeoathanancal” «let hanis aise arucatecaRte Wil alaaiees Ss ReRESNASE AN eee atae tartte corsets i kc oct ct crane a Rh tS 
VOGD A Men cx wha | Bare mcg colette cil wraleiewabienvden bi Sod ith. Borel cenaey ateatte liSatRo teatro ce. | LI Geeccieitiettiene stats oe a cratic aie atk ete oar ee 
AOR Si es te I cts a acia pares, ULeReesvetedi@enersa”. | Umnep eeititetee Mel ine wheat atnape wets, DL saeeureetaa a eme chy Miieis oes nea aegis | wvccevececvccsse ‘ 
ROG4anta Shean bs 69,694 70,891 —1,197 1907 Il Se cee eheciorese Whe acanceeen eat 270,812 224,499 
HOGG yi levogars oes 65,462 68,503 ~3,041 | 3641 tl sg apecesetentod | Nuewss decay ease | 274,367 226,616 
S56 ve ety: 74,581 70,461 4,120 Ce | SE eee Et ree ert aoe 272,763 226 
HOGI eee es 79,958 76,741 3,217 ag 2t7 Fc nce aaerememeds 272,352 219,421 
a ee eee 79,621 82,577 ~2,956 2,956 EARN 8 = 279,692 226,363 
ROBOW er ceee 79,178 92,107 ~12,929 12,929  ienmecennine | 5 287,767 235,003 
TOGO ests ok se 92,492 92,223 269 ~269 -2,443 290,863 237,177 
Eels meas 94,389 97,795 —3,406 3,406 1,979 292,895 238,604 
NOG eda ee 99,676 106,813 -7,137 7,137 ~2,632 303,291 248,373 
eeceonmn ee a 106,560 111,311 4,751 4.751 1,337 310,806 254,461 
GGA P PaenG Aes: 112,662 118,584 5,922 5,922 2.830 316,763 257,553 
19GS ones hore far3 116,833 118,430 —1,596 1,596 4,061 | 2,465 | 323,154 261,614 
CCC Renae aan we 130,856 134,652 —3,796 3,796 3,076 720 | 329,474 | 264, 
LOG TEAR ae Aes 149,552 158,254 —8,702 8,702 2,838 | 5,864 
Tee en 153,671 178,833 —25,161 25,161 23,100 2,061 
SOS Mer ca cece 187,784 184,548 3,236 ~3,236 —11,146 7,910 
ROTOEe eee ee 193,743 196,588 ~2,845 2,845 5,397 | ~2,552 
AG Teeside tl eye 188,392 211,425 ~23,033 23,033 19,448 | 3,794 
AGI cect 208,649 232,021 ~23,372 23,372 19,442 3930 | 
gone. See 232,225 247,074 —14,849 14,849 19,275 | 4,426 | 
O74 a fetta 264,932 269,620 —4,689 4,689 3,009 1,680 | 
AO TSe Werke cictke-s 280,997 326,185 —45,188 45,188 50,853 5,665 
(Ee ceneeee an 300,006 366,439 —66,434 66,434 82,813 —16,479 
Riis ic eee a 357,762 402,725 —44,963 44,963 53,516 8,553 
RTE eeee | 401,997 450,836 —48,839 I 48,839 59,106 —10,267 | 
- 1 
1975: January... - 24,992 28,979 ~3,987 3,987 3,697 290 | 
February. . . 19,973 25,745 —5,773 5,773 4,531 1,242 
March... . . 20,040 28,311 -8,272 8,272 11,252 —2,980 | 
April... ... 31,392 29,130 2,261 ~2,261 7,499 —9,760 
May ...... 13,010 28,826 —15,816 15,816 8,556 7,260 
Siig fo ea 31,817 30,296 1,521 -1,521 567 —2,088 
Dulyenc moat 20,056 31,108 —11,052 1 
August .... 23,604 30,654 ~7,050 1080 er <3 
September . . 28,615 29,044 ~429 429 8.463 8,034 | 
October... . 19,316 32,493 ~13,177 13,177 11,738 1,439 
November . . 21,867 29,597 —7,730 7,730 5,978 1,752 
December . . 25,997 31,925 5,928 5,928 8,210 —2,282 
1976: January... . 25,632 30,746 -5,114 5,114 
February . . . 20,845 29,803 8,957 8,957 goes — 
March... .. 20,431 29,196 -8,765 8,765 7,367 1,398 
April... +. 33,348 32,557 791 -791 1,393 ~2'184 
WY arg 22,679 28,411 —5,732 5,732 4,127 1.605 
io cr 2 36,807 29,848 6,959 —6,959 3,901 —10,860 
es rae 22,589 33,882 —11,292 1 
August .... 27,349 29,594 ~2'245 2248 e738 eaes 
September . . 31.748 31,184 564 564 3,332 —3'896 
October. . . . 21,018 33,998 ~12,979 12,980 | | 4,386 | 8. 
oe a 25,694 33,077 _7'383 7383 ara "on | 
ecember . . 29,470 31, = y : 
890 2,419 2,418 6,306 —3,888 515,757 
977: January.... 29,954 32,617 - 
February... 24,182 30,736 Boh R99 arn —494 664,852 518,914 
on cree ps << 6.554 9,118 -2,564 674,280 528,033 
April 39,832 35,363 4, : " 4,122 680,141 533,383 
f 469 4,469 1,207 —5,676 681 
May. aaa 27,549 33,591 6.042 6.043 2817 4 905 534,590 
June... 43,948 33,758 10,190 ~10,190 oe ayer pom pected 
is : 517 ~10,707 685,249 532,237 
SY vaca 24,967 33,647 = 
August .... 29,683 34,730 rane Pan 1,803 6,877 684,592 534,039 
September , . 36,647 35,106 1541 1641 7,780 2,733 695,485 541,819 
October... . 24,127 38.790 _14'663 poll 10,024 ~11,565 709,138 551,843 
November . . 27,597 36,866 _9'269 9269 1,851 12,812 707,693 553,694 
December . . 32,796 37,648 41852 4.852 8,854 415 718,232 562,548 
‘ ’ 9,971 —5,119 729,164 572,519 
1978: January.... 33,201 36,918 a 
February... 26,922 33,915 “8.992 peal a 2,310 731,821 578,546 
Marah ees 25.233 40,368 Po he 5,108 1,884 739,650 583,654 
Aptlhi. > moe 42,545 35,927 6.618 6618 9,656 5,469 747,844 593,310 
May .oscan 35,090 36,800 -1'709 1708 ~2,263 —4,355 746,431 591,048 
TU nent 47,657 38,643 9,014 prota —555 2,263 751,412 590,493 
i =, 5,401 ~14,415 758,804 595,894 
uly ete 29,194 36,470 -7,276 7,276 
August .... 35,040 39,615 _4'574 4574 3,195 4,081 760,203 599,089 
September . . 42,591 38,987 3,604 3 9,039 —4,465 773,340 608,128 
Oatober. 4. 28,745 42,745 ~13,999 Pes 2,821 ~6.476 780,425 610.948 
November . . 33,227 39,187 it aot _— 7,462 785,267 617,433 
December . . 37,477 41,510 a) 4 Y 725 791,563 ‘ 
: ihe 032 som | 3533 382 797'604 po cagaien 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 


; 


BUSINESS STATISTICS, 1979 EDITION 


FINANCE--FEDERAL GOVERNMENT FINANCE--Con. 


BUDGET RECEIPTS BY SOURCE AND OUTLAYS BY AGENCY! 


Receipts (net) a Outlays (net) 
YEAR AND er Social Health, National 
MONTH Individual Corporation insurance Revie Defense Education, 1 Aeronautics Veterans 
Total income income taxes and Other4 TotalS fare, ace Department, and D Lb Sasa and Space Adminis- 
taxes taxes contri- Spares military Welfare epartment Adminis- tration 
butions? Department tration 
= ial EB 
Millions of dollars 
+ 1 a a PE Ly a a Saeed 
EO RE SS | ee ee ee ee ee | | es ee | ne ee 
Pe ee a | TE gM | | eee em ee eam | ae || eee eee al meer | eee 
ee YR cena! PR. Hh Pemeocak (NOS Se TW cea cn RON Dace koll Miepaca int oleae alo Laake eee 
| 
Cee, en ee P]  Beeeeee Fee eee [teen ees | an eceen | Reewee Pl ce eee en Yl cee etee | ceeenee | wieciees | aeetneell ae cisees 
RRS I NI co (ey en SC | ee Ce ty ee | ee ee ee ee 
Pe eating | <n dente | i) Vase b>? cakes Dh Gee seks 9° Weaiicnss |) Babeteey HIPS rac cemeee” cece cee Maumee IM, “eseeenl: © ocapavssdel] 0) atateerem 
PS ; on a oe Lines Retief | Fe OR LPO. | BRS GIP ARIE aenaeee HERD near laakere hh ) eteaceole® Siac 
ike os Sich | peer er eee ee ene 70,891 261S.an Pee Scaek 1,977 NNGOBS  .aeioallh, oan 
955... .. 6-6: Choe NS es ee, Rae OC en ee ee 68,503 O76 Meee ke 1,990 2306 Wi os caseaal Gente 
956.........-- pote) | ARS eC ee oe ee eee 70,461 CSG | " Bee 2,067 ABIbGH hl RS Se nilh, seen 
957... 0... 666s 79,958 35,620 ota ee en ee ee 76,741 ADCO coche 2,293 AG'BOO WY compat eee een 
eee 79,621 34,724 Sey le ee en ae 82,577 4368" pM 2,636 48,5600 | <peea ill" cokes 
ee 79,178 36,719 17,309 11,721 13,430 92,107 529% Wh Mccce ese 3,089 DBo7e |) dss) ota 
| ORI, See 92,492 40,741 21,494 14,684 15,574 92,223 4,843 43,083 3,400 22,752 401 5,390 
. 94,389 41,338 20,954 16,438 15,657 97,795 5,384 44,738 3,681 24,784 744 5,650 
, ee 99,676 45.571 20,523 17,046 16,535 106,813 6,294 48,302 4,210 26,638 1,257 5,604 
. et 106,560 47,588 21,579 19,804 17,589 111.311 7,333 48,140 720,249 79/745 2/552 5,499 
, ere 112,662 48,697 23.493 | 22012 18.461 118,584 7,458 49,573 21,695 10,552 4171 5,660 
| 2 eee 116,833 48,792 | 25,461 | 22,258 20,322 118,430 6,795 45,969 22,732 11,433 5,091 5,708 
‘ae 130,856 || 55,446 30,073 25,567 19,770 134,652 5,513 54,167 27,959 13,064 5,932 5,960 
. “a 149,552 || 61.526 33,971 33,349 20,706 158,254 5,841 67,453 34,608 13,059 5,423 6,845 
* anges 153,671 68,726 28,665 | 34,622 21,659 178,833 7,307 77,373 40,576 14,655 4,721 6,858 
* | ae 187,784 87.249 36,678 | 39,918 23,940 184,548 8,330 77,872 46,594 16,924 4,247 7,669 
_ Sere 193,743 90,412 32,829 45,298 25,203 196,588 8,307 77,150 52,338 19,510 3,749 8,653 
| 188,392 86,230 26,875 48,578 26,798 211,425 8,560 74,546 61,866 20,990 3,381 9,756 
<a ses 208,649 94.737 32,166 | 53,914 27,832 232,021 10,943 75,150 71,779 22,124 3,422 10,710 
* (eee 232,225 || 103,246 36,153 | 64,542 28,286 247,074 10,028 73,297 82,042 30,959 3,311 11,968 
cei 264,932 118,952 38,620 | 76,780 30,582 269,620 9,767 77,625 93,735 35,993 3,252 13,337 
ee 280,997 122,386 40,621 | 86,441 31,549 326,185 9,725 85,420 112,411 41,270 3,267 16,575 
_ Speen 300,006 131,603 41,409 92,714 34,279 366,439 12,796 88,036 128,785 44,319 3.670 18,415 
ee 357,762 157.626 54.892 | 108,688 36,556 402,725 16,738 95,650 147,455 50,384 3,944 18,019 
Sa 401,997 180,988 59,952 | 123,410 37,647 450,836 20,368 103,042 162,856 | 56,355 3,980 18,962 
i | sty r 1 iim 
’ 
1975: January . - 24,992 15,489 | 1,188 | 5,673 2,642 28,979 1,543 7,262 9,788 4,249 306 1,397 
” February . 19,975 7,747 | 778 | 8,979 2.471 26,200 768 7,044 9.217 2,739 283 1/581 
March... . 20,040 || 4.134 | 6579 | 6,867 2.459 28,311 1,246 7177 9.718 2,919 311 1,399 
April... 31392 || 16.065 | 5,093 | 8,126 2,108 29,130 615 7,032 10,128 4,461 306 1,506 
May 13,010 —1,630 | 1,174 | 10,588 2,878 28,826 1,320 7,527 9,682 2,801 292 1,462 
innes oc. 31,817 $7230 || 9.578 6,431 2,685 30,296 1,161 7,216 9.916 4.576 185 1.407 
1 3,087 31,108 1,038 7,038 10,150 4,287 368 1,364 
oad +o 73,604 10403 | "320 8713 2,868 30,654 954 497 10,149 2/886 310 1,449 
September . 28,615 13,609 6,013 6,280 2.712 29,044 1,200 6,867 10,414 1.241 313 1338 
ate 387 10088 es | 7008 zee? || 20807 64 jose | 10.804 2/868 325| 1.623 
73 | 7,994 2,84 f Y ; ‘ 
“sien i on0e7 11200 6590 5,565 2,702 31,925 1,403 7,445 10,890 5,994 326 1,699 
2,376 30,746 1,372 7,271 10,781 3,579 260 1,627 
ie eae, saad gti nnn sea 2,655 29,803 1/309 6,794 10,759 3,032 291 1,689 
ebdru: / ’ ’ O 
9,196 535 7,445 11,629 2,961 i 
March... . - 20,431 5,272 | 5,863 6,635 2,660 29, oe eee 
i 2,632 32,557 999 8,076 11,131 4,560 f 
April... .-. 33,348 15245 | pei — ’ ’ 7,011 10,485 3,071 279 1,569 
5 79 6,157 | 1,016 12,811 2,695 28.411 980 j i } | 
ang eb pte 15,228 10,000 6,968 4,610 29,848 1,248 7,606 11.319 4/891 286 1.254 
1,351 
7,068 2,878 33,882 1,109 7,218 11,232 4,294 344 : 
ve ee pie 12077 om 11,614 2,969 29,594 1,266 6,854 11,321 2,708 359 ! 385 
September 31,748 sp waa? 200 2807 33/008 ‘952 1264 } 138 4.618 368 1,382 
ee it rh, é 4 ; ‘077 1,875 7805 11,984 3,286 359 1,723 
25,694 12,531 699 9,432 3,032 33,0 ; : ; j ve 
pecuier 29,470 12,662 7,633 6,207 2,969 31,890 1,165 8,297 11,967 6,256 345 
fi 17 1,372 7,997 11,918 4,666 275 1,640 
: 29,954 18/085 1,694 7,320 2,853 32,6 f 9 321 1574 
Rre:| Be || ‘ee | oe we | oe) ee | we] ee) Be) el is 
ears pte ‘ane 7974 10515 2.678 35,363 1825 7,736 12.318 5,012 322 1,683 
April... -. 39, 4 ; 4 2'957 33,591 1102 7/945 12.311 3,053 ‘ 
27,549 a oo — f : ; 6,904 314 1.218 
ld La: 43,948 18,822 14,379 7,696 3,051 33,758 1,316 8,355 12,434 : 
. 5 299 1,334 
24,967 12,453 1,538 8,011 2,965 33,647 965 8,310 12,987 oe aH pe 
Buty ss oe ee r Y 12.908 3,184 34,730 1,674 7,843 ’ * Y 
August 29,683 12,732 809 — fer 36.108 1471 8.085 12,944 2,976 324 1,329 
aaerame: ge 13278 1445 6,550 2,857 38,792 1,773 7,992 12,774 Bae? sf ake 
retouer 4 f ; i 2,840 8,721 13,3 i j 
Nave 10,404 3,100 36,866 i 
D oe 32.786 } ves 9 22 6,647 2.995 37,646 3,018 8,206 13,179 6,344 320 2/604 
lecember ’ a ” P 
5,082 315 684 
7 2,996 36,917 2,689 8,123 13,125 i 
1978: January 33,201 20,217 | 1,991 7,99 ia 33,015 He 8.201 13,378 3,728 342 1,514 
poeoey a ST edie "Zas0 3,037 40,358 1,879 9,159 14,387 3,740 370 2.676 
March ..... 20,253 oo wpe ‘ i '927 781 8,307 12,756 5,849 316 556 
Bort. | ated 42,545 19,036 8,850 11,828 7 ga 4,209 8,860 13/826 3,786 361 1,751 
Ma’ pot Lime fon brs j 38,643 819 8,845 14,142 6,878 320 2,432 
peal Se 47,657 20,301 14,655 9,287 3,414 f } 
ee ; . ale 
7 1,336 8,280 13,122 5,224 3 
gaa em oe res 19.887 aber 30.618 1,200 9,543 14,417 Bie > ar 
4,7 , b , . i 14,448 ; ‘ 
August 35,040 14, 9753 8.515 3.439 38.987 1,865 8,803 i 
, , , : 768 300 1,645 
pep tenner erm eae 3,335 42,745 1,696 9,160 14,103 5, 
15,922 1,684 7,805 4 7 1 14,512 4,046 350 1,665 
teri 33.227 16,609 oe 1 : es gee es vr ots ade | 18.017 7'597 33 2648 
i 10, : , , ' , ah 
December 37,477 16,066 ‘ | 


following these tables. 


Footnotes giving source of data and descripti 


on of series appear in the section immediately 


88 1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


FINANCE--LIFE INSURANCE 


INSURANCE WRITTEN, 


| ASSETS, ALL U.S. LIFE INSURANCE COMPANIES! 
VALUE OF NEW PAID-FOR INSURANCE? 


| w Mortgage loans 


Policy Ordinary 

YEAR AND Total Government Corporate Real loans and Cash Other (including 
MONTH securities securities Total Non- estate premium assets mass- Group Industrial 

farm notes marketed 

ordinary) 


Millions of dollars 


. ; | — 


(ah Sees 51,743 22,003 16,144 8,675 7,780 860 1,937 1,020 1,104 
cc piaee cts bole 55,512 19,085 20,322 10,833 91843 1,055 2,057 910 1,250 
{S400 tea we 59,630 17,813 23,179 12,906 11,768 1,247 2,240 908 1,337 
185000) 50 ents 64,020 16,118 25,361 16,102 14,775 1,445 2,413 1,005 1,586 
HOS Tene 68,278 13,667 28,204 19,314 17,787 1,631 2.590 1,096 1776 
ROBO ieee eine 73,375 12,774 31,646 21,251 19,546 1/903 2.713 1,146 1/942 
Ee oo Beatles 78,533 12,405 34,570 23,322 21,436 2,020 2,914 1,215 2,087 36,238 23,396 
{O5CeME Polen. 84,486 12,100 37,462 25,976 23,928 2,298 3127 1,240 2,283 4,545,446 425,171 6,846 
AQS6 waminreciaeete "90,432 11,829 39,545 29,445 27,172 2,581 3,290 1,265 2,477 548,427 30,602 6,342 
ESC UNG cs 96,011 11,067 41,543 32,989 30,508 2,817 3.519 1,281 2,795 55,313 35,863 6,531 
Se ater eathetere ee 101,309 10,691 44,056 35,236 32,652 3,119 3,869 1,292 3,046 666,764 645,039 66,766 
ae apee eee: 107,580 11,235 47,107 37,062 34,395 3,364 4,188 1/366 3,258 667,236 647,470 66,982 
TOGO cre a 113,650 11/660 49,587 39,197 36,370 3,651 4,618 1/309 3,628 71,098 | | 51,140 6,859 
1900, eet 119,576 11,815 51,721 41,771 38,789 3,765 5,231 1,330 3,943 74,408 | | 52,184 6,880 
(SCTE, nseeee oe: 126,816 12,045 55,145 44,203 41,033 4,007 5,733 1,392 4,291 79,035 || 54.371 7,000 
(Rich aoe eae ae 133,291 12/598 57,426 46,902 43,502 4,107 6,234 1.457 4.567 79,577 56,237 7,046 
(OBS eee eek cate: 141,121 12,630 60,588 50,544 46,752 4,319 6,655 1,466 4.919 89,562 | 63,516 7,154 
SOBA HG, ain 149,470 12/509 63,392 55,152 50,848 4,528 7,140 1,488 5,261 105,008 | 73,130 7,312 
(BO trant eesti 158,884 11,908 67,370 60,013 55,190 4,681 7,678 1,503 5,731 7442,1 8 
1OOG RE a Series 167,455 11,396 69,651 64,609 59,369 4.885 9,117 1,547 6.250 ‘zie So ous ro78 
VOGT he vssrutacteiacex 177,832 11,079 75,564 67,516 61,947 5,187 10,059 1,576 6,851 9 140,868 94,694 7,056 
(Cat oes eee 188,636 10,509 82,127 69,973 64,172 5,571 11,306 1,682 7,468 | — 10150.495 103,944 6.674 
si Chas aeomenaey 497,208 10,914 84,566 72,027 66,254 5,912 13,825 1,634 8.330 159,283 113,500 6,454 
Cy ae 207,254 11,068 88,518 74,375 68,726 6,320 16 1 u 
tonite ee ete 222,102 11/000 99,805 75,496 69,895 6,904 17,005 1763 10,088 : eapit 1s2 190 oor 
(Ie Se ee 239,730 11,372 112,985 76,948 71,270 7,295 18,003 1/981 11.146 208,730 145,479 7,394 
aya ee se 252,436 11,403 117.715 81,369 75,353 7,693 20,199 2/071 11/986 234,191 162/506 7,224 
(ici ees 263,349 11,965 118,572 86,234 79,907 8,331 22,862 1.999 13,386 | 12.13297'951 181,276 6.680 
AOI Geat crews ate 289,304 15,177 133,898 89,167 82,414 9,621 24,467 14 
el, eee, 321,552 20,260 154,928 91,552 84,127 10,476 35 834 2008 10009 pop peeled 6.382 
AG 77a eRe ey 351,722 23,555 171,652 96,848 88,006 11,060 27,556 2,130 18,921 367,335 242,842 533 
See eae 389,924 26,552 191,562 106,167 95,668 11.764 30,146 2.367 21,366 = 283,067 
ah _—— | 7 tn 
1975: January.... 266,331 12,118 121,526 86,533 80,233 8,395 23,01 
Februar 269,379 12,230 123,638 86,959 80,565 8,499 Pati ead ey 4 20268 iz a6 
March... .. 271,639 12,364 124,934 87,246 80,818 8,668 23,326 1.614 | 13,487 24,021 14.937 
Aprils. bac 273,783 12,515 126,111 87.610 81,106 8,778 23,474 11584 13,711 23.417 15.923 
Wve eae oe 276,111 12.676 127,643 87,833 81,290 8,859 23,594 1/561 13.945 24,457 15,384 
things. wate 278,649 12,812} 129,553 87,967 81,394 8,978 23,708 1547 | 14,084 23,767 15,707 
Tyee ae 279,550 13,104 129,920 88,060 81,476 9,048 
Ngeust se 280,700 13,389 130,224 88,208 81,602 9,104 33063 1308 14 4 107402 ‘2 peed 
September . . 282,065 13,535 130,755 88,331 81,673 9,197 24,099 1,295, 14,853 23,988 15,573 
Geicbanaen 285,015 14,200 132,523 88,481 81,820 9,342 24,242 1,295 14,932 24.949 17.24 
November . . 287,122 14,651 133,553 88,657 81,978 9,450 24,343 1.299 15,169 23,316 15. 7 
December .. 289,304 15,177 133,898 89,167 82,414 9,621 24,467 1.925 15,049 35,317 we 
1976: January... 294,072 15,954 138,322 89,222 82,491 9,667 
February .. . 296,041 16,678 139,199 89,287 82,518 9.742 onese 317 1370 
March... 298,640 17,303 140,613 89,427 82.612 9,798 24,763 1.451 | 15,285 
April tear 300,327 17,595 141,493 89,498 82,622 9,849 24,882 1512 15.498 
May ...... 302,171 17.779 142,742 89,540 82,594 9,892 24,983 1.469 15,766 
June... ... 305,225 17,853 145,313 89,706 82,701 9.979 25,136 1/510 15.728 
Nulvaeae 307,600 18,773 146,694 89,743 82,671 10,0 
} } ; \ ,023 ' 
August... . 309,872 19,262 148,191 89,875 82.748 10,109 2 373 ia e828 B19 
September . . 312,873 19,540 149,998 90,202 83,018 10,130 25,494 1.181 16,328 84? 
October... . 314,845 20,205 151,105 90,293 83,074 10,231 25,594 ‘912 16,505 S17 
Naveribarae: 317,499 20,661 152.111 90,794 83,503 10,244 25,695 1,174 16,820 04 
December .. 221/552 20,260 154,928 91,552 84,127 10.476 25,834 2,003 16.499 at 
i oz elantary eee 323,442 20,622 156,925 91,574 84,136 1 
February. . . 325,112 20,812 | 158,173 91,609 84,089 10,609 26,083 1380 16.588 oo 
March... . 326,932 21,037 158,656 91,845 84,206 10,743 26,248 1,423 10000 an 
KS 328,964 21,108 160,047 92,269 84,455 10,811 26,412 1/381 18.598 837 
Mayieieeee 331,284 21,145 161,500 92,408 84.484 10,814 26,549 1.474 17, pts 
Hanae ane 334,967 21,306 164,534 92,934 84,795 10,881 26,709 1,390 17.213 ae 
July... ee. 337,415 21,697 166,272 93,183 84,948 10,87 
TRNER 339,966 22,085 167,467 93,412 85,082 10680 seas \ae3 ‘ars oe! 
September. . 342,438 22,680 | 168,217 94,170 85,695 10,864 27,141 1455 17911 513 
October... . 344,953 22,880 169,560 94,782 86,212 10,939 27,276 : ct 528 
November 348,770 23,519 K ¥ : on 18,282 
Decamiber-. 351,722 23,555 171/652 oat pone teen Sean sed caer 518 
ra. ; ; ) 848 88,006 11,060 7 ‘ . 
1978: J 354,014 23,961 sgh ee =i mr 
: January... k | 173,865 97,118 88,227 
February. . . 356,380 24,198 175,316 97.405 88,404 111220 orast 1308 ‘ain yon 
March... .. 359,356 23,964 177,535 97,922 88,717 11.218 28,007 9 poops 425 
Abril ee 263,564 23,730 181,055 98,445 89,059 11,241 28,221 1/390 iesee e7 
Aiea é i 182,899 99,025 89,50 ; ? ‘ ; oy 
June...... 376,151 24,260 184,288 99,862 90,1 80 ' 1590 Bete hyad sue a3 4 
Juve 374,758 24,508 187,635 100,362 
August .... 378,652 24,938 189,840 101,372 prin pn ane bgt yp 474 
Y 91,407 11.534 29,030 1,455 
ptember . . 381,912 25,658 190,884 102.169 ‘ 7 ; end 4 
Y 92,053 11,568 29,250 1,438 20, 68 
October, . . . 383,356 26,226 190,298 102.971 92 Y ’ 945 468 
) (695 11,670 29,479 1,513 
November . 388.375 26,630] 191,558] 103.942 93,576 11,667 29,779 1,576 
ecember . . ; ‘ ¥ ; ! 
er | L258? | 191882 | 106,167 95,668 11'764 y 30.146 2367 


Footnotes giving source of data and description of series a i i i 
D Ppear in the sec 
following these tables. ag i icc iald 
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GOLD AND SILVER 


Silver 
Foreign movement2 Production} 
YEAR AND 7 
MONTH . 
release Exports? | 4 Price at Production, 
ern Exports Imports South Canada : mote New York® United States® 
mace Africa 
Millions of dollars Thousands of dollars Millions of dollars Thousands of dollars eet ae bits ea of 
- a Sat 2 of a a ine ounces 
0 SS eee 22,754 210 213,241 
24.244 mts aaa ected 392.0 30,649 68,140 0.718 36,053 
7.) een 24.427 —495 84936 ats 405.6 ‘ 12,400 70,885 744 36,111 
4 ,390 409.7 144.2 23,281 73,536 719 34,559 
Eee 22,706 ~1,353 534,0 
ihnesi........... 22/695 618 830,382 ates See, 8 res eee tbe 42,068 
7 = 23,187 —305 $56,166 740,254 413, Tes7 _8:590 103,469 ‘894 39,967 
GS. ......... 22,030 “ Pry ’ ee 5,200 67,296 849 40,245 
z 1,171 ’ 
} 44,992 47,025 417.9 88,680 
8 nail 21.713 ak ea at ane a 88, 95,104 852 34,697 
| : A i 4,523 79,699 852 938,059 
yess... 21,690 —132 9 
me... .,..... 21,949 318 26562 132.667 aes ipod se pet pope 
: 132,667 556.2 7,049 129,068 08 
aera 22.781 600 168,332 i 7” Rey 
; 272,641 596.2 11,163 1 
| = irae * } 58,354 .908 36,279 
20.56 ee 5 31,022 290,585 618.0 3,719 132,046 890 35,691 
ee ; =1 528 1,933 304,378 702.2 9,935 62,743 912 23,158 
TS See 17,767 ~1,982 1,647 
eso Waase ote ie | ee eck | eeee ey) samme teen bas ae ee 
imo... |... 15,978 ~794 380,962 150.932 892.2 F : ; i 4 
, y f 15,138 74,502 107,085 45,167 
| Soe 15,513 ~254 203,784 44,414 960.1 ; j 4 ; 
: é ; 41,764 70,918 1.279 46,112 
ae 15, 
t 5,388 256 422,744 40,888 1,018.9 8133.0 144,121 66,311 1,293 45,872 
Se 1113,733 —198 1,285,097 101,6 
|| = eeeeeeneee 13,159 “50 457.333 42.004 1080.8 114,395 78.378 1293 49,047 
: teen eens ao — 1,005,199 32,547 1,068.7 100,710 80,178 1.550 30,354 
+ ae beyond oo 839,160 226,262 1,088.0 252,147 145,153 102.145 29,168 
Beene s sets: 12,287 236,905 1,090.7 156,720 80,061 1.791 41,552 
SeemG7O........... 10,732 615 37,789 237,464 1A 
SEepoTi........... 10,132 —889 51,249 283,948 10087 77.3 49,400 rer 148 41'030 
 * eee 10,410 -1,715 63,053 357,689 1,109.8 77.2 31,592 59,357 1,685 43,566 
BMG7S:.....:.... 11,567 —1,538 145,965 356,150 1,073.6 75.0 27,637 268,644 2.558 43,566 
\ 11,652 230 228,480 396,679 1,038.3 81,651 501,521 4.708 52,583 
fee 11,599 93 458,853 456,638 960.9 68.7 7 
+ See 11,598 331 347,516 331,017 962.4 65.2 iver 328,262 4383 36,708 
Mary........... 11,719 426 1,042,625 674,026 8951.6 84,645 364,818 4.623 27,519 
paa7e........... 11.671 525 1241113795 903,023 955.4 70.4 12419,125 389,015 5.401 23,972 
11,635 1 120,138 219,648 77.7 5.5 20,345 22,058 4.192 3,135 
| 11,621 19 66,157 17,796 76.4 5.6 9,965 26,122 4.370 3,834 
Se m -March..... 11,620 r) 36,518 3,975 78.5 5.4 23,644 36,172 4.332 2,912 
See ae April... .... 11,620 0 67,117 27,714 80.6 5.9 11,173 28,586 4.209 3,132 
a i Mey. ..... 11,620 0 20,753 16,562 79.4 6.6 11,954 31,440 4.538 2523 
7 Mitchne..... 11,620 15 38,627 18,359 81.9 5.1 5,029 28,368 4.489 2,132 
| > eee " - 9 z. 7 18,152 82.8 6.1 37,820 22,148 4.705 1,926 
9 60: 12,916 82.8 5.3 9,465 25,222 4.925 3,010 
11,599 8 10,883 44,954 84.4 6.3 4,975 27,980 4.516 3,193 
) a 0 , . o 
| 11,599 44 16,370 22,266 81.5 6.2 4,792 33,014 4.329 3,832 
: 1500 6 ‘ 2, ~ pe 82.3 5.0 5,161 18,289 4.332 3,482 
‘599 é 72.6 5.7 3813 31,116 4.085 6,716 
11,599 76 9,943 17,769 76.4 6.2 2,942 27,967 4.063 1,084 
11,599 3 046 19,472 75.6 5.6 4,338 18,638 4.086 2,864 
peers 11,599 6 5,789 19,344 79.4 6.1 11,541 27,619 4.189 1,874 
Semel: 11,598 3 8,421 23,360 78.1 5.8 5,026 17,699 4.356 2,415 
(aime! 11,598 10 6,636 41,915 79.0 5.8 4,616 15,804 4.488 1,679 
Eas 11,598 14 11,696 38,069 83.6 6.1 3,345 29,800 4.812 2,723 
, 11,598 26 41,744 24,480 81.5 6,562 22,509 4.774 1,578 
11,598 42 85,499 22,500 84.0 4,918 52,144 4.237 1,774 
11,598 25 40,733 39,808 85.3 7,324 22,861 4.295 1,796 
11,598 85 75,341 27,258 83.2 2,601 23,249 4.225 2,104 
11,598 438 8,395 23,134 81.1 2,912 31,533 4.369 2,430 
11,598 43 52,805 33,933 75.2 5,304 38,765 4.348 4,388 
11,658 71 142,509 30,384 73.5 5,367 36,458 4.409 2,085 
11,650 39 65,292 23,349 72.6 6,987 23,672 4.535 2,026 
=. 11,636 33 5,898 25,981 78.5 3,557 41,854 4.842 1,644 
cae 11,636 tf 1,908 23,716 78.5 6,714 31,170 4.777 2,169 
air { 11,629 61 67,104 28,825 79.0 4,629 25,796 4.692 2,446 
es 11,620 37 27,107 99,552 80.2 4,632 30,236 4.443 2,800 
11,595 5 245,864 26,458 81.1 14,562 17,886 4.498 1,054 
<4 11,595 @ sey ee Baa 10/688 31776 430 1/982 
11,595 44 7,456 88,226 84.4 ; ; : i 
11,595 85 263,126 43,052 80.2 4,565 26,395 4.763 1,481 
11,595 116 41,553 182,659 80.2 454 32,698 4.828 3,280 
11,719 -116 78,272 59,317 73.0 14,666 25,587 4.706 4,286 
38 od ce -Pe _ ra emer -d eee Gromer esa ee gi 
11,71 ~9 26,092 32,347 76.4 ; ; i | 
aa an 8 36,552 138,032 80.6 ; 7,936 35,775 5.273 2,536 
ee 11,718 41 188,866 90,620 82.8 ; 13,665 33,807 5.118 1,634 
other 11,718 19 32,674 49,529 80.2 5.8 5,758 29,915 5.121 1,911 
Ate 0 11.706 47 23,118 82,745 78.5 6.0 6,194 33,206 5.316 1,802 
, 40,906 32,994 81.1 5.9 6,079 32,209 5.331 1,526 
state are 2 29,538 71,754 82.8 5.8 12,468 33,105 5.495 1,434 
11,668 19 269,917 58,454 83.6 5.5 21,038 30,572 5.575 2,456 
11,655 5 45,804 121,231 79.8 6.0 12,472 35,716 5.918 2,045 
November . . 11,642 23 207,133 74,477 79.4 5.8 8,444 29,985 5,866 1,645 
December .. 11,671 62 18,078 75,253 74.3 6.1 5,539 30,556 5,928 3,870 


following these tables. 


Footnotes giving source of data and desc 


ription of series appear in the section immediately 
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1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


FINANCE--MONETARY STATISTICS--Con. 


MONEY SUPPLY AND RELATED DATA? 


Deposits and currency (average of daily figures) 


Unadjusted for seasonal variation 


Adjusted for seasonal variation 


CURRENCY 
IN CIRCU- Money supply Money supply 
LATION 
YEAR AND (END OF a 
MONTH YEAR OR : 
MONTH)! Time Geann Phin 
‘ Currenc pos! 
Cony Demand oe ets demand, Total pat pine adjusted 
Tota eae deposits deposits artes leposits 
io Billions of dollars 
= z= 
1947Op eee 28.9 111.8 26.6 | 85.2 24.2 2:0: 1 ease A Oeesktt.. 2 ee 330 eee 
Pere Se ter 28.2 112.3 26.1 86.2 35.8 DT Wi Ccudoe dodoktcs AN Mew onasas ccc NP eee oat coun emcee 
1949........00% 27.6 111.2 25.5 85.7 36.3 2:6) GP be Pic csdches We Ogata epee) ||] Paneer sine ate k, al ec 
RODS oe eae 27.7 114.1 25.1 89.1 36,7 ai beitkedes.c HT eters s TRE acs eee 
1951. 29.2 119.2 25.6 93.7 37.2 Be Ny Ataeicec cbicle AL Wkadv bees care UR MUaeteD sind ane dnt eer onan 
1952......-.+0% 30.4 125.2 26.7 98.5 39.7 Pi il (ee | Be ee SE erred thee te. ace 
AOGS Mar ceachasl 30.8 128.3 27.7 100.6 42.8 oe tee ee |e Pen Ac. ae 
MOSS ee romatarc eae 30.5 130.3 27.5 102.8 46.9 BA | Sscccv odes [p MEpesoee ics 2. NP eteteese saxon ieech ere an 
! 
1955. ...-..+ses 312 134.4 27.6 106.8 49.3 Bt | CSc. devctes TH Beieeeceecca Til peeete ax svete) ees eee 
1956........... 31.8 136.0 28.0 108.0 50.8 re) en ee eee | eee merr re bad errr PL 
VW9B7. 6... ee eee 31.8 136.7 28.3 108.5 55.1 36°} sel ee Swe UP Mebdvedectace Oil Beetee nn cance eee 
1958........... 32.2 138.4 28.4 110.0 62.8 BZ A Gebeevsdcees Wl eeeeeccdeces | peesearesces OP \eneae cena 
1959..........- 32.6 143.7 28.9 114.7 66,7 BA) OB ices Seems || Cees | seeteeeeeees ee eee 
1960........... 32.9 143.5 29.0 114.5 69.0 Bo Gees ccvneeue Ul Spec etewesc ee eee Vs eee 
1961.........-. 33.9 146.5 29.1 117.4 78.5 AS RP ce I Separae meee eS PPOPP CTT are. 
HE. soos boos 3 35.3 149.7 30.1 119.6 91.1 CO Mette. | Pecan ae eee eo : 
1963........... 37.7 154.1 31.5 122.6 105.5 Backes | ee ee er) OPE re 
1964. .......... 39.6 160.2 33.5 126.8 119.4 Sigh Oh Pores vrs ee |] cceseceeneee | seveanesecee | seercenahegs 
POGOe rane neato 42.1 167.1 35.3 131.8 137.6 Go| eee ff Wes, Vee Pee Lanes 
NOGBiee soe estan’ 44.7 174.9 37.5 137.4 154.0 4g) 1) Caos ek. Dee ee os oe ts aca 
NOGTN.c moans 47.2 181.8 39.4 142.5 173.4 Et |) ec Sears, Pe PR Eo’, oc See an 
HOGR ae emer 51.0 194.8 42.2 152.9 192.5 Bb aecoedces Uf Gilevdes oc.cs.c0 Nhl egleeemcc conan meee nena 
1OGOMee oh ioe cea 54.0 206.6 44.8 161.7 198.8 Bell eee tos 3. + ees Lo ee | wanweeeeee 
| | 
TO) os an eee von 57.1 214.5 47.7 166.8 208.2 Ce) id. I ee Vs ae ee... 
AOL Solas 61.1 228.8 51.1 177.7 254.1 65s] Mee Se orens. Pies ess Leer) (etc. 
1972s ee 66.5 245.0 54.7 190.4 293.4 ie Ba a Hl <ivedicene nse [1 ORD kccccuke anny ann 
fO7SSe ee eee 72.5 263.3 59.3 204.0 345.3 eh ce ee (Die aa Ri oa ae 
(O74 eee bes 79.7 277.8 64.9 212.8 397.0 ee ee ee | boo ee a b Weciha tare ares 
; 
1OTG act eee 86.5 289.5 71.0 218.5 436.1 SP-1l[ ORIRO RS. 2. Berkus 1 92 4 ~ 52 Se a 
AOTC ear: 93.7 305.1 778 227.4 467.8 EF lp Mae see. 4. I Mesavea cee I Pc Beakew usd) Gees 
pis ssiend doce ok 103.8 327.4 84.8 242.6 517.1 ad Ap Sears, DREW scat | Rade «tad Wiad kate ee 
10708 Sac enee 114.6 352.8 93.2 259.6 580.6 Sat WE PIRORS «. | emanate ees Ne 
i 
1975: January... . 76.3 287.7 67.8 219.9 423.8 4.0 282.8 | 68.3 2145 4 
February . . . 76.8 278.5 67.8 210.6 425.9 3.3 283.1 || 68.7 214.4 pred 
March... .. 78.1 281.4 68.8 212.6 429.4 38 284.9 69.4 215.6 | 428.5 
Aprilieeanes 78.4 286.5 69.1 217.4 430.4 4.0 284.5 69.3 215.2 | 429.9 
Mayicn ery 79.8 282.9 70.0 212.9 433.2 41 287.3 70.1 | 217.2 | 432.1 
neh coder 81.2 290.6 71.2 219.4 435.5 4.2 291.3 | 70.9 | 220.3 | 435.2 
Gulyieeteette 81.5 292.6 71.9 220,7 436.9 34 291.6 13 | 
August... . 81.9 290.6 72.1 218.4 438.4 27 293.0 71.9 | mati 438.0 
September . . 81.7 292.4 71.9 220.5 440.4 39 294.2 | 72.1 | 222.1 440.2 
October... . 82.3 293.0 725 220.5 444.5 34 293.7 || 72.7 | 221.0 444.0 
November . . 84.5 298.1 73.9 224.2 445.6 35 296.2 || 73.4 222.8 448.3 
December . . 86.5 303.9 75.1 228.8 449.6 41 295.4 738 | 221.7 450.3 
1976: January... . 83.2 301.6 737 227.9 452.5 38 296.6 | 
; : 6 || 74.3 3 
83.8 293.7 74.1 219.6 454.9 45 298.9 | 75.0 v4 14 
85.5 296.0 75.1 220.9 458.9 39 300.0 76.7 224.3 457.1 
k : i i ; 39 301.7 || 765 225.2 ‘ 
87.7 299.4 7A 222.2 462.8 38 r tent 
i x i 304.0 || 
88.9 303.4 778 225.6 466.3 4.8 304.1 ne 768 prin) 
GUly eeeee 88.9 306.2 78.7 227.5 469.1 
; i : 35 304.9 || 
IMPME?  oc 89.5 304.4 78.9 225.5 470.0 37 308.8 788 228.0 a7 
September . . 89.5 306.0 79.0 227.0 473.0 5.0 307 x uy 
October... . 90.3 310.6 79.6 231.0 477.6 4.0 31 ; Lor aye ee 
Novamber . . 93.0 313.6 80.8 232.8 480.1 41 a0 bos ety ping 
December . . 93.7 322.6 82.1 240.5 487.4 44 313.8 80.8 2330 4992 
1977: January. ... 91.2 321.3 80.7 240.6 493.6 
February . . 91.7 311.9 80.9 230.9 497.6 42 317.0 | =e as po 
March. ... . 93.4 315.0 81,7 233.3 5036 aa was 1 235.9 498.3 
April. . 94.0 325.3 82.4 237.4 501.2 
pr eit 82.9 a 
242.4 506.5 5.4 322.5 
May vo... 95.6 318.7 83.5 235.2 510.7 3.6 323.6 an6 340.0 maa 
Uungaad 96.7 324.6 84,3 240.3 515.2 5.0 325.3 ra tan? SIS 
Hiroe nine 97.0 330.4 85.8 244.6 518.8 
August... 97.9 328.1 85.9 242.3 523.0 Hy seas a oy ae 
September . . 97.8 331.1 86.2 244.9 525.7 ei 85.6 245.0 523.2 
October. . . . 98.9 335.2 86.9 248.2 531.8 s7 ap os sp aoe 
November . . ial 3 338.4 88.4 250.0 536.0 3.5 See oe ae — 
December .. f 348.2 90.1 268.1 542.6 5.1 338.7 88.6 350.1 baat 
1978; January... . 100.8 347.5 88.7 258.8 ; 
f ; 549.5 
Mears 10254 338.2 80.9 Seas 564.9 43 aan 90.2 2523 555.9 
April... ... 103.1 350.9 91.0 250.0 867.4 80 70 90.7 252.5 560.8 
May aan : — sab. 91.9 253.6 574.1 4.0 350.7 a1 a 256.6 565.9 
nen ene 8 92.8 259.0 578.5 6.2 352.5 92.5 3000 B68 
a re ae 93.9 262.3 582.4 44 354.4 93 
ugust ...- 5 1 94,2 259.9 587.4 35 .2 261.2 582.1 
September . . 107.7 368.5 94,9 263.6 592.9 G7 93.9 262.8 587.4 
Onicha 109.3 361.0 95.7 cae is 6.2 360.7 95.2 265.5 593.5 
oe N21 aay ot ave. 507.8 4.3 361.2 95.9 265.3 698.2 
December . . 114.6 y 371.6 {I 993 | 2723 nae A ae 96.7 264.0 pe 
\ 4 5 97.7 263.8 614.1 
ee i‘ ‘ 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 


* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 234-236. 
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MANUFACTURING CORPORATIONS (FEDERAL TRADE COMMISSION)! 


Net profit after taxes 
Fabri- 
cated 
tal 
YEAR AND Food sles Trans- 
QUARTER All and Textile Paper Chemi- Petro- Stone, | Primary Primary phe i Electrical portation 
kiering kindred mill and allied cals and leum clay, non- i ordnance, Machinery machinery, equipment 
prod- products | products allied and coal and glass | ferrous machin- (except SUR (except 
ucts Products| products Products | metal ery, and electrical) | ment, and pease 
transpor- supplies vehicles, 
tation ete.) 
equip- 
ale ment) 
| Millions of dollars 
= aa 
REESE cee 10,1 1 
1348 eee eed aeie f aee | ioe > aii. ce | mma eee! | aa) 
d ‘ ’ 4 870 554 1,025 
MRD 6 ates’. Viste 9,021 965 349 338 917 1,433 322 264 653 356 785 
L SSP 12,864 1, 
See oes Wieeth solleces | ae | isen| sye| soo] cee| Som] | i) tae 
* ee 10,714 817 264 437 1,018 2009 378 sat o87 soae| Toes 
eee 11,340 870 | 286 450 1,053 2177 ri aot HH 503 "934 
1954. .... 11,232 883 | 114 479 | 1,199 2.230 466 460 728 394 853 
(a Oe ay 15,099 997 | 346 604 | 1,665 2529 631 711 
’ | } ? 1,305 543 1,096 
Lk -3 2 Re Oe ae pee : poe a 657 } 1,779 2,885 681 889 1,335 640 1,511 
19582... 12,670 || 1,147 | 189 pos | 11646 2467 bi4 367| "804 ace | abe 
wy Lt ee ua o | , a “ 488 854 
jar 16,340 1,251 416 619 2141 2,625 685 541 1,047 549 1,230 
, SR SPORIn orc ee 15,198 1,224 329 587 2,011 2,877 573 493 
; E , 5 945 404 983 
| oe ae 15,311 || 1,325 | 280 583 | 2 
BED, 17,719 || 1,369 354 628 | S280 3296 v4 ioe 720 08 (308 
b-ball oe 1,449 354 634 2427 3,831 §93 563 938 668 1,432 
aarp, waite el adic 23,, 1,692 | 507 | 754 2,857 4,094 681 758 1,225 842 2,001 
[ee - e 27,521 1,896 694 3753 | 3,188 4,442 767 970 1,401 
; , he : } 1,151 | 2,499 
; ~ pas 30,937 || 42.102 702 <1 | 3,474 5,055 799 1,298 1,487 1,395 3,058 
| = ie aaawante 29,008 2,130 540 | 796 3,261 5,497 672 1,067 1,165 1,316 2,893 
be habeteeah 32,069 2209 654 | 889 3,525 5,794 769 1,149 1,186 1,320 2,947 
weet eee eee 33,248 2,382 621 987 | 3,591 5,884 822 1,414 1,221 1,326 3,138 
(0s ES 28,572 2,549 413 | 719 | 3,434 §,893 627 1,297 692 1,066 2,689 
} _ A ee 31,038 | 2,754 558 501 | 3,780 5,829 853 621 748 1,070 2.489 
b evan eons was 36,467 3,021 659 941 4,499 5,157 1,060 687 1,022 61,569 3,481 
are ee 48,259 3,723 831 1,427 | 5,670 87,759 1,266 1,343 1,695 2,207 4,936 
Ween seeiak 58,747 4,601 780 2,287 | 7,175 14,483 1,204 2,035 3,149 2,837 5,648 
| er are 49,135 | 5,154 409 | 13801 6,703 9,307 968 663 2,280 2,523 6,311 
| a ae 64,519 5,826 809 | 2,270 | 7,610 11,725 1,447 913 2,085 3,196 7,889 
= 70,366 5,575 828 2,367 | 8,060 12,179 1,686 873 864 3,458 9,131 
. Js a 81,148 6,213 1,170 | 2,598 9,117 12,805 2,353 1,362 2,124 3,815 10,746 
r —T t t 
1975: January.... i | 
February... | 9,262 | 920 —639 374 1,494 1,845 —18 250 754 489 1,409 548 15 
March..... | | . 
Pratt. Ve 2% | 
ee 12,442 1,315 33 i 429 | 1,747 2,190 253 190 531 695 1,632 648 375 
June | / 
ye a ae | 
August . 13,204 1,561 185 | 451 1,731 2,508 424 104 459 715 1,543 588 361 
Septernber | 
October. 
November 14,227 || 1,358 | 255 547 | 1,731 2,764 309 119 537 624 1,727 780 288 
December / | 
1976: January.... / 
February . . . 14,848 || 1,255 | 253 | 563 1,955 2,878 138 184 454 760 1,815 802 365 
March. .... | 
Arr... + | 
a WO 18,079 1,579 258 | 662 2,102 2,995 468 307 656 915 2,046 1,084 475 
A ee | | 
ne a 
August .... 16,017 1,678 165 574 1,923 2,889 497 232 507 840 1,987 987 446 
September. . | 
October... . | 
November . . 15,575 1,314 133 471 1,630 2,963 344 190 468 681 2,041 1,200 401 
December . . | | 
1977: January. ... F | 
February .. . 15,579 1,164 | 165 | 502 1,920 3,032 147 245 212 707 1,953 1,055 441 | 
March..... / 
PEDO. a2 | 
Si ee 19,683 || 1,573 163 | 667 | 2,241 3,073 525 331 530| 1,021 | 2,411 1,434 574 
SIGE a ore 1072s 
SRR Yi: «alle te 
August ..... 16,714 1,383 232 618 1,999 3,102 569 157 —243 868 2,257 1,332 506 
September . . 
October... . 
Recaee ¥ 18,390 1,455 268 580 1,900 2,972 455 140 365 862 2,510 1,562 468 
December .. 
1978: January.... 
16,046 1,231 219 550 2,010 2,569 262 198 2,104 1,364 495 
LIIIII] & 22,142 |] 1,663 338 700 | 2,392 3,151 666 387 ane cidade os 
S gmtt ea see Prk gia | 2,242 3,418 765 308 2,501 1,742 669 
November . ‘ 22,603 1,797 307 7TH 2,473 3,667 660 469 3,042 1,759 712 
December .. 
2 a 


following these tables. 


Footnotes giving source of data and description of series ap 


pear in the section immediately 


Motor 
vehicles 


and 
equipment 


All other 
manu- 
facturing 
industries 


3,718 
4,346 
4,510 


5,650 
5,540 
5,487 
5,594 
5,940 


6,812 
7,357 
7,563 
7,383 
7,908 


8,280 
8,551 
9,281 
9.868 
10,810 


11,979 
12,958 
13,262 
14,189 
15,058 


15,070 
18,262 
16,110 
17,734 
19,467 


19,968 
22,763 
26,585 
28,932 


888 


1,376 


1,753 


686 


1,284 


1,656 


2,011 


1,470 


2,027 


1,015 


4,897 


5,106 


4,662 


5,303 


2,050 5,203 


2,779 5,423 


2,606 5,555 


2,455 6,582 


2,380 6,037 


3,129 6,507 


3,003 6,197 


3,328 7,844 


2,746 6,372 


3,651 6,953 


3,637 7,047 


1,699 3,726 8,560 
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STATE AND 


UES 
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION! MUNICIPAL ISS! 


(BOND BUYER)? 
b New security issues—estimated gross proceeds 
r | By type of issuer 
By type of security 
YEAR AND | wudipe' 2 — Long-term | Short-term 
MONTH L- = 
Total? Sa 
Bonds Ml inancia 
and notes, psa Sohal! Manufac- Extractive Public Transpor- | Communi- and 
Corporate Total? turing (mining) utility tation raven real estate 
* 
* * ieee | | 
[ Millions of dollars 
: <0 
=e 
762 6 al B,2B7 | ccscecvee Pocscescccs 293 —. 1 ro 
19.941 5,036 779 B77 Npievieeree ores /lI| atime tele eave Pek . 902 594 é z 
ol Seg 250 5,973 614 492 7,078 2,228) | vei veeenne 2,187 755 a 609 2'995 1333 
ULES ao oye : 425 6,052 A ATAU AS ve eis aoe 2,320 800 
{04g Meas a: ee 21,110 4,890 736 5 / as pe nett 
1,200 2,649 813 | dee : : 
{950k eee: 19,893 4,920 on oe Leer 3,122 2,455 494 | 612 525 3,278 ber 
21,265 5,691 1,212 838 ' , 992 760 515 4,401 049 
TSB lier cic che eeetons , 1 1/369 564 9.534 4,039 2,675 1576 5558 2757 
NOG2S Sica icke es 27,209 ee 6 489 8,898 2,254 3,029 595 | 882 ’ a o00 3/380 
Oba x6 tae 28,824 7,083 1, aie 9616 2268 3,713 779 | 720 | 1,076 969 | 
TOBA x cre 29,765 7,488 1,213 , a ) — gor | 2593 
4 893 | 1,132 7 y y 
a Ea 26,772 7,420 2,185 eee be id a ‘ta pod 724 1419 1,856 5,446 2,706 
pe 8,002 2301 636 10,939 3,647 456 25 - ype 24 
Agee eae 30,571 9,957 2516 4u1 12,884 4,234 289 3,938 | 824 | pom ‘088 7,449 | 3/910 
ee 34/443 9,653 1,334 571 11,558 3,515 247 re 967 | 7 11953 7/681 | 4,179 
OGM i..nt SNe 31,074 7,190 2,027 531 9,748 2,073 161 3,258 | d van pe 
1 | 2,525 , 
27,541 8,081 1,664 409 10,154 2,152 246 2,851 | 719 ron ng 8360. 4514 
on are 36,627 9,420 rei az 10,708 3249 209 | a2 566 1303 | 1,893 8558, = 4,763 
hs ne ae WT ae " bf 5 3,24 - ’ ‘ ¥ 
tees e75\/ tas) ian) $8) |e) | | | RE | |e 
ok aaa 637,122 || 10,864 2,680 412 13,957 3,046 | 421 2,760 | . ; ae aan 
7 945 3,386 11,084 | ; 
40,108 13,719 1,547 725 14,782 5,414 sat ro aes 2,003 1,794 11,089 | 6,524 
45,015 15,560 1,937 574 17,385 7,056 363 3,666 ; / 14,288 8,025 
68,514 21,923 1,959 885 24,014 11,069 587 tie a —— eer 8659 
65,562 17,384 3,947 637 21,261 6,958 (293 ; a py 11.460 | 11783 
52,747 18,350 7,713 681 25,997 6,346 1,727 6,715 1,779 . | 
88,666 30,315 | 7,240 1,390 37,451 10,647 | 1,812 | 11,009 1,253 5,291 | 5,112 17,762 cae 
106,430 31,883 10,459 | 3,683 43,229 11,651 1,203 | 11,721 1148 5,840 ean 24,370 —— 
i f i 1,851 . | D 4 / . 
95,313 27,671 9,703 3,372 eign — aa 10.269 | 17 4.872 8.089 22.953 24,667 
136,272 20,702 7,643 3,341 ; / D sansa 1,005 3930 | 6779 22824 29,041 
40,089 31,494 3,976 2,254 37,729 10,408 970 | (837 | ; : . 
| ; 
| 4,464 6,928 29,326 | 28,973 
18750 ie oe 57,224 42,758 7,413 3,458 53,620 18,651 sas cw oe el 33,345 21.905 
Tee 58.839 42°266 8.047 3,916 54,229 13,757 | 2,684 13,704) 3.218 4,443 12,663 | esas | ae 
15780 hoc nee 52,542 I. 37,443 7,937 2,832 48,212 11,062 i 3.100 | 12,253 2,696 aoe | .| . 
| | 7 | 23 938 931 2.159 | 2,266 
1,923 208 | 1,272 : 
ae ae 4.961 388 49 | 173 a7 1,675 | 59 11957 | 24 128 671 2329 | aan 
ebruary.. « G G 3 2.479 | 72 | 1,507 | 38 317 o ” 
WEeGh reac. 5,507 4,436 644 | 253 peas ers c 57 415 165 2.263 3,094 
i gel) te) el) ae el | ad ie 
May ..--.. Z i : i : 132 1,479 168 362 648 001 | . 
ier ead 5,758 4,382 772 230 5,383 2/318 | ar 
3,434 1 
198 4,243 1,120 292 | 1,039 255 270 1,103 : ; 
SUNY is pig fie tee 129 2/388 681 77 | 1,024 | 0 113 354 2,690 1.377 
pr eR 2871 1,765 550 308 2,623 619 60 | 1,264 | 38 296 294 2,112 2,427 
Se 4684 | 3,050 1,215 332 4,587 952 80 1,247 518 928 465 2,276 2,623 
Sues 4766 | 3,263 326 444 4.044 1,115 54 1,268 | 957 55 | 00 2 aa 
jovember . G j dG x 278 231 761 : 828 
December . . 4,422 3,449 3385 | 462 4,244 1,426 232 — 
1,073 68 | 1,096 | 222 | 16 | 480 2,402 936 
GAA baad etm 4399 2.643 754 173 3/569 1178 141 789 | 609 171 | ea —s oo 
hesereca aia 7,428 4/823 1,604 443 6,870 2/245 102 2,159 256 | 578 1,369 3,234 2,437 
yi ee 3,802 2,853 ‘467 61 3,382 ‘568 276 643 284 450 703 2,196 2,533 
a. Rieke 4,432 2,920 899 299 4,118 1,709 198 1,148 78 | 20 | 864 3,492 2,342 
Vane 6,826 5,014 1,035 360 6,409 1,480 225 1,348 | 243 | 1,408 1,390 2,926 3,097 
3,912 2,498 540 89 3,127 1,198 189 932 | 70 26 567 2,567 1,138 
Pe ae 3,190 2,513 464 214 3,191 1,031 67 920 | i 212 | 664 2,609 1,651 
eriare. 4,919 3,940 418 136 4.494||° ‘753 108 1,465 1,117 | 140 | 607 2,678 2/402 
acegae 4,445 3,236 673 276 4,185 1,349 18 | 1.414 | 130 | 155 | 988 3,520 1,244 
renee 4,175 2,614 408 282 3,304 510 104 1,327 | 112 190 754 3,249 1,510 
December . . 6,456 5,290 612 | 308 6,210 2,385 275 1.186 | 462 | 196 | 1,217 2,333 1,126 
ror: amary.>..] 4277 |) ggg] aug} yon | gara}| tag | ap | am) ae | go | ame | gar) 
February 6.397 4.728 675 520 5,923 | | 1,145 158 1,588 | 345 808 | 1,497 4,026 1/506 
aa 3,601 3,080 358 163 3,601 1,311 147 | 984 | 102 334 574 3,448 5,000 
a ty 4,108 2,603 1,034 212 3,849 581 133 1,670 | 106 309 937 4,237 1,334 
ine. fae: 6,265 4,384 696 332 3,412 1,409 41 1,466 197 416 1,148 5,668 2,294 
Alia crate 4,253 3,074 367 589 4,030 1,313 121 628 | 237 277 1,213 3,107 1,417 
August... . 3.473 2,753 379 178 3,310 1,058 296 497 198 45 1,093 3,997 11398 
September. . 4,626 3,321 279 422 4,022 833 158 1,501 67 322 719 3,787 2,223 
October. . . . 3,953 2,449 810 305 3,563 731 468 1,102 72 8 852 3,635 1,101 
November . . 5,199 2,833 1,566 364 4,763 881 235 1,729 154 1,013 565 3,142 1,339 
December . . 7,065 5,452 696 511 6,659 2,612 167 1,080 280 1,498 3,506 1,049 
1978: January... . 3,652 2,856 459 171 3,486 465 329 644 312 529 1,072 3,224 1,171 
February . . . 2524 1,944 388 188 2,520 755 99 531 95 u 915 2,662 1/521 
March. .... 6,025 4,188 674 148 5,010 1,341 187 1,258 246 291 1,556 
April... ... 4 2,949 251 256 3/456 6 142 618 399 75 4, 
May ...... 5,288 3,567 637 390 4,594 958 90 1,913 273 0 
June... ... 5,825 4,137 819 588 5,544 1,561 343 1,272 403 us 
ANN: Soa 4,225 3,494 456 172 4,122 843 500 791 275 376 
August... . 3,395 2,489 625 187 3,271| | 740 278 875 113 552 
September . . 4,517 3,244 807 127 4,178 1,101 184 1,334 168 215 
October. . . . 4,934 2,669 1,420 62 4,151 516 430 1,626 67 302 
November . . 3,505 2,529 575 149 3,253 847 53 746 108 457 
December . . 4644 || 3,37 826 | 424 4,627 1,328 | 465 | 645 236 460 
Li 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately * Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 236 and 237. 
following these tables. 
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T 
STOCK MARKET CUSTOMER FINANCING! eg eee Sen EN ee 
Margin credit at brokers and ] Sales 
banks, end of month Ries cree bales al Prices (effected) 5 
‘ice eer 
ib han Standard & 
Poor's Corporation On the New York 
tock E: 
At At Margin Cash T Oe i: abort 
brokers banks accounts accounts Industrial ; tie! of some 
utility, and pomestic Hee stopped 
cine municipal — sales, face 
| composite 2 te) value 
— oe Gae ¢ 
Millions of dollars Dollars per: $100 bond Millions of dollars 
4 ae a 
ahh sk Rea ae | RR eee posh gee ian AaenaCe Ba t eaaeee oo ee 122.1 132.8 103.8 1,075.54 
oe ergata ee ee 118.2 125.3 100.8 1,013.83 
Ree Re A PERL Ak ees 121.0 128.9 102.7 817.95 
op al Be Ae | es ee 
oe SRE eh Sete) ARRAN, Saal DARED RCRERRIROR ike oe ARORRONE (2 RUBRIC hice 121.9 133.4 102.5 1,112.43 
Ss GER EES teeees Spada bea aktienia MEUM © Saas ok 117.7 133.0 98.4 824.00 
SS Bode Soap | Reh SEatee Recah sab itoahd bon aannentene Go anae ot ieee 115.8 129.3 97.3 772.88 
ES Rienciea 2 Fak | SERGE Mtns all Bihan aban bein eaiheaaae |e eainaen cg 112.1 119.7 699.13 775.94 
Sea eee Pea hive se Whikeiess fin cen te wotte alnin'n weve | eine kolo. FSS OSES 117.2 125.8 107.03 979.51 
> iaraeeene ie a 4 ROD ee ne ee EY ee ee re 114.4 123.1 102.40 1,045.95 
tap ee | Inet ec hill aie SiO eek ain NRORERERR| dl NR A 109.1 116.3 98.91 1,068.94 
EI Mie ee ete Ban. Oe. Vcoscoe. «1 coc ccecl cc dectcceréccces Paes io 9 d0Sbae 101.3 105.8 93.24 1,081.60 
GE eke bt | ahah onan Renter aaeeonal St ROE SR GRR OR 102.9 106.4 94.02 1,382.24 
SE Smee NMaK eg WSR MMALD Aan aacidic Soe e tis: Te ouS Und Voy sen Vin pewen eva abeeviacsel fnleda a's sa wiaiinn eds 95.0 100.7 85.49 1,585.73 
eg 2 38<*** ely. | Saheim i 94.6 103.9 86.22 1,346.42 
ee Rew © ioe ee ecab hs oncicea scans 95.2 107.8 87.55 1,636.04 
ot One tg) ne eam | Ea 96.2 112.1 86.94 1,454.56 
LE Secerenkacehiee | bipenanant iam 96.8 111.3 86.31 1,483.33 
ee Po ee | eee 95.1 111.5 84.46 2,524.50 
aq . . . : “an cee (ae aesehes cua! Maopen sbioeaeae (geek cicaanenataae | Saamaieg 93.9 110.6 83.76 2,975.21 
I re ee i ie a ee 86.1 102.5 78.63 3,092.79 
Sac? ibeeeaa vse | Peeeiiinte 5o00ih lieeeane Ss canenied IRR eERRERE SORE 81.8 100.5 76.55 3,955.54 
ee eee al ae eee a eee ee oa tae Bec 
UTI os cee fhe en ee sec ceed | Keene scenes ene | enc n eres ecto ees fasesencecessicnes |oseser veregieenss 61.6 72.3 60.52 4,494.86 
fo EW ioe Gad se cae 5,700 835 387 1,837 65.0 80.0 67.73 6,563.82 
= eens oa 8,180 865 414 1,957 65.9 84.4 68.71 5,444.12 
I ee a 5,251 1,131 454 1,700 63.6 85.4 62.80 4,424.67 
oa 2 3.980 856 410 1,425 58.8 76.3 57.45 4,052.12 
os a ee 6,500 5,540 960 475 1,525 56.2 68.9 57.44 5,178.34 
ll (AAS 9,011 8,166 845 585 1,855 58.0 72.5 58.96 5,262.11 
ot See ee 10,866 9,993 873 640 2,060 59.6 81.3 56.89 4,646.35 
es «5% oo ; | @) | 11,035 (7) | 835 2,510 55.6 77.9 51.26 4,554.01 
Ti if aii 
1975: January 4934, 4,086 848 410 1,450 56.4 70.9 59.70 490.14 
February 5,099 4,269 830 480 1,610 56.6 74.1 60.27 482.88 
March 5,164 | 4,320 844 515 1,770 56.2 70.9 59.33 454.22 
April . 5,327) 4,503 824 505 1,790 55.8 69.4 57.05 473.81 
May 5,666 4847 819 520 1,705 56.6 69.6 57.40 449.34 
June 5,984) 5,140 B44 520 1,790 56.7 69.8 58.33 487.41 
Day . 0 co 6,266 5,446 820 555 1,710 56.6 68.5 58.09 478.39 
August . - 6,197 5,365 832 515 1,500 55.6 68.3 56.84 343.37 
September . . 6,251} | 5,399 852 470 1,455 55.8 66.0 55.23 340.74 
October. ... 6,455 5,448 1,007 545 1,495 56.0 66.0 55.23 416.62 
November . . 6,527 5,519 1,008 490 1,470 56.3 66.2 55.77 341.97 
December . . 6,500 5,540 960 475 1,525 56.1 67.4 56.03 419.45 
1976: January... - 6,568 5,568 1,000 655 1,975 57.0 69.7 57.75 570.68 
February 7,152 6,115 1,037 685 2,065 67.1 68.8 57.86 504.74 
March 7,617 6,575 1,042 595 1,935 57.3 69,2 58.23 491.60 
(| ae 7,932 6,856 1,076 570 1,740 58.2 71.3 59,33 424.66 
May 8,110 7,103 1,007 540 1,655 56.5 69.1 57.38 420.88 
June 8,276 7,248 1,028 540 1,680 56.8 69.3 57.86 413.29 
IE ei rs en 8,417 7,519 898 530 1,635 57.1 ial 58.38 388.78 
August .... 8,683 7,622 1,061 555 1,605 57.9 74.1 58.88 378.04 
September . . 8,788 7,707 1,081 555 1,710 58.8 74.8 59.54 397.11 
October... . 8,772 7,704 1,068 611 1,580 59.1 76.3 59.93 365.41 
November . . 8,640 7,790 850 615 1,740 a phe ae Sods 
December . . 9,011 8,166 845 585 1,855 1. i : ; 
1977: January.... 9,301 t 8,469 832 645 1,930 60.3 79.9 59.73 495.77 
February .. . 9,523 8,679 844 605 1,815 59.4 79.3 56.23 366.81 
March..... 9,701 8,891 810 605 1,720 59.1 79.3 55.83 412.69 
TR a Tis s's ie 9,885 9,078 807 615 1,715 59.4 80.8 56.31 347.46 
\ eee 10,068 9,276 801 625 1,710 59.2 80.5 56.06 390.74 
a or 10,255 9,432 823 595 1,805 60.1 81.6 57.38 450.47 
ite Aan ce 10,490 9,667 823 600 1,860 60.0 81.9 57.48 365.10 
August ...- 10,592 9,763 829 605 1,745 60.1 82.4 57.30 391.43 
September . . 10,617 9,793 824 600 1,745 60.4 83.3 57.77 335.65 
October. . 10,583 9,756 827 615 1,850 59.5 81.2 56.68 335.80 
November . . 10,680 9,859 822 630 1,845 59.2 83.2 56.24 353.57 
December ; : 10,866 9,993 873 640 2,060 58.4 81.7 55.62 400.87 
: 10,690 9,839 851 660 1,925 57.2 80.9 53.74 372.15 
March..... 11,027 10,172 855 630 1,795 57.0 82.0 fe phates 
April 11,424 10,510 914 715 2,170 56.3 79.8 52.15 i 
eas ae fe 40.910 (7) 755 2,395 55.5 77.2 51.34 451.17 
ie | ee eee 11 "332 er eee 700 2,300 55.2 75.7 50.91 410.47 
ane dees 11,438 ein ope 710 2,295 54.5 75.2 49.97 348,52 
eae mae Te) osrets MoT et (Aa CEES 795 2,555 56.1 77.0 51.32 459.78 
September Me a aed as Werte | ates 825 2,655 56.1 77.6 51.67 aa 
October.)..2. Od07 ee ec tence 885 2,465 547 77.4 50.11 392. 
“og tar WO) Se a DE ” 2305 54.3 76.6 49,54 334,59 
a aie i aE og a 235 2510 63.3] 73.8 | 48.38 320.23 
December .. ies wis ox II 7 | So p f 4 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immedia 


following these tables. 
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BONDS 
Yields 
| te) 1 Domestic municipal 
Domestic corporate (Moody's) 
US. 
YEAR AND 
Treasury 
pen aCe hb Standard & bonds, 
Bond Buyer Roots Core: taxable 4 
Corporate Pats ; (20 bonds) 2 (15 bonds) 3 
aysiage Raa Aa A Baa Industrials utilities Railroads x Pe 
a * 
| Percent 
2.67 2.78 3.11 1.93 2.01 2.25 
faces id ape 2h) eat | le A | ae ee | 35s | | 
‘7 eae 2.96 2.66 2.75 3.00 3.42 2.74 2.90 3.24 a : : 
3.10 1.90 1.98 2.32 
Le OO eee ie leks ane Zs oot 343 oat 280 508 3.26 1.97 2.00 257 
eee al A ed ee eed ee 9 eee 
ee 3.20 3.31 ; : ; : 5 ; 
berg erm cand ae 2.90 3.06 3.18 3.51 3.09 3.15 3.25 2.38 2.37 2.55 
3.19 3.22 3.34 2.49 253 2.84 
(US, eerie 3.25 3.06 3.16 3.24 3.53 a0 aa4 365 2 80 293 3.08 
3.57 3.36 3.45 3.57 3.88 
I 313 erence 4 4.18 4.32 3.28 3.60 3.47 
1957 : 4.21 3.89 4.03 4.19 471 12 ; —— — aa 
(OSS op atone Or 4.16 3.79 3.94 4.17 4.73 3.98 4.10 4.39 3.18 356 243 
es... aes e 4.65 4.38 451 4.67 5.05 451 4.70 4.75 ; ' : 
4.92 351 3.73 4.01 
Pe ral eas eee se ee ee, we] Me | 3 
et ne eee 4.62 4.33 4.47 4.65 5.02 4.47 451 4.86 3.14 ais = 
GEO Re. sete 4.50 4.26 4.39 4.48 4.86. 4.42 44) = oa pend is 
Noe eS icc 457 4.40 4.49 4.57 4.83 4.52 4.53 : 
3.27 4.21 
a2 4.64 4.49 4.57 4.63 4.87 4.61 4.60 4.72 3.28 
ioe, Reet htt 5.34 5.13 5.23 5.35 5.67 5.30 5.36 227 3.83 3.82 406 
OG 7a ee 55.82 55.51 5.66 5.86 6.23 5.74 5.81 5.89 3.96 98 426 
(ES Bans 6.51 6.18 6.38 6.54 6.94 6.41 6.49 6.77 4.47 451 5.25 
ROGOME ene arses 7.36 7.03 7.20 7.40 7.81 7.25 7.49 7.46 5.79 5.8 
6.59 
ee 8.51 8.40 8.31 8.56 9.10 8.26 8.67 8.77 6.34 651 
Se 7.94 7.39 7.78 8.03 8.56 7.57 8.13 8.38 5.46 5.70 5.74 
1072 See ae on 7.63 7.21 7.48 7.66 8.15 7.35 7.74 7.98 | 5.25 5.27 5.63 
fo7sasene ieee 7.80 7.44 7.66 7.84 8.24 7.60 7.83 8.12 5.22 5.18 6.30 
(Ce eee 9.03 8.57 8.84 9.20 9.50 8.78 9.27 8.98 6.26 6.09 6.99 
9.57 8.83 9.17 9.65 10.61 9.25 9.88 9.39 7.08 6.89 6.98 
ie ah S 9.01 8.43 8.75 9.09 9.75 8.84 9.17 8.85 6.56 4 a7 
(area 8.43 8.02 8.24 8.49 8.97 8.28 8.58 813 6.67 5.56 7.08 
ee 9.07 8.73 8.92 9.12 9.49 j i j | ad 
] | 
1975: January.... 9.65 8.83 9.13 9.81 10.81 9.19 10.10 9.52 6.54 6.66 6.68 
February 9.43 8.62 8.91 9.51 10.65 9.01 9.83 9.32 6.55 6.30 6.61 
March... . . 9.36 8.67 8.92 9.37 10.48 9.05 9.67 9.25 6.93 6.61 6.73 
April nent 9.59 8.95 9.19 9.62 10.58 9.30 9.88 9.39 6.95 6.83 7.03 
May 2cttuns 9.66 8.90 9.24 9.79 10.69 9.37 9.93 | 9.49 7.09 6.81 6.99 
tithe cists fae 9.55 8.77 9.13 9.67 10.62 9.29 9.81 9.40 6.96 6.76 6.86 
July eaeees 9.54 8.84 9.13 9.61 10.55 9.26 9.81 9.37 | 7.09 6.94 6.89 
August 9.61 8.95 9.23 9.68 10.59 9.29 9.93 941 7.18 7.02 7.06 
September . . 9.67 8.95 9.35 9.74 10.61 9.35 9.98 9.42 7.67 7.23 7.29 
p 
October... . 9.63 8.86 9.32 9.72 10.62 9.32 9.94 9.40 7.38 7.22 7.29 
November . . 9.55 8.78 9.23 9.64 10.56 9.27 9.83 9.36 7.39 7.21 7.21 
December .. 957 8.79 9.25 9.67 10.56 9.26 9.87 9.37 7.29 7.06 717 
1976: January... - 9.42 8.60 9.13 9.54 10.41 9.16 9.68 9.32 6.85 6.80 6.94 
February... 9.31 8.55 9.02 9.43 10.24 9.12 9.50 9.25 698 691 692 
March... . . 9.26 8.52 9.01 9.40 10.12 9.10 9.43 | 9.16 : ’ 87 
April... ..- 9.12 8.40 8.89 9.26 9.94 8.98 9.27 | 9.05 655 6.62 6.73 
May ...... 9.16 8.58 8.92 9.28 9.86 9.00 9.31 8.96 6.89 6.87 6.99 
Munay i e.as 9.16 8.62 8.89 9.24 9.89 8.96 9.36 8.88 6.87 6.85 6.92 
July . 9.08 8.56 8.81 9.14 9.82 8.90 9.26 8.81 6.73 6.64 6.85 
August 8.93 8.45 8.66 8.98 9.64 8.79 9.07 8.75 6.52 6.28 6.79 
September 8.79 8.38 8.54 8.81 9.40 8.66 8.91 8.66 6.47 6.20 6.70 
October 8.71 8.32 8.48 8.73 9.29 8.58 8.83 8.54 6.33 6.06 6.65 
November 8.66 8.25 8.46 8.69 9.23 8.54 8.77 8.48 6.03 6.05 6.62 
December . . 8.47 7.98 8.24 8.53 9.12 8.33 8.61 8.39 5.83 5.69 6.39 
1977: January.... 8.41 7.96 8.16 8.45 9.08 8.24 8.59 8.27 5.93 5.70 6.68 
February... 8.48 8.04 8.26 8.49 9.12 8.33 8.63 8.26 5.92 5.75 7.15 
March... . 8.51 8.10 8.28 8.55 9.12 8.36 8.66 8.26 5.85 5.76 7.20 
Apitls:sdetet 49 8.04 8.28 8.55 9.07 8.32 8.65 8.17 5.68 5.61 7.14 
May ...... 847 8.05 8.28 8.55 9.01 8,30 8.64 8.12 5.72 5.64 TAZ 
June...... ; 7.95 8.19 8.46 8.91 8.23 8.53 8.06 5.56 5.53 6.99 
July... se 8.33 7.94 8.12 8.40 8.87 8.18 8.48 8.02 5.62 5.50 6.97 
August ... . 8.34 7.98 8.17 8.40 8.82 8.21 8.47 8.05 5.54 5.46 7.00 
September . . 31 7.92 8.15 8.37 8.80 8.19 8.43 8.03 5.51 5.37 6.94 
October... . F 8.04 8,26 8.48 8.89 8.27 8.56 8.07 5.55 5.53 7,08 
November . . 8.48 8.08 8.34 8.56 8.95 8.36 8.61 8.10 5.47 5.38 7.14 
December . . 8.54 8.19 8.40 8.67 8.99 8.42 8.65 8.10 5,66 5.48 7.23 
1978: January... . 8.74 8.41 8.59 8.76 9.17 8.60 8.87 8.20 5.63 5.60 7.50 
February... 8.78 8.47 8.65 8.79 9.20 8.65 8.90 8.32 5.63 5.51 7.60 
March... .. 8.80 8.47 8.66 8.83 9.22 8.66 8.93 8.41 5.69 5.49 7.63 
April... ... 8.88 8.56 8.73 8.93 9.32 8,72 9.05 8.49 5.89 5,71 7.74 
May ...... 9.02 8.69 8.84 9.05 9,49 8.84 9.19 8.60 6.19 5.97 7.87 
June...... 9.13 8.76 8.95 9.18 9,60 8.92 9.33 8.68 6.29 613 7.94 
ile we ko 9.22 8.88 9,07 9.33 9.60 9,05 9,38 70 1 
August . 9.08 8.69 8.96 9.18 9.48 8.95 9.21 ae ate 538 787 
September . . 9.04 8.69 8.92 9.11 9.42 8.90 9.17 8.68 6.09 5,93 7.82 
October... . 9.20 8.89 9.07 9.26 9.59 9,03 9.37 8.74 6.22 5.95 8.07 
November . . 9.40 9.03 9.24 9.48 9.83 9.21 9.58 9.01 6.29 6.03 8.16 
December . . 9.49 016 | 9.33 953 | 9.94 931 | 9.67 9.15 6.61 6.33 8.36 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 


* Monthly data prior to 1975 are shown on p, 237. 
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STOCK PRICES 


abs 
Dow-Jones averages! Standard & Poor's Corporation? 
=r Industrial, public utility, and transportation T Financial 
erase Industrial Transportation 
MONTH ] We 
Combined Public Banks Proper 
. . +H = ty- 
x Public Tr : Index tT Capital : ~ T New York | outside pel 
Industrial A anspor otal Consum utility otal } casual 
(30 stocks) i Con ; tation (500 stocks)|! (400 | th bey ” stocks) A i Railroad _| (40 stocks) ts ae res 
. 3 tock 
stocks) | (20 stocks) stocks) stocks) (190 stocks stocks) || (10 stocks) (10 stocks) (6 stocks) 
* * * 
ee ab 14 all al eg 
“ _ 1941-43 = 
— r ve. seria 10 1970 = 10 || Lg 1970 = 10 1941-43 = 10 
“1 T TT 
ae le 177.58 35.06 48.14 15.17 14.85 14.27 16.38 
3 en's 0s dyhstre mass 34.03 56.73 nays Hey Ley nen Heel teen e aes iene Bobnae 95 } PS 17.40 11.79 
re aes» . . 47.77 15.23 15. f 5 i Baer yal Gecocee : 17.02 12.68 
1950 216.31 41.2 = 14.14 15.76 87 bones 12°08 || etter 11,58 18.47 14.41 
NE i. . 29 60.72| 18.40 18.3 
ee Soadaras on) Re 10.33 46.07 nee 1B.97 I) MBTOISE Wl aacaenen BIBS: ohana 12,82 | 24.05 16.84 
haope keen, goes us i 2264)], 6520.00") § 20.80! I cnnosince 19.91 13.0 26.19 18.4 
; ; aan ies mate ered | Seer St EL da 08 ! 45 
ae cma tee an Ray i B1.d0 ll O422:86) | scncucers PIAS pees 14.10 | 29.14 20.55 
eae vege es 02.8 | 24.73 24.84 26:46 ||| me21.91) mr 2Al0S) | en cosanten PPA) | eee oe 1497 | 30.79 22.19 
. : 69 30.25 29.09) 24.85.) 9127.87 | ..ctcwsws 23196 ||\ ent aae 15.86 | 35.67 28.25 
ae 442.72 64.27 1 ; : : 
; 55.04 | 40.49 42.40 42 
oa . GG es2.28 umeato7. | Lt ceecrn 
— 493.01 66.80 163.02 46.62 49.80 48.79 34.55 32 at Meal Harts phe ir 
. ie eae pe wae Piao ae eo 3'6bil oe, es 19.80 | 41.03 32.45 
eet ae 136.97 | 44.38 47.63 A701} 3848 | 8E18 | oe a es 19.47 | 38.40 31.05 
=) eee ee os 49.36 7.95: lages6.93 me o7: 22> | Patakenne 27,06 enan ee 21.42 | 42.30 33.97 
w i : 63.99 2 -47:36 |) 44S: | ccuccians 25.09 leer 26.28 | 52.51 40.65 
ee 618. 
1961 met pet ieee [ie Ble 0.43 5075 | 47.21 | 4698 | .....--. 3031} oes, 26.23 | 3.10 42.32 
sere cetees 639.76 | 12175 | 13261 | 62.38 65.54 ral Boa Os 74 bebeosee eahog peep: pa 
= ore mer a ; : i B15 | wba. 96 EEO 16: | Makcuirs 30.56|..... 33.75 | 66.19 57.43 
; : 65.30 69.87 73.39 63.30 25, i j ; 
>= eh : 62.28 || 64.99 | necteen 37.58 3 
i 934.05 ; BB lhcctnact 675 | 74.81 63.38 
4 146.02 204.36 81.37 86.19 76.35 73.84 69:01) | eeeanet 46,46) cones 39.64 77.54 67.20 
Meee eee eee 910.88 | 157.88 216.41 88.17 93.48 85.26 
ere ; : 81:04 |/9076,00" ||P eens 40:78 epee 38.92 | 71.35 64.17 
ae ee 7 — oo 85.26 91.08 84.86 74.10) 368.29) || 0. 2eeeenine 46.34) 0... 50. 33.32 63.80 64.55 
~ 9 : 238 | 91.93 99.18 9606| 79.18 || 68.10 |. idwcsce- FOUPI oaoande 3640 | 66.46 62.29 
eee" POS es ! 30.02 250.00 98.69 107.49 105.77 |eeeOG.sail "60.42 | Fame 48.94) 2545 44.69 | 81.72 73.64 
‘ 07 | E 97.84 107.13 103.75 87.06 | 62.64 | ......... 45,95) [ares «ase 45.39 87.73 85.43 
ae 
eens -*+e<++ a ' 08.75 : 52.36 83.22 91.29 87.87 | 80.22 | 54.48 10.02 32.13| 10.00 43.83 | 77.06 78.34 
— angie EB aes st 108.38 1 02.80 19978 59.33 13.90 41.94| 11.95 46.31 | 87.06 115,04 
Seen i : t ; ; i } \ 15.83 44.11 13.98 57.37 | 105, j 
1973 ee 923.88 103.39 180.55 | 107.43 120.44 118.57 | 107.14 | 53.47 12.66 38.01 13.37 64.44 104-34 119000 
‘eee ; 75.84 164.05 | 82.85 92.91 92.84} 78.08) 38.91 11.51 37.53| 10.17 54.16 | 83.89 84.15 
>? Maa 802.49 | 79.81 163.39 | 86.16 96.56 94.63] 81.18 | 41.17 1 
: é i f ; ; 1.42 37.48 9.92 51.48 | 80.52 88.72 
1976 EO a ors 74.2 92.28 2 i 4.03 102.01 114.35 115.52| 92.73 | 48.16 14.17 45.87| 11.46 52.14 | 97.96 105,01 
$G77.....----+. go4.62 | 110.96 225.16 98.20 108.44 106.79| 85.27] 54.23 14.06 49.94| 11.63 4734 | 98.23 112.42 
_— es ; : 96.02 106.16 104.38 | 84.80 | 51.64 13.81 45.35 11.43 || 43.70 100.99 106.96 
1975: January 659.09 | | 77.46 153,06 | 72.56 80.50 | 77.10 ao 38.19 10.38 37.31 9.43 50.58 | 73.52 81.68 
February 724.89 81.02 159.91 80.10 89.29 g8.50| 75.06 | 40.37 11.05 37.80 9.92 53.46 | 76.33 84.98 
arch... ’ 78.90 162.28 | 983.78 93.90 9278] 80.42 | 39.55 11.66 38.35 9.94 52.58 | 76.76 86.29 
eee 790.93 | 75.77 166.35 | 84.72 95.27 96.76| 80.75| 38.19 11.77 38.55 9.95 54.75 | 79.64 84.76 
bie. saan 836.56 | 77.29 169.69 | 90.10 101.56 101.96 | 85.15 | 39.69 11.80 38.90] 10.64 57.17 | 83.76 94.63 
a 845.70 | 83.87 168.40 | 92.40 103.68 101.15 | 95.98 | 43.67 11.68 38.94| 11.01 57.77 | 87.19 96.72 
July .. 856.28 | 82.68 167.98 | 92.49 103.84 101.15} 8658 | 43.67 11.84 38.04] 10.84 58.13 | 90.44 95.98 
August 815.51 77.92 156.32| 85.71 96.21 93.05| 78.29| 40.61 10.97 35.13 9.75 51.33 | 83.01 85.19 
September 818.28 | 77.32 155.11 84.67 94.96 93.61 | 77.25 | 40.53 10.94 34.93 9.10 46.72 | 78.64 79.71 
October 831.26 | 80.99 164.17 | 88.57 99.29 95.77| 983.07 | 42.59 11.46 36.92 9.31 44.84 | 79.21 88.23 
November 845.51 82.94 170.59} 90.07 100.86 97.35] 88.01 | 43.77 11.82 37.81 9.64 45.56 | 80.01 92.70 
December 840.80 | 81.60 166.84 | 88.70 99.31 96.41 86.66 | 43.25 11.69 37.07 9.50 44.87 | 77.73 93.75 
1976: January 929.34 89.17 190.80) 96.86 108.45 108.41! 91.03] 46.99 13.11 41.42| 10.35 48.69 | 85.40 97.84 
February 971.70} 89.27 203.17 | 100.64 112.96 116.68] 93.47 | 47.22 13.82 43.40| 11.06 52.23 | 93.38 100.69 
March 988.55 86.88 207.80 | 101.08 113.73 117.30} 94.64 | 45.67 13.97 44.64] 11.24 52.34 | 95.56 100.97 
Daca. chert 992.51 87.15 208.39 | 101.93 114.67 115.86 | 94.39 | 46.07 14.02 44.91 11.38 54.42 | 99.93 99,56 
ante aaa 988.82 | 86.66 215.71 | 101.16 113.76 115.09| 91.67 | 45.69 14.26 46.09| 10.97 53.06 | 98.87 92.36 
Une & ae oa 985.59 | 86.16 218.84 | 101.77 114.50 11750| 90.26] 45.61 14.53 46.56| 11.26 55.44 | 102.61 94.44 
NIG ka e'cas 993.20} 90.31 225.92 | 104.20 116.99 119.62| 93.37 | 47.49 14.96 47.75| 11.83 55.13 | 104.45 102,68 
August 981.63 | 92.91 220.06 | 103.29 115.63 118.10} 9295 | 48.81 14.47 46.90| 11.93 54.00 | 101.30 111,72 
September 994.37 | 96.63 219.55 | 105.45 118.15 118.84| 94.75 | 50.63 14.33 46.59| 11.96 51.96 | 98.13 113.52 
October 951.95 | 97.33 208.18 | 101.89 114.03 113.16| 9234] 50.18 13.58 44.89| 11.53 49.40 | 94.65 113.33 
November 94458 | 99.59 217.53 | 101.19 112.96 111.33] 9098} 50.55 13.99 46.93] 11.58 47.73 | 94.88 113.66 
December 976.86 | 105.33 232.43 | 104.66 116.33 114.30} 92:90] 53.01 14.97 50.48| 12.42 51.25 | 106.37 119.40 
1977: January 970.62 | 108.88 232.67 | 103.81 115.17 113.12] 91.21} 54.01 14.85 50.24) 12.30 53.49 | 107.79 115,06 
February 941.77 | 107.49 227.29 | 100.96 112.14 110.71| 87.93 | 52.88 14.12 49.27} 11.75 51.20 | 102.44 109.29 
March... .. 946.11 | 106.48 225.94 | 100.57 111.88 111.52} 8685 | 52.14 14.08 50.21 11.57 49.34 | 100.68 107,00 
April. 0... 929.10 | 107.71 231.00 | 99.05 109.89 110.76| 84.03 | 52.57 14.38 52.83| 11.41 47.94| 97.47 108,19 
Ray! oat 926.31 | 110.49 240.75 | 98.76 109.10 109.28] 8342 | 53.68 15.00 54.14| 11.59 47.63 | 96.14 117.06 
y 
Ririe. cares 916.56 | 113.63 237.48 | 99.29 109.46 108.17| 84.36 | 56.29 14.82 53.06) 11.74 47.61 | 95.30 121.39 
Joly = cites f 908.20 | 117.11 236.39 | 100.18 110.12 107.69 | 85.21 56.95 14.68 Ba12\|| 12.14 50.04 | 98.88 121.13 
August ... . i 872.26 | 113.34 219.46 | 97.75 107.50 105.52| 85.13 | 65.42 13.74 49.19| 11.95 48.39 | 99.68 114.79 
September . . ; 853.30 | 112.37 215.34 | 96.23 105.94 102.76| 85.20| 54.61 13.45 48.11 11.61 45.84 | 97.22 111,00 
October.... | 283.38 23.96 | 111.76 209.30 | 93.74 103.18 9979| 83.15 | 54.26 12.97 46.23| 11.09 42.36 | 94.40 106.53 
November ..| 284.77 828.51 | 110.85 212.22 | 94.28 103.71 100.76} 8390| 54.46 13.23 46.44| 11.25 42.57 | 94.92 109.22 
December ..| 283.84 818.80 | 111.45 214.02 | 93.82 103.13 101.36 | 8289| 54.54 13.34 46.46| 11.15 41.63] 93.73 108.45 
9976; Jenuary..<. | 273.04 781.09 | 106.97 209.90 | 90.25 99.34 99.42| 80.14] 52.40 13.13 46.13| 10.46 40.32 | 90.14 101.86 
February... | 267.80 763.57 | 104.32 208.14 | 88.98 97.95 96.25| 79.11 | 51.60 12.91 44.69| 10.33 38.74 | 89.56 99.37 
March... : 756.37 | 105.48 204.50 | 88.82 97.65 93.12| 7868} 51.72 12.70 43.61 10.50 38.66 | 90.36 101.01 
April i tice 794.66 | 105.85 214.50 | 92.71 102.07 97.86| 82.69] 52.16 13.30 44.77| 11.20 42.04 | 97.09 107.52 
Rays tay 838.56 | 104.85 225.96 | 97.41 107.70 104.69} 8684| 61.71 14.01 46.05| 11.87 45.20 | 102.28 107.88 
Mune fo ssa. 40.26 | 105.48 224.33 | 97.66 107.96 106.36 | 87.51 52.25 13.88 44.92| 11.87 44.85 | 101.70 108.43 
on 831.71 | 105.54 227.06 | 97.19 107.39 105.16} 86.68 | 62.32 14.00 43.97| 11.75 43.62 | 100.76 106.90 
ent ; 887.93 | 108.51 248.96 | 103.92 114.99 115.19} 92.45 | 53.35 15.41 47.26| 12.85 48.02 | 113.19 117.48 
bh 64 | 106.67 250.25 | 103.86 115.11 113.94] 91.30| 52.54 15.46 48.19| 12.76 48.01 | 114.25 115.64 
September . . 878. a 
October 857.69 | 103.88 234.64 | 100.58 111.56 111.37| 88.00} 51.28 14.62 47.63| 12.23 48.13 | 111.80 110.98 
November . . 804.29 | 98.40 211.93 | 94.71 105.23 103.38 |  81.71| 49.04 13.17 4356; 11.21 43.61 | 99.93 101.35 
December . . 307.94 | 99.38 [ 211.12| 96.11 I 106.92 105.82 | 8253] 49.32 | 13:10 || 43.37| 11.36 43,19 | 100.78 i 105.07 
II - 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the s 


following these tables. 


ection immediately 


%* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 238 and 239. 
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STOCKS 


Prices 


Yields 


New York Stock Exchange common stock indexes! 


Sales (SEC and NYSE) 


Standard & Poor's Corporation? 


Total on all 


registered exchanges? 


On New York 
Stock Exchange? 


Shares listed 


on N.Y. 
Stock Exchange, 


end of peri 


YEAR AND 
MONTH if nett 
- Pee Transpor- ' - ‘ocks, 
Transpor- pre Utilities po Financial high- Market Shares Market 
Industrial | "4 ye 3 Utility | Finance (400 (40 (20 Biiw grade value sold value 
stocks) eae) stocks) rd ; 
st s 
5) [le — 
Mil. of ane Mil. of 
12/31/65 = 50 Percent doliars | Millions|)  dotiars 
: | 
Fen Ipecac ie | Weer Meeeetar | Parr | enero 4.93 4,90 4.33 379 | 11,528] 474 9,706 | 337 
fey eee etal eg oe emg CL ares 5.54 5.47 5.34 54.15 | 12,883] 541 10,923 | 393 
CO eae eke eae: Sea Ne ee | A atin tr | eee 6.59 6.63 5.62 397 | 10.714] 478 8998 | 353 
be eet Alloa cll a 6.57 6.69 5.78 3.85 18,725 | 655 93.81 
Peta olliliteamoril meee 6.13 6.17 5.91 4.11 18,185 | 580| 109.48 
Ze ceare || setae Ie eae 5.80 5.88 5.39 4.13 14,720| 432| 120.54 
SR | Vi a acl” 5.80 5.86 5.36 4.27 14218 4a 117.26 
yeas lll ecaee asa nem 4.95 4.92 4.89 4.02 24,2: t 
eee ae eee alt ire emlloer ty ical ee tee 4.08 3.97 4.57 4.01 32,745 | 820] 207.70 
ox Ilhan Caen aes PP mes | Mi cee 4.09 3.95 4.75 4.25 29.787, 699] 219.18 
Pete emma Nl ska erg ie ON Lace 4.35 4.18 5.00 4.63 27547| 714| 195.57 
Cea eae I eo baal eke Wiel cos 3.97 3.87 4.44 4.45 32754| 922| 276.67 
cs ee ee ea les ace ae |, eh 3.23 311 3.92 4.69 43.476 | 1,039 | 307.71 
TOGO Me rs oe ae lc occa cca eacckecrcee ab reich el Gatnetene 3.47 3.36 260: 0 Pease a 4.75 958 
TSE, oe narra nN ees | OE ely it | rap | Mt Sa 2.98 2.90 CT et a ce 4.66 
ciycoh xia © SWS = Me a ae |B eal (Ecce | eM | A, A 3.37 3.32 BAG cs Meee lin ska aes 4.50 
16S ee Pe Stet Pe sthoea| acetal ay, cocoa ae aw si lane at oe 3.17 3.12 god ea one ee 1,5 ok ae 4.30 
NOGA Hire cvs dcc teres DI AALO 2 Cae cepa tl ielseisio nem REMC e coe tll (eda ae 3.01 2.96 S97 | teieew Lecans eee 4.32 
NCTE, Soto ae ATG) Il MN ellos rset aes 3,00 2.94 POLE Maes | Rot ere 54.33 
Co Ga 46.15 || 46.18 | 5026] 45.41 | 44.45 3.40 3.32 POTN MR | Mo 4.87 
ey) ee ee 50.77 || 51.97| 5351 | 45.43| 49.82 3.20 3.07 rer Magny | eee 5.34 
NSOE eee 55.37 || 58.00] 5058] 44.19] 65.85 3.07 2.91 450! |.  AeREe toc ae 5.78 
A OBS Ee thee 54.67 || 57.44| 4696| 4280] 70.49 3.24 3.07 1:02 | 5 Aes oe ae 6.41 
(EEO; cccmoccc 5. 48.03 | 32.14 37.24 60.00 3.83 3.62 Bat Ak es 7.22 
{O7AMEN = ae 57.92 | 44.35] 39.52] 70.38 3.14 2.94 BAG [aie Sate. ce 6.75 
{O72 9as oa sae 65.73 | 50.17] 38.48) 78.35 2.84 2.61 a Mie ea «| Wie ee 6.88 
{A734 OLS 63.08 | 37.74] 37.69) 70.12 3.06 2.79 a7 bce Be eee 7.23 
1O74a yee 48.08 | 31.89 | 29.79| 49.67 4.47 4.13 S10). a ee eo ee 8.24 
Et eee a 50.52] 31.10] 3160] 47.14 4.31 3.96 SUL d Gees | Mere: 8.36 
OL Rees. 60.44 | 3957] 3697| 52.94 3.77 3.48 7.78| 83.53] 83.76 7.98 
AD77 es ce Le 57.86 | 41.08 | 40.92) 55.25 4.62 4.43 7.39 3.98 4.30 7.61 
1976 or. ae 58.23 i 43.50 | 39.22 | 56.65 5.28 5.06 8.33 4.49 5.03 8.24 
fared Sot Ht 
1oyBailanuan’ sees 41.29 | 28.12 | 29.55 seas) 5.07 472 SI0'l. cs eee weeds 8.33 
February .. . 46.00 | 30.21 | 31.31| 47.59 4.61 4.27 Ny Ee eo a ee * 8.07 
ache eee 48.63 | 31.62] 31.04 | 47.83 4.42 4.07 Cr Me | RSE 8.04 
Arie aed 49.74 | 31.70 | 30.01) 47.35 4.34 3.97 Sye'l 5) eeewele aan 8.27 
May 53.22 | 32.28| 31.02] 50.06 4.08 3.73 aoy)|. |. eee aoe 8.51 
Nine aes 54.61 | 32.38] 32.79! 52.20 4,02 3.68 a ees eal Mr 8.34 
ivi tee 54.96 | 32.90] 32.98| 52.51 4.02 3.69 CC ee oe, eee 8.24 
Rune eek 50.71 | 30.08 | 31.02| 46.55 4.36 3.99 Gt |. see ae des od 8.41 
Saptenitenen 50.05 | 29.46] 30.65| 43.38 4.39 4.02 SGt |. eee vy eee 8.56 
ey oe 52.26 | 30.79] 31.87 | 44.36 4.22 2.86 yd bee ee?” | Dae Nee 8.58 
Naterberea 52.91 | 32.09] 32.99| 45.10 4.07 372 SiGe |', 28. AGE in doom 8.50 
Decne ee 51.89] 31.61] 32.75 | 43.86 4.14 3.78 ag ta ere cet at 8.46 
1976: January....| 51.31|| 67.00| 35.78 | 35.23| 48.83 3.80 3.47 ed Oe Ree 8.16 
February... | 5373|| 59.79] 3853] 3612] 62.06 3.67 3.34 ¥90)|), ete. oom ok 8.00 
March. .... 54.01 || 61.30] 39.17] 35.43| 52.61 3.65 3.32 Bouck ade be deal 8.07 
Reni eee, 54.28 || 60.62 | 3866 | 35.69] 52.71 3.66 3.32 BAT Pe ce RON sce 8.04 
Mavens ae 53.87 || 60.22 | 39.71 | 36.40| 50.99 3.76 3.43 SW bain Re een ae 8.06 
Sind | oti 54.23 || 60.70| 4041 | 35.16] 51.82 3.75 3.42 Bite, | ae Meet cc cheat 8.10 
July . 55.68 || 62.11 | 42.12 | 36.49] 54.06 3.64 3.38 7.83 3.27 3.72 8.08 
August 55.18 || 61.14| 4063 37.56] 54.22 3.74 3.49 7.70 3.39 3.67 7.99 l| 
September 56.29 |} 62.35 | 40.36] 38.77 | 54.52 371 3.46" 7.48 3.47 3.71 7.90 
October....| 54.43|| 60.07| 38.37] 3833] 52.74 3.85 3.59 7.53 3.73 3.88 7.80 
November ..| 54.17|| 59.45 | 39.28] 3885 | 53.25 4,04 3.81 7.54 3.74 3.90 7.80 
December ..| 56.34|| 61.54] 41.77 | 40.61| 57.45 3.93 3.71 7.22 3.58 3.69 7.70 
1977: January....| 56.28|| 61.26) 41.93 | 41.13| 57.86 3.99 3.78 7.14 3.61 371 7.54 
February... | 54.93|| 59.65] 40.59] 40.86| 55.65 4.21 4.00 7.34 3.82 3.90 7.55 
Kfaychi eae 54.67|| 5956 | 4052| 40.18] 54.84 4.37 4.17 7.50 3.85 4.07 7.56 i} 
April... ... 53.92 || 58.47| 41.51 | 40.24] 54.30 4.47 4.27 7.51 3.77 4.21 7.60 
Mavs eek 53.96 || 58.13] 43.25] 41.14] 54.80 4.57 4.39 7.42 3.68 4.18 7.63 
ine aee 54.30 || 58.44] 4329] 4159| 55.29 4.60 4.42 7.25 37 4.25 7.62 
July. eeces 64.94 || 58.90] 4352] 42.44] 57.29 4.59 4.42 7.04 3.82 4,17 7.51 
August ....| 5351|| 67.30] 41.04] 4150] 6652 4.72 4.54 7.34 4.10 4.36 7.55 
September... | 52.66|| 56.41| 39.99 | 40.93] 66.33 4.82 4.63 7.46 4.21 4.52 7.58 
October....| 51.37]| 64.99| 38.33/ 4oaa| 5324 4.97 4.78 7.54 441 4.76 7.62 
November... | 51.87|| 65.62 |' 39.30| 40.33] 54.04 5.02 4.84 7.87 4.34 4.66 7.67 
December ..| 51.83|| 55.55| 39.75 | 40.36] 53.85 5.11 4.94 7.62 4.43 4.77 7.85 
1978: January.... | 49.89]! 53.45] 39.15 | 39.09! 50.91 5.32 5.12 7.91 4.46 5 7 
February... | 49.41|| 52.80| 38.90] 39.02] 5060 5.49 5.30 8.11 4.65 Bat 130 
March... 49.50|| 52.77| 38.95 | 39.26] 51.44 5.62 5.43 8.16 477 5.35 8.07 
pills. scent 61.75|| 55.48) 41.19] 39.69] 55.04 5.42 5.22 8.14 4.61 6.11 8.06 
ay 64.49|| 59.14} 44.21] 39.47| 57.96 5.20 4.98 8.28 4.42 4.85 8.11 
ihe eeh 64.83|| 59.63] 4419] 39.41] 58.31 5.19 4.99 8.22 4.42 4.86 8.31 
ule ae ae 54.61|| 59.35 | 44.74] 39.28] 57.97 6.25 5.04 8.23 4.40 
August ....| 5853|| 64.07) 49.45] 40.20] 6328 4.93 4.72 8.15 4.05 463 826 
September..| 58.58]| 64.23/ 5019| 3982] 63.22 4.97 4.75 8.31 4.04 4.70 8.24 
October....| 56.40]! 61.60] 46.70] 39.441 60.42 6.11 4.88 8.47 4.23 4.86 8.29 
November .. | 52.74|| 57.50] 41.80] 37.88 | 64.95 6.45 5.18 8.98 4.82 5.40 8.43 
December ..| 53.69|} 58.72] 42.49 ae.00 | edd 5.39 5.13 8.99 4.99 5.38 8.84 


Footnotes giving source of data and descri 
following these tables. 


ption of series appear in the section immediately 
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FOREIGN TRADE OF THE UNITED STATES--VALUE OF EXPORTS 


et! 


aie 


EXPORTS OF MERCHANDISE (INCLUDING REEXPORTS)!: 2 


Total, excluding Ganetene | 


of Defense shipments 


By geographic regions 


By leading countries 


North America Afri 
YEAR AND bi 
MONTH Total 
: Seasonal! Australia 
U y : : 
nadjusted adjusted3 Africa Asia* and 7 Europe South 
Oceania America Republi 
Northern Southern et south 
- 7% re Africa® 
pesos Il = 
Millions of dollars 
] T " 7 7 
= = 
eee 15,340.3 
‘asics | Mo Tae OY MSCS Ska 821.5 2,329.8 
BARRA cw Ss SO SO | Re eS iO Ria 784.7 21296 320.3 5,670.3 2,130.3 1,715.0 2,353.6 60.1 413.9 
MAGE. 5. oi 12,051.1 7 ake 152.8 4,279.2 1,944.7 1,450.6 1,911.6 
Sraanes| oS esthenes 621.8 2,255.8 194.9 4,118.2 1,959.2 1339.5 1561.8 eee 2880 
eo 10,275.0 9,992.9 37 vie | ; 
PROT Pecans. 5.7 
Rete: ....::. 15,032.4 | 18.967.5| ....-..... 623.8 rae et tees are 1,452.6 1,410.9 34,0 128.9 
SS eer 15,200.7 13.2032! .......... S210 2,409.9 270.1 5,121.2 2,693.2 1,746.8 2,167.4 84.5 259.7 
ioe... 5... 15.773.7 12.262.4| ..... Sap pekles 267.4 8,088.7 3,003.7 | 1,742.5 1,936.0 85.1 2283 
MAA... ik.. 15,109.6 TROOAS| ... dre. —s etl arias 3,197.6 | 1,623.3 1,693 
‘ Tr] ee Cae 629.7 2577 1 Beas Stan , 623. 693.5 64.2 218.9 
& ate ‘ 0118, 2,965.7 1,654.8 1,900.0 45.7 241.9 
22 ere 19,095.3 oat ate 2,580.9 295.2 5,125.9 3,404.4 755.5 2,743.4 86 
oo? eae Beene 22-250 ~ 730.8 3,418.1 265.3 6,437.4 4,148.8 2,033.2 2,061.4 106.0 se 
bal ope a a a 755.0 3,961.5 295.9 6,844.1 4,040.9 2,248.8 2711.2 ee tee 
Bost aa 915. SU ee ee 652.2 3,410.8 282.2 oe A 248, 711, 41.9 289.8 
Sh eee 17/6448 emai 2 eed ate 202.2 56 3,539.3 2,134.3 2,325.7 55.2 253.4 
2 ae 283. t 5,559.1 3,824.8 1,806.8 2,060.6 107.5 223.6 
ao ae pens Vaan see te ee ees 793.5 4,186.2 513.7 7,405.6 3,810.5 1,725.5 2,147.5 151.1 288.2 
alan aime oe : = 4952.5 444.6 7,370.5 3,826.6 1,497.2 2,349.2 164.1 234.3 
me. 23:347.3 Seeeal 7. re ace 519.0 7,758.3 4,045.2 1,596.7 2,081.9 236.4 229.8 
ogee ian oo A eee —H ae 564.6 8,737.7 4,251.5 1,769.9 1,922.3 211.1 307.5 
é ' 288. 802. 803.5 9,436.1 4,915.3 2,092.6 2,199.5 269.7 403.4 
ek + moe a ae 7 | 
> ahahaha ome eg Pee er 6,012.3 956.5 9,363.9 5,643.3 2,099.0 2,174.9 157.7 438.1 
1967 é 315262 creer | ae aes ha a 6,733.4 805.4 10,003.0 6,661.2 2,268.3 2,499.9 189.1 401.0 
ee... cee ‘526. cnr ee 1,182.3 7146.3 1,017.4 10,297.7 7 : ; 
1968 $34 635.9 , 165.9 2,362.7 2,354.0 66.0 426.4 
eee 635. RAORDAL ....cces.- 1,269.4 7,581.9 1,026.0 11,347.3 07 738, i ; 
a969 2a ROB ronas ; 8,073.8 2598.8 2,738.6 48.4 455.7 
ee. oes 005. BT] --e eevee |] 1,391.6 8,261.4 997.9 12,641.6 9,137.6 2.761.1 2,814.4 67.2 505.5 
ET eee 43,224.0 42,659.3 1,579.1 10,022.8 
i —- 579. 022. 1,188.2 14,816.8 9,080.3 3,241.3 3,290.0 
RRs sp 0 2 exe 44,129.9 43,548.6 1,694.3 9,855.3 11 \ 189. 292. ee ee 
Ce a 694. 855. 168.4 14,562.3 10,367.4 3,189.9 3,292.3 
eee 49,758.5 49,199.0 1,576.1 11,297.2 1,034.4 ; ‘609. ‘661, oH oH 
Ch eee ‘576. ‘297. 034. 16,180.5 12,418.8 3,609.3 3,661.9 7 
LS er 71,338.8 70,823.2} 2305.8 18.4187 1743.9 2 D 66 1. 6.1 602.5 
o: eee See 305. 418. 743. 3, 160.6 15,118.0 5,057.4 4,857.6 225.4 
eee : } eae : 746.3 
9 98,507.2 97,908.1| 3,659.4 25,784.5 2,696.8 30,069.6 19,941.7 7,947.7 7,856.0 455.2 1,159.9 
a ee 108,050.4 107,589.3 4,948.9 28,223.2 2,339.5 32,731.8 2 
’ 589. 948, 223. 339. 731. 1,752.4 8,288.1 8,802.6 682.7 1,302.4 
ie 115,339.9 | 115,149.8 | 5,205.9 29,728.5 2,689.9 35,900.6 24,111.0 8,368.0 8,595.4 810.0 | 1,347.6 
Sager s.... 28s. 121,212.3 121,150.4 5,545.6 31,435.8 2,87 : 1054. 
eget ene ae —¥ 35. 876.5 37,304.2 25,791.4 8,676.5 9,283.5 982.4 1,054.4 
a : | 887.1 |  39,629.9 3,464.3 43,607.7 28,375.2 1,026.2 | 10,992.3 1,134.1 1,080.1 
T i TT 
1975: January 9,323.6 9,244.7 397.2 2,596.5 163.2 3,062.9 
323, 244. : 596. : 062. 1,586.9 671.2 725.1 59.2 101.5 
February 8,591.7 8,546.0 370.7 2,179.9 194.4 2,857.0 1,623.5 
; 546. : 179. : 857. 623. 632.6 685.6 64.8 95.2 
~— gl 9,474.0 9,445.1} 472.2 2,352.4 182.9 3,092.5 1,819.2 713.7 799.0 78.9 129.3 
Bete + ¥ 9,146.8 9,085.0 | 396.6 2,260.6 175.6 2,685.8 1,963.7 725.2 789.4 52.5 95.7 
Rios 3 23 8,972.3 8,921.3) 451.9 2,317.9 211.3 2,569.9 1,959.7 720.7 674.1 82.0 107.3 
June...... 8,729.0 8,668.7 | 423.2 2,435.0 191.6 2,269.7 1,888.0 664.6 786.2 47.8 108.6 
iy... - a2: 8,255.6 | 8,226.2 426.9 2,293.2 172.7 2,329.5 1,615.7 678.5 696.5 78.0 119.3 
August .... 8.511.0 8,501.1 382.5 2,388.8 197.7 2,456.0 1,619.0 656.1 719.9 44.0 102.8 
sarong ce 6,900.6 8,364.0 3672 2,262.6 ; 92.8 zao00 Hi (845.0 616.1 663.9 35.1 90.4 
3 te 767. 738. i 372. é 985.5 083.3 722.5 815.9 43.0 117.9 
November . . 9538.6 9,525.5 406.7 2,388.2 235.8 3,053.7 1,917.5 750.3 695.5 48.7 110.0 
December . . 9,351.2 9,325.9 424.4 2,385.2 206.6 2,969.3 1,830.4 738.2 755.9 48.8 119.6 
1976: Ravelry tea ga7a7 a 7641 31 6 2,403.8 195.5 2,804.6 | 1,675.7 673.8 680.3 61.3 96.6 
uary.... 754. 4 7 2,218.4 203.2 2,835.8 1,851.8 663.2 628.6 78.3 93.1 
March... . - 9,834.2 | 9,829.0 428.5 2,458.2 201.7 3,061.3 2,197.6 7117 709.3 62.9 139.0 
Meath. x 6 2% 9,843.9 9,834.6 438.9 2,394.6 203.2 3,121.0 2,188.4 752.1 692.6 77.6 113.7 
May ...... 9,980.1 | 9,969.5 422.4 2,520.0 215.9 3,121.5 2,244.0 693.9 685.4 75.1 93.7 
ent. . is <0 9,871.0 | 9,858.1 513.6 2,448.2 299.0 2,813.8 2,244.4 731.5 750.1 57.3 138.1 
Daly oc Ge 9,350.2 9,345.6 449.8 2,718.9 217.9 2,786.4 1,693.7 684.0 746.1 73.3 120.2 
ara 8,978.0 8,908.4 452.7 2,442.4 205.0 2,604.3 1,816.9 651.3 699.9 64,2 107.2 
ptember 9,256.3 9,206.6 429.4 2,445.8 230.6 2,737.7 1,998.2 648.4 679.2 72.9 128.7 
October... . 10,159.5 10,155.2 471.9 2,571.0 218.6 3,356.1 2,075.9 638.7 698.1 66.1 100.4 
November . . 9,700.3 9,695.1 417.0 2,401.5 235.3 3,100.3 2,070.3 663.0 742.7 55.9 103.5 
December . . 10,837.7 10,833.6 510.1 2,710.3 267.1 3,556.0 2,053.8 778.3 901.4 - 64.9 113.5 
1977: January... . 9,137.0 “9,120.3 371.2 2,431.0 195.5 3,062.9 1,893.3 562.5 619.5 60.2 88.7 
February... 9,474.9 9,469.9 413.0 2,368.0 238.8 3,200.6 2,013.3 589.1 651.1 76.8 128.9 
March..... 11,058.3 11,050.5 525.9 2,825.3 245.2 3,512.0 2,500.5 730.5 718.7 121.3 91.5 
Pict... 0 ack 10,533.9 10,528.4 483.6 | 7,698.5 241.2 3,360.1 2,260.7 687.1 772.0 104.9 87.9 
May ...... 10,974.8 10.969.7 | 523.7 2,964.3 222.3 3,358.3 2,439.4 674.9 749.7 102.3 95.4 
WSinees 2262 10,282.4 10,279.3 458.9 2,680.0 215.0 3,115.2 2,322.8 708.2 765.9 73.9 76.3 
Pires 9,742.8 9,739.6 10,372.3 || 486.7 2,578.3 244.8 2,988.8 1,818.3 795.0 818.5 101.6 87.8 
August .... 8,987.1 8,984.1 9,683.2 413.4 2,413.7 249.6 2,527.6 1,768.3 737.6 821.8 65.5 82.8 
September . . 10,371.1 10,367.5 11,038.6 541.6 2,527.2 278.2 3,014.3 2,145.3 809.5 1,022.6 78.4 84.0 
October... . 9,557.4 9,554.8 9,357.4 378.6 2,247.5 227.5 2,836.1 2,394.0 767.3 672.4 43.2 77.3 
November . . 9,692.6 9,690.2 9,477.9 430.0 2,424.1 228.9 2,770.8 2,239.6 763.2 780.1 68.2 72.7 
December . . 11,399.9 11,396.1 10,999.0 518.9 3,277.8 289.7 3,557.5 1,995.9 851.8 891.6 86.2 81.1 
1978: January... . 9,366.8 9,364.2 9,862.8 372.1 2,463.4 224.4 3,010.1 1,858.1 691.7 747.1 67.0 
February . . . 9,514.5 9,510.6 9,938.5 415.8 2,578.5 203.0 2,996.1 1,945.5 729.7 649.5 75.6 
March... .. 12,074.8 12,069.5 11,142.6 529.3 3,366.1 253.2 3,723.9 2,412.0 898.4 896.0 81.5 
Aprils 2 3 12,070.8 12,065.4 11,628.4 582.7 3,174.2 233.2 3,846.8 2,451.8 867.7 840.0 91.5 
May .....- 12,496.8 12,480.8 1,776.2 510.5 3,297.0 293.6 3,726.0 2,654.7 926.4 970.8 94.5 
UNE a +o dine 12,489.9 12,479.9 12,263.6 567.1 3,390.2 289.7 3,690.2 2,612.6 922.7 932.2 89.5 
ety 10,946.3 10,935.7 11,655.5 544.4 3,209.4 256.8 3,076.2 1,995.5 868.9 927.9 76.1 
“sia 11621 6 11,613.7 12,286.1 435.2 3,346.8 260.6 3,467.7 2,143.8 969.9 901.6 90.7 
September 12,715.2 12,713.9 13,274.9 486.6 3,589.0 355.8 3,829.2 2,397.0 956.6 1,047.4 92.2 
October 13,159.6 13,155.8 12,901.2 510.2 3,583.3 354.7 3,786.4 2,806.0 1,033.1 981.2 118.0 
November 13,669.0 13,652.1 13,447.6 427.3 3,720.0 433.2 4,308.4 2,583.7 1,109.6 1,023.5 90.6 
December 13,533.2 13,531 3 13,282.3 504.3 aie | 303.9 4,154.0 2,512.7 1,051.5 1,072.6 112.3 
1 ah i 


Footnotes giving source of di 


following these tables. 


lata and description of series appear in the section immediately 


* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 239 and 240. 
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1 
*i EXPORTS OF MERCHANDISE (INCLUDING REEXPORTS), BY LEADING COUNTRIES 
Euro 
Asia; Australia and Oceania cs 
Seer —— a Union of 
i Republic o i 
ears Australia, A Saat, Cama Soviet ues 
ee Reet India? Pakistan? Malaysia? Indonesia | Philippines Japan France (formerly (formerly ares: Kingdom 
New East West Republi 
Guinea Germany) Germany) 
a. ae 
Millions of dollars 
a 585.3 7499.9 149.1 1,103.2 
aoe mes) ame | mgs [ore er) see] Be] Be sr wl "mal as 
RadGet tec eaten 144.9 256.2 ABB Ul Mectaieca 124.5 439.2 467.5 497.1 822.1 458.0| 6.6 700.2 
; 475.4 440.0 368.9 8) 547.7 

fae Te ag ya nes dingo: | Gs | wee) venmeal ames 5213 548.7 | 1,000.0 

Foe ere to e 211.9 394.3 59.4 150.2 317.3 632.7 1,012.8 ; 450.2 609.5 (8) 787.3 

TO52ee SK Eee j ; Pi eae i Py 363.3 692.1 (8) 826.5 

(CER. ahaa ts Gon 159.5 159.7 ee lees aohqaar 117.6 402.1 686.4 1,236.3 ; g oe A = 

Cee aetipe eee tek 210.7 167.5 ees ceeione 85.5 350.1 692.7 783.4 8 504.8 ; 2| 

' 

472.9 a 1,006.0 
32.1 | 194.4 BO Ulieeaaacr: 83.2 372.6 682.5 536.0 4 606.7 ! 
3043 | 277.3 FAD AN areas 146.9 362.5 997.8 828.5 ‘4 943.1 | 693.4 38 984.8 
226.8 439.8 er sone steer 117.3 390.7 1,319.3 707.6 3 1,330.2 755.2 36 1,164.3 
227.6 312.5 142100 | amis sai 72.2 310.0 986.9 569.8 ‘4 387.8 | 558.3 3.4| 906.3 
316.3 337.6 104.2: Nbolcicratee 74.8 285.5 1,079.5 483.3 1.0 880.2 | 522.6 | 74| 1,087. 

| } 

715.4 38.8/ 1,487.0 

TORO ee Eats 423.7 642.1 TM | scaene cue 100.3 307.0 1,447.2 698.7 4.0 1,274.7 | . 

196 occ oxo au 358.5 482.9 1954 ime 179.8 354.4 1,837.3 704.2 28 | 1,343.0 872.6, 428} 1,206.3 

1962 447.8 671.4 rit too eae 135.1 282.0 1573.8 735.2 1.7 1,581.0 | 92.2 16.4] 1,128.2 

TOGS eines eee 477.7 817.1 300 Tialemean ts 126.3 335.0 1,843.6 813.2 64 | 1582.0 1,090.4 | 20.2 1.2129 

1064 ehh 689.8 955.0 376.0 78.8 73.5 372.0 2,009.3 990.2 20.2 1,606.1 951.7) 144.6 1532.1 

1OGE Matting 799.3 928.0 335.9 91.1 41.6 348.5 2,080.1 970.7 12.4 | 1,649.6 891.1) 45.2 1,615.3 

806s. scar wee 654.2 929.3 238.7 345.6 67.6 347.8 2,363.5 1,007.0 25.2 1,673.6 908.8 | 417 1,737.3 

AOC Tip tae twist 895.4 955.4 347.3 49.2 68.4 430.4 2,695.0 1,024.5 26.3 | 1,705.7 972.8 60.3 1,959.6 

EES pete nae 874.9 717.6 301.9 53.6 167.1 436.3 2,954.3 1,095.0 29.0 | 1.7089 poe 57.7 2,288.7 

WEY oo ceneapar 860.0 517.1 194.9 50.8 201.1 374.3 3,489.7 1,195.1 32.4 | 2,142.1 | 1,261.5 1055! 2,334.6 

(ith one eaeoea 1,003.5 572.5 325.4 66.6 266.0 373.2 4,651.9 1,483.0 | 325 | 2,740.7 | 1,353.0/ 118.7 2,536.3 

1OUipoe cea 1,018.3 648.1 211.4 15 263.0 340.2 4,054.8 1,373.2 25.4} 2,831.1 1,313.9) 160.9 2,369.2 

NOT 2b a Moe Ae 856.5 350.1 183.0 128.0 307.6 365.5 4,962.9 1,608.9 175 | 2,807.5 | 1.4342) 542.2 2,658.2 

1a/seea ee 1,449.1 526.7 238.9 157.4 442.1 495.4 8,313.1 2,262.9 28.0 | 3,755.7 2.118.6 1,194.1 3,563.6 

CLL 2 Sk eee 2172.3 759.8 396.4 3773 530.5 746.7 10,678.5 2941.5 219 | 49846 2,751.8 608.8 4573.5 

AO75 eh ee 1,835.0 1,289.7 372.0 393.4 810.1 8315 9,562.7 3,031.0 | 17.3 | 5,194.1 2,866.9 18346! 45274 

O76 Meh cad a 2,199.2 1,135.8 394.3 535.6 1,034.6 | 818.2 10,144.7 3,446.3 | 649 | 5.7308 | 3,071.1 2,309.6; 4,801.2 

NOVI Rios arovieens 2,375.6 778.6 292.7 560.7 763.2 | 875.9 10.528.9 3,503.2 36.1 5,988.8 2,789.6 1,627.5 5,950.9 

1O7GeR es iccisre Bis 2,941.9 947.9 495.7 728.4 751.4 1,041.2 12:885.1 4,166.2 | 170.4 | 6,956.8 3,360.6 2.252.3| 7,116.0 

i” | | | i 

1975: January... . 128.4 143.8 50.5 28.4 66.7 | 70.3 957.1 | 257.7 | 15 518.1 235.4 95.3 | 472.8 
February .. . 137.0 91.7 21.0 26.7 37.5 64.5 833.6 280.8 3 411.7 291.1) 93.8 | 429.4 
March... . . 143.6 81.0 16.6 25.5 76.2 72.6 828.8 315.8 3 494.9 284.1 87.0 | 462.5 
Apel epee 143.6 86.9 49.9 29.1 778 57.5 757.5 274.2 | 1 429.8 230.6) 77.9 | 368.5 
May coseee 175.4 97.5 29.5 27.0 92.7 64.5 785.8 259.1 | 1.2 410.4 257.0 92.8 | 357.9 
hiss: 156.0 122.3 38.9 31.1 78.0 717 783.9 228.7 7 347.7 231.4 76.6 | 330.1 
july noseese 134.2 109.5 19.6 29.1 78.7 747 768.8 223.3 | 3.3 355.9 228.3| 121.8 | 362.0 
August .... 159.6 119.7 32.8 42.9 62.0 | 67.2 793.4 213.5 4 387.9 255.2| 151.1| 327.0 
September . . 153.6 116.0 22.0 57.4 55.8 72.3 724.9 2125 8 389.5 194.6 | 147.6 | 341.0 
October... . 151.7 102.1 28.2 36.2 61.4 67.9 753.5 251.5 55 436.5 220.3 305.1 | 359.6 
November . . 184.4 91.6 33.2 29.4 58.5 70.0 844.1 240.0 | 1.6 477.3 | 231.0 353.9 | 367.7 
December . . 166.3 127.6 29.8 30.7 64.8 78.4 729.9 273.7 | 6 534.5 207.8 231.1} 348.9 

| } 

1976: January... « 154.4 | 123.5 28.1 29.8 91.2 | 57.6 845.9 254.2 | 5 504.1 264.8 234.2 | 346.0 
February . . . 163.1 99.0 35.0 30.8 72.3 59.0 671.9 281.1 r 386.5 230.5) 276.5 | 386.2 
March... . « 163.3 127.2 42.2 34.0 107.6 | 78.7 824.6 301.5 | 48 515.3 257.4) 229.7 393.6 
April. ....- 172.3 7.7 35.1 36.1 103.3 | 69.9 767.9 304.2 145 451.1 283.3) 233.9 431.6 
May ...... 177.2 52.6 28.4 40.8 113.2 69.2 864.3 3128 | 67 463.2 245.5 | 245.3 385.1 
nao vee be 224.7 63.8 16.3 54.1 67.1 61.1 858.9 289.6 23 401.7 277.7) 183.3 | 364.5 
Nee 3 fo 185.0 105.6 22.6 44.4 64.6 70.4 954.7 265.1 | 1.6 379.7 225.3} 195.3 | 429.9 
August... . 167.7 96.0 48.5 64.2 84.3 68.8 834.7 239.1 8.5 417.4 195.2) 136.5 360.5 
September . . 189.6 129.2 42.5 | 59.9 96.1 68.1 813.9 | 266.6 68 419.6 236.9 106.0 395.9 
October. . . . 182.3 107.2 47 47.6 86.1 99.4 897.9 354.2 8.1 608.9 306.7 122.1 469.7 
November . . 195.5 79.7 25.1 47.8 55.7 61.7 915.3 285.0 69 | 576.1 269.0) 174.2 384.2 
December . . 224.1 80.3 28.7 46.9 93.1 54.3 894.8 | 293.0 3.6 606.2 278.7 172.4 454.0 

| | 

1977: January. ... 161.1 57.1 23.5 44.2 67.5 58.2 899.7 271.8 42 471.6 229.7) 179.6 413.2 
February . . . 199.5 39.9 14.1 40.5 58.7 78.3 914.7 317.7 | 43 485.5 | 255.1 196.0 | 503.5 
March... . 201.1 74.3 31.9 41.8 72.9 71.0 977.3 333.3 48) 5445 307.9 223.6 487.6 
April. cmap 201.1 39.4 35.7 44.5 64.9 61.7 859.7 319.6 6 540.2 289.8 239.8 461.1 
May 180.6 87.1 48.3 38.8 56.5 69.8 902.6 311.8 21 551.2 255.2 104.9 502.9 
tine sine ie 181.6 94.3 21.4 37.4 77.4 83.3 814.5 | 287.5 r) 525.7 227.7 107.5 593.3 
UUlyaeneeenn 202.3 62.7 38.1 45.1 65.9 69.2 872.5 247.2 45 449,0 

: i é ' ; t 182.9 91.4 599.0 
August .... 210.3 46.3 16.5 45.2 53.3 88.2 788.0 245.7 1.3 428.7 170.0 48.4 385.6 
September . . 233.2 48.7 14.8 49.0 51.8 88.8 802.6 321.4 | 3 502.4 | 208.1 88.8 441.9 
October... . 196.2 62.3 21.2 79.7 67.6 54.8 752.8 247.9 3.1 440.8 176.1 39.2 633.8 
November . . 163.4 | 74.0 17.7 40.9 74.3 67.2 876.5 281.1 83 459.0 234.4 134.7 372.9 
December . . 244.2 92.4 93 53.6 62.3 85.5 1,068.1 318.3 1.6 590.2 252.4 173.4 556.0 

1978: January... 191.2 72.7 17.2 49.6 79.3 57.4 743.2 271.2 
sition, 172.8 90.1 47.0 62.4 70.5 84.7 869.4 294.1 nr 4625 a3 1073 aoe 
March... .. 209.8 75.9 72.9 59.7 69.1 79.4 1,015.9 325.3 5.6 625.4 280.6 241.7 635.1 
Aptill: Sevens 193.0 75.8 46.8 54.8 57.6 76.6 969.9 ’ : 

May ...... 249.7 65.8 35.5 56.6 55.2 90.0 1,009.3 : ; 
Gunen nee 243.2 128.8 30.2 58.4 893 918 1046.1 
BIW oon noe 219.4 84.7 16.3 72.6 59.2 | 88.2 1,046.7 
August .... 216.4 70.1 40.0 59.4 53.8 87.2 1,092.3 
September . . 312.5 86.7 54.8 70.9 56.2 88.8 1,193.5 
October... . 296.6 49.0 48.9 69.5 | 60.0 87.1 1248.5 
November . . 382.7 63.6 21.1 58.0 48.1 1 ‘369. 
09.3 1:369.1 
December . . 254.7 84.7 64.9 | 66.4 a 53.1 99.6 banana § 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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] a! 
EXP | 
ORTS OF MERCHANDISE (INCLUDING REEXPORTS), BY LEADING COUNTRIES! EXPORTS OF U.S. MERCHANDISE4 
y 
North and South America l| 
Latin American Republics 
YEAR AND 
7) | eee sai] Vremieesaneeeia Saale | Excluding Agricultural Non: 
MONTH Total military products agricultural 
: i 
Canada~ grant-aid total ert 
3 . _ 
Total Argentina Brazil Chile Columbia Mexico Venezuela 
pasha vl L d.. |abinael 
| Millions of dollars 
—_— 2,2 : 
1 2,073.7 3,857.8 
1948 19122 21081 LS aed aaee ed 2188 629.9 426.8 16;060:2211\| nape inaty 3,959.7 11.200.5 
Ee tous on ee 407.3 106.5 197.3 521.5 516.6 ipa MIMiesee etn oe 3,472.7 9,059.4 
i 468.2 518.4 11:986; 18 |amen eastern 3,577.8 8,358.3 
ts eo sin 6,45 5 22,038.6 2,719.9 148.2 3 
038. 719: : 64.5 73.0 236.9 526.2 ‘ 
is : eee : 2,683.0 3 740.9 243.3 739.2 174.8 234.1 730.2 a8 14'8706 138144 40404 10,890.8 
e 003. ‘479. : : 138.5 239.9 683.2 518.1 ( 431. ‘817. 
aro... 3197.5 3,133.6 109.0 379.1 113.2 306.8 662. 15,048.6 13,051.4 3431.1 11.6175 
1954...... 2,965.5 3377.0 129.8 2.8 535.3 15,652.0 12,140.6 2,847.5 12,804.4 
965. 377: 507.2 86.3 360.1 649.3 563.5 | 514,980.9 12.726.1 3053.8 | 11,927.2 
1955. . 3,404.1 3,315.3 | 154.5 273.3 98.8 
‘ (315.3 | . F f 353.7 719.4 576.8 515,418.9 14,163,0 3,198. 2 
1986. : 4,148.7 3,863.0 219.6 326.2 163.8 333.3 860.5 685.4 | 518,940.1 17,182.7 aie 5147766 
pee... .«-. 4,040.7 4,686.6 292.3 511.6 204.2 251.2 917.1 1,069.1 520,670.7 191315.4 4505.9 | 516,176.5 
BEB anon >> 3598.8 4,207.7 257.5 567.0 159.0 195.4 903.6 831.0 | 517,745.4 16,202.6 3854.8 | 513,896.4 
“ 824. 614. 236.9 434.7 142.5 212.6 755.0 758.3 | 517,450.6 16,223.6 3955.3 | 513,498.8 
1960....... 3,810.1 3,576.7 358.7 464.5 202.7 2 
t 576. : ‘ 52.6 831.4 566.7 | 520,375.2 19.426.0 4,831.8 | 515,525. 
3081 4 3,826.3 3,536.6 434.9 544.7 235.9 251.8 827.6 529.1 20,754.5 19,944.4 5,023.9 18027 
ts 4,044.8 3,336.7 | 387.7 449.4 177.0 235.6 821.1 480.8 21,430.6 0 
— ( 20.703.2 5,034.0 16,368.9 
_ a 4251 5 3,300.1 | 194.9 405.2 172.1 251.1 873.3 522.0 23,062.4 22,142.6 5,584.4 17,475.7 
ee ee 915. 3,832.1 269.6 402.5 189.9 256.6 1,106.6 618.6 26,155.9 25,337.8 6,347.5 19.788.9 
7 er 5,642.8 3,787.7 267.5 347.9 237.4 198.5 1,105.9 625.6 2 
; 787. é i E i 105: 4 7,126.7 26,347.9 6.228.6 20,906.7 
’ ae. ee 6,660.8 4.230.9 244.1 575.0 256.0 287.1 1,180.0 598.0 29'883.9 28,943.5 6,874.2 23,009.8 
pa. -- | 7,164.7 4.1235 230.1 547.2 248.1 217.9 1,221.6 587.2 31,142.1 30.550.2 6.379.8 24,762.3 
> eae 8,072.3 4,699.1 281.4 | 704.6 306.7 319.2 1,378.0 665.0 | ©34,199.0 33,626.0 6,227.2 27,971.9 
os 9,137.0 4869.2 378.3 672.0 314.6 302.8 1,449.5 708.2 37,461.6 36,787.7 5,936.4 31,525.2 
1970. 9,079.3 | 5,695.2 | 441.0 840.5 300.3 394.8 1,703.7 759.3 42,590.1 42,025.4 7,246.8 35,343.3 
oe 10,365.4 5,666.5 || 390.9 | 966.3 223.7 377.5 1,620.0 787.1 43,491.8 42,9105 7,698.0 36,793.7 
1972 7 ee 124162 6.4068 396.1 1242.7 185.9 317.3 1,982.2 923.7 48,958.9 48,399.3 9,406.9 39,571.7 
a ‘104. : 13 1,916.2 248.4 436.5 2937.4 1,032.5 70,246.0 69.730.4 17,680.6 52,565.4 
1974...... 19,936.0 14.500.9 596.6 3,088.8 452.2 659.2 4,855.3 1,767.7 97.144.2 96,144.2 21,998.9 | 5,145.2 
Seer 21,743.9 15,655.0 628.3 3,056.2 533.4 643.0 5,141.3 2,243.3 | 106,561.0 106,099.8 21,885.7 84,216.5 
1 976. ie ah 24, 106.4 15,4874 543.7 2,808.8 507.7 702.7 4,990.0 2.6278 113,666.0 113,475.9 22/997.6 90,320.9 
e., : ‘788.1 16.371.1 || 731.1 2,489.8 520.2 782.0 4,806.1 3,170.5 119,005.8 118,943.7 23,671.0 94,291.8 
A878... .- . | 28,3737 20:185.2 | | 841.8 2,980.6 | 724.6 1,045.9 6,680.3 3,727.7 141'125.6 1410403 || 29,3841 | 111,741.4 
. ue 4 + 
1975: January....| 1,586.0 1,264.9 | | 75.3 197.6 60.3 60.9 400.3 183.1 9,141.7 9,062.8 2,452.9 6,568.6 
February . 1,623.3 12008 || 62.1 205.1 43.9 45.2 389.0 172.4 8,460.5 8,414.8 1920.3 6,492.7 
March . 1/819.0 1.382.7 | 76.1 265.5 57.7 50.5 433.8 181.9 9,331.0 9,302.1 1,911.1 7,387.9 
April 1,979.4 1,382.4 66.4 | 264.6 49.1 54.5 464.0 193.3 9,017.9 8,956.1 1,757.6 7,188.2 
May || 1956.4 12774 | 41.2 223.1 418 60.4 448.5 175.0 8,856.5 8,805.5 1,496.4 7;340.9 
ame. se <A | 1/p89.2 1,344.0 50.7 291.3 40.6 60.8 416.7 191.0 8,589.1 8,528.8 1,389.1 7,161.4 
aie . < deat 1,615.4 1,257.7 | 29.0 255.3 45.4 60.5 431.1 177.3 8,154.3 8,124.9 1,832.3 6,609.5 
init nos) 18188 1.260.8 | | 37.3 269.3 26.2 55.3 394.9 198.7 8,416.6 8,406.7 1,600.4 6,761.6 
September..| 1,844.9 1179.6 | | 42.4 243.8 28.9 41.6 379.6 181.4 8,269.6 8,244.0 1,609.6 6,649.1 
October....| 2,082.9 1.4125 || 39.9 299.9 49.3 54.6 451.4 206.2 9,650.7 9'619.2 2,081.6 7,552.7 
November ..| 1,917.2 1318.1 || 36.4 270.1 49.5 40.7 450.5 189.7 9,431.7 9,418.6 2,176.3 7,243.2 
December ..| 1,830.4 1380.2 71.5 270.7 40.8 58.0 483.2 198.3 9241.3 9,216.1 1,959.8 7'259.1 
1976: January....| 1,675.3 1,237.6 29.4 264.5 36.6 39.8 412.6 192.8 8,672.1 8,662.5 1,994.1 6,668.1 
February... | 1,851.5 1,194.2 275 232.5 26.3 478 426.1 185.3 8,646.3 8,641.5 1,715.1 6,917.0 
March ..s<- 2,197.4 1342.7 373 233.3 33.7 56.6 480.3 213.6 9,677.5 9,672.3 1,873.3 7,798.5 
Fees 2,188.3 1313.3 39.1 234.9 31.0 64.3 441.4 209.9 9,714.4 9,705.0 1,933.8 7772.6 
Say . bok. a 2242.8 1268.0 | | 52.1 258.4 24.8 53.4 424.9 195.8 9,857.3 9,846.6 1,848.9 8,000.3 
i eee 2'244.0 1349.9 | | 41.2 229.8 40.6 66.7 451.5 234.4 9,738.5 9,725.5 1,823.8 7,902.9 
| 
Siigeeceee | 16633 1,310.5 39.9 253.9 40.8 49.9 414.0 216.2 9,209.3 9,204.7 1,798.8 7,379.9 
August ....| 1,818.8 1243.1 39.0 240.3 63.2 56.1 405.3 190.9 8,844.0 8,774.4 1,759.8 7,000.1 
September.. | 1,997.8 4202.0 44.4 227.4 46.6 53.7 : ; 105. ‘055, ‘796. 267. 
October....| 2,075.4 1219.0 39.6 200.6 62.8 54.4 367.4 234.8 10,004.3 9999.9 2,250.6 7/6783 
Novernber.. | 2,070.0 1268.1 51.7 211.9 42.6 56.6 358.7 265.7 9,547.7 9,542.6 2,120.9 7418.5 
December ..| 2,053.7 1538.9 102.5 221.1 58.7 85.5 436.6 278.1 10,649.2 10,645.1 2,081.4 8514.9 
: 4 E 1,063.3 || 46.5 177.3 46.1 43.1 294.1 205.1 8,978.6 8,961.9 1,906.8 6,927.5 
gi spl : evr pce 8.1 195.4 30.1 46.8 316.4 223.7 9,342.0 9,337.0 2,045.9 7,229.9 
Merch..... | 2,500.2 1321.3 || 55.2 183.0 48.6 76.4 408.9 241.0 10,862.0 10,854.2 2,293.1 8,564.1 
AoalA sas 2,260.3 1326.8 57.2 233.9 25.8 615 361.3 250.6 10,336.1 10,330.5 2,208.9 8,139.3 
< segae ta 2'439.0 1307.3 52.5 212.0 46.2 67.7 373.4 247.7 10.782.5 10.777.4 2,199.4 8,474.7 
: cheiincks Meo 1,341.2 78.9 175.2 34.3 63.4 371.8 272.3 10,067.7 10,064.7 1,882.1 8,158.0 
2 226.0 40.0 60.8 477.8 288.3 9,581.3 9,578.1 1,748.9 7,598.8 
tay, = aa 1,818.0 1,488.0 65 ove 50.7 64.6 408.8 259.8 8,809.1 8,806.2 1,541.6 7,167.0 
August .... 1,768.1 1,421.7 65.6 
2144.9 16779 59.5 319.3 45.1 85.2 418.5 364.5 10,157.5 10,153.9 1,733.8 8,414.2 
gga Mee 1'305.9 65.9 132.5 52.6 72.9 454.9 228.7 9,364.4 91361.8 1,705.1 7,414.0 
rate Cie a ; 59.8 445.7 283.2 9,522.8 9,520.4 2,081.5 7,396.8 
202.8 40.9 
November 2,239.4 1,398.1 73.2 F 
Bee | 1,0088 1593.3 73.3 211.6 49.7 79.8 490.5 316.7 11.201.5 11.197.7 2,323.9 8,807.6 
: 32.6 65.2 379.3 256.9 9,207.4 9,204.8 1,938.6 7,278.0 
1978: January....| 1,858.0 oe rs 105.0 35.4 59.9 425.4 214.7 9,336.1 9,332.1 2,068.1 7/273.6 
February . . . oe f eat 53.0 237.8 38.5 81.7 515.2 336.0 11,831.1 11,825.8 2,519.4 9,316.4 
neo alee 2451.8 1562.6 60.5 224.1 425 87.4 505.0 301.5 | 1,859.2 11,853.8 2,508.0 9,351.6 
mre pty 1,729.2 70.0 266.0 56.2 73.3 536.2 357.0 12,249.9 12,234.2 2,729.3 9520.7 
> aie 76125 1708.2 55.1 262.4 64.4 78.4 547.9 338.6 12.273.5 12.263.5 2,639.8 9631.9 
JUNG. we swe y - , a « a 
23 73.3 543.3 289.6 10,781.0 10,770.4 2,133.8 8,646.2 
TN Cie ier 1,995.4 ‘gen? np ain! ed 810 597.9 292.3 11,425.7 11,4178 2,391.1 9,038.2 
ond Eee aan: 76.2 278.6 772 96.1 598.8 376.9 12/506.2 12,504.9 2,268.0 10,237.7 
September . . 2,396.9 1,843.7 sa tho an en ae aI6a 129278 12:924.0 2665.8 10.260.6 
cheer ey ora ones 79.3 289.2 nA 111.1 705.3 327.6 13,428.3 13,4114 2806.7 | 10,6268 
jovember . . 083. 992. . : : 736.3 10,563.0 
116.1 663.8 320.4 13,299.3 13,297.5 2.736, f 
December ..| 2,512.5 [ 1,950.4 121.3 253.8 | 90.3 {I ie 


Footnotes giving source of data and desc 


——— 


following these tables. 


ription of series appear in the section immediately 
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EXPORTS OF UNITED STATES MERCHANDISE! 2 


By commodity groups and principal commodities 


a 
Food and live animals ) Crude materials, inedible, excluding fuels | Mineral fuels, lubricants, etc. 
_| — Oils 
YEAR AND rial and 
MONTH Beverages fats, - 
Meats and Gralnaand and Cotton, raw, Soybeans, | Metal ores, Coal and Petroleum animal Keacommcns: 
Total? ara: cereal tobacco Total? sel Phiri concentrates, Total? or na Posh : aoe 
poultry) preparations ardNeaates prepared and scrap pr 
Millions of dollars 
] Ty T 
POAT ecticla erie, «te Nets clevecscie HLM wedtqie grace soa 5: iets relbiveya'era-srell| Eipleutule (nieces ell puetarerace/Vie ofbob. IIT RB. o1wse%s onl h) Ain ete «as oll aware s a1>- 2.6 ay o6 mE mmoee 
OAS eee hrcA es ees Nf acne: sege Uh hake he svare sve PIRES cere ratace Ee taeetairves or | ZORA esc eho el eno lecle 0 ee mace ce mecca 
eTocs ek dence | | tae | ee | (eR [eA A A ||” Se Me cS pe | ie Br oe 
SEC Reso eae acc aoa e MTbutsecheih Me cece sraeinayarc cal d cea alc cc enna wee tro a een ore hea ters Ur eters ean 
TOBA RINE Nei oe a Ei cee il eaten era oh retentetechcle ll ss Rao es Aa eee IMU cic 2 el canst an ete Mo 
AGE Dees merce Nt gel Wee Ill sathtec uccsre Ail ectaetyvtatestocs ot ASRivablals crc ee [eae utoietsie if GSA crak ta Neg w diesel fae otc) Somme 3 
TL cae | [an all rien bene | in er eo FR 7 | (RSS eae ea | A eR | Re) Ooo Se Wee Oe 
AOE teeter tous Mm AUN peer Ps Sell abet Sil tcracs PRESS Gece I NER solace ol PUNE each Meiers SU ee eee ace eres ee 
TOG a ee Sele ty el ate aca ee eeel|| MLB Sito teeters ante 
CAs arena See apes | Sa Ree ach fl Peon cara | Re cme Mei) ta RO Oo Ce 
1 G6 Ten Res ae ean Meee) I Rd cs ae cl ag AIMS tes on 
LOSS cer Mee crete: UI” ececkda cit RARE Eos nea Haig ce | Renee cen 
CHCTSSDe ones eel ep ene re Sl ean re Dees Gg 
1 SCO NRO ceccie WANS | tnietee ced occa Reempetaid claw Mewrereh olde ate at ue Narn 
(Eten ae Capa lh Spel || ie aa he Se ee a ln daa Ne 
1502) aR pes Noten Peete | PrP se etl neice aa ill eet? «as, sll yes eas 
NOCS em Sere eter te ill cettae me MONE Melek aes lll temas a ll SRNR a ac 
TSC anaeenrs aera | arena ll ra all a eR il onteeedt ft. Sell Ate cere oa-« 
‘Gait Seen senae 161.8 2,636.6 516.9 2,855.5 
(Cah Se 158.9 3,189.6 623.8 3,070.6 
O67 eee ee 151.3 2,677.9 648.7 3,279.7 
Coovan Cee 161.6 2,463.1 702.5 3,540.7 
TSODE a es yw 3,732.7 199.4 2,127.1 713.5 3,568.6 
AO7Otee Ac aetiny 4,356.3 174.7 2,596.0 701.7 4,604.8 372.1 1,215.9 939.5 1,594.7 || 
(Ye ee Ae be 4,366.6 192.0 2,449.1 709.2 4,328.6 583.2 1,324.8 486.7 1,497.4 
1072 eee ote 5,660.6 251.9 3,501.1 908.3 5,030.4 503.3 1,508.1 507.9) 1,552.5 
1073 ee ae 11,930.2 444.2 8,495.8 1,008.1 8,380.2 929.0 2,762.2 1,080.8 1,670.5 
1o7a aes . 13,985.8 380.7| — 10,330.9 1,247.4 10,934.4 1,334.7 3,537.4 1,475.0 3,443.9 
O75 ee tee se 15,484.3 527.7| 11,641.7 1,308.4 9,783.6 991.2 2,865.2 1,355.2} 4,469.5 
(OTC eee eee 15,710.1 798.0)  10,910.9 1,523.5 10,890.7 1,048.7 3315.4 1.284.9| 4,225.8 
S77 pete oe: 14,115.7 796.9 8,754.8 1,846.8 13,086.3 1,529.5 4,393.2 1,197.0 4,183.6 
1 oe as ee 18,311.3 958.4| 11,6338 2,292.8 15,555.1 1,739.6 5,210.4 1,899.1) 3,880.6 
44 
| 
1975: January... 1,637.1 28.9 1,333.9 122.9 1,026.0 120.2 378.4 130.2 357.4 | 
February. . . 1,338.0 32.6 1,047.5 86.3 838.9 100.3 246.5 107.4 337.4 
March... . . 1,276.6 43.3 976.6 120.1 892.3 90.8 273.7 113.5 309.6 | 
April... ... 1219.3 34.9 884.2 101.6 811.0 88.2 236.0 122.4 | 301.4 
Mayes 1,028.2 41.7 711.0 98.0 765.7 85.9 155.6 142.2 436.5 
Sune ese ice 1,059.8 39.9 743.3 79.8 668.3 95.2 83.8 130.6 406.2 
| 
ulyrnoeione 1,114.7 47.0 809.0 71.5 757.0 90.8 185.9 111.2 | 310.3 
August .... 1,182.3 49.7 876.7 104.4 775.7 86.0 200.4 112.6 | 379.8 
September . . 1,244.0 45.7 932.4 105.7 693.6 67.6 145.2 106.4 323.5 | 
October... . 1,475.5 50.8 1,114.4 128.6 875.9 59.8 354.9 99.8 318.5 | 
Reverb 1526.8 57.1 1174.4 150.2 859.4 44.9 336.4 94.8 | 457.9 | 
Becember 1,382.0 56.1 1,038.4 139.3 819.8 61.6 268.3 84.1 350.9 
1976: January... . 1,333.3 53.9 982.7 187.9 835.8 57.1 277.4 85.8 268.4 
February... 1,159.8 62.2 840.6 137.6 793.8 39.4 265.7 82.4 | 280.2 
March. . . 1,244.3 79.3 853.8 118.1 903.1 104.6 267.8 93.3 | 301.5 | 
ApH 5 oa 1,355.3 60.6 947.9 120.6 887.6 82.0 256.6 100.7 | 412.0 | 
Maven eines 1,253.4 774 866.1 90.3 929.4 90.2 253.7 134.7 373.0 | 
Alfie den eaten 1,281.3 67.6 886.4 89.7 875.1 89.0 265.8 110.9 403.8 | 
| 
Jdlytetern 1,358.1 55.8 963.3 78.4 803.6 80.1 189.9 134.9 | 347.4 
August... . 1,367.3 65.2 983.7 101.5 769.2 85.9 150.2 108.6 | 304.5 | 
September . . 1,321.6 65.4 916.9 131.1 823.5 115.4 151.5 125.7 387.8 
October. . . . 1515.8 78.0 1,046.0 149.8 1,049.5 80.7 401.8 102.8 407.2 | 
November . . 1,299.2 63.5 852.7 126.5 1:118.2 93.9 448.7 100.7 379.1 
December . . 1,220.8 69.0 770.8 191.9 1,101.9 130.4 386.3 104.5 361.1 
1977: January... 1,078.8 54.4 679.4 166.3 1,055.1 126.2 369.3 93.5 217.6 
February . . . 1,116.6 60.7 741.6 133.7 1210.4 181.5 433.9 73.8 268.0 
March 1,289.9 65.4 801.9 157.2 1,257.3 189.3 456.1 94.6 291.5 
April 1,233.6 64.9 780.1 112.0 1,332.2 189.4 518.4 101.4 397.6 
May ...... 1,230.6 69.2 765.7 128.8 1,325.4 143.0 528.1 110.6 432.4 
SUN@reanc. 1148.0 62.6 718.3 142.5 1,071.8 167.5 294.8 140.6 398.1 
iby cape 1,165.1 67.0 725.1 156.6 937.1 98.4 223.3 12 
August .. . . 1,137.1 67.5 684.0 155.6 720.5 61.6 133.4 g0.8 | 3en7 
September . . 1,247.6 75.3 777.7 201.8 822.7 67.0 113.6 104.5 401.8 
October... . 987.5 65.1 556.1 67.3 1,042.7 45.9 448.1 82.2 367.0 
November . 1,142.9 67.3 677.9 142.4 1:131.5 103.1 520.0 69.9 362.1 
peteniben es 1/348.2 775 856.9 282.6 1,179.6 156.6 355.3 111.5 315.3 
1978: January... . 1,123.8 63.8 657.1 138.0 1,049.6 157 
Fabra ee 1,271.3 62.2 819.8 168.0 1,063.4 1468 3302 "oa 181.0 
March... 1,464.9 75.3 920.1 213.6 1,337.5 203.8 431.5 112.5 165.2 
prea 1,472.4 78.1 942.7 144.3 1/389.1 182.8 513.3 149.9 284.5 
Tieraa tow 1'683.8 77.6 1,168.0 143.6 1,466.5 143.8 583.4 149.5 363.6 
sane eee 1,736.3 74.1 1,193.0 141.5 1,353.7 154.2 468.2 162.3 426.4 
July oo. eee 1,539,8 64.8 1,008.5 161.6 992.5 132.2 
August .... 1,716.2 90.7 1,107.2 213.3 1,082.8 153.7 219 621 sou 
September . . 1,643.9 93.2 1,049.2 176.9 1,113.0 114.4 262.6 179.8 348.0 
October... . 1,594.8 94.4 937.8 251.3 1,472.5 84,7 593.2 176.6 422.1 
November . . 1,511.6 95.0 885.2 281.1 1,678.3 112.5 696.7 201.4 465.9 
December . . 1,553.4 88.6 945.3 259.7 1,556.3 154.3 493.7 202.1 417.9 
| ; 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 
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FOREIGN TRADE OF THE UNITED STATES--VALUE OF EXPORTS--Con. 


EXPORTS OF UNITED STATES MERCHANDISE! 


By commodity groups and principal commodities 


Manutectured 9 in Machinery and transport equipment fj 
+ = 2 
YEAR AND 
MONTH Machinery Transport Miscel- baad: 
Non it equipment laneous ils not 
A‘ tron - ] manu- ey 
Total? Textiles and — Total Construc- Motor Jectured fied 
steel Ba Total2 Agricul- Metal- tion, ex- Electri 2 vehicles CITES 
tural working cav. and lectrical Total and 
| mining parts 
Bei IL uh L ei 
Millions of dollars 
1 9 | — = —————s TT ae —— 
ot BEN eS) BE eee eee | 
OAT. sss nee Pacvecnsee fl ceseessese] ceseeees | seeseseee| csteenees [Pesseesees P] ceereseeee| cereeeeree | tereseceeap cpcerere | cesreees [Pecesesoes Peeeeese 
I SP CES DST EE doe aes, We sarc, ree5t IA amen cad res ch Ran 6 PRROPSD acts OMUN s dlpyeate oh UPROAR LOE oa corte 
OPS A PR] SRT Pe |, ce (eee 
>. NE Sil Reeaeootaal Bepteovanee | sssssese | cseseereef ecesseses [Peseseres | ereeseeee] tereeeeees | seereeced cesereres | sseens ocsereces [esceernees [erent 
> Sa bee aal Bbace bien eceeeceee (rcceececes beeecereeas | Reccececen | Nrerecrey Ieccecereces ceeesecen: tececocoa ecceceroa | COtceecog Rteenrnra CEES 
MOG2. ose es ss ne | encaceas fl cecseeeces| Ceseeeee | ceeeeeeee| ccesseres fPtecnceces Pcecreces| seesesses | sersesred] sreceseee | sceseaees [Prsrerents [ereneetes [esting 
I ee dn ee Hen ee ce coe ae baaPhce a cacie' lad ss veered v4 OUR Seas ech oe PARAM mean tare em 
Ot a ee a Bee pe Pt en toe ee ee 
TOS. ssn ns oveseeeee Uf ceeeesseee| esesces | ceeteceeef eeeeeetes ffeveerere [] sereeseeee| erereree | cette certeeces | netereee 
$950. ----sssens | eceeeeees cece] eecees | cee |ceecis Peceeicies UP ecccsees | sescscone | sessesced seericie | rererene 
BOSD. oc e-ee-+ |ecsecsees ff ceceescee| ceeseeee | ceeeeeee[ eceeeesee Peeseneses [ seseecree| seessseees | serersendd cerertnes [oreeeices 
a SRS AG et at haa acai FSG biteincae | Siena eden | bis ie Mh CRE SR oe TIek Shah sr Lae A 
ES ee, eee eee | renee eee 
BARR Ss => esnsins | nnncussn ff aesthnnnns] evenevs- | seveeses-] sv eevesee |fossevenes [] cueasecess] steerer | torent 
a Se RE fees ily tab ala Ee ai Dieerenet ol aban? 4 Bena eed Rainn SRM Re ee eM ORRIN EE i ce Mieand INS. 
I reer SE BR ee ts crane Hl aced crave M rakans So eh aautk- Secabichs wea oo ae 
et ad Sb) Be oe Sade Fe Seta panel Rerceaecias | RReRauaae | Rrweenint’ namin SCM Trt) RRUBBiiCN LY DMO seni ait Ce Mead 
SS oe 3,257.0 527.8| 629.0 539.3, 10,147.2 6,702.1 634.1 331.7 932.9 953.8 
ROG... -. 2. 3,433.7 554.2) 557.3 582.4| 11,155.5 7,445.8 628.3 337.9 969.1 1,187.2 
7? ee ae 3,391.1 530.9| 561.9 516.8) 12,574.1 8,050.6 614.7 338.9 1,038.1 958.8 
cs Ae 3,939.4 | 5223) 610.5 600.0) 14,447.4 8,597.2 626.8 333.6 1,098.5 i 924.0 
oS ee 4,554.0 | 575.6| 972.9 711.5| 16,402.8 9,864.0 644.4 343.4 1:248.0| 2,677.0 1,224.0 
RATGE. <... -< em. 5,065.2 603.1| 1,268.8 g92.5| 17,881.9 || 11,379.3 626.4 395.7 1,422.3| 2,999.2 1,496.3 
So ee 4,413.4 632.1, 791.6 595.6 19,4598 || 11,560.9 596.7 404.5 1'404.2| 3,066.7 1,531.4 
RS. oe xs: 4,904.1 7788; 825.9 566.8| 21,532.7 || 13,236.1 749.6 410.0 1,598.9} 3,697.8 1,559.5 
GE of. ci as 7,161.6 1,224.8} 1,300.8 950.3} 27,869.2 || 17,130.9 987.1 488.8 2,094.7) 5,032.2 1842.0 
oe ene 11,1658 1,795.3) 2,560.3 1,300.4] 38,188.6 || 23,687.9 1,398.4 636.5 31126| 7,019.2 | 14,500.7 2'586.6 
ct 10,919.2 || 1,6245| 2,457.0 1,090.0; 45,667.6 || 28,477.1 2,092.2 918.2 4,733.8} 7,582.0 | 17,1905 || 10,028.2 5,672.7 | 3,162.0 
os ae eae 11,206.1 | 1,970.9) 1,906.8 1,088.4} 49,501.2 || 31,2908 2,107.7 949.2 4945.3| 9,278.5 | 18.210.4 || 10,954.2 6574.9 | 2,749.4 
amthes..f6 5. 10,857.0 | 1.958.9| 1,660.5 1,058.4; 50,247.6 || 32,5166 1871.1 730.3 4.405.5| 10,285.3 | 18,520.0 || 11,796.5 8233.9 | 4,313.6 
1978 12.4168 || 2.225.2| 1.7163 1.047.8| 59,255.4 || 37,0175 2,151.6 1188.3] 1.3184) 6,966.6 22'250.3 || 13,237.3 | 10,1775 | 5,006.7 
i 
if T | If i te Tf ie 
1975: January... . 910.5 || 122.0} 2303 98.1| 3,312.8 2,229.0 139.3 59.8 325.3 616.5 1,084.2 658.3 454.6 238.6 
February . - - 847.4 110.1} 214.6 922| 3,539.8 2:115.7 152.4 78.2 343.7 571.0 1,422.9 677.0 426.4 226.6 
Marchi. <2 949.6 134.2} 243.0 86.1} 4,022.1 2,455.1 174.7 73.6 383.8 647.3 1571.5 843.9 488.0 237.0 
Monte b..: 948.7 1396; 2195 | 104.0} 3,910.1 2,494.9 206.1 74.8 413.1 646.1 1/410.2 854.5 482.3 274.9 
raccegsecertaia 954.3 136.0} 230.1 98.0| 3,933.0 2,482.6 200.3 85.7 419.8 652.7 1510.4 890.8 483.5 285.0 
(ee 899.3 129.4 225.9 87.5| 3,937.9 2,423.0 198.4 75.8 421.2 624.2 1514.9 893.4 481.0 241.4 
863.3 123.0} 200.0 | 71.5| 3,569.5 2,288.9 189.2 747. 413.8 596.9 1,280.5 735.7 454.6 237.9 
sel — 875.6 132.7| 199.1 | 798| 3,551.1 2'305.0 142.4 79.4 397.5 624.1 1,246.1 728.2 460.8 2778 
Ssaieention 80.2 1428| 185.9 | 4.7| 3,586.1 2,203.9 150.1 63.8 375.4 599.2 1382.2 893.0 460.4 245.7 
Picstieg 980.7 162.0| 1735 923| 4,260.3 2,589.5 186.6 72.4 429.6 706.4 1,670.8 989.7 530.9 278.2 
Moneniver 914.2 147.1| 184.2 | 926| 3,946.7 2,413.8 182.5 83,1 386.2 664.2 1532.8 919.4 471.8 353.3 
December 895.3 145.6, 151.6 103.2| 4,038.2 2,474.3 171.4 96.2 423.1 633.3 1563.9 944.3 478.5 265.5 
| 
, . 155.5 83.3 384.4 665.1 1,212.2 760.5 477.9 254.0 
a hoe 390.0 seus 1635 2 aa7a7 rey 190.7 | 7.7 405.5 690.0 1,477.0 848.1 500.4 201.6 
hana 1,019.0 1769 164.4 104.9; 4,316.0 2,774.9 221.5 106.6 418.7 793.2 1541.1 981.2 611.8 216.5 
“aa ‘ 4,224.9 2,704.7 203.4 73.7 437.9 796.2 1520.1 997.8 543.1 258.3 
974.3 168.0| 168.8 89.3 A 
sev ce: ae 959.3 161.6| 166.6 | 83.5| 4,438.8 2,721.6 218.6 106.0 418.2 769.8 nr 10115 578.0 248.5 
a ig . ‘0 | 186.5 66.2 442.5 769.2 7271 (009. ; i 
eae Se 959.8 169.2} 158.0 87.9| 4,395.5 2,668.5 
2| 87.2 469.4 814.2 1,292.0 733,0 537.4 248.2 
_... oa yaa at } 967 | =e rps rt 62.6 366.4 785.3 1,360.0 788.2 507.9 191.3 
eeeaer o07 orcatis amas 89.6) 3,853.1 2,492.9 133.3 64.3 380.3 766.6 1,360.2 93.0 544.8 215.7 
i : ; ‘229. 3 2.1 415.3 833.3 1,502.1 915. : 
October 906.7 1744\ 140.5 97.0| 4,229.0 2,726.9 161.1 | 62. 833.3 1,602.1 916.2 560.1 ee 
904.8 1705| 147.6 92.0| 4,067.7 2,530.4 150.2 78.8 374.8 ; ‘537. 5 4 
ster 996.4 1789| 1679 | 95.7| 4,822.0 2,857.5 162.4 86.7 441.9 892.5 1,964.2 1,018.1 611.0 267.5 
c f 359.9 759.0 1,304.2 868.7 590.3 376.9 
taeda oor? 1707 1408 79. | ake a ees 1084 era 362.6 764.7 1,323.7 884.1 620.8 280.9 
eel! ; 0] 4,756: ‘009.5 || 196.2 67.0 410.3 960.5 1810.2 1,182.8 i 
March... +. 1,002.4 185.6, 147.1 | 95.0| 4,755.2 3,009. y A ae He ose 
2,789.1 183.2 66.0 401.3 879.4 1627.0 i : 
Aprile... 967.0 175.7} 157.3 103.8) » 4,248.4 s 01.5 876.7 1806.8 1,156.5 698.4 368.2 
Maychs... = “ = Ly a rp tha pod iene oe 3742 851.6 1572.2 1,037.8 724.5 335.1 
NGS cas 0 | , * ‘ ¢ . ‘ 
0 362.2 844.2 1,240.8 786.7 683.6 515.7 
Bi os cuz | tna) smo) aro| arma || nemz | te) gala] an | ae) a) ams 
fore | bug | ims] tsar) ra] taeae | eee | is) ea) as | ate | fra) 2) 
i : 157.9 442. ; ; f j "794, ; 
chee oo 742.5 1207; 113.1 61.4] 4, % : oo eg veene {ee aL mets 
: 69.4| 4,074.7 2,644.2 135.7 41.9 ji ; \ { 
as ret O71 jees| 1387 103.3) 4,768.7 || 3,064.7 159.3 73.8 404.7; 971.2 | ‘1,787.3 955.8 741.8 434.8 
ecember .. . ™ 2 
: 86.3 91.1 467.0 1,386.8 903.3 665.6 432.1 
1978: January... . waa7) /eaetee my | Oey eae beer 92.2 483.8 1395.4 948.2 689.4 236.0 
<ee 140.6) 120.2 72.5| 3,936.1 2/5465 pg! Ar ¥ bine 597.4 | 1,854.7 || 1,181.6 878.2 389.9 
ul Age 2 4 . ’ a 
; 5,140.2 3,289.7 222. i f 
March... .. pig ‘ny aoa q 224.5 112.4 101.6 587.7 1,970.3 1,203.7 854.3 509.1 
171.1; 129.0 73.3| 5,095.1 3,127.9 . f i) meee aed 
April... .-- 221.2 85.2 99.8 616.2 1,892.9 x \ 
? 146.6 86.2| 5,123.1 3,239.3 ‘ 
in 1897| 1528 gg.6| 5,103.6 3,088.0 196.3 102.4 92.9 591.1 1,987.1 1201.9 856.9 392.4 
MNO wee eee a “f 
87.4 549.1 1,574.5 873.2 7775 349.2 
Jul : 164.2| 129.4 80.7| 4,479.9 2,912.3 , 166.3 eek 88.6 581.8 1,666.4 878.5 855.8 329.9 
le 180.9| 149.3 86.1) 4,592.4 2,933.3 146.0 02.8 28.6 681.8 pees pr ate aus 
September. eet ena “Neo; 815852 3358.1 158.4 100.0 92.0| 6284 | 2,228.3 || 1,330.3 963.1 323.9 
212.6 ; ; ee oad: 4 i 5 2,200.6 4,207.2 5. 
Octane = 2 6.7 167.3 100.4 98.3 603. : ; 
Spied Riera 104 ee opty 1 276.2 636.3 2'160.3 1135.4 921.7 407.2 
ne 224.0| 1742 | 104.7| 5,713.4 || 3,553.8 193.0 121.8] | 1 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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FOREIGN TRADE OF THE UNITED STATES--VALUE OF IMPORTS: 


GENERAL IMPORTS OF MERCHANDISE! 


By geographic regions = By leading countries 
North America Africa Asia; Australia and Oceania 
YEAR AND ee Total, 
MONTH reel seasonall 7 
unadjusted adjusted ; me Australia South Republic Australia, 
Africa Asia and pases. of including 6 Rea 
Oceania? Northern | Southern merica Egypt? miele sine Pakistan Malaysia 
Africa> Guinea 
* * 
Millions of dollars 
= | — ~~ B 
ROAT asa aoe Gs756;7i| |< seiarearet 327.3 | 1,054.6 155.8 16.9| 1,131.2] 1,015.7| 1,254.2 28.1 111.1 125.4 268:8| sins.) oo 
HOAGS gitar oe 71238 eee 393.7 | 1,345.9 163.7 1,121.1] 1593.5 946.2| 1,559.8 30.1 135.2 130.5 265.3 264) vie 
eos eine Hee 6622121 |e neler 337.5 | 1,239.5 125.4 925.1| 1,552.1 941.3| 1,501.3 9.4 116.4 97.7 238.8 QT: “seig es 
(enema ba heute 8,852.2] ........ 493.7 | 1,638.0 208.1 1,448.9| 1,961.6] 1,139.0] 1,962.9 54.5 141.6 141.1 259.1 31.4 i 
16 (hate Mier Se 10,967.3|\..2.+.+ 589.1 | 1,982.6 450.5 2:119.4| 2.277.7| 1,220.8| 2,327.2 47.0 137.8 350.6 296.6 44,21: oun . 
ye eae rn aoe 10:7(7:5)| Unies 606.8 | 81,813.3 243.0 82.029.2| 2,389.6| 1,351.7| 2,284.0 76.0 105.2 154.1 272.0 234) asi 
OBS Marae hae 10,873.3| ........ 593.3 | 1,626.2 201.3 2,335.2| 2,463.2| 1,277.3| 2,376.8 26.4 91.8 137.1 229.9 25.8| 207eeee 
Ce a eee oem 210215 :4l\lkone nee 9604.6 1,467.4 165.0 2,082.9} 92,377.7 1,259.4 2,258.4 20.5 990.6 118.4 200.1 PSA) .ncsseaa 
A OBE ee ei 911,984.4| ........ 9619.4 | 1,875.6 173.9 2,453.3| 92,654.8| 1,383.2 2,224.4 25.4 995.6 127.0 221.4 SGA} site anee 
HOGG Meme scl oe SAZIGIGIOll| alt aster 9597.5 | 1,995.5 202.9 2963.3} 92.8948) 1,443.8) 2,517.2 14.6 9111.1 136.9| 205.6 rt ee > 
O5 7eteesrne era 912 ,082:3 |e sic 9586.9 1,984.5 216.3 3,146.7] 92,908.1 1,565.4 2,574.3 17.0 9101.0 147.2} 210.9 B.6) Ssa< ae 
JOBS perth 12/84 lll gana es 9557.5 | 1,983.6 207.7 3,340.5| 92.675.3| 1,728.3) 2,299.8 17.7 998.4 94.4 189.7 20.6) scaseeee 
(Ct eee tee 916:207:2;|(aneontere 9588.8 2,602.6 337.6 4,607.4] 93,043.9 1,593.3 2,433.4 16.8 9417.1 197.2 207.3 35.4)... eee 
HCO oi sorsisncves 9534.5 2,721.6 266.1 4,267.8} 92,902.6 1,526.3 2,435.4 31.6 9108.0 142.8) 228.1 90.0) 5.3. ioan 
(Cees on see 671.7 | 2,582.6 320.1 4,140.7 3,271.7| 1,363.6| 2,360.0 6.1 209.2 184.4) 252.2 370) cic 
IPE Scab cn eeee 753.9 | 2,960.1 439.7 4,620.7| 3,662.6; 1,477.6| 2,450.5 25.6 256.9 2925| 255.3 41.7), wales 
eccben sabe oe 777.5 | 3,192.0 502.2 4,810.7; 3,831.9] 1,5261| 2,491.8 19.9 259.1 319.5 294.5 M68) cece 
TOGA ee se 916.7 | 3,619.5 439.8 5,307.0} 4,242.2}  1,639.2| 2,508.5 16.2 249.5 281.1 304.5 40.0 161.1 
fO6GP a. ae 877.7 | 4,528.1 453.2 6,292.2| 4,837.1| 1,741.7] 2,623.8 16.1 225.9 313.7) 348.1 44.8 211.8 
ce ees ae 978.9 | 5,276.4 593.5 7,857.1| 6,131.4] 1.9122] 2,785.2 17.6 249.0 398.8 327.0 67.8) 7176.7 
(OBZ: ais, oe 906.1 | 5,347.9 581.5 8,2275| 7,112.3] 1,967.8| 2,661.1 14.9 225.9 411.8) 2937 54.8 195.6 
fC ee oe 1,122.3 | 6,911.4 696.5 10,337.7| 9,009.3} 2.2594] 2879.3 32.4 255.9 495.0 312.1| 63.8 240.0 
{S00 eters 1,046.3 | 8,275.4 828.4 10,333.6| 10,3869} 2516.8] 2,643.1| 37.8 246.3 595.0| 344.0} 73.1 307.4 
iO 708ee a ne 1,112.9 | 9,621.2 870.6 11,394.6| 11,0948] 28749] 29583 22.9 290.2 622.6 298.1 80.2 270.2 
NOT Ice SNE 1,236.3 | 11.7795 894.9 12:881.1| 12\695.4| 3,023.7] 3,010.5) 19.1 286.5 636.1 329.1 77.1 269.0 
1OVS Re eee 1595.3 | 15,1169 | 1,145.5 15,743.9| 14,933.1|  35625| 3,434.3 16.9 324.7 819.9 426.6 40.2 301.2 
1973, oss see eee 2,582.9 | 18,1569 | 1,561.5 19,812.3| 17,724.8| 5,084.8| 4512.4 25.9 376.9| 1,092.4 437.0 39.5 439.6 
AOA ey meee 6,617.6 | 27,344.9 | 1,503.9 24,411.8| 21.929.1| 9.4331| 98,9624 69.7 608.8} 1,082.7 559.5 60.7 769.7 
iO76iee. ees 96,569.7|........ 8,304.6 | 27,054.6 | 1,508.2 21,465.9| 21,754.7| 8821.6] 7,219.3 27.5 8409] 1,183.0 548.2 
(S760. need 121,008.6|........ 12,644.0 | 39,3668 | 1,671.1 23,645.6| 26,2468|  9,348.9| 7.7606 92.5 924.8] 1,285.7 708.3 8 930.6 
ASTD: ee: 147,685.0|........ 17,120.9 | 49,312.0 | 1,727.7 28,801.5| 29,617.8| 11,689.4 9,389.8 170.0} 1,261.1| 1,266.2 776.0 56.0| 1,318.2 
Te Paeaice pele 171,978°0)| hc sees 16,898.1 | 58,264.0 | 2,350.4 37,984.5| 33,546.2| 12,624.4 ca 105.0 2.258.7| 1,727.7 979.4 837| 1,519.1 
t +— 
1975: January....|  10,033.3] 9,848.2 907.0 | 2,808.3 147.0 i 2,340.5| 1,793.3 926.6 898.9 3 73 103.0 7 
February... 7,187.2| 7,946.9 567.2 | 1,995.9 104.3 1,670.2| 1,605.8 679.3 539.1 5 50. 87.3 336 32 507 
chee 7,408.5 | 7,470.5 579.9 | 2,010.1 102.3 1:949.6| 1,704.1 602.0 506.9 2 61. 77.0} 28.5 25 59.0 
Hilt sone 8,218.4| 7,986.0 760.1 | 2,156.7 118.2 1:721.9| 1,916.5 778.6 727.8 4 86. 92.0/ 31.2 4.4 51.7 
nye 7,381.6| 7,279.7 687.4 | 1,860.0 91.1 1,627.3| 1,828.6 715.2 547.2 4 52. 70.3 30.7 33 55.0 
ine eee 7,296.3| 7,120.4 474.5 | 1,870.8 154.6 1,708.1} 1,813.2 776.4 472.7 7 77. 123.4 37.1 35 56.5 
Saye 7,938.2| 7,849.5 686.4 | 2,176.1 112.8 1,782.0} 1,756.7 798.9 601.2 28 91 
Fe com 7,531.2] 7,890.2 681.6 | 2,223.9 132.0 1,558.1| 1,597.9 760.5 558.7 | 2.3 46.9 m4 al =e aaa 
Septemb 8,197.6] 8,241.3 869.2 . aa es ~e 
ptember . . ; 241, ; 2,321.3 163.5 1,539.1| 1,821.6 753.4 692.8 68 7 
8 9.7 132.4| 50.7 33 56.2 
etobamee '533.1| 8,190.7 710.7 | 2,574.5 130.9 1,742.9| 2,036.1 749.5 566.7 5 85.0 109.8 | 76.8 39 74.4 
overdue 7,932.9| 8,226.6 632.5 | 2,356.0 136.1 1/831.0| 1,861.5 591.7 501.1 48 71.9 101.3 77.2 6.2 80.8 
December . . 8.911.4| 8,547.3 743.0 | 2,663.0 115.9 2,053.9| 2,021.5 684.6 606.2 78 59.5 89.1 | 59.8 5.4 775 
1976: January... . 9,027.1| 9,019.0 893.8 | 2,955.3 124.0 1,896.6} 1,796.2 714.2 7.7 
February . . « 8,130.7] 9,054.2 789.9 | 2,502.1 94.9 1,610.8| 1,871.2 681.4 660.4 38 708 "y30| 50.1 58 one 
March... . . 10,221.4| 9,487.1 964.5 | 3,145.9 134.7 2,156.9| 2,253.5 900.8 642.3 | 14.0 75.6 102.3 — 4 72a 
April... ... 9918.1| 9,665.8 || 1,054.5 | 3,033.1 101.2 2,027.5} 2,301.4 834.4 542.4 +: . ; ? 
Mayet. 8,985.6| 9,225.5 811.6 | 2,790.2 130.7 1,806.4} 2,222.5 698.2 483.8 Ba s28 oa | 60.2 89 618 
june 3 10,617.9| 10,189.9 || 1,106.0 | 3,414.8 177.4 2,022.3| 2,331.0 883.0 643.1 1 95.8 124.9 65.7 5.8 878 
Maly anes 10,588.4| 10,742.0 || 1,228.9 | 3,589.0 140.7 1,985.8} 2,177.1 747.4 
August 10,476.6 10,4907 |] 11586 | 3,725.5 150.1 11988.4| 2,058.9 711.7 $50.0 a8 662 1208 404 7 ae 
September.. | 104245] 10,6918 || 1.1059 | 3601.6 152.3 11865.8| 2,286.2 715.3 657.6 12.8 95.8 105.3 59.4 5.0 98.3 
Bae e 050, 583, ‘082.0 | 3,312.9 151.3 1,950.8} 2,171.8 710.3 643.7 10.2 106.7 127.6 : 
November .. |  11,084.8| 10,645.2 || 1,110.3 | 3,714.5 153.0 2,166.3] 2,338.7 836.0 742.4 9 95.0 117.3 833 5? 067 
December ..| 11,484.1| 11,0530 || 1,333.3 | 3,578.3 160.7 2,162.2| 2,438.7 913.0 863.6 mW 76.0 127.0 438 83 ‘I 
1977: January....|  10,643.4| 10,443.9 || 1,275.5 | 3,582.7 135.9 1,954.2| 1,932.6 1 
February... | 11,5936] 12,612.7 || 1,367.0 | 3,672.7 124.2 211962 2'2685| 1,068.2 806.0 ‘9 7a3 —e 49.0 at 95.6 
March... . 13,142.3| 12,424.2 || 1,787.5 | 3197.7 115.2 2,489.0! 2.682.9| 1,194.0 875.5 7 . i os o 7 
April...... |  11,934.6| 11,797.7 || 1,439.4 | 3,757.5 129.3 2,255.9| 2,541.6] 1,048.3 761.6 19 1024 ens eas Me se 
May ...... 11,257.7| 11,169.5 || 1,126.4 | 3,751.5 136.0 2,246.8) 2,451.0 951.3] 691.0 18.8 1182 98.1 0 rr "az 
ieee 14,046.4| 13,334.3 || 1,696.9 | 4,768.3 145.6 2,697.0} 2,836.4] 1,052.8 848.7 18.6 91.4 105.8 732 52 173 
TiN awack 12,430.5| 12,482.9 || 1,493.1 | 4,427.4 151.0 2,487.0] 2,221.5 
August .... |  12,044.5] 12,101.4 || 1,334.1 | 4,344.1 WA 2,398.3} 2,138.3 950.2 706.8 Oo os 240 eat Hr aaa 
September... |  12,452.4| 12,941.6 || 1,385.8 | 4,333.8 151.5 2,489.6 | 2,495.6 807.1 786 ; ny aa op Laney 
pea taaeraltagaeearll sae 495, 0 32.9 110.7 118.6 68.2 3.5 
icore CUE MMM ted Bt pep ast 4,262.4 138.2 2,320.3} 2,668.9 913.7 738.3 32.0 115.3 116.4 Y = 
HEGRE 270. 406. 616. 956. 110.0 2,212.4] 2,758.2 7 : : 
December ..|  13,372.0| 13,474.4 || 1,147.2 | 4457.3 219.6 3,055.9| 2622.2 1,070.1 198.9 i a = ; 
1978: January....|  12,717.9] 13,1028 || 1,388.2 | 4,294.1 121.5 2,759.7| 2,360. 
February... |  13,251.5| 14,2208 || 1/3253 | 4'se6.8 178.0 28781| 25629| 10220 706.6 ‘' aa — 
March... .. 14,548.3 | 14,005.3 || 1,409.8 | 4/7026 174.9 3,443.1| 2,806.2] 1,067.5 942.4 ; 9p} — 
April... ... 14,486.4 | 14,491.3 || 1,407.2 | 4,924.2 209.6 3,285,3| 2.780.3| 1,008.2 870.6 "30 at? aes 
May ...... 14,199.4| 14,012.5 |] 1/3105 | 4/6403 192.4 3,088.5] 3,049.8| 1,074.4 842.5 108 10.4 130.7 
Janae: 14,514.2| 13,970.4 || 1,261.2 | 5,013.7 201.7 3,155.7} 2,991.2] 1,074.1 816.3 34 148.3 430 
uly eae 14,701.9] 14,542.3 || 1,355.6 | 5,148.7 198.4 421 
August .... |  14,021.6| 14,1305 || 1.430.7 | 5.1532 176.8 3140.0 2376.2 1008-2 vat 4 at og 
September.. |  14,417.9| 14,8211 || 1465.4 | 5,089.6 234.2 2,904.6| 2:759.4|  11056.8 : ue ae ig 
October.... |  15,118.2] 14,851.6 || 1,425.0 | 5,092.3 209.9 3,321.3| 3,116.9| 1,024.0 928.0 i: ns ok 
November .. |  19,048.8| 14,818.2 || 1,637.7 | 4,863.0 252.9 3,293.9] 3,030.4] 1,075.7 900.9 rey aae 1908 
December ..]  14,952.3) 15,027.7 || 1,477.3 | 4,872.8 200.6 3,298 al 3,051 5| 1117.8 932.4 Y > 310.3 uae 
298. ‘051. tes ; ‘ 142.2 
Lt L i 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section i i 
alwiig havea. ppe tion immediately * Monthly data prior to 1975 are shown on p. 240, 
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FOREIGN TRADE OF THE UNITED STATES--VALUE OF IMPORTS--Con. 


GENERAL IMPORTS OF MERCHANDISE, BY LEADING COUNTRIES! 


Asia; Australia and Oceania 
Europe N 
+ ‘ orth and South America 
Germany 
cere | Latin American Republics 
MONTH Federal it | 
eae German re Union of 
ndonesia | Philippines} Japan France |Democratic| Republic Italy Soviet United 
Republic aa Socialist_ | Kingdom satade 
(former! any Republics 3 5 E 
a 7 (ormery Total Argentina} Brazil Chile Colombia | Mexico | Venezuela 
Germany) est 
Germany) 
—- | I | | a el 
eae =I! 
3 a3 == Millions of dollars 
T = 
2 
1947 | eee 96.6 161.7 35.4 47.0 6.3 43.8 | ] | 
oar... ‘6| 227.9 ; : ; 77.1 | 204.9) 1 
1948.0. es] 279} a7! 730 317 eto | aoa | zu05 ee eer ell aap ba niga |e Aerie sent easahe tet 
; ‘ i 9 39.2} 227.6] 41.512.1 |} 2.301. } ; i i ra ee 
eo. ‘a cat iret an ai am ch "301.0 975] 5518] 1625| 2415| 2435] 278.1 
ae nae ng ones lee : bas 5 38.3 | 3348] 1,960.5 | 2,909. 
1952 as ert. oe — = wa 140.2 27.4 465.9| 2,275.3 aon 7198 poe pr 362.1 326.0 323.8 
OP aes Sate Mateh: Stesk tiene FOr : E ; 485.3| 2,386.5 | 3,411.1 158.7 | 808. . ; ; 
ake ; 411. ( 08.4 | 286.1| 384.1 
Se eee 166.7 2622 279.0 1873 “S i Ker a cae as 3,441.9 181.9 | 7685) 2424] 466.1 3645 4408 
— om. (am nae Re Se Q : "3766 | 3.2904 || 103.0] 681.7| 197.3| 5065) 3282) 503.9 
eee 5 t 366.2 ; 
we | aut] wes] gis] weal ag | wea] atts] ae) ste|Sas| aemslf es] as) maa) Sh] |e 
es smal anal eenk 29 606.6 | 245.0 165 | 765.7| 2.9069] 3,768. ; Sm betes ES peste 
: : a , = ; 906, ‘768.9 || 129.3] 6997| 195.8| 3837 
on See ed i oe | a be e2a4| 272.8 176 | 864.3 52,6736 | 3570.4 || 1307) 564.6| 185.4) 331.6 4o40| 888.8 
Fs 4 2 Based Y I | 1.1372 53':042.0 | 3601.7 || 1258| 6285] 201.9| 3400| 435.4] 889.9 
eee esc s + ts ‘ 148: 396.1 
1861 aaa teat fez M8) 3961) 32 g97.2| 393.1 22.6 | 9927 *2.9008 3528.1 98.2| 5700| 1925| 2993)  4433| + 947.7 
eae : 4 hd 896. ; '8| 3,270.3 | 3,213. 101.9| 562.3) 1836] 2756| 538.1 
+a ~e3 5 452.0 16.3 | 1,005.3| 3,659. i : y as 
$apa..-------+- 128 366.9 1,497.8 430.6 32 1,003.1 492.8 20.3 | 1,079.3 3 a8.8 pes 1049 ee18 1883 385 eon As 
a | * t : 1171.1 526.2 202 | 111432] 4,239.1| 3,523.8 113| 5347] 2182] 2804 B31 9} 
mat Oat: -) 165.2| 369.1| 24138; 6153] 65 1,341 
i 7 341.4| 619.7 42.6 | 1,405 
= ns Bee Ht 405.2| 4,831.9] 3,675.0 || 122.1] 512.4 
1908. .......-+. ay AIRE Se He 697.9 82 1,795.6 | 743.0 494 1,7862| 6,125.0] 3,970.0 || 1488| 599.7 208.1 44.8 702 ‘p02 
N02-....----+. mt Sead eae) eet Mal 1,986.4 856.6 41.0 1 709.8 7,108.8 3851.0 || 1400| §590| 175.2) 2404| 7489 bry 
1968... +. re ey ped a oe Bier : 721, 101. : ‘058. 005.2 | 4288.2 || 190.2| 669.9| 2059| 264. , 5 
| | 8.0 | 2,603.4| 1,203.7 515 | 2120.4| 10.3836| 4.2138 || 155.3] 616.7] 151.4 04 10783 oot 
ie 182.4} 471.7| 58754) 9423| 94 3,127.0 | 1,316.0 72.2 | 2,193.6] 11,092.0| 4,778 
Sa aaa cog) td Hd od pts) hake ; 092. 7789 || 1718| 6695] 157.0] 2688| 12185] 1,082.0 
N97... .--- moh ned og IB roe ie 3,605 1,408.7 572 | 2498.5| 12,691.5| 4,881.0 || 175.8| 761.7 909] 239.2) 1261.6| 1,215.9 
qg7a...4.....-- 505.4 670.3| 96762| 1.7318] 105 5,344.5 | 2,001.8 2199 sesa6 177163 Fart 278.3 190.2 s2e| 7aa9) 16922) 12875 
ee tT gee heen Sr 344. 001. 656. 715. ‘827. 83| 1,189.2|} 102.2| 408.6 y t 
| "957.4| 14.1 63239 | 25850 | 349.7 | 4,061.3| 21,924.4 | 13,666.9 || 385.8 | 1,699.9] 310.3] 511.0 aon8 Kenia 
foe 22206} 754.2} 11,268.0) 2,136.9} 11.2 ihe 
1975........--. Sor Ber Pend gir Be 5,381.5 2,397.1 254.4 | 3,784.4| 21,7467 | 11,8398 || 214.6] 1,464.3) 137.7] 590.2] 3,058.6 | 3,623.9 
eee “+ | 344751} 1,1095| 185497) 30324) 16.7 7238.3 | 3,036.7 ie pg 26 5088 aso 3023 7968 | zat) e548] 3051 | 35744 
MOTT... a eo ee 238. ‘036. y 141, ‘598.6 | 16,450. °3| 2:240.5| 2727| 819.4) 4,694.2| 4,084.4 
| | a 9961.5 | 4,102.1 | 539.1 | 6513.9 | 33,525.0 | 18,556.0 Bsa} 2925.7 |  385.3| 1,044.2] 6,0939| 3,545.1 
<3) oo + 4 tt — caer 
1975: Jan 228.4 44.1} 1,190.9 
January 228.4 441] 11909 209 7 12 633.1 241.3 45.6 426.3| 1,793.3 1,213.1 17.9| 144.3 W 56.3) 203.6] 552.1 
February « 335 nel Od A 9 aig) 174. 94| 3143| 1,6058| 876.9 14.1] 1104 78 436 | 221.2| 263.5 
: $32 | 1,006. i é i 2.7 14.3} 3232| 1,7034| 872.4 97| 108.4 10.9 32.8 
oe eels t 92.1) 929.1 175.7 ‘6 439.2 ‘ ; ae ae 
t 185.3 18.0|  304.3| 1,915.4 
} 1,114.7 126} 1104 16.4 
ok 148.7 47.9 808.3 177.7 8 ; Boe) i orem seote 
Ma ; a7) 479) m3 4032| 162.3 165 | 290.0| 1,827.3] 979.0 10.4 96.1 10.3 404| 274.2| 304.5 
“fap ag 1} 176.1 6 4136| 192.3 203 | 3118] 1,8128| 964.1 14.4] 117.5 9.0 46.4|  268.9| 204.0 
| \ i j 
ypu 224.8 35.7| 9526] 2 
dy 224.8 57) 9626| 204.6 2 430.0 190.3 187 3114 1,755.8 1,037.6 10.7} 119.7 11.9 61.4| 251.1| 307.8 
Amos 232.1 go2} 9155| 1639/8 408.8 | 2143 wat] 271 ‘597, 925.6 12.4| 121.0 78 55.0| 243.5| 259.3 
Septem 207-6 87.3) 408 142/10 m7 3 i 46| 1,8209| 1,068.7 24.9| 188.3 14.1 599) 270.3| 278.1 
soe | He) 3] sii] ee) 2 | St) Bt) Be] Ha] eee] 'e) eh) is) 2s) 
182.5 ea4| 857-1 f : i ; ‘861. ; i 98.9 10.8 585 | 248.0| 225.3 
ee kee 194.9| 1.3 509.5| 218.5 237 | 360.7} 2,020.3) 997.2 27.2| 134.1 14.6 41.0| 280.2) 284.1 
ae 245.1 495| 1,156.7} 185.3) 1.9 486.0! 207.5 16.7 
February. | 190.8 58.3] (995.0 166.7 5 348.0| 178.4 ate gone Honateeds 3 ee 122 8 joao | 2082 
Hee egg 2 : "3| 1,308.3) 2229) 1.1 490.1 228.5 145 | 4027| 2.2530] 1,149.5 23. ; ; . : . 
; : 253, 149. rade 61633 16.4 59.9|  335.5| 319.7 
oa a 245.1 66.5| 1.2312] 206.1 ‘8 460.8| 208.8 183| 359.0| 2300.5 | 1,027.7 17.2 ; k 
( j 300, ‘027. : 116.9 19.0 51.4| 309.3| 256.6 
gg id 225.0 677| 1.1846| 1830) 1.1 431.0! 190.8 121 | 334.4] 2.221.4| 90 i : 
i : ‘ 221, 6.7 26.2) 108.2 i 
aise 222.3 557| 1,399.4! 2065 9 491.7| 214.5 263| 3769| 23308] 1,193.8 3e2 | 1982 26 86 Se BO 
mote: j* 285.3 goe| 1,354.5} 217.9| 1.7 467.9| 230.0 219} 3337] 2,175.9] 1,14 
yeaa tame 835| 1,407.8, 2138| 1.1 a3a6| 2408| 236| 378.3| 2057.7 Vo0e1 || 282 Vee mies tee ac) eae 3| 3056 
September re 261 6 108.2 1,390.4 } i 77.4 12 421 ‘o| 187.3 186 | 371.8| 2,285.7 | 1,065.9 32.1 | 140.2 25.7 54.3| 266.0) 293.4 
es { 296.7 | ‘ Z ‘o| 190.5 199| 368.4] 2,171.6 | 1,062.5 295 | 120.9 16.4 39. 
nein 296.6 g21| 114269| 2948) 1.5 541.7| 214.4 20.4 | 3565] 2337.4| 1,264.7 295| 2105 16.6 o20 358 8 a0L8 
ca 2502| 1005| 1.4128) 2303 9 538.0| 238.1 166 |  383.2| 2,436.9] 1,397.7 30.5 | 209.6 22.6 699| 361.1| 396.3 
Bere jem we 290.2 east i2se1| 2187) «13 4g8.3| 195.2 11.7 | 337.0] 1,932.0] 1,333.4 29.1 | 231.6 20.5 g06| 3 
f 932, 333. } i ; 16.2 k 
Paty 330.0 74.8 1,328.4 208.8 14 51 6.0 244.3 204 | 3552] 2,267.2| 1,475.6 32.1 | 204.2 157| 1034] 366.9 a4 4 
aocepbed j : 341. : 4.3 24.9| 487.6| 2,680.8 | 1,549.9 26.8 | 180.1 17.0 g46| 4431 | 4288 
moe: 309.6 g30| 1,434.1] 219.4 7 543.7 | 267.4 258 | 4135| 2540.0]. 1,473.2 27.9| 230.8 33.3 513| 4584 | 302.7 
a aa 227-1 7? 1496.7 246.9 8 552.9 227.1 194 |  387.1| 2,450.9] 1,250.1 30.1 | 181.5 29.7 655 | 370.3) 2358 
aes i : ‘644. j : 278.4 682| 5106] 2,834.0] 1,472.2 28.0} 198.2 18.8 634| 4197 | 9371.2 
Pieced, 329.8 g9.4} 1,541.8| 278.0) 1.1 638.4| 277.2 25.1 | 436.8] 2,219.7] 1,249.0 38.7 | 184.5 29.6 405| 3465 | 315 
pM 271.0 28 1,063.2 281.0 1 592.8 264.2 30.9| 469.0] 2,135.0] 1,264.5 32.5 | 157.6 14.5 38.7 | 359.7 3603 
Pease aie j : ‘612. j ‘4 47.7 59.7 | 460.4] 2,4938| 1,267.2 299| 142.3 18.1 504| 331.7| 397. 
ice be 253.2 774| 1,693.0) 278.0 8 624.3| 238.6 226 |  397.1| 2,667.8| 1,281.1 36.0| 158.8 20.1 90.6 | 426.7 3107 
cmb 234.0 324 1,606.7 249.6 2 584.4 214.2 1257 | 3365| 2,756.6] 1,310.4 37.6| 135.2 18.2 91.0] 412.0) 273.5 
gostei : “904. } 4 185 | 550.2| 2,620.9| 1,523.8 43.6 | 236.5 37,4 595 | 443.0) 286.1 
oe eee 209.9 g1.7| 1,784.4) 2909] 4.0 767.2) 274.0 25.4 | 457.4| 2,360.2 | 1,485.8 30.0 | 227.3 38.6 70.7 | 498.1 | 295. 
tins 200.4 90.4 1942.4 301.3 1s 776.2 243.6 20.8 506.1 | 2,562.6 | 1,396.8 41.6| 199.5 35.2 89.1 | 446.6 AOA 
Seay - ; : 103. : ; i 982 | 566.4] 2,802.4] 1,592.8 417 | 216.2 31.1 90.3| 451.0| 411.0 
oil ds 338.5 954| 2181.9} 376.3| 4.1 275.3| 344.6 571 | 5538] 2,777.6] 1,509.3 49.7 | 231.6 56.0 66.3| 460.9) 343.7 
eels 225.1 965| 2010.1) 361.2] 35 758.6 | 335.4 136 | 568.1| 3,047.4| 1,546.8 54.5 | 256.0 39.5 689| 511.8| 268.4 
(Sepa ik 358.5 976| 20489| 316.3| 1.2 780.8| 357.7 46.1 597.6| 2,988.4 1,507.8 47.3 | 216.2 35.7 81.4] 480.5 | 286.2 
peed a46.4|  101.8| 2,217.2} 396.1; 2.5 940.3} 376.2 21.6) 653.0| 2,664.7| 1,538.7 52.6 | 265.2 32.1 70.4] 471.5} 260.6 
pa alle 3149| 1039) 2,065.5| 321.6) 4.1 839.4| 391.0 546! 537.7| 2,372.8] 1,378.2 43.1 | 176.7 18.9 85.6 | 495.4 4 
y 248.3 
ms (acai 2915| 1181) 2,064.8] 2787| 2.6 704.8| 326.6 231 | 529.8] 2,757.9| 1,571.9 56.6 | 207.8 257| 1115| 621.6| 329.6 
ie aE 3059] 1109| 2,1204| 3376) 27 364| 3432| 1105| §768| 3,115.5] 1,639.0 49.8| 283.9 327 | 124.1) 5931.2] 271.4 
>i 2 ik 3773| 1099) 20246| 349.3) 2.2 910.3| 375.5 375 | 533.8] 3,028.7 | 1,643.9 475 | 264.8 228| 1046| 583.0| 272.5 
Nema ee ail 1142| 19934] 3626) 22 g96.0| 374.2 319 | 5328| 3,051.1 | 1,749.3 49.0| 287.3 17.0 30.9} 641.1 | 308.2 
il HO ak Ine | sult 4 Ih i) ea 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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GENERAL IMPORTS OF MERCHANDISE! 


By commodity groups and principal commodities” 


= hee Mineral fuels, 
Food and live animals Crude materials, inedible, except fuels lubricants, ete. 
YEAR AND 
MONTH Agricul- Non- Maat Seat ag P Petroleum 
tural agricultural ele Metal ied Textile 3 

ducts ducts 3 Cocoa and tobacco | Total3 base : Rubber | Total and 

produ pro Total beans | Coffee prepara- Sugar oO ores socks fibers products 
tions 
= 


Millions of dollars 


] | TI 


17,282.0 3,459.4 120.5 | 1,058.5 426.5 442.5 553.2 | 3,046.6 915.4 421.9 | 435.4 188.1 


| 2,221.5 2,092.5) 116.5 | 768.7 
21,011.7 | 3,947.6 || 122.2| 1,067.3; 5995 | 501.2| 641.7| 3,265.5|| 1,0198| 4493/ 4363 | 1809| 2,262.1 2127.1} 146.2| 955.4 
22'340.6 | 4,003.2 || 147.2] ‘962.7|  645.0| 5884| 698.1] 2964.4|| 9743| 4183] 3056) 1745| 2247.8 2,086.1} 122.0| 958.0 
28.172.7 |. 4,577.3|| 136.0] 1,130.7] 7465] 6401| 7863] 3,345.7|| 1,0078| 4548| 3351 | 1918| 25267 2'343.2| 157.9 | 1,129.1 
31,0891 | 4,530.6 || 1682] ‘8939| 8637 | 6382| 777.8] 3,460.1|| 1,0125| 5208| 2601 | 2795| 2,794.0 2559.9| 136.7 | 1.2283 
| 
34,184.2| 5,374.7 || 200.7] 1,159.5] 1,014.4] 7253] 955.0] 3,307.2|| 1,148.9] 501.9| 2017 | 2365| 3,0747 2,764.3] 159.6 | 1,450.2 
39,797.3| 55286|| 181.3] 1,1666| 1,050.1 | 7636|  875.5| 3,382.0|| 11:0439| 5023| 1584 | 2160| 37148 3323.3] 171.6 | 1.6123 
49,069.9| 6,370.1|| 150.9] 1,182.1| 1.2228 | 9831.6| 1,009.4| 3,859.8|| 1.021.6| 5099| 1958, 1962| 4,799.0 4,299.6) 179.6 | 2,014.6 
60,9841 | 8,0145|| 212.0] 1,570.1| 1,671.2 | 924.7] 1,2209| 5,013.8|| 1,3045| 6787| 2366, 3454| 81735 7,614.2| 258.6 | 2,463.0 
89,837.9| 9,386.2|| 3166] 1,504.8| 1,352.6 | 2,247.4| 1.3223] 6,065.6 || 1,848.1 | 1,1649| 225.2 | 5156) 25.4538|| 24.2695) 544.3 4,017.7 
86,650.5| 8,503.3|| 321.1] 15609] 1,141.2] 1,8701| 1,4195| 5566.2|| 1,976.7 | 1,067.5| 1744 |  364.7| 26,475.6|| 24,8143) 553.9 | 3,695.9 
109,510.4 | 10,267.6|| 357.9] 2,632.3] 1,447.0 | 1,154.0] 1,623.7] 7,014.1|| 2250.9] 1.2755 | 2493 520.0| 33.9996|| 31,797.9| 4639 | 4,772.4 
538.3 | 133,278.4| 12,557.8 || 485.5) 3,860.9| 1,273.2 | 1,079.1 | 1,669.4| 84862 || 2.234.4| 1.2524) 2251 | 650.3| 44537.2|| 41,526.1| 530.7 | 4.9704 
jaja ee 14,961.6 | 157,016.5 | 13,521.5|| 667.0| 3,728.2| 1,856.0 | ‘723.0 cabal 9,293.8 || 2811.6 | 1.166.9| 247.8 | 684.7) 42,095.8|| 9,104.2) 511.0 6,430.0 
1975: January....|  826.1| 8,996.4 713.8 32.8| 1385| 1146] 1238| 1123) 4660|| 1858 89.6| 166 36.1 3,421.0 3,249.6| 485 | 437.2 
Fabiday 717.0| 6,445.7 626.8 298| 123.0 829 | 1342] 1064|  394.7|| 1327 84.6} 100| 238) 1,940.1 1.772.4| 44.7 | . 306.2 
ACHE 786.3| 6,669.5 657.5 34.1| 110.1 7.2 | 184.2] 1437} 4606|| 1504) 1055) 85 | 27.4] 1,480.7 11343.3| 55.1) 3408 
Kee 787.3| 7,393.8 684.0 28.2| 102.2 75.7 | 2003| 1191| 475.3|| 161.4 87.8| 149 27.6| 2441.3 2310.4) 40.7/ 351.9 
aye 701.9| 6,656.1 608.4 24.6| 95.7 67.7 | 145.2) 1169| 4536|| 160.1 868) 123 18.7 | 1,945.0 1828.0 51.9| 285.3 
nee 8577| 6,413.7 776.7 23.6) 120.3 83.2} 2595| 1296| 5148|| 1833 97.2) 113 30.7 | 1436.1 1316.1| 33.2 252.8 
/ | 
ARR, oes eae 763.0| 7,152.4 706.4 19.4] 115.9 99.9 | 1747| 1034] 5064}! 181.5 924} 11.4 28.0) 2,137.3 2,021.8; 448| 247.3 
Auguste... || 687.4|| 6,926.2 635.8 14.6] 141.0 95.6 | 109.1 95.8} 421.0|| 155.4 75.8 | 12.9 32.3| 2245.6 2,134.3) 327| 2706 
Gaplariheree, ne 84621) 7/2184 896.9 21.2| 2104] 1062] 237.0] 1069) 4764|| 1843|  822| 176 30.0} 2/4461 2306.0} 41.6 | 275.1 
Oeicbenie, || 8202) 7.6827 759.9 27.2| 1455| 1020] 165.4] 1280| 487.7|| 165.0 86.9| 19.6 34.1| 2:345.5 2197.7, 488| 3024 
Noveinters, lh ae 8005)|. | 7,110,2 725.1 24.0| 1409] 125.5 90.4/ 1204] 415.3|| 1264 81.7 | 184 39.2| 2/0894 1931.1, 66.2| 2985 
Haceniber ae a 7873) aSlOue 12.1 41.7| 117.4] 100.6 76.3| 137.2| 5244|| 1839 969] 208 36.9| 2547.5 2364.1! 46.0| 327.9 
1976: January....| 843.0] 8,165.9 759.7 44.3| 152.0| 135.6 62.9| 141.5] 4838|| 1470] 1086| 180| 385| 27907 2,609.4; 37.8 350.0 
Fabraery... i) 831.0)’ 7,280.2 669.5 21.8| 166.3 90.7 91.3| 15683] 4395|/ 1020 99.3} 168| 338] 23023 2,1224| 51.5 | 3166 
* March... .. 1,002.8} 9,196.3 890.1 38.8| 234.3) 128.3 76.1} 1678] 5395|| 1256|/ 1095) 318] 455| 2.7482 25836) 344 410.2 
Nerltelee 918.2| 8,976.9 818.6 30.3| 1798] 1220{ 1227] 1276] s630|| 1628] 1022| 223| 47.2) 2797.1 2,620.3) 368| 4143 
Maver. 847.4| 8,096.3 781.8 30.6) 1789] 130.1 94.3] 1084] 5391|| 1685] 1060| 190) 336| 21349 1:968.1| 29.4 | 371.0 
June ae 1,038.2) 9,540.0 980.2 31.3) 290.9/ 1493] 121.8| 1362] 6523 || 2466| 1188) 178) 496| 2/8358 2659.8) 30.1 | 388.1 
Ain Core 960.6| 9,603.3 903.4 26.4) 2767| 127.9 91.0} 1230] 6498|| 2203] t086| 218] 459] 3 7 
August .... 914.6 9,538.5 880.7 33.8} 249.1 111.8 120.0 104.9 619.5 232.2 112.5 193 | 332] oF eats Py pened 
September.. | 9094] 9,475.3 851.2 30.9} 161.9] 127.4] 1324] 1235| 6785|| 2460) 1062) 176 56.0| 2,959.6 2:784.5| 432 | 3684 
October... | 817.6] 9,208.6 776.5 14.3} 164.9] 122.8 99.7} 139.1] 6024|} 2029] 1023| 222| 402) 28231 2,609.6) 186) 471.6 
Nadaribarn 990.0| 10,071.7 924.3 23.8| 294.9 110.1 55.5 137.9 578.3 171.3 | 1020] 189 | 41.6] 3/0699 2:854.8| 62.2 | 473.9 
Daceriber!, Ji) Wf08iON} .10,944,21)|) 4,091.4 31.7| 343.7 90.9 86.2} 155.4] 668.1 || 2256| 1024| 238 54.9] 3.3328 3,115.2| 50.0 | 4536 
1977: January..., | 1,124.6| 9,808.3 971.4 57.2| 401.6 88.7 45.4} 120.5] 6495 /| 139.0 91.9) 193 56.2| 3,521.4 
February... | 1,142.6] 9,3626| 1,097.6|] 46.9| 385.0| 1095 ge5| 1224| s0e4|| 1266] 1116] 166 | 453| aesas|| soars! soe 3874 
Marchte 1,343.1] 12,208.6| 1,147.1 44.1| 4785| 114.3 62.1| 155.4] 6854|| 1161] 1178) 21.6/| 672! 4.7748 4,437.5| 38.0 | 430.9 
ye ede 1,404.3] 1,030.3) 1/314.3 41.6| 519.0) 114.5 87.9} 121.7] 6528|| 1509| 1025) 182 585 | 3511.9 38445) 365 | 461.5 
Non Seen 1,279.9| 10,6264}  1:122.7 70.0} 389.1| 1005 82.9] 1449] 6966|| 2079| 1006| 27.3 41.2| 27928 2,992.1| 421] 4124 
att om bee 1,251.7 | 12,318.0 1,156.8 43.6| 360.5 102.7 78.8 145.5 839.1 246.1 127.2 24.4 58.2| 4305.8 3,779.3) 706) 4492 
July ss sees 1,010.5) 10,849.3 980.3 38.7} 244.7] 106.4 86.2} 111.2} 7147] 2065 94.8 | 20.2 .3 | 
August... | 1,019.9] 11,641.6 884.8 37.9| 215.1 112.9 89.6] 162.3] 771.3|| 2389] 1136| 235 sas Sesta seen o28 a2t8 
September.) AOIRS| -4eRA 873.7 26.3} 1775] 111.4| 1084] 1829] 7446\|| 197.8 91.4) 15.7 62.3) 3.7205 3538.6) 41.7 | 4364 
Geiakee a. . tae BasiOl 10878: 812.9 36.1| 152.7 82.8 89.4/ 137.8] 737.4|| 181.8 90.3| 126 59.6 | 3,634.9 3,172.3| 29.6 | 349.1 
November . . 803.1} 0,995.4 901.6 21.0| 221.0 63.0 76.3] 105.0] 716.2]| 2181 115.8 7.7} 31.8] 3,702.9 3,322.1] 39.0| 311.6 
December .. | 1,309.8] 11,997.4] 1,294.6 23.0| 3160] 157.5 | 185.4| 159.8] 781.2|| 2050 95.2 | 18.0 69.5 | 3,153.0 3,223.0} 41.1) 549.0 
1978: January..., | 1,239.9] 11,477.8] 1,126.9 68.9} 414.4| 107.6 62.2| 138.1 | 649.7|| 1829 96 
February... | .246.1| 12,0413] 1,111.4|/ 67.0] 3800] 12¢6| s24| 1e24| @7a1|| 100] or2| iea| aorl seemai| Sia tes | 4728 
pais Ora 1,405.7| 13,141.6| 1,258.3 92.2} 3836] 148.4 43.6| 1747} 7639|| 2143 92.1 | 21.8 625 | 3,431.2 46.0 | 604.4 
pee ae 1346.7) 13,139.4| 1,161.5 53.3} 345.0] 171.0 145| 2015] 7089/|| 174.0 84.8 | 23.2 728| 35135 427 | 611, 
May 1,290.5} 12,9087 | 1,143.4 54.8| 285.8] 155.3 59.7| 189.2| 9838.0|| 2294| 1095] 194 66.7 | 3,233.8 sis | 5843 
dunce as 1,168.3| 13.3461] 1045.9 38.8} 2565| 155.0 69.2} 212.7| 7655|| 227.7 86.1} 21.9 47.2 | 3,471.7 46.7 sare 
“iho hoe 1,192.9} 13,5110] 1,126.2 46.8} 2609| 1632| 1104] 177.4] 784.6 
August: .., |) o2t2i| 13,0028 924.0 435] 210.1 125.7 69.8| 1702] 813.6 sea hor} 237 eas 36780 nae 
September... | 1,107.9] 13,309.1| 1,048.9 23.0| 2386| 168.5 97.1] 168.2] 9827.1|| 279.9 90.0} 17.1 72.8 | 3,698.9 phd 
October.... | 1,291.01 13,887.81) 1,162:2 40.4| 3295| 175.3 65.4} 211.5] 8269|| 2692 105.3 | 17.2 52.7| 3,491.6 He 
November, | 1,302.2 13,762.7)| 1,168.7 63.7| 317.0| 199.2 59.4) 2095| 8374|| 3016] 1126] 210 46.5 | 3.536. side 
December ..| 1,409.3| 135428)  11254.1 74,5| 306.5] 182.1 59.4) 205.9 nce | 242.4 pe 1130 | 14.8 yaa | 37426 pte 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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Manufactured goods 


GENERAL IMPORTS OF MERCHANDISE! 


By commodity groups and principal commodities? 


rt 


Machinery and transport equipment 


YEAR AND | 
MONTH [ Machinery Transport 
equipment Commod- 
rl ities not 
Newsprint | Nonferrous Total classified 
metals tai 
era Electrical Total} 
= | | 
Millions of dollars 
ee ee oe = 
T « (a T TI _ 
lrg cea Be | EE Re ee ee ee ee a ee 0 | | ne Oe a ee ee 2, | (Bee 8 ann ena eRe cov 
PALE ill GES” SR) | PER agai ee Sagan, oe! “apenas staal Fake sears Fyn mere oN | WEN 2 | Rs STE a | eR | ee er ae ae 
aie Se Mee CY ie cc IL Se ROB oc PRIN cata Sarin Ka ce GEMDTAel| | vv se Se A BRE ecard’ || HAS caeab Mel Mscisterde AAA SialegaoaROe | Gieeaimenon cs iIhmceeemme 
OTe ec RA a ee ee ee |e Oe eee | eR || MPs 8 ERS sae anor coc 
eR eo Re es Riek Pete he, oi, BREIL. chert, OE: La cc. ORE E lores PAR ce: ||| CAMBS eee al BHM cet [Mate atoiecdare UMN kevethor AMON estoccteptan es allah fe core 
Sra PRB Ae cha RE Bi oc. 1s SE Tek « on AUR SEN 2.05 OMEN co aONReys LAMBA etal] ONE sco leeulleeatnaers aoc eull| de odes MME | teieatre ole st llores sane 
ee ME Re Bn. be Bees GE, 0 2), CRANE, case Met os SOE || ce BONS UI RabMaenidctonll SAMs ws cep enPehieee ngs <Sellll| aelaaee eaee liv oceieeee lard ance enenm 
ee Teteate eR ae Pea ae Ss nei y melo 2 RBM, || sie AMM te Nels vce] Mies co Monaie ceili] case cok Ml cece RMSE tcoll foot an 
ee he ans BE ia cin cae Baliga s « gMiRinich<c<'d cables wiclcln sc minl | cee pc Mee [pene RAMs uke. | ijeleBreresiece: I cenpietens aims hie ey peinene ape mee MM ‘wieisveqeo.ayeaerer Il tee oie as at alo ters ]\t0/(6 (h/ sei 
ee Sees Ne 8 eet ethic, <2, Ge, fee. SRAERS | 2 oe SRR | |e Moen, UMM care  paMOe Rett [Mer ges tn ct BAllll a. ose ea Oe osataeieate ultra meee 
0 RC Par ee res cei co aateih lacs SoteRE 1s ca ROTO (ERM al ||| PMWM accurll cteaecseeesd yan pie etal, oe oate eet t ntercakemecet Ul Scien 
eT eS Deke hb ohereh cameo. cc Me, Re Re Nc. ve SAAN | so cece NV Oi aceds | EER sen Arenas rtone all] Scene neler G arse pe thor eats 
aI eee Tee Tig ok he Bite. fn, 2. etal SicaNE | nc neck REDS vb wR ce (i BAM e Onan INEM cence GRMN lav as arts cieacete RON Nebo Petaetet aia ters aes 
ose a | ee es ee et eee ee re em eee ee ome co OR Be cco Wetok suas cist aa Keer of 
2 eee ag! RE ee Saal | Po a aaa git eda] Sapepeigenmsaest itr. meine ieee center | io ain | ok ai eed RIE | RAO Se fll MMe cal Weta: fe Peele Coat 
SE age ae ahaa epee Rall amin a teem iaiemneeeaian| babi eae ay RENT 8 vee | Rec ae A Seng Tre ve deems sn MOEo oh Cal Katee aul cam batne 30: 
ere De UE eB Orr he 2 cate Ices cuusmeacesi toe « 5 SRIRAM ss BARI co | f SatRearents || ARAM Srey ais lN lp aleaterdorers ell diniatg pelea lie» <taeeesemirtens dl cate eeee 
Oy 8” all uiresG ateket) Get Sed teatapitertig wali c aimeiiiay [erate mie mmm es sre | Rea er real TOS nnn Beri, Simard cen at. |More tooo Pam sonore se oc. 
ae 7 789.6 1,266.8 800.4 2,947.8 1,746.2 63.5 639.6 1,201.5 730.4 
ie ered 0 889.5 1551.8 908.5 4,822.8 2,612.9 135.3 1,010.5 2,209.8 866.6 
Se 1 864.7 1562.5 808.0 5,793.4 3,024.4 203.4 1,135.5 2'769.1 1,065.1 
Re wha 3ai 5 862.9 2,022.5 962.4 7,986.9 3,688.4 203.9 1492.1 4,298.5 1,207.8 
RE io ooh 1 939.0 1,534.2 1,018.5 9,762.7 4,488.9 182.7 1,948.2 5,273.8 1,332.4 
Mere dasa 2,030.2 929.6 1,655.6 135.3 11,1717 5,288.7 163.7 2,271.2 5,883.0 1,273.8 
eRe bea. — 5 3.<i-4s 2,725.2 988.5 1,551.6 ‘391.2 13,873.2 5,967.8 106.8 2,555.1 7,905.5 1,475.6 
a 2,927.6 1,053.9 1,933.0 526.6 17,420.1 7,786.9 140.4 3,376.7 9,633.2 1,598.0 
eee. 5 cnc 3,017.0 1,185.9 2,464.9 ‘579.7 21,076.1 9,966.1 188.9 4,498.6 11,109.9 1,794.0 
“7-9 5,148.9 1,503.2 3,921.0 ‘614.7 24,060.3|| 11,612.0 299.7 5,339.1 12/450.7 2,255.7 
mYRE ede. 3.x 4,594.5 1,427.3 2,580.7 8.6 23,457.2 || 11,727.4 361.5 4,911.2 11,737.2 2,517.6 
ae 4,347.6 1,742.4 3,506.3 634.9 29,824.7 || 15,184.5 362.1 7,424.3 14/640.2 2537.7 
REP SIS. o's sara 5,804.4 1871.8 3,938.4 772.4 36,406.8 || 17,663.8 433.5 8,432.0 17/829.9 3,335.7 
7,253.3 2,100.7 5,122.8 200.1 47,590.2 || 24,403.8 946.7 5,170.7 23,186.1 4,018.5 
ore 2 al i 
i 
: January 1528 297.3 119.9 1,894.7 868.5 41.0 284.4 1,026.2 214.5 
oo or 1308 190.5 88.5 1,688.8 898.4 30.1 376.4 790.4 180.0 
nese ‘ 2079.5 1,029.3 32.6 424.7 1,109.0 185.4 
tra nea joe wer <r ‘899.2 938.1 36.8 353.0 961.1 232.3 
i : 195.7 87.4 1,899. L : i u 
aoe oe Ale mae ine 169.4 85.4 1,934.5 944.9 25.6 357.0 989.6 198.5 
thane... See 371.6 134.6 231.0 89.6 1,961.6 971.4 26.0 411.0 990.1 219.7 
oly isa 321.8 131.9 162.0 94.2 1,964.4 1,012.0 29.1 432.0 952.4 222.8 
st. 265.7 106.0 173.2 89.9 1,822.0 924.3 29. E 3 f 
on ; 238.5 109.0 225.8 90.1 1,785.8 966.4 23.5 455.6 826.9 216.5 
are 94, 285.4 97.8 258.8 117.0 2,138.6 1,109.8 29.8 527.4 1,028.8 217.4 
Novembe 121. 279.6 73.1 231.3 126.0 2,018.6 999.1 28.6 444.3 1,019.6 i 
~vener 8 i ; ’ 330.5 78.6 252.7 141.4 2,269.4 1,124.0 28.7 496.3 1,145.4 230.3 
: 144.8 2,229,7 1,003.9 32.9 450.1 1,225.9 186.6 
so pases el 1108-6 3012 766 at 117.5 2,104.9 009.7 29.4 443.2 1,006.3 aa 
‘473. : ; 724.0 310.1 26.5 590.8 413. i 
March... .- 1,473.7 318.6 187.2 278.0 148.9 a ; 4 fag 
i 144.9 2,606.2 228.2 25.7 566.5 1377. 
Aah 2 ws 1,409.6 288.3 169.4 294.7 ( oH ae ae tote 
18. 146.9 288.4 129.8 2,459.1 180.4 : '278. 
td Woe tb p08 ita 161.0 362.4 138.5 2,612.5 245.5 28.0 631.2 1,367.0 196.4 
Fs kh t ‘ 
: 2,461.8 1,380.7 28.5 693.8 1,081.1 226. 
sanding Gre polly ay iene 03 1288 2,307.2 1,310.0 40.6 681.7 997.2 218.9 
eeecion 558.0 393.3 147.6 305.0 128.6 2,445.0 1,290.1 a“ ah: Ae cre 
wits 1 398.0 157.9 285.2 122.2 2,354.4 1,343.2 i L 011, 253.5 
fon ber 455.8 166.8 258.7 145.3 2,723.7 1,429.3 29.6 746.8 1,294.3 253. 
aoe t 437.8 157.2 324.3 143.4 2,795.4 1,452.5 33.5 ; ‘343, 
7.7 204.2 
' 272.4 141.2 2,493.3 1,311.6 34.4 609.1 1,257. 
1977: January... . Pe ere 250.4 133.2 2,776.6 1,229.7 30.5 563.7 1,274.8 i oo 
feaainag $97 i ‘0 349.8 150.7 2,996.5 1,527.3 35.8 712.5 1,624.1 i ; 
366.6 171, ] 226.8 
ee SP 355.0 142.8 368.3 144.7 2,887.2 1,363.8 32.2 624.6 1,800.7 8 226.8 
dei pops } ; , 946.9 1,477.8 40.7 687. (473. . ; 
147.4 339.1 139.9 2,946, ; 
fee AE 08.9 174.0 365.1 156.3 3,419.1 1,623.5 37.1 781.7 1,671.1 r 392.7 
JUNE 2 ww eee 
i 32.6 733.8 1,391.4 234.5 230.7 
aye 08-2 160.3 a7 169.2 27613 1/5347 39.8 741.4 1/317.9 118.3 244.2 
August F f ; 156.6 2,995.9 1,531.2 39.7 766.6 1,343.7 h k 
593.5 149.1 307.9 f ee: ae ae 
anise 139.3 3,301.5 1,505.9 32.9 761.3 /563. (387. 
511.9 156.9 300.2 r ; rete eee aie 
ae 190.1 1,399.2 31.2 685. ‘645, 
75.6 311.3 118.8 ey , ae 
seem ay ves 377.4 181.3 3,643.1 1,668.8 46.7 763.9 1,766.3 535.4 
any 1.4 3,392.8 1,619.9 69.3 335.0 1,772.7 1,556.6 329.2 
: 493.0 159.7 4045 pnb ag. "761, 349.8 1821.4 1574.6 255.8 
1978: January.... 8.1 1,751.8 67.8 ‘ 
Rebeuary one ve <n 101.6 2060 8 1979.7 75.2 407.7 2,071.0 1854.8 373.4 
er cece | t7v2| gon | 1905] armss|] 2000) || 78 | S| dome || 17983 ae 
agate nee et rer faa ayaa0 || 2,073.3 69.5 446.4 2,059.6 1,840.3 338.3 
RUG sc male . . s Coy) 
’ } 86.4 465.2 1,890.6 1,676.3 ? 
636.8 195.7 433.2 192.2 4,108.8 221 7.6 aes at eee ete ee 
August ae He rr 983 oe024 2,077.1 82.1 467.7 1,754.9 1,847.1 ee 
. 164.7 ; . 832. ppl 17.4 1817.8 } 
September tree 180.1 422.0 184.2 4,294.2 meer ba cia 20758 1,880.9 327.2 
oapion ie ae aoa 17000 ‘area || 2 22.9 93.5 480.6 2,135.4 1,891.2 386.1 
jovel ( 182. f 
555.5 158.8 383.1 t : 
December - 
L 


Footnotes giving 
following these tables. 
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FOREIGN TRADE OF THE UNITED STATES--INDEXES AND SHIPPING WEIGHT AND VALUE 


INDEXES OF EXPORTS AND IMPORTS! WATERBORNE TRADE? AIRBORNE TRADE 
—+— 
Exports of U.S, merchandise 7 Exports (including re- : Exports (including re- Genecalimport 
(excluding military grant-aid) General imports exports) Generaliimporte exports) iu 
a Tr ig 
YEAR AND ; i 
MONTH | 
Unit A Unit r Shipping Shipping Shipping Shipping 
Pala Quantity Value valued Quantity Value weight Value weight Value weight Value woight Value 
1967 = 100 Thous. of Mil. of | Thous. ae | Mil. of | teas of Mil. of Thous. of Mil. of 
short tons dollars | short tons dollars | short tons dollars short tons MB em 
+ + + +- | at ie ~~ 
1G47ie eave 77.9 59.8 46.6 74.1 28.8 21.4 124,318 11,026| 59,065 ABB. Cases cosh ate TRS 
AGB ore rash vecee 82.8 49.4 40.9 81.9 32.6 26.7 88,312 8877| 67,416 5 107|, oes cane Leas 
1O40nut ee ce 77.0 50.6 39.0 78.0 31.8 24.8 71,865 8,475| 77,371 re | ee & Saat eae | oe 
| | | | 
{C50 ee eee 75.0 42.9 32,2 84.7 38.8 32.9 | 562,944 57,108| 96,970 BBW GaawaerMy. re ee ee eee | csrvieuste GONE 
{06 Mion cuae 86.0 52.4 45.1 106.2 38.2 40.6 115,811 10,109| 100,383 AAS) ce eas ey) ee RES SNS: ; 
OBI ah ere 85.6 49.8 42.6| 100.6 40.1 40.3 | 102,646 9,031| 107,067 | S.K18| reuse: aires Shad) (tee aah ee 
EN oc ootancon 84.7 46.8 39.6 96.5 42.0 40.5 80,585 8,209! 118,638 | PO, ees | cczcone bars \l)) eanceaecarlos nee ieee 
TOGA ect: 83.6 49.7 41.5 98.5 39.2 38.7 78,904 8.572| 120,327 | eee | atsase at: lhivtancabuates vamos 
| | | | 
Ecce soe one 84.5 54.7 46.2 98.3 43.6 42.8 113,058 9,501| 141,665 6200) .acnekaos.s eee eee | wick a 
1066 Scare weed 87.6 64.0 66.1 99.3 48.0 47.6 146,838 11,562| 161,427 SA) vdeeuea eed erates tren | thn oe 
NOB The bar es 90.5 69.7 63.1 101.2 49.2 49.8 166,555 13,308| 172,676 TE ONE Kir PRES ee po 
TBS et etd 89.5 59.1 52.9 96.2 51.6 49.6 | 115,638 10,910| 176,903 | S200) «vie Saco ID ,c25) co iG es Oa back tee a 
1960 ee tock 89.7 59.1 53.0 94.5 60.9 57.6 | 109,476 ASAT, 10K 706:))\ 14,620 ouccaseuaen | oop eee Teomearese rae 
100s ees ove 90.4 70.2 63.5 96.0 58.4 56.0 | 126,098 134s) 1968,800:) 6 -44,440]) -c.vawesash eeewereces | asinine Steen ohare 
1961 renee ota: 92.1 70.8 65.2 94.6 57.8 54.7 128,035 13,913| 187,946 10,644) docccsacce Pee, (mere Pee 
AGOD eryiawiers 91.5 73.9 67.6 92.4 |: 65.7 60.7 134,576 13,987| 210,630 | ‘11,805 108.8 1,491.4 | 49.1 717.0 
O63 eee ae 91.3 79.3 72.4 93.2 68.1 63.5 157,008 15,086) 212,485 12/382 123.7 1,638.1 | 56.5 816.6 
ul een aoe 92.2 90.2 83.1 95.5 73.0 69.7 172,210 17,394, 233,744 = 113,441 163.3 1844.6 | 64.3 956.1 
AS6B i, vies antclaeh 96.2 90.5 86.1 96.5 82.6 79.7 | 6171,730 616,927; 255,754 | 14,942 6228.7| 2,289.4 | 96.1} 1,315.9 
1OCOMtN ee 98.1 96.6 94.8 99.2 96.0 95.3 | 185,978 18,532| 266,074 | 17,319 251.6 2,798.4 1148! 1.7235 
1067 eee, 100.0 100.0 100.0} 100.0 100.0} 100.0 | 187,426 18,636) 256,814 | ‘17,434 274.5 3,298.9 | 152.7| 1,946.9 
1O6B Yat Sieel" 101.4 108.2 109.7 101.0 122.3 123.6 194,482 19,359| 282,751 21,139 328.7 3841.5 | 215.3 2,548.4 
1560 Menno: 104.7 114.7 120.0} 104.2 128.7 134.1 199,286 19,915| 288,620 21,570 433.4 5,263.3 | 307.1) 3,190.4 
(ORY nosedscsuc 110.7 123.9 137.1 111.6 133.1 148.6 | 239,774 24,394| 299,168 24,728 448.5 6,088.1 | 309.9} 3,415.1 
GTA cen oan 114.4 122.4 140.0! 117.4 144.5| 169.6 | 204,132 22,610| 313,167 26,993 453.7 6,432.1 | 411.7| 4,014.7 
1072 Neer bees 117.6 134.3 158.0| 126.1 163.8; 2066 | 230,176 25,520| 350.845 33,617 540.6 7,516.0 465.7|) 5,159.4 
1073 Pe eS 137.4 165.6 227.5| 148.5 174.0| 258.4 | 274,267 39,642| 441,624 42,742 689.1 10.429.8 | 501.1} 6,929.7 
1074 ee AG 174.5 180.5 315.0] 223.3 168.1 375.5 | 264,484 55,506| 449,179 67.148 797.8, 14,0289 | 530.0 8,921.7 
isis samara ee 195.1 176.7 344.9| 241.2 149.4| 360.5 | 269,182 61,408| 427,865 63,469 710.0; 15,2121 | 531.4| 8,917.1 
O76 seen Saas 202.1 182.7 369.1 248.8 182.1 452.9 | 283,070 64.712) 517,450 81,171 746.7 17:398.4 | 606.1}  10,919.6 
{O77 eh oe 200.2 183.1 384.7| 269.9 200.8} 549.8 | 274,413 65,376| 612.798 103,037 898.1 20,253.1 | 655.4 12.573.2 
19766 ert oa 224.7 204.9 460.3| 291.3 221.2} 644.4 | 300,032 77,268| 592.949 115,480 1,109.1 26,667.7 | 752.9| 17.9231 
+ . - - : + 
1975: January... 196.3 178.5 350.4] 245.2 179.4| 440.0 23,072 5,690; 53,836 7,122 60.4 1,324.1 | 
k i ; 690 | y ; 324, 38.7 | 749, 
February .. . 197.5 165.9 327.7| 239.6 134.1 321.2 19,732 4,785, 30,390 4,727 56.3 1211.4 | 35.9 e204 
March... .. 199.0 182.9 364.0| 249.3 135.1 336.7 21,260 5.353! 26,597 4,812 64.0 1/3569 | 40.8 | 733.1 
Apron 197.4 176.2 347.9| 248.3 148.4| 368.5 21,514 5,105; 38,017 5,397 66.3 1322.9 39,7 705.8 
May Sie 196.9 174.7 344.0! 245.8 135.2| 332.3 22,262 4,969) 32,342 | 4,779 62.3 1224.1 | 35.7 636.2 
Aen aoc 194.6 170.9 332.5] 246.2 133.4] 3285 21,441 4,847} 27,781 | 4,632 59.4 1,233.2 37.9 710.5 
ily; Seen 195.5 162.8 318.3| 2383 149.4| 356.0 20,939 4,743| 36,107 5,300 54.9 1,212.0 | 
| a ’ | ¥ . ¥ 2 4 . 
August .... 194.2 168.9 328.0] 238.8 141.3] 337.4 23,479 4,984, 35,633 | 5.135 538 1196.2 | ma phi 
September . . 195.5 165.8 324.1 237.6 154.5| 367.2 21,373 4,625; 39,381 | 5,418 56.4 1,242.8 
October... . 194.1 193.7 376.0| 238.9 160.5| 3834 23,611 5,485| 36,773 5,349 60.9 1,306.1 | 
November . . 195.5 188.4 368.4| 236.6 150.6| 356.2 27,156 5,466| 32,095 5,018 59.1 1.2730 | 
December . . 198.7 181.1 359.8| 239.6 166.7| 399.4 23,340 5,360! 38,910 5,780 56.2 11314.2 
1976: January... 201.2 168.5 339.0] 241.3 167.7| 404.6 21,578 5,107 | 
i ‘ i ( | ’ 40,865 
February . . 198.5 170.2 337.9| 243.8 149.6 | 364.9 19,368 4,772| 33,305 | ou | 
March 198.0 191.6 ; 271 | ; . a ork 
March... « ) : 379.2| 245.3 187.2| 459.1 20,779 5,.271| 40,122 | 6,673 67.8; 1.5504 | 
April... 199.6 190.4 380.0| 246.7 180.9) 446.2 25,124 5.553; 40,391 | 6,434 64.0 1456.2 | 
May vs. 202 5 190.5 385.9] 248.3 162.7| 404.0 24,109 5,457| 34,741 5,721 62.8 1,474.2 
ieee: 3 189.1 380.5 | 249.0 192.2| 478.5 24.861 5,377, 44,644 7,194 59.7 1401.1 | 
Mon dene 201.9 178.1 359.6| 250.5 189.3) 474.2 24,326 | | 
f 5,455; 47,741 7,311 
August 202 6 168.0 340.4| 251.6 186.5| 469.4 23,291 5,074; 48.796 7,349 582 1362.8 
September 206 1 ? 1 1 362 u 262 9 185 1 468.2 24.076 5,210| 47,437 | 7,051 59.3 11448.3 
( \ k 177.9| 450.8 26,017 5,811| 44,092 | 6,760 64.8 ‘568. 
November . . 207.3 180.0 373.1 253.7 196.3) 498.0 25,608 ‘605 | E "409! a. oe 
i ; j i : 5,605; 46,144 | 7,409 66.6 1.435.9 
December... 209.1 198.6 415.3| 255.4 201.8| 615.4 24,036 aed 49,169 | 7,770 67.9) 1,636.0 
1977: Jenuary.... 209.0 165.2 345.3] 259.2 189.7 491.7 18,358 / 
; k } : “ 4,982| 48,422 | 7,81 
February i 208.1 1744 3630 260.3 181.5| 472.4 20,251 5,342) 42.517 7123 €37 \s128 | 
Un aah, ; ; ; : 228.0 609.5 21,946 5.951| 58,314 9.447 j 
Aorllwscen 212.2 190.9 405.0 265.5 210.4 558.6 24,776 : seid 75.7 | 1,765.1 
; ‘ 5,976| 50,723 8,600) 71.6 1.61 
avian 213.4 195.7 417.8 272.6 196.7 536.1 24,928 6,0 ety: 
: : ,055| 45,746 17 
Who ne ace 212.6 184.9 393.0| 268.7 227.3 610.9 24,062 5,617| 56,066 e408 Ly ear 
DUG REE 211.3 173.2 365.9 ’ ! 
Aunts. | gtd | tee | aaam| arse | gorel sana |. ateme | feel oa) 72a]  tere8 | 
September. . 212.2 187.2 397.2| 273.4 204.7} 559.5 24,610 | '047| 53, ; ce 
; , } ‘ 5,947) 53,204 8,773 73.5 
October... . 210.6 169.5 357.0| 272.6 194.7| 530.8 22,218 f : Meme 
i : : : 4,151, 49,016 7,906) 80.7 | 
November . . 213.0 174.2 371.0| 275.5 192.5| 6303 | 22.978 ; a 
; i ; ; ; 4,625; 48,176 7,312| 
te 312| 90.9 1.924.7 
December . . 215.4 202.3 435.7 | 271.1 220.6| 598.0 24,594 6,371| 56,856 10,620| 85.3 | ‘e005 
1978; January... . 218.8 164.1 360.8 280.7 
February. 2181 162.8 357.5| 281.2 328 506.3 ees eed press 8,680) s oo 
archi. seen \ 211.1 463.3| 289.4 226.4| 656.2 21,712 i F ; ’ pity 
¥ i ; é 6,431| 47,200 9,680) 9 
IM osc ay 219.1 208.2 464.2 290.3 224.5 651.9 24,142 ‘ oa or 
k j i , 6,313| 47.681 9,838 
May ...... 223.5 213.9 479.0| 292.6 218.4| 639.1 28,057 400) ao ep 
; : k j f 6,912| 47.17 | 
udheanie oun 225.6 206.8 480.1 293.6 222.3| 662.7 29,487 6,842 ave 3507| oa2 iter: 
(uly ne tee 228.7 182.3 421.7 293.3 225.1 660 fe 
; : ] : 4 24,969 y 
August .. . . 225.5 190.9 447.2| 295.0 213.4| 629.6 26,001 : 368 Saaee ‘ee a Rp 
September «. 232.4 205.0 489.6 | 294.3 : , 9,860 92.4 2,143.8 
: 220.5 649.0 26,260 6,646| 56,196 g 
October... 232.0 213.3 506.1 296.3 228.7 677.7 26,536 6,958} 49,811 eee me apr 
November - 296.2 211.7 525.3] 303.9 222.8| 677.0 28,372 7,356; 51.404 en one vor e 
ecember . , 41.3 207.8 520.9] 300.9 i 2222 670.6 27,428 7,402| 49,982 9,685 oat | 25898 
| Be 


Footnotes giving source of data and descripti i 
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following these tables. Pa eo 
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TRANSPORTATION AND COMMUNICATION--AIR CARRIERS 


CERTIFICATED ROUTE CARRIERS, T 1 
r TOTALINDUSTRY. DOMESTIC OPERATIONS! 
| 
Scheduled service, except as indicated Scheduled and Ss 
, f heduled and 
nonscheduled service Scheduled service ene lane 
Passenger-miles || Ai le 
revenue Operating revenues 
YEAR AND ——, | 
MONTH 
OR Ton-mites Total Net Passenger- Net 
QUARTER (revenue), Including Operating income mice Cargo Mail Operating | Operating income 
total See Passenger Cargo Mail expenses after (revenue) ton-miles ton-miles revenues expenses after 
scheduled revenues | revenues revenues taxes taxes 
service2 a 
— 
Billions Millions Millions of d oh a i rs a 
s of dollars Billions Millions Millions of dollars 
qe eee wee ns 64.4 931 | | 
es i a ; me = 574 449 SP Hee en BOG. | (Steet. « 6.11 65 33 364 86% ||) Aros eee 
te poe oa ‘= 692 497 46 BIG Sas ess 6.00 102 38 442 430: || Gxt eee 
" 5 ¢ 71 550 52 3448 728 17 6.77 134 42 496 ATA ee ae 
ea arate «is ‘ 60.8 1,359 840 608 66 4 
i to ? eat 1 aan Sete es = _ 764 41 8.03 211 48 579 Bla linceaeecee 
neo 896 57 10.59 217 65 729 620 48 
as aaa «+ ’ 64.8 1,972 1,169 914 86 3128 1,064 62 12.56 244 70 
ae ie a 63.0 ' : 844 749 54 
2,252 1,317 1,044 92 3437 1,211 61 14.79 254 74 967 879 5 
a ae ! 61.8 2,512 1,441 1,167 96 67 1.317 66 16.80 248 83 1,068 969 et 
eS ate 0 : 63.1 2,982 1,643 1,364 114 66 
eee y 63.3 3,386| 1,898 1/542 128 72 1363 a 22.40 351 86 a00 1200 @0 
<eyaet 2 ‘ 61.2 3,763 2,128 1,733 141 77 2,06 : 
; 063 37 25.38 396 102 1,596 1,559 19 
a 5 52 3,799 2,244 1,828 147 84 2,136 53 25.38 387 108 1,693 1,594 46 
wee eee : ' 4,388 2,618 2,167 172 93 2,496 67 29.31 450 121 2,008 1,900 58 
<n ee Y 59.3 4,729 2,884 2,388 187 106 
Re = a ; 55.4 4971| 3,064 2,485 201 124 31043 daa 31.06 303 181 2308 2/307 439 
wane eee ee 53.0 5,570 3,439 2,763 231 141 3,249 50 33.62 637 167 2,589 2,488 18 
See alee ' 53.1 6,346 3,759 3,067 263 149 3,479 81 38.46 715 175 2,790 2,646 17 
teeter tees : 55.0 7,434 4,251 3,483 317 152 3,781 221 44.14 894 192 3,169 2,849 144 
Prsieicatniitee << 68.68 55.2 8,986 4,958 4,029 390 172 4,286 362 51.89 1,112 228 3,691 3,239 238 
Ren pcr « ° 58.0 10,686 5,745 4,530 449 241 4,970 428 60.59 1,301 294 4171 3,670 262 
a . — ‘ 56.5 13,036 6,865 5,426 501 268 6,157 408 75.49 1,498 408 4981 4,560 234 
ee : 4 15.280 2768 aan 5s 276 7,248 208 || , 87.51 4775 4287 42991 45397 83 
eee ee etre 3 d . : E 296 8,403 54 102.72 2,126 807 6,936 6,613 431 
ete sbos.. ; 49.7 18,166| 9,290 || 7,627 750 306 9,247 djgg || 104.15 2,215 716 7,180 7,181 4184 
a oe Ee q 485 18,685} 10,046 8,220 826 288 9,717 30 106.44 2,278 708 7,753 7,496 31 
2 Bree : 53.0 20,746| 11,163 9,271 938 271 10,579 222 118.14 2,567 686 8,652 8,158 196 
ee FES... y 52.1 22,242) 12,419 10,274 1,075 303 11,834 227 126.32 2,922 687 9,694 9,200 179 
Be die eis» ef 54.9 22,425 14,703 11,879 1,248 309 | 513,978 322 129.73 2,888 692 511,546 | 510,761 381 
a ee : 53.7 22,186} 15,356 12,354 1,310 311 15,288 472 131.73 2,747 683 12,020 11,902 446 
ee. Br : 55.4 24.121| 17,503 14,266 1,497 326 16,781 451 145.27 2,909 719 13,899 13,324 331 
- ae i 56.2 28.100 19.825 16.274 1,719 390 19,017 731 156.61 3,125 751 15,821 15,165 497 
Pe + : : '679| 22,887 18,812 1,985 383 21,512 1,184 182.67 3,506 808 18,184 17,151 858 
| _ + oa — = + + 
48.4 1,698 10.06 198 57 
47.8 1,520 3,502 2,849 293 79 3,643 4163 8.94 190 52 2,779 2,862 493 
at | 52.4 1,820 10.95 225 58 
eet a 50.3 1,689 10.07 224 57 
SeCe.. 50.9 1,775 3,796 3,078 316 75 3,711 32 10.42 233 57 2,964 2,903 17 
+ eee 565 1,968 12.15 233 52 
2 ee 57.4 2,110 } 12.75 238 54 
61.9 2,241 4,174 3,389 344 72 3,950 118 13.81 249 54 3,203 3,075 42 
51.8 1,803 10.22 244 53 
53.7 1,899 10.92 261 59 
52.0 1,762 3,885 3,037 356 84 3,923 458 10.06 239 55 3,074 3,063 473 
60.1 1,901 | ( 11.36 214 75 
53.4 1,839 11.29 206 56 
52.0 1,727 3,873 3,172 332 73 4,003 4730 10.54 207 52 3,099 3,185 476 
+a 53.6 1,954 11.80 250 59 
a 2 a 56.2 1,991 12.11 255 58 
ER 55.3 1,988 4,387 3,595 377 76 4,110 210 11.79 251 59 3,493 3,244 166 
. ee 58.9 2,146 13.07 257 55 
aCe 60.6 2,301 14.03 248 55 
615 2,338 4,815 3,957 384 74 4,364 309 14.48 249 54 3,739 3,439 189 
52.6 1,947 11.20 247 58 
52.9 1,990 11.66 255 64 
51.9 1,832 4,429 3,542 405 105 4,305 61 10.74 238 64 3,568 3,455 51 
54.6 2,066 12.56 245 84 
53.87 1,952 12.23 211 57 
51.0 1,747 4,437 3,638 375 79 4,445 437 10.72 213 56 3,590 3,580 425 
54.7 2,098 12.83 265 66 
. 55.6 2,057 12.59 250 63 
eae 54.0 2,060 4,896 4,026 407 80 4,651 216 12.31 259 58 3,885 3,695 159 
—. 576 2'240 13.69 272 61 
‘ A 2,425 15.00 263 57 
k eal. 6 3 2,515 5,423 4,457 443 77 4,964 425 15.62 278 60 4,200 3,911 256 
aoe P 54.1 2,128 12.34 269 60 
55.3 2,255 13.02 292 62 
53.9 2116| 5,169 4,153 494 154 4,957 127 12.24 281 65 4,145 3,979 107 
57.4 2,315 14,01 271 87 
13.42 236 62 
4 =l Sea 16.62 56.8 2,143 
1978 nee : er 56.1 1/948 5,115 4,226 432 89 5,011 63 12.03 251 60 4,151 4,053 67 
wary... 15.32 309 74 
March..... 18.45 60.6 1,460 oe ie 
i 17.58 59.9 2,344 14.32 
ra Reean | 17.96 62.1 2,363 5,708 4,660 493 90 5,258 405 14.46 293 68 4,556 4,205 311 
Week 2s: 20.51 67.6 2,630 16.53 300 
17.74 281 59 
: 2,811 
oars. 23.70 m1 2:972| 6,308 5,230 520 86 5,603 629 18.93 316 65 4,902 | 4,406 433 
September. . sere Lae pee 15.03 323 66 
tober. ... 18. ; , 
wa eens 17.75 573 2.414 5,756 4,697 541 118 5,639 87 14.44 309 67 4,575 4,486 47 
jovember . . : 15.66 287 89 | 
December .. 19.39 58.4 Za" | | AUD ce Il 
— 


i ion i i ‘Deficit. 
Footnotes giving source of data and description of series appear In the section immediately 
following these tables. 
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TRANSPORTATION AND COMMUNICATION--AIR CARRIERS, URBAN TRANSIT, MOTOR CARRIERS 


TRANSIT 
AIR CARRIERS! ] INDUSTRY2 MOTOR CARRIERS 
: 3 Carriers of property 
International operations Carriers of property, class | class | and II (ATA) 
tie rae 
4 A Freight carried, 
Scheduled service Scheduled and nonscheduled service Common and contract carrier service indexes of volume 
YEAR AND Passengers 
MONTH carried 
OR 
QUARTER freer Cargo Mail Operating | Operating __ Net 
pues ton-miles ton-miles | revenues expenses ITS Number of 
(revenue) after taxes reporting 
[ carriers 
Avg. same 
Billions Millions Millions of dollars Millions Millions of dollars Period 
| r 1967 = 100 
- a 
NOT kate ora peers 1.81 33 16 210 210 18,287 1,605 
i 9: 5: Een eee ene ne 1.89 46 21 250 236 17,312 1,817 
TO4O sw cscs eas & 2.06 56 24 275 254 15,251 1,573 
(RSE G homo 36 2.21 60 26 261 260) ees cee iwis 13,845 VB7F | 08h BECAME i HRT WCE eee 
AOS asic ate way 2.61 78 27 295 277 9 12,881 1743 \ 2449 | | ##Z2692 |  j@3Z6) 48) is00700¢ee 
MOO 2 ere ae a, nde 3.07 86 28 325 315 7 12,022 L743 | 3016) j|jéé2&8T( Wa@i i 4@).sasescuue 
NOG S ee cen pas 3.45 94 32 351 332 11 11,036 2026 | 3676)  j+j(| (33271, + £%x°x726) #£3&2)..c«s. eee 
FO54 SS ido mic whee 3.81 105 44a 373 347 16 9,858 208 | Gtr),  @386%.  a2G3) ~*~ 8 isaiecsae 
1S ower ee 4.50 115 61 405 386 15 9,189 Bi i 8  83t Gata, S268), GBiliacsseccem 
NQBG carp yess Beier 5.23 153 65 498 464 21 8,756 831 | 4 s¢&71 )  j3S439\| jé#2@8) . GOh..cs.seemee 
Wb vvicr «kane paate 5.88 157 67 532 505 18 8,338 872 
MOBBs Sieusys sys1s eae 6.12 164 we 551 542 7 7,778 872 
TOSS) iclens cael eens 7.06 196 88 610 596 8 7,680 923 
T9600 Nes. Seine 8.31 226 113 706 666 11 7,521 923 
AOG61o 5 Sete Seiesas 8.77 261 157 759 737 45 7,242 954 
1B62 Sri. coe ¢ 10.14 331 183 850 760 32 7,122 | 954 
MOGS sila ota 11.90 383 192 969 833 64 6,915 1,018 
NOGA Se crus eer e 14.35 486 191 1,082 932 78 6,854 1,018 
TOGO ss narra ceainreeale te 16.79 708 265 1,267 1,047 124 6,798 1,148 
1 A313 eee 19.30 848 468 1,574 1,300 165 6,671 1,148 
TOGT 65 sists sienna 23.26 952 578 1,884 1,597 174 6,616 1,249 
TOGB ein. sacs) a sree gas 1,135 700 2,062 1,852 125 6,491 1,249 | 
(O69. heer araes 22.70 51,224 5544 51,855 51,790 523 6,310 1,359 
ASTOR sre ct sueneeend 27.56 1,299 766 2,109 2,066 q1§ 5,932 1,359 11,060 
ROTA sabe Maumee S 29.22 1,518 617 2,292 2,221 dq 5,497 1,475 | 12.693 
MOT 2 to cc cde s 34.27 1,738 515 2,512 2,420 26 65,271 1,475 | 14,270 
OTS: crete ale aes 35.64 1,916 522 2,725 2,633 48 5,294 1443 16,707 
Re Ve ae eae ncye + cae 33.19 2,083 471 73,157 73,218 460 5,606 766 16,676 
UTS Berita lore nec 31.08 2,048 426 3,336 3,326 425 5,643 766 
HO7Gr ncoctan acaes 33.72 2,187 407 3,605 3,457 120 5,690 8100 | s1h4a0 
NOT erento cus ebats a 36.61 2,302 397 4,104 3,852 234 5,979 100 | 13,853 
A O78. hives arc ction s 44.11 sda 374 4,703 | 4,361 326 7,636 100 ie. 16,618 
i T 
1975: January.... 2.58 144 34 486 
February... 2.07 147 31 723 781 47 
March... .. 2.35 172 35 ‘ “ye 24 
April, ss 2.12 152 37 490 | 
May) Aye cts 2.49 157 36 832 808 15 475 100 | 
VOnefetea ss 2.76 156 37 | 
457 | 
ee aa 172 35 437 
August .... " 175 33 971 875 75 4 
September . . 2.67 187 30 = ‘oui 
October... . 2.44 210 33 500 | 
November . . 2.20 204 38 811 861 445 | 
December . . 2.56 173 46 i08 = } nae 
1976: January... . 2.65 151 33 487 
February. . . 2.21 162 32 774 817 a 8 
March... +. 2.39 193 33 54 a 100 32,656 
ALT Higraceraterh 2.56 179 32 485 
May ag ences 2.86 179 34 894 
UAE! S Oosce ns 3.15 179 34 sag - ps _ 7 
guly tao 5 3.69 193 32 437 
ugust .... 3.67 187 32 1,076 
September. . 3.00 191 31 7 in pm re 2,990 
October... . 2.66 206 32 ae 
November . . 2.25 194 36 
December . . 2.63 172 47 -_ ri - ho we 3,062 
1977: January... . 2.87 146 30 598 
February. . . 2.22 153 30 d 
March. .... 2.63 185 35 “gd ac " 589 100 3,043 
TTS eae 2.80 171 34 | sen 
My) ass.5 a 3.03 173 35 
June 3.32 172 35 i alas wae = — 1 3,422 
624 
GUY aw oir. 3.84 186 34 536 
August .... 3.86 194 34 1,22 
September .. 3.27 206 31 6 4 a ea a _ 3,597 
October... . 3.13 254 32 Med 
November . . 2.60 252 35 1,0: 
December . . 3.04 209 43 aie ai a TOO 3,975 
1978: January... . 3.20 220 28 600 
February .. . 2.49 158 27 
March... .. 3.12 199 33 ae ni wes Lv 3,637 
AD iar 3.25 193 32 oe 
May cals 3.50 177 30 4,4 
Jatien, ees,.¢ 4 3.98 187 28 oe Le 96 cat 100 4,167 
SHAY gee. 4.13 197 27 569 
August 4.78 193 28 1,406 
September . . 4.25 211 29 : Wi 196 621 100 4,166 
October... . 3.78 234 32 oe 
November , . 3.31 226 37 1,181 
December . . 3.73 187 43 : hie = pe: 100 4,701 
. ewe So | 
Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 4 Deficit. 


following these tables. 
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CLASS | RAILROADS 
TRAVEL 
Financial operations! ; 
in Traffic pl Hotels and motor-hotels* 
Operating revenues \ | 
Ton-miles (net) Hotel | 
YEAR AND of freight! jotels Motor-hotels 
MONTH Oper x, ales : Price | Restau 
QUARTER expenses | and rents | operating for total | ales 
income railroad yee Average Average 
Total freight® index room Rooms aes Rooms 
ota Revenue ais occupied le occupied 
* 
1 
= ‘i a | 
Millions of doll is Same 
lollars Billions Bd month | Dollars A eee Dollars enh 
T i: T — as 1 7 1967 = 100} [ ‘ of total 
Ree aes ws 8,686.6 7,042.8 963. 
Neg gene || rpen | oeea | gro | wirz | moa | aaa) mee || er | ul an | # |... 
rine =< 8,580.3 || 7,048. ‘391. ‘not, a : 6 || 637.9 | ..... 83} 5. a eee 
048.4 860.7 6,891.9 1,001.7 686.7 438.0 560.5 Bota en 80 Bay a2 ae ele 2 ee 
era x. 9,473.1 7,817.3 Se EE tee ial egg HE bgt nce cone ee tee ep a taget  mees, i tomed 
pes ee 10.3919 8.66.4 —. a. ie 1,039.6 783.3 622.6 588.5 | ..... 82 5.71 81 
ss eee > 105818 Same pet st ne 941.1 691.3 678.9 || 6466 | ..... 87 6.28 577 
meee: ee” 10,6643 Sosen poe ateae be fone 1,078.3 824.5 644.6 || 6148 | ..... 91 6.66 76 
oa ewan anaes = er ate. 109.4 902.0 634.2 606.8: |e rnc 93 6.99 74 
A 384.5 | 1,112.3 874.0 673.6 568.9 || 549.2 | ..... 92 7.22 72 
| aS 10,106.8 8,539.2 742.7 
ae Bese bie ee Saber Seekt Lames aaes | lage) | ied [es jie ms jer ae 
esate: > 10,506.2 || 8,941.6 735.3 | 8237.7 1/345. ‘923. re taacaad SF eae he 
te scoters” 9564.9 Erie oe 237. 345.2 923.3 740.3 63710" ||| Rie. | Mueoreecs, 99 8.30 70 
ae ae = ot TBAae 1,268.5 762.4 6601.8 667.6 || 551.5 | ....: 97 8.59 67 
i : 704, (372.5 747.8 577.8 Sey Reale avast Un (Pek sec 100 8.92 66 
| ee 9,517.2 8,028.5 
Sest......-.--. 9,187.1 7,736.6 e247 73n12 13783 5377 34.6 B78 || seas | lc. yy ees Be aes at é 
eS... 9,440.2 7,991.2 619.1 7417.3 | 1,296.3 ; ‘ 7 eee oF ae Sa Cae a ae au 
ieee or ots ay A173 296. 726.6 571.9 606.4 || 591.7 | ..... 97 9.35 CN eae 
Pes , . 451, 1,302.2 805 7 651.5 635.5 ; ee 
ee ae . . 621.7 95 9.37 0 ; ; 
9,856.5 8,455.5 577.9 7,737.8 | 1,300.5 818.2 693.6 670.3 || 659.3 97 9.53 61 : ner 
7 ere 710,207.8 
meee ess: ams ae 4 ee | jak ws g148 708.3 697.7 eae 97 9.71 62 (ihe 3 
7 eee 10,376.9 9140.9 485.4 8.211.4 1,488.0 ‘677. f ; ay | ace Oe ieee el * 
.140. 4 1] 8211, 488. 677.6 318.6 731.6 || 719.4 100 | 10.59 
etn ce. oe 10,859.9 9,755.0 444.3 8,582.3 | 1,594.8 eaae | 6655 | 7501 || 7445 |... k oY Oi siees gill 2 ach 
: ; (582.3 | 1,594, 8 565.5 759.1 7445 Wes 102 | 11.35 Gt | eee eeeer 
SS ae 11,422.7 10,319.9 438.3 9,038.3 | 1,726.2 658.2 458.3 781.7 767.9 | 100.0 103 | 12.37 Cl eterected Creat sos 
ee 11,981.7 10,912. 
7 eee —— a ae Pa ae | eee 487.0 4 79.4 777.2 762.5 108.8 99 | 13.25 55 .ccssiailll, saalciate 
1972.......-...} 13.4404 || 12:597.7 257.1 | 105797 | 2.0305 830.2 4629 goa || ey | 1261 ae heen Be seperate 
Spe bo ves «- 14,821.1 || 13,8178 2585 | 11,5953 2'371.2 854.6 562.0 378.4 gs 1293 it o39 ea | 1828 @3 
Sdn. 3: 16,878.9 || 15,881.2 290.1 13,073.3 | 3,042.2 763.4 685.0 880.7 851.0 | 149.7 117 | 25.02 62 | 19.38 67 
he. ee dn - » 716,357.3 || 15,346.0 296.9 13,2068 | 2,799.0 350.6 107.9 778.4 || 7 
. f 799. ; : i 54.3 | 169.4 118 | 28.76 60 | 20.98 64 
1976 Lek i marks Ens 330.1 14,954.4 3,152.0 467.9 272.5 822.5 794.9 | 186.6 127 | 31.32 63 | 22.48 67 
B+ ><~s-- 919,948: (657.8 | 336.7 19,299.1 3,376.9 432.9 358.6 62.6 || 826.3 | 199.1 139 | 34.96 65 | 24.65 70 
eee 1,829.0 |} 20,3329 | 355.6 | 21,124.0 ae 451.6 259.9 eS lipaciass 213.1 157 | 38.83 68 | 28.45 72 
% 1 1 1 
1975: Jani | | 
5: January 158.3 103 | 26.91 56 | 19.90 5 
February 3,824.5 3,574.0 69.9 3,287.9 | 652.8 4116.2 4174.5 193.8 186.9 | i263 110 | 28.63 59 | 20.22 80 
hes a 158.3 120° | 27:11 56 | 20.46 61 
ee 158.3 114 | 28.18 64 | 20.50 63 
Mey ee 3,977.9 3,729.6 | 73.4 3,289.6 690.0 414.8 468.2 193.0 189.6 165.8 126 | 29.11 62 | 21.74 64 
yee 165.9 123 | 27.74 63 | 21.72 71 
MDGs asi» » 175.2 131 | 28.08 59 | 22.18 72 
‘August 4,137.7 3,883.4 | 75.3 3,224.8 722.3 190.5 114.3 189.5 182.4 | 1383 121 | 29.45 65 | 21.91 76 
September 175.7 115 | 29.27 63 | 20.97 65 
‘ober. 180.2 131 | 30.97 71:| 21.54 68 
November 4,417.3 4,159.0 78.1 3,403.6 | 740.0 274.0 236.0 202.1 196.3 | tec 117 | 30.38 61 | 20.43 59 
December 180.9 117 | 29.23 45 | 20.16 49 
1976: January... - 181.0 108 | 29.41 56 | 21.24 58 
February 4,372.7 4,115.4 82.2 3,542.9 765.7 65.7 22.7 200.1 190.9 | ) 181.2 113 | 30.48 57 | 21.11 63 
ceceate.. 181.2 132 | 29.28 62 | 21.64 66 
gail Shao. ° 185.4 120 | 30.88 64 | 21.93 66 
Sine gers 4,771.1 4,480.7 81.3 3,783.8 836.8 150.5 152.8 212.4 || 204.1 187.1 140 | 32.10 67 | 22.92 71 
| Fite 187.4 137 | 30.71 67 | 23.30 74 
ee | 187.4 148 | 31.34 64 | 24.04 75 
August .... 4,687.3 4,392.8 83.6 3,768.9 802.5 116.0 78.1 206.7 197.9 |) 187.5 128 | 32.16 69 | 23.45 78 
winner. 187.6 127 | 32.07 68 | 22.84 69 
October... . 191.1 138 | 33.43 72 | 23.36 70 
Nauanber.. 4,746.4 4,447.8 82.9 3,864.0 762.7 109.6 21.1 210.5 || 200.8 |) 191.1 122 | 32.54 63 | 22.07 60 
December . . 191.6 128 | 31.46 46 | 21.88 50 
ae ¢ 198.0 114 | 34.45 57 | 23.15 61 
February 4,670.0 4,395.1 81.3 4,617.8 825.3 31.4 49.4 206.0 195.6 | ) 198.0 122 | 33.71 63 | 23.27 65 
foe 198.2 145 | 33.92 67 | 23.66 1 
ae... 198.3 128 | 34.69 64 | 24.06 70 
acne: 5,277.8 4,972.0 84.1 4,896.0 893.1 248.6 246.2 222.9 || 216.0 | ) 198.2 144 | 35.72 70 | 24.29 72 
Sorietcac.e's « 198.2 147 | 34.89 71 | 25.07 77 
duly Gas 198.4 157 | 34.06 64 | 25.81 78 
Riaiste< 4,934.9 4,683.0 84.1 4,158.0 | 837.8 28.6 1.4 210.9 || 205.3 |) 198.4 138 | 34.98 69 | 26.10 81 
September 198.5 138 | 35.20 67 | 25.07 nN 
October. 198.5 155 | 36.68 76 | 25.72 76 
November 5,068.4 4,733.0 87.5 4,894.5 827.8 116.8 116.8 219.2 208.6 196.6 138 36.70 87 24.96 66 
207. i A 
December 
2 207.6 124 | 38.43 60 | 26.11 63 
es 4,771.6 || 4,439.5 5.0 | 4,902.8 | we... 4733.0 | 4266.1 192.7 || 188.5 | zor 139 | 38.32 68 | 26.80 69 
eet: 207.7 157 | 38.09 67 | 27.42 73 
oo ee 207.8 155 | 39.37 74 | 27.07 74 
eee 5,752.3 5,371.3 88.9 ep hs el a eTe 234.7 234.7 235.8 || 203.4 |) 207.9 164 39.83 73 28.55 75 
vee ' : 208.2 169 | 39.1 7 28.91 78 
ee 
hake 215.2 174 | 36.77 66 | 29.28 78 
eee 5 5,015.0 90.8 5,267.8 © Re 72.6 48.2 ceases || 2105 |), 215.7 163 | 38.39 69 | 29.67 82 
foam = 5,414.1 2 215.8 160 | 38.20 70 | 29.00 75 
paar Fes 215.8 167 42,06 77 28.99 76 
ae ; 1.0 BBR | eicenine 245.8 S564 || orenees 227.1 216.3 154 | 39.30 66 | 29.90 68 
Reverier | ¢ 5,901.5 5511.0 + 231.1 155 | 38.02 50 | 29.71 54 
ecember .. | L a = i 


Footnotes giving source of data and description of series ap 
following these tables. 


pear in the section immediately 


* Monthly data prior to 1975 are shown on p.240, 


4 Deficit 


110 1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


TRANSPORTATION AND COMMUNICATION--TRAVEL AND COMMUNICATION 


TRAVEL COMMUNICATION 
Telephone carriers* Telegraph carriers® 
Foreign travel! 
Domestic Overseas 
[ U.S. citizens Aliens | 
National ; Net Net 
YEAR AND parks, Operating Pecan operating Midis operati operating 
2 expenses in service perating fe) Oper- 
MONTH Passports visits revenues, | (excluding | income dae Oper- os. revenues cing sae revenues 
issued total (after : ating ating (before (before 
Arrivals re Arrivals pac taxes) taxes) pees revenues expenses! income | Tevenues | expenses | income 
taxes) taxes) 
Thousands Millions of dollars Millions Millions of dollars 
13.4 
OAT rennin 526 470 482 299| 202.4| 10,674 2,405 1,927 210 32.1 199.7 173.1 14.3 45.6 ~ 
G4Oer Savi temas 574 491 480 309} 230.4} 11,293 72,753 72,174 7271 733.5 183.4 174.8 41.9 46.3 44.8 41,2 
(CLES | Popenans 630 599 548 322| 268.9| 12,968 3,066 2,375 323 36.3 171.4) 164.3 ay 46.6 43.5 7 
1B Otc Pa Tene 715 668 509 334| 299.7] 13,919 3,456 2,470 457 38.4 178.0; 157.9 10.7 50.3 42.6 49 
HOB Tienes ate hes 765 725 590 359| 290.4} 15,079 3,818 2,698 460 39.9 192.1 172.3 10.1 56.9 44.8 79 
(Pie ae airbales ae 875 886 606 409| 395.3} 17,143 4,240 2,994 506 42.1 184.3) 174.5 a) 57.5 47.5 6.0 
OBS ee es 977 939 574 417| 418.2) 17,372 4,635 3,228 568 44.0 208.6 185.2 14.7 59.6 48.8 65 
TODA tere neers 1,062 1,000 639 464| 452.0] 17,969 5,005 3,430 647 45.9 209.6 184.8 15.0 63.7 50.1 9.2 
TOBE eee ieee 1,246 1,186 719 523| 528.0) 18,830 5,540 3,689 761 49.1 228.8 196.7 22.8 68.0 53.5 97 
Ci ene eS one 1,325 1,352 880 556| 559.1} 20,055 6,125 4,067 841 52.8 238.4 209.5 19.1) 73.4 56.3 12.6 
HOB Te nates ies. 1,425 1,461 986 626| 586.0} 20,891 6,645 4,379 934 55.8 245.5 217.9 17.3] 76.8 61.2 10.6 
(itn Rs ae 87642 | 81592| 81,020 8821| 676.9| 21,658 7,134 4,456 1,121 58.5 240.7 215.7 15.6 77.2| 61.8 10.2 
(CECE Decor 1,863 1,824 1,118 949| 732.0| 22,372 7,792 4,723 1,297 62.0 260.8 224.8 25.1) 84.3 65.4 12.7 
1060) ters toners 2025| 2,002 1,298 1,070| 853.1) 926,603 8,358 5,019 1,399 65.0 262.4 233.9 15.6 86.9 70.4 10.1 
Tela a meet eee 2,084 2020 1,327 1,119| 858.0) 27,876 8,889 5,297 1,519 67.6 265.7 240.0 12.4 89.9 71.7 11.7 
1OG2in eee: 2.346 2.292 1,503 1,236| 906.9} 932,135 9,512 5,618| 101,675 70.8 264.1 242.4 7.0) 92.3 75.5 10.3 
(ect Murat ee 2,616 2,588 1,558 1,320| 1,055.5} 33,351 10,147 5,948} 191,770 73.7 286.8 253.1 20.2' 97.7 77.8 12.7 
NOGA MER aaa. 2.913 2841 1,890 7,653) 1,133.2| 33,976 10,938 6,496 1,924 774 299.4, 264.2 21.1) 107.4 83.0 16.5 
| 
ASOD. amine nuts 3,351 3,341 2,093 1,819| 1,330.3) 36,509 11,750 7,076 2,091 81.5 305.6 267.4 23.8; 11074) M838) "203 
JOOCh eee cies : 3,893 3,814 2,409 2:042| 1,547.7| 38,490 12,905 7,713 2,317 86.0 319.3 275.5 24.9 121.4 90.4 27.1 
HOG Tiana he ueaiare 4,387 4,334 2773 2358| 1,685.5} 39,538 13,847 8,319 2,488 90.2 335.0 291.9 24.2| 132.3 101.4 26.2 
TOCS vient ween §,021 4820| 3,084 2613| 1,748.4| 42,392 15,068 9,020 2,553 95.1 358.2; 309.5 29.6| 153.4 116.1 30.6 
1969 oh etre. rare 5,911 5,767| 3,602 3,039| 1,820.2! 42,403 16,781 10,270 2,798 100.3 391.3 330.8 32.9) 179.9 132.5 39.1 
HOZO to eret es 6,659 6,499 4,065 3,449| 2,219.2| 45.753 18,100 11,596 3,010 104.1 402.5 334.6 34.0| 193.7 
NOT eeteiera cramer: 7,591 7,059 4,325 3,567| 2,399.0| 48,863 1290410 1243253 123 487 12411.6 396.8 337.0 317 206.0 
1972 rae oes 9 068 8312 5,193 4,310| 2,728.0| 54,087 1293079 1244 869 124 032 124173 4318) 3498) 55.1 226.0 
1973-8 ee 9,211 8,758 5,750 4,905| 2,729.1| 55,406 1226 036 1246538 124713 12423.3 454.7 372.9 53.8) 261.6 
107.4: ee ee 8,540 8,306 5,936 5,067| 2,415.0| 52,857 28,941 18,420 5,296 127.9 483.9| 384.7 69.4 298.7 
AO7G ttc 138950 | 18.177) | 6,176 §,326| 2,334.4} 60,527 32,070 20,664 5,792 132.3 504.8) 403.9 70.7} 315.9] 
197.0" seer 7,700 | 137,755| 136,264] 135382| 2:816.7| 60.521 36,602 23,321 6,679 138.5 527.5, 423.0 75.3 3495 
yi pein Se oe 8,201 8,198 6,493 5,364| 3,107.1] 69,980 40,736 26,111 7,295 149.9 554.9 439.7 869 396.6 
1076 eee 8,903 8,883 7,861 6,321| 3,234.5] 62,910 45,905 29,489 8,191 150.4 L 576.5 458.4 ra 454.9, 
4 +— 4 
1975: January. ... PA 558 505 411| 165.1 1,757 2,500 1,665 421 127.6 39.6 32.0 5.1| 25.9 
February . . . 531 518 431 328| 179.0 1,635 2,451 1,590 427 128.4 38.7) 31.2 | 49) 24.6 
March... . . 553 687 503 399| 223.3] 2,497 2,564 1,658 459 128.6 40.9 | 32.0 64 25.0 
April... ... 624 582 428 338| 261.4 2,735 2,654 1,692 484 129.1 42.0 | 32.9 66 26.7 
Mayuga: 625 731 466 406| 262.7) 4,437 2,647 1,685 484 129.2 42.6 33.6 5.9 26.2 
Hane eee 701 760 538 445| 286.2| 7,948 2,659 1,674 495 129.5 43.2 | 33.4 | 7.1| 26.0 
Guill erected 872 903 675 556| 240.9| 13,320 2,717 1,725 500 129.9 43.1 33.7 
tice ee 1008 882 728 665| 187.0| 11.445 2.712 1,729 497 130.3 415| 339 52 26 
September . . 653 706 543 483| 161.2| 5,845 2,743 1,777 492 131.1 42.1| 34.3 5.4 27.5 
October... . 658 632 472 480| 130.9! 4,597 2,827 1,854 500 131.6 45.1 35.6 | 68 28.7 
November . . 606 599 430 398 119.0 2,596 2,761 1,766 508 | 132.0 414 33.8 5.0 25.2 
December . . 514 624 457 418} 117.6| 3,716 2,842 1,856 527 132.3 44.4 37.5 5.4 26.6 
1976: January.... 13571 13545 13474 13426] 182.6 1,829 2,853 1,829 509 13 4 
February . . . 493 514 367 307} 193.8) 2.196 2,837 1.788 519 133.8 422 337 ‘ 2| ys 
March... . . 585 565 442 338] 285.1 2,319 3,023 1,938 540 133.6 46.0 35.9 77 23.6 
Aprile terse 590 629 474 387| 315.5| 3,462 3,018 1,900 552 135.0 45.1 35.2 75 28.5 
Mayon a 617 710 488 422] 315.2| 4,826 2,991 1,879 555 135.3 42.9 34.4 6.1 28.4 
dunes... 7 757 604 449| 344.9; 7,780 3,062 1.911 578 135.4 45.3 36.3 6.6 30.1 
SQ conc oe 825 898 742 591| 263.0} 11,383 3,054 1,907 574 1 
August ... . 936 766 746 723| 226.5} 10,923 3,137 1,992 576 138.0 i309 377 
September. . 683 705 576 516| 189.1 6,498 3,116 1,985 604 136.8 44.7 35.0 
October... . 687 594 491 447|  146.2| 4,847 3,156 2,009 590 137.7 43.7 33.9 
November . . 535 496 408 374| 171.5! 2.608 3,151 2.031 576 138.1 44.1 34.5 
December . . 468 578 452 405| 183.2 1,849 3,174 2,173 497 138.5 45.1 36.7 
1977: January... . 588 552 493 399 207.5 1,698 3,222 2,033 7 
February . . . 511 549 354 304] 222.2 1/971 3,159 1,985 e78 1308 3 3 337 
March... . 618 625 472 347| 330.4) 2,417 3,365 3,163 585 139.9 47.9 37.6 
April... ... 645 646 480 399| 356.7} 3,691 3,360 2,224 399 140.3 46.0 34.6 
May Rh Eee ae cs 488 417| 354.3} 4,567 3,364 2,142 607 140.1 46.6 35.8 
ine eee 53 572 462| 370.5| 8,252 3,396 2,163 624 141.0 48.4 37.4 
dl aera 919 926 729 548} 288.4} 12,107 3,290 1,959 8 
' ; y " 7 : 
August .... 1,002 801 769 661} 271.0| 11.159 3,488 2,243 631 142 . ava at 
September . . 719 746 614 500} 206.0| 6,355 3,467 2.291 591 143.0 46.8 37.9 
October... . 760 628 528 471| 157.9] 5,086 3,508 2,232 637 143.6 46.7 37. ; 
November . . e76 a 457 409} 180.3] 2.634 3,563 2,313 628 144.2 46.5 ora : 4 
D ber .. x ‘ ; 7 . . 
ecamnber 536 446] 161.8) 2,050 3,573 2,373 604 149.9 46.8 39.0 34.9 a8 
1978; January... . 633 592 550 450 217.1 1,679 3,640 
February . . . 570 586 405 325| 239.4] 2'520 3,585 ome o64 1988 as ae aa 
March... .. 711 721 567 420] 379.2} 2.757 3,788 2,447 660 146.1 47.9 mai +7 
April... ... 706 662 550 420] 351.1] 3.439 3,715 2,335 685 146.4 46.6 one saa 
He 7 | o17/gee| = eae] saa] | 28] 0 S820] Bama) gra]) wae] eat 380 103 
tenes 380.4 8,232 : ‘ . ‘ 
ie a 3,828 2,424 702 147.2 48.1 39.2 11.0 
Bae cee j 858 925 545| 308.0] 12,047 3,783 
August .... | 1,077 901 948 844) 290.3] 11,037 3,924 2592 703 1466 eon 36.7 9.6 
September . . 742 910 741 698] 196.2) 6,375 3,942 2,527 718 148.9 y ma ire 
October. . . 740 624 640 539| 177.9] 5,264 3,959 2574 708 149. art Py : 
November Es 612 693 581 517| 167.7| 2.733 3,967 2.587 662 1408 107 ge 
lecember . . 664 54. ‘ ¥ . . 39.6 
i im 8} 156.3 1,921 3,953 2,687 | 654 150.4 49.5 39.3 
= - onl all 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 4 Deficit. 
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INORGANIC CHEMICALS—PRODUCTION * 


INORGANIC FERTILIZER 
MATERIALS—PRODUCTION + 


= 
Sulfur, native 
(Frasch) and 
: Sodium recovered ” 
Aluminum ae Sodium sulfate he ¥ 
sulfate, carbonate | Sodium silicate (anhy- odium itanium 
meh = ee (soda hiv ‘ecluble Nabe trypoly- | dioxide, Ammonia,| ATM Nitric 
cial ash), droxide silicate | refined; phos: | composite synthetic ives Ammo- acid 
(17% synthetic (100% glass), Glauber's phate and pure torte anhy- a ble ura A (100% 
Al,O3) ? ( NaOH) anhy- cathe (100% (100% ; TOUS gi sulfate HNO.) 
™“ N 4 5 : NasP,0 i ‘ ducers’), solution 3 
ja O) drous crude salt |NasP3O10)/  TiO2) tion et 
cake) © i 
period 
— all 
hi 
Thousands of short tons qT aco Thousands of short tons 
1 i — — - - —,- —7-- = ~ 1 oad 2 et 
Gf ee 584 1,447 425 
ee ae Re 1,640 | 10458 . ped ee he pins yy aig BASE 8377 1,117) 1,087 196 1,190 
I atte ee eas 4,575 2,377 486 919 491 
| ae a Bae 11767 ot ae 3916 | 2.223 446 4g so eee We eee ei ae ie ee Be LE 
| el ee ee : ees es ee rerio” Vere Mere 4,802 3,099 1,294 1,019 846 1,130 
ire See, 670| 2,084 619 1 
eee i. = a ans | 3991 2,511 486 828 233 299 5,335 | 2,655 1,566 | 114,214 1,138 1,336 
Bs fe SPs: « 668 | 2.609 684 195 aaaz | 3031 519 vy 3 314 sees | 23164 epee ee es Hs 
| See 723 | 2.797 774 25a | 4.879| 3,262 | 67 468 still paren? eect Tepes * HG g44 ony 
3 g ; 1 1,047 468 334 5,497 3,130 2,288 1,558 576 1,764 
OS ae 725 2,904 763 267 4.701 3,410 596 13928 521 361 5,874 3,337 2.736 1,885 944 139/289 
1955. . 808 | 3,421 838 293 4,907 3,915 629 
: # ; 1,081 556 409 6,138 3,30 14 
ee ee 837 | 3,798 906 312 4,998 | 4,227 631 1,100 587 478 eso | 4/056 3a7e| 2183 11096 5 e02 
fae... ---.- 833 | 3,948 948 339 4,659 | 4,336 609 1,046 628 457 6,002 | 4,580 3,733| 2586 | 1,042 2.843 
ee te cea ae 336 4324 | 3,993 | 15477 948 633 404 | 5,283) 4619 | 3879; 2581 | 1,091 2,704 
Seta + 3 . 378 4,904 4,748 514 1,076 675 506 5,240 3,950 4,520 2,857 1,093 3,074 
f960....... 879 4,637 970 409 4,558 4,972 4 
y : : 97 1,073 690 456 5,710 | 3,778 
1961.........-- s90| 4,601 | = 911 431 4516 | 4.914 525 1,135 7 503 6 ped pes! Be 
foes : 56 (244 | 4,814 5,207 | 163.235 922 3.380 
962. ......--.. 917 5,143 1,052 | 452 4,607 5,486 553 1,194 770 523 5,884 | 4,934 5810| 3,406 | 1,103 3,370 
ee .— 5.464 | '41,054 ass | 4,682 | 5.814 551 1,233 818 519 5,828 4,760 6.693 | 143.993 1,202 4.242 
weet teens x 5,945 1,237 504 4.948 | 146,389 565 1,316 886 559 6,250 | 4,227 7,634 | 144/581 1,626 4,732 
SG 2s Cae 1,063 6,517 1,370 555 | 4926) !46,831 588 
063 6517] 1, : : 1,404 923 577 7,331 3,425 8,869| 144,663 1,947 4,898 
eae 1121 | 7,204] 1,521 566 | 5,071 | 147,596 623 1445 | 1,001 594 8,242 | 2,704 | 10,605, 5,117 | 2,106 5,514 
1967... ..------ 1101 7680 | 1,630 | 587 4849 | 8,398 613 1,364 1,048 589 8,282 1,954 12.194] 6,005 | 2,079 6,463 
—gehae 1,179 8444 1.748 | 613 | 4.596 8,868 633 1,483 1.177 624 8,819 2,655 12,120 5.737 2,002 146 992 
aaa ane * 1,283 9376 | 1,911 | 623 | 4,540 9,917 657 1.475 1,215 664 8,568 3,338 12,769 5,891 1,916 147223 
eee ee 1,191 9,764 | 2,014 597 | 4393) 10141 | 628 1,373 By 
191) 9,764 | 2: 393 | 10, 5 1,208 655 8,539 | 3,829 13,824] 6,456 | 1,894 7,603 
ES coke ee. 1.127 9,352 | 2,099 545 | 4,298 | 9,667 636 1,356 1,040 678 8,620 | 4,120 14,538| 6,635 | 1,821 7,638 
1972 BS ei See, 4188 | 9,854 2.350 | 541 4.305 | 10,216 661 1,327 1,033 693 9.240 | 3,796 15,169| 6,863 | 1,858 7,981 
BID... ...-.-. M1227 | 10,402 M7'534 | 526 3.813 | 10,734 723 1,437 967 785 10,021 3,927 15,208] 7,235 | 141,987 8,398 
RRA. ees - 1252 | 10,753 | 142:470 | 524 | 3,507 | 11,189 770 1,348 903 787 10,533 | 3,957 15.733| 7,542 | 142,120 8,120 
Bee ce. 0. 41,141 | 9,167 | 2,009 450 | 2,802} 9,635 724 1,227 770 603 10,180 | 5,126 16,419| 7,088 | 2.106 7,527 
ee ee 1202 | 10,378 2.542 | 437 2.344 | 10516 747 1,232 724 713 9370 | 5,563 16,716| 7,185 | 2,010 7,791 
1977 RE ee 1255 | 10573| 2,668 | 430 1.810 | 11,000 760 1,199 717 687 9,389 | 5,469 17.765| 7,177 | 2,264 7,987 
or 3 ee ae L 1309 | 11,052 2.791 441 | (17) 11,326 796 1,168 739 701 9,567 | 5,261 17188| 7,210 | 182,449 7,934 
— = =F + + : = 
1975: January. . 88 858 180 42 270 921 65 115 7 48 g6e9 | 4,014 1,255 628 171 642 
February 88 | 742 165 | 38 247 772 50 106 67 44 g09 | 4,054 1,250 603 178 602 
March . 78 | 703 156 42 231 736 61 94 66 37 904} 4.220 1,425 652 176 641 
ee 99 | 683 | 160 | 39 239 712 59 102 64 44 908 | 4,309 1,399 655 177 657 
a 4 98 720 | 152 | 36 249 755 1 105 61 46 912 | 4,498 1,463 601 158 631 
June . 87 707 153 35 | 217 741 67 83 59 48 835 | 4,739 1,409 532 165 588 
aay Te. 110 | 710 162 | 31 215 748 54 99 56 50 837 | 4,871 1,408 568 188 618 
August 109 | 779 178 | 32 227 823 49 100 67 57 841 4,950 1.415 498 186 576 
September 96 | 791 172 | 39 209 833 45 105 66 63 802 | 4,993 1/315 545 164 606 
October. 117 852 183 40 247 892 69 113 71 62 826 | 5,051 1,285 606 172 655 
November 8a 782 162 39 201 824 68 110 60 52 781 5,078 1,301 578 169 647 
December 108 841 185 | 37 250 878 66 96 61 52 817 | 5,126 1,497 621 203 664 
1976: January 92 782 190 37 213 818 57 98 60 56 791 5,226 1,362 558 172 610 
February 91 805 212 38 219 835 61 93 61 61 746 | 5,252 1,260 546 179 603 
March... .. 101 871 210 38 235 879 68 97 65 68 818 | 5,297 1,384 559 170 655 
Rantey AP 109 873 212 35 224 899 72 114 56 62 805 | 5,353 1,468 635 192 686 
Migs eo 97 885 208 40 229 896 60 103 60 69 820 | 5,463 1,532 675 175 689 
hae 5. 99 855 220 36 | 218 877 59 98 59 63 794 | 5,505 1,396 614 169 628 
July ...--- m1 868 228 7 178 886 51 106 54 57 794 | 5,576 1,442 589 149 628 
August 110 880 216 33 168 875 57 105 62 58 766 | 5,531 1,404 587 175 660 
September 91 889 224 33 | 138 867 1 100 59 56 750 | 5,537 1,252 547 149 622 
October 102 902 203 ws | 167 908 63 102 65 57 790} 5,599 1,343 592 158 659 
November 101 880 208 24 | 189 893 64 114 63 53 728 | 5,598 1,335 639 134 669 
December 99 889 211 41 165 884 65 101 61 52 768 | 5,563 1,538 646 186 682 
p 
1977: January... . 84 810 186 33 131 851 61 100 51 48 740 | 5,631 1,127 529 187 576 
February . . . 89 808 189 33 138 854 57 104 59 48 71 5,613 1,173 537 162 5e4 
March... . . 100 922 210 39 158 967 63 98 69 61 774| 5,616 1.575 690 2 
AsAls as 112 921 222 38 167 946 59 113 62 58 784 | 5,607 1,654 678 194 719 
Mays oe « 105 919 211 41 160 949 65 133 61 62 801 5,562 1,604 696 211 734 
Suvid oi cttek 106 932 242 37 148 961 61 101 63 62 826 | 5,578 1/523 591 211 656 
pie 4 EEE 106 884 228 cy 154 912 63 86 55 58 826 | 5,584 1,542 565 179 648 
opi ae 121 886 253 32 160 897 77 91 62 64 787 5,552 1,584 563 231 680 
September . . 101 886 226 33 147 896 60 92 59 63 768 6,446 1831 504 49 670 
October... . 108 918 238 39 152 950 60 92 62 56 770 | 5,401 1,507 
ceveaiar . 110 826 230 35 155 914 69 1 57 56 776 | 5,413 1,454 588 173 672 
December . . 112 861 232 36 140 904 64 99 60 50 801 5,469 1,491 543 183 639 
: 219 33 a7) 872 67 94 59 46 792 | 5,478 1,410 612 198 634 
B Founys.. 103 oad 217 BS WG feo 851 65 98 57 52 735 | 5,441 1,225 529 198 586 
March... .. 112 831 235 re eet ee 878 65 98 61 68 me 6,308 1,485 a 4 = 
hehe 105 910 259 ee ae ee 925 63 108 63 6 7 } ‘ 
ab E 118 895 229 Th ime PA 919 68 107 59 64 826 | 5,368 1,575 640 213 708 
gine 1th. 109 904 226 heh sade 922 67 98 59 62 811 | 5,437 1,444 563 207 615 
= 42 ete LA 5 1,003 62. 91 58 62 810| 5,519 1,393 512 218 594 
noah a 127 oe a8 5g! (Wa ee 966 64 96 63 58 795 | 5,498 1.347 537 231 617 
September . . 102 940 230 oO gece 944 62 93 60 61 776| 5,472 1.314 523 196 593 
Cctobeeeet 112 972 237 ant Wee 980 72 401 67 58 786 | 5,386 1,445 649 | (18) 721 
November . . 106 993 238 Eel hes eas 1,000 72 98 66 58 790 | 5,245 1,442 609 | (18) 671 
tl Ae ‘ 69 87 65 56 838 5,261 1,557 649 196 714 
December . . 100 1,008 245 ye vs as Mee Be 1,068 | | E i L 
= Seis = = 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the secti 


following these tables. 
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Production ? 


——_—— 


INORGANIC FERTILIZER MATERIALS 


Superphosphate and 


Imports 


other phosphatic T 
fertilizers 
100% P 
YEAR AND Ne at Poth 
MONTH Sti daliveri 
Nitrogen ulfuric (K,0) © Nitrog- Phos- Ammo- Potas- 
solutions , Noe ‘ enous phate Potash nium sium Sodium 
ee H2SO,) 4 Stocks, materials materials | terials nitrate chlovde nitrate 
Production end of 
period 
—EEEES 
Thousands of short tons 
TI ea 
io47 eid eee tll aanmastaes 376 : 10576 1,857 187 1,033 3,098 801 2,103 103 99 114 35 557 
se nath. dle WE aheL eal ete stereiererdvaisie 11,456 1,900 
O40 toes ic eee all ee Sets 505 11,432 1,891 266 1/098 3263 1, 168 : ee He 136 108 54 ore 
1950... . ey 594 13,029 1,994 2 
betes } 18 1,239 3,631 995 2,325 108 | 221 144 
WOS tine sdieeaPres: 10 341 669 13,372 2,045 229 1,370 2,787 253 2,235 109 343 216 ps pd 
Te ee Heme 363 747 13,310 2,165 272 1,580 2,295 194 1,888 95 454 238 281 ios 
a 10 381 388 z 14,003 Bie 291 1,721 2,938 123 2,643 | 83 755 524 174 569 
1 Oe ee ! : 327 1,897 3,658 296 3,124 11 525 305 147 732 
| 
1955.........+- 469 1,315| 16,255 2,272 
: ; : 365 1,924 4,126 789 2,967 222 405 173 4 
ioe ete e eres 490 1,382 16,495 | !? 2,439 12 414 1,938 5,313 992 3,791 391 437 198 ae on 
set ago 552 1,569 16,460 2,455 407 1,931 5,960 1,078 4,146 | 460 353 165 255 585 
Ca a on 623 1,709 15,950 2/381 361 2,104 5,024 633 3,732 497 335 | 187 297 446 
Warum 6 oo c 780 1,881 17,609 2,610 357 2,197 5,475 668 4,092 | 560 | 341 217 | 336 462 
ASG0 nS nero siaeee > 804 2,087 17,883 2,672 439 2,170 6,740 516 5,229 816 | 
’ : 1 ’ . 172 211 
TCTs. care ates 813 2,254 17,848 2,744 522 2,079 6,460 375 5,147 773 157 247 oa = 
ek aN eo Pi 891 2,447 19,701 2,823 528 13 9.359 7,223 801 5,379 | 848 216 241 463 435 
So eget a 14 ie 2,905 gee 3,231 490 2,723 7,512 661 5,861 | 707 250 | 235 877 414 
Saat ena 143 3,283 924 3,482 433 3,088 9,578 799 7,145 | 1,026 200 | 176 | 1,195 363 
UC Steaeenen gee 1,112 14 3 905 24,851 3,834 
; t : 4 469 3,342 10,810 1,196 8,104 1,053 177 181 7 
ieee Fetes eens as 4,596 paper 4,450 624 3,991 14,219 |) 2,303 10,018 1,000 154 | 160 | oe = 
Us ipa pa 5,066 zat 4,695 658 4,034 15,294 1,629 11,025 | 1,119 177 168 | 2711 218 
ola fhe 5,268 sae eas Sie 535 4.171 18,956 2,607 13,584 | 1,303 227 | 131 3557 | 205 
Soc ’ 5,435 ! 4,292 454 4,794 16,599 1,799 12,229 | 1,233 233 138 3'829 | 184 
Wane oeuvs 1,721 5,683 29,525 
hee oe nes ee spa) 2a B2E 4 4-008 484 4,603 16,005 1,133 12,543 966 | 326 218 4,256 129 
14 : ; 4,992 389 5,026 17,106 1,050 13,431 1,033 374 
NOT et iin necnereniars 1,465 6,712 31,184 5.482 | | | | 229 | 4549 203 
14 : ia ; 433 4,913 19,612 1,123 14,953 1,353 37; | 
1973. see Nh ae 1,883 6.927 31,949 5/578 8 264 4,855 1 
1974 14 9/109 Oia nits ade nae be her 1 cae 1044 14,895 1,579 | 338 299 5 899 69 
mM ct cc q - B ‘ x k 914 15,361 1,415 369 258 7 
| 146 150 
1070 Ris renee 2,068 7,677 32,3 5,573 569 5,07 | 
A ; : ; ,079 
AO10ys om eee 2.117 7:949| 1434'878 5,824 aeo| Me1co| 14 teers od ae 1,419 | 245 | 219 6,132 139 
CCL? Ae Oe 3 ae 2,468 8,745| 1438337 6,699 573| 156.309 33-108 ll a oe oa 312 566 | 7,475 103 
1S 7a eine ‘| 2,286) 9,359] 1441/088 7.176 500 gass | ag'2e7 || 62592 | tyeney | sey oop = al a 167 
il | 3 6,741 | 1,827 | 404 | 326 8,390 142 
— 
— 
1975: January.... 136 £97 7 | | 
February... 163 638 3/882 456 vile 537 2,001 || 87 | 1,466 | 136 | 23 40 629 
Sisk / 431 536 1,464 65 | 985 | 140 i e 
Se 202 706 2,865 485 18 | 12 607 
April... ... 221 691 2,895 525 a — good yi ya 103 25 | 40 728 7 
f 1,336 75 
May ee. 216 644 2.609 510 616 324 | as 126 san 47 | 26 | 32 595 42 
KG: yates 205 568 2,399 433 670 244 1'506 116 ’ | 81 27 | 12 | 388 18 
an ie . : ' I 1,013 127 17 | 5 | 332 5 
bee 436 402 712 77 | 
August .... 153 582 2,523 396 723 ‘ 1821 108 1,276 126 8 6 299 16 
September . . 143 615 2/541 431 638 oo ed | 1.023 | 205 23 | 6 354 rt) 
October... . 146 2.747 ' 1,252 | 17 
November . . 149 aa 2.841 ea — st eo = 1.163 | poll 8 “ 18 | 7 
ae oe tee Site 530 569 470 1/830 142 1305 "0 -f 4 a o 
1976: January.... 157 624 2,598 477 615 438 | ; 15 | 18 510 4 
Paueicen 1,596 || | 
fara a a es arts pr 633 381 1'159 || yn _— ] 7 = 21 507 r) 
AoAh ae oon on ae 503 704 1,662 151 1,133 “i 564 | 0 
} 495 409 , 115 35 65 | 828 
May seisceye « 210 914 2,150 138 4 
LN Ae 188 oe Re Se pal 388 1,401 97 4 bad a =) = 4 
, 297 1,343 | 83 3 
duly, sarge. ¢ 167 595 2,59 = 98 | 40 | 59 245 23 
August 176 677 hes 461 418 557 1,553 || 60 978 16 | 
September 170 714 2'881 542 353 613 1,623 || 110 1,041 he = 25 681 28 
October... . Epa 741 2062 497 329 559 1,464 || 93 pe hod 16 19 593 | 0 
November . . 187 723 2'887 541 370 561 1,062 || 98 be 17 30 713 4 
December , . 181 735 3.011 ce 458 437 1,847 88 1,323 | aad 12 15 | 774 1 
5 469 434 1,981 126 1308 171 23 63 | 602 5 
1977: January... . 149 653 2,700 4 | } : 238 72 498 4 
February... 165 677 2:729 ae 421 15512 1,588 || 29 1,070 | nee 
March... ... 239 792 3,170 500 287 vt ase a 1,259 147 
I Oalog 5 so 247 772 31138 5 267 781 1,873 | 68 | 1,364 122 
May ...... 293 787 3,215 800 Ee af rare | = 1,480 | 72 
June... css 184 739 3,064 581 428 Aa 1,719 69 1,275 113 
Ke 386 1,810 63 1,309 | 131 
ly ean 196 686 2,811 526 | ‘ 
August .... 204 ' 432 427 1,909 | 
A Sen us H ae bo 407 756 2,043 || 108 1487 173 | 
October... . 199 , 497 2,311 Y 
November . , 195 Pe SoA a 552 363 2,101 i” ‘set 738 
December . . 196 724 2'991 eal Pl 408 1.984 174 1,420 179 
; : 132 1,538 112 
1978: January... . 191 67 ; 
9 3,041 
February. . . 166 ‘ 5b6 600 458 162 165 || 16 1 
March... aa AS He! 562 571 447 1908 = 6 amt 16 154 
Aes 2 1 4 B13 3319 pect in bon . po 192 1,448 162 
eres 804 34 690 |) 73 1 
Junes cbs. ORE aad 10 620 469 692 1,831 129 321 58 
3,250 550 490 557 2.293 || 1,306 119 
dd nenmmiys 183 716 3,107 a oi Bal 
August " 554 456 417 
Soul 180 786] 3,360 598 392 pyres 364) 1,431 210 
October Ne 779 3,337 604 378 ro Sten 406 1,496 237 
: 835 3,476 ; 354 1571 
N i 633 p 1 
ovember . . 173 808| 3,459 poe nae ig 290 1,347 22 
Ratan ue os pe 582 423 549 1,781 170 1,241 rs 
, 659 5 $ 69 
a as S| 00 532 2,493 176 1'599 p-4 


Footnotes giving source of data and 
following these tables. 


description of series appear in the section immediately 
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INDUSTRIAL GASES—PRODUCTION! 


ORGANIC CHEMICALS—PRODUCTION 7 


Carbon 
dioxide Hydrogen Nitrogen Oxygen Acetyl- Formal- Glycerin, 
YEAR AND Acetylene 2 (liquid, (high and (high and (high and salicylic Creosote eu dehyde refined, Metane); Phthalic 
ty acetate synthetic 
MONTH gas, low low low acid oil (85%) (37% all (cH OH) | anhydride 
an’ Purity) purity) > purity) ® (aspirin) HCHO) grades 3 
soli 
+— ——— 
Millions Thousands | Millions Thousands Millions Millions 
of of short Millions of cubic feet of of Millions of pounds of of 
| cubic feet tons pounds gallons 8 gallons pounds 
ij : : 7 7 | 
| 
1947..........- 3,007 484 21,185 507 13,793 12.2 159,480 87.1 520.6 191.2 83.7 137. 
a aaa ee ee 9 527 one el ery 16,224 11.0 144,931 615 617.2 197.3 149.1 158.8 
ica ft acane swans } 552 GHEE Ucb.cokeuces 14,502 10.4 132,410 80.1 549.7 200.0 126.3 149.7 
1950........... 5,331 10 567 | 45,163 | 1,350 17,848 W4 142,318 91.9 835.1 230.0 135.8 216.2 
Sa 5.851 644 26,442 2.146 22,282 13.5 150,617 85.5 987.5 214.9 184.3 248.0 
oe 5,978 696 | 26,732 2,019 22,872 13.3 138,722 72.3 1,022.4 199.5 165.4 228.6 
9953........... 6,755 743 | 25,512 2,309 25,300- 13.7 145,300 80.8 1,118.7 238.0 168.0 226.6 
1954. . 6,390 750 | 27,759 2,373 22,108 13.9 117,646 72.5 1,032.0 215.3 168.4 253.8 
1955.........-- 8,512 | 777 35,831 3,860 29,300 15.1 123,551 85.5 1,259.0 242.1 202.3 331.4 
ea 9,606 | 813 38,167 | |! 4664 33,286 16.6 | 1'7126,474 90.8 1,398.2 251.8 239.8 315.2 
W957... 2... ++. 10,539 824 40,869 4,962 32,886 18.1 119,560 91.7 1,350.6 248.4 229.0 355.8 
eS As kde 10,256 | 806 42,415 6.549 36,485 20.8 105,258 85.8 1,358.4 222.5 214.2 301.3 
a969.......-... 12,109 / 891 1358 424 13,935 44,960: 18,1 90,437 101.0 1,750.2 269.6 | 264.9 357.9 
/ j | 
See 12,143 | sos | 65,236 | 18,566 57,987 23.6 92,834 107.2 1,872.4 290.1 296.1 401.1 
I 0 Sevan 11,618 11 997 | ‘165235 | '1 26 266 78,553 22.7 87,758 102.3 1,752.4 269.4 307.2 379.8 
ae ae 13,239 11 224 73,058 | 1 40.206 102,749 27.2 90,837 101.9 toe ae = tae 
ae 14.730 977 95,608 50,885 128,544 28.4 98,110 117.5 ‘537. f y i 
1964. 15,964 1,007 107,970 | '157.294 158,387 28.2 113,272 117.7 2,839.9 320.1 396.3 555.5 
ee 16,659 | 1,086 1! 327,635 11 79 479 ') 182.114 29.1 | '4 111,087 114.0 3,106.6 353.2 432.0 608.3 
Sa 16,598 | 1,082 137,719 89,946 212,751 | 34.1 114,725 121.6 3,712.6 365.6 492.3 675.2 
Saar 14,269 | 1,089 158,539 103.933 225,191 30.4 108,832 137.0 3,707.1 353.8 | 516.9 | 727.5 
eee 15,071 | 1,058 201,752 | 118.731 247,995 30.9 106,036 179.4 4,304.6 347.0 574.9 743.8 
NE 6 6 5k. Ku « 15,818 1,167 15 64/821 132,691 275,962 37.3 118,316 167.4 4,397.8 322.4 633.4 760.0 
| 
| 16 4,426.9 336.1 742.7 734.0 
SS ae 14,834 1,135 59,654 151,191 18 399.729 35.2 103,374 161.4 A 
794.4 
aes 12,349 1.344 55.681 | !7 168,040 319,171 31.7 115,669 159.3 4521.6 339.8 745.5 
0 974.6 933.0 
BR 2 3K 2s 11.456 1.610 58,890 193,540 351,733 35.0 114,095 222.0 5,651.8 353 
PES docs) 8,269 1,566 65,169 227.160 389,436 32.2 87,679 221.5 6,424.1 359.1 1,063.9 1,022.6 
Ot 7,808 | 1,804 81,536 243.316 389,628 33.3 114,574 197.6 5,764.4 348.7 1,035.9 977.1 
4,558.1 264.4 779.6 702.2 
BE le 5. 6,704 1,850 73,552 252,368 352,554 25.4 79,164 171.2 i 
16 > aes 7,111 2,064 82,099 288,867 388,446 28.3 77,126 215.6 5,449.3 321.2 940.1 902.4 
re 6,003 | 2.610 84.759 | 327,661 392,497 31.4 161.226 217.8 6,046.5 286.0 971.8 926.0 
ities «25: Sac. 5,386 | 3,001 90.777 383,395 429,996 32.2 143,157 181.9 6,381.0 290.5 970.4 978.0 
+ + t 
j 32,165 2.5 24,113 11.8 261.2 26.3 66.1 39.2 
ee poate po be ears : 19440 30,846 21 13,294 9.0 286.3 24.1 28.3 415 
| 14 | 20,612 | 32,275 2.2 8,424 10.1 351. ; ; 
rk post 146 pad 20,386 29,725 21 9,018 6.1 380.3 19.8 52.0 50.6 
po aed 548 154 6,306 20,692 29,174 1.9 8,732 7.0 352.7 18.3 58.7 54.7 
—, 552 169 5,890 19,941 27,161 | 2.2 7,561 5.9 372.7 18.9 76.5 64.2 
July 581 | 177 6,209 20,840 27,087 23 5,925 1.4 356.7 173 805 62.6 
ios, 607 184 6,633 21.401 27,716 24 g 3 i ; : f 
snake 641 | 170 6,759 21,710 30,061 1.9 8,255 108 430.1 19.4 616 68.0 
96 2.0 7,900 i ! y : f 
Getsber 564 172 6.879 21,913 29,1 \ Ze oe ie 
28,618 2.2 6,272 14.3 399.4 ¢ i : 
eet oes = eet ba teres 28,530 18 6,703 14.1 431.7 27.0 78.7 78.1 
December 649 145 7,099 | 22,983 | 
352 24 6,042 11.9 357.8 27.3 71.5 68.4 
E +. 7 | 142 | 6,509 21,957 30, ‘ 
eee) os) ey) oe) Be) Be) ck) ae) ag) Ba Be eee 
re a < 4 Lei pee tee | 32.483 17 7161 13.1 472.9 26.5 82.4 | 79.7 
espa 600 | 165 | 6667 | 24.141 ‘| 34,609 26 7/407 14.9 441.2 28.2 84.4 81.0 
la 615 | 173 | 6977 | 23,051 | 32,970 2.4 11/279 14.8 457.4 26.6 84.3 
| | 
75.1 
23,551 32,885 25 9,465 13.7 424.1 26.6 83.0 
July so 603 192 | oe | ieee 4 33.249 17 13.309 14.2 442.3 27.3 72.6 76.8 
205 | 6.716 : 
een tcl re 6856 | 24,370 | 32,056 2.4 12,635 10.3 484.3 24.9 eke. son 
eee | ie vad 7,036 | 25,812 32,679 2.6 11,714 10.2 484.1 26.8 | 74.8 70.7 
October... . | we ent 6996 | «25,494 | 31,096 25 11.897 12.2 460.0 28.2 78.2 67.0 
Sicarber ey 637 / 162 | 6.914 | 25.985 | 30,356 27 11.436 14.7 464.5 25.4 82.2 73.1 
¥ - y 82.0 
kee: ge| “we| exe) zm) mer} 33) gee] a) at] BS] a) 
; oy 24,405 ; : F : . ; he 553 
February’. « ope = Men) 25 14,324 12.0 405.5 25.1 : 5 
28,326 35,445 i ‘ 1 86.3 
March... . . oar | ze i : 11,209 15.8 530.6 20.2 92, i 
Aprils. anf he 78 or 360 oee61 a3 41,174 10.1 504.5 19.2 68.8 m1 
| ¥ f d . rt 
cid wry oi 329 7,408 27,080 33,716 2.7 15,214 11.5 497.0 24.3 
ae al 32,079 7) 11,183 14.2 465.2 20.2 97.4 83.6 
Jul ai ger a cer i 2.4 13,068 11.2 491.6 27.4 90.5 72.9 
Funsit i ie 518 256 7,352 oa aoe 17 13,463 78 512.6 26.6 70.3 72.1 
er. ya : ; 25.6 82.8 73.7 
September . . 475 231 Pein 33.783 12 11,540 14.4 546.7 4 
Getober « «'. = = a 18 13,014 14.4 533.3 24.6 83.3 68.1 
ae pe 310 i132 26.522 | 32°506 2.3 14,177 13.9 481.8 24.5 88.0 82.9 
December . . 456 ? B ‘ 
65.3 72.5 
27 8,433 15.4 488.4 23,8 
1978: January... . 442 a ee et er 21 8,337 16.7 ci a . oe ie 
February . . . 421 " F ‘ 3.0 13,593 17.1 571. ® i i 
0 34,618 ! 87.3 81.5 
March... .. Ae) = net pe 4 13,075 12.4 555.1 23.5 
31,256 33,906 - : 26.3 78.0 92.7 
ee ae 460 250 7,361 ‘ 32 11.948 18.4 550.4 i i 
401 32,703 37,983 i ‘ 3 aa 
re ar, Lae 461 on | ip 31,786 36,490 3.0 13,941 22.5 549.1 21.8 
‘Si op 31,338 36,433 25 10,109 19.8 56.8 a 498 B04 
‘ G ‘ ‘ 7 29. H j 
sea | fe) tae | Bie | we} 28) ee | = vs| os] eg] eB) as 
er. 750 opaque 4 2. : 585.0 28.3 73.2 73.9 
September . . 425 en: : 38,068 25 11,827 20.8 
271 7,963 34,068 ; 217 531.3 24.7 60.9 76.5 
November. 487 94 Hes oer? 37/582 28 12.492 20.8 548.1 21.9 90.0 94.6 
December . . 466 254 [ 8,598 D ‘ : 


Footnotes giving source of data and description 


following these tables. 


of series appear in the section immediately 
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CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS--ALCOHOL, PLASTICS MATERIALS, MISCELLANEOUS PRODUCTS 


| fF 
ALCOHOL PLASTICS AND RESIN MATERIALS, PRODUCTION ° MISCELLANEOUS PRODUCTS 
Ethy! alcohol irits ( d) } dal 2 Paints, varnish, and lacquer, 
thyl alcohol and spirits (as noted) il Denatured alcohol factory shipments ! 
— 
——— a 
Polyvinyl 
YEAR AND Used (or é Polyeth- Polysty- chloride Explosives 
MONTH Withe Pk Sa! Fhenchte ylene and | Polyprop- | rene and ard | (industrial) 
OR ' drawn) Taxable | Stocks, AA Stocks, | ‘resins calgeh ylene © copoly- | copoly- | shipments Trade Industrial 
QUARTER Production for with- endof |Production ; end of ils tsa mers 8 Total ini: 
; (with- 5 products finishes 
dena- drawals period rawalel period 
tura- 
tion 
ieee eer beeen oe a = 
Thousands of tax gallons Thousands of wine gallons Millions of pounds Millions of dollars 
; = rks Bd 
[ 7 ~T 
oF Soman 315364 | 324,757| 39,552 Eee 188;72'|| 180,128) 11,720 sss ueaegi besa oo elev viene Wacenees wall ees S704] esis... ll onccees Ace 
NOAB Eamets 324,283 292,358| 40,266 34,917| 167,153) 166,457 2,191 BIG sie aie caebeieieed 8 164.7 218.2 A508 |. Wc pcacahoe cae 
Oh waonoravec 320.819| 302113| 38,100|  33,949| 163.656| 161,952| 3899| 2909|........|........ 240.4 302.2 GEO) o. sésu05)[] <a caslees tl oa 
(O60 car erustasy 385314 | 379392| 46,065! 44,053] 205,307} 206,033) 3,118] 4511,  |........ 355.5) 425.9 674.8.| News os fl 550m fy ee 
ilCTetllls Beneath 2 480,334 509,375| 34,353 89,361| 272,858] 268,468 8,340 AIZEN ckcacoulpaman-s ee 394.2) 1475.8 706.2 1,339.1 807.4 531.7 
ORD Uke 436.881 | 437:923| 21,584|  83,245| 235,895| 237,077| 9283| 3934|........|........ 4249| 4201 7183| 1,340.8 830.9 509.9 
HOGI Gy ot ate 452,331 | 439065| 22,187| 54,170] 236471, 239428| 6412] 464.7|........|......0. 508.0| 515.8 750.0} 1,402.7 840.4 562.3 
IES spear ester 387,021 | 367,969| 10,420|  53,917| 198,781| 199,681 GAGA FOTTRE macs hee e os 481.0| 523.6 678.0| 1,360.9 837.9 523.0 
AOBS eae ee 454,913 | 455,877| 10,047  40479| 245,777) 243,402| 7,701 636.5]  402.3]........ 619.2| 7 
(asiniaesut 470381 | 482232| 11,484|  33,858| 259,220| 256594) 10,421 538.0| 565.7|........ 679.6 pomp 9121 ‘00.5 235.3 one 
eeved atone 444,232 | 434.687| 10840|  33,582| 234.723| 239,253| 3,571 632.3|| = W07BPercee sc 680.1} 886.5} 9191] 1.6038 9599| 643.9 
(ObG tai ene 491,774 | 464,918| 8903|  32,562| 250,365| 248,972! 5128| 4879|  864.7|........ 763.1| 869.4 816.3) 127'5893|| '29457| 126436 
{SSO eae 504.737| 494:001| 8278|  25,266| 265,771| 265,491| 5.736 624.8| 1,195.0]....... 976.9| 1,166.5 886.7| 1,7274|| 1,007.8 719.6 
TOGO arecheracte.ae 13595,554 | 541,906 | 1335,837| !3134,505| 290,819] 291,926 5,252 650.8} 1,337.2 1 
' i : : | j : : BTM ei adlact 061.7; 1,2030| 9843) 1,7626)|| 1,0236 740. 
OBIS eer oie 625,776 | 518288] 61,534] 141.089) 280,396] 280,701} 5.246 665.1] 1,606.3] ..-..... 1145.4) 1,260.1 989.1} 1,749.5||147,0380; ‘4711 5 
(ODMR ees he 629,026 | 508441) 63612} 156,835| 274.436| 275.555| 3.217 690:0| 2,018.2] .2..--.- 1.274.4| 1.5664| 1.1088) 18328|| 10776 755.2 
1963.6, 691,923 | 532851| 64,017] 177,264| 287,184) 288,285| 3.290 740.5| 2.269.9| 1969| 1.4941) 17603| 1.206.7| 151.889.6||15111250| 157646 
i Nai helt 684530 | 551,028] 68,038] 192893| 296,764] 296,673) 3.360 832.5| 2,613.4]  270.2| 1,7289| 20668| 1,281.6) 20022|| 1.1734 828.8 
{WER onduecaute 710,089 | 589,481 | 69,968) 200,535] 315,876| 315,224| 5,350 921.8} 3,047.4] 374.1 
i } i } ; f ; 047. a] 2,033.1) 2231 1,459.4 
1966........... 650,579 570,008 74,702] 204,019 307,313] 310,020 3516 | 1,046.7/ 3.5580) 563.5 3334.5| Zeroo| 17631 asecal| saze| 1 on20 
5 ee ee i ‘082 i ‘356 | 300,113] 298,598| 4/872 983.4; 3.7986;  662.3| 2391.1; 2671.9| 1.7085 ; 329, ‘018. 
Ty ooepernens 708,098 | 564,431 | 81,396] 189,160] 303,510| 305616| 2683| 1,096.8! 4.567. le za063| Soy6 ee | ciara) (eaeral ee 
i \ ; } ’ i ; 096. '567.7| 878.2| 28957| 32157| 1.5817| 25868|| 1.4275 
(CEE needs cue ee 737,710 | s92'609 | 85,636| 179,707| 318448| 318.788; 2379) 11812 : | «gage es 
; r \ ' ; ; : '181.2| 5.4899| 1,0899| 33434, 30321| 19248) 27767|| 1.4735| 13035 
NG, once tee 630,543 | 513,777 84,733| 163,972] 276,926| 276,218] 3,020] 1,185.9 | 
L f : 4 f E ; 185.9] 5,844.1| 1,0309| 3,549. 
1 ane Sore ea aeenial| cise gee coe ee ceva lt eae aes ‘ 0309| 3,549.7) 3,7564| 20465) 27371|| 1,4976| 1,2394 
O72. 621.284 453.030 82.469 76.904 | 245.882 | 246.650 Bae Bony bet peep | 3,990.4) 164 1028 | 2,120.0 2,830.9 1,562.8 1,268.2 
ee : \ : { \ ; 440, 656. 730.9} 4,890.2) 1643220} 2.1087)  30092|| 1.659 349. 
1073 Sinan fee 692100 | 470,785 | 72468] 100,923| 253.473 | 253.662| 2'530| 1'64 paconed (EE pon 
; ; ; I , i , '647.9| 8581.8] 2.164.6| 5,156.0) 4.56943) 20837 
STD ei ee see fe ory See | ones bees 
618,185 | 460,050 | 73,791] 100585| 264,782| 254,856| 2794 | 1:5984| 88264) 22487| 5.0596, 47440; 21526| 36723|| 18705) 1 pars 
1975 ites anturtaccisvee 526,419 | 391,209 | 77,777 106,109 
1976.22.40... 498,792 | 415,942 | 78,388 | 95,330 pedieeia esd peal tae a ‘aas| s7a3| amnob sacral aaecel a eetnl | eee eee ee 
Piaeraee ce ae 498,341 | 405,415 | 80,970 | 71,428 | 223,807 | 224,606] 2.604 | 1.797. 100. 705.8; 52030) 5267 ‘675 ee) ees oe 
eee ee Oe ote sasae , 5 A i ; .797.1| 10,100.1| 2,705.8| 5,203.0 52673! 2675.1; 5307.5|| 27633) 25442 
| i 90,065 | 71,209) 227,658} 228,795| 2.720 | = 11,359.4| 3,055.3| 59886] 5.8780) 2821.1 6.0081|| 31831) 28250 
t ; — + + + 
1975: J ner 51,974 | 35, } | 
Bee) Vamsi | aes] eee teal aaee | Je) seca bel cecal x0 
NaeR 44.467 25.635 BlaES fea ' 625 ’ 61.5 477.6 101.2 2323; 1984|( saa9/) 2675 
March... Hye wees ; | 13,952] 14,187] 2,429 978] 483.2] 1196] 2603| 247.7/\ } 3022 
Ree aon Tae eee CE 120,964) 16,901] 15,611] 2/690 105.0| 454.1 1333/3123) 281.8) ) —c 
Nhe \ } ; 14,810| 16,358) 16,918 2,152 99.8 506.6 144.8 ‘ \ ; 
JU esis: « xe 39,051 29 ; i y 3459) 2704), 6105)) 3629 
june 684} 6759 | 116,723| 15.634] 15,827| 2,054 101.8] 6428| 1648] 307.1| 315.8) \ ) 3016 
shily eee apa 41,260| 29,731 | 6,379 
August . ... adigs |, 20700) e247 | aieait| waist tecca) gost) feeeh easel teal Meee) aeent Ba 
September + 39/801 | 43.780 | 7084 | t06996| 1e860| 18a25| 2184| 1242| 6900| teo6| atoo| s203\\ 2), S824) 
asad . ee arate Bh Biel 20,300] 20,312] 2,185 138.3} 711.5 2045| 4203| 3740 / aun 
a ; j ; '877| 16,194] 16,275| 2,103 111.6] 693. ‘| 
December .. 48033} 39770 | 7'490| t06109| 21e18| 20402; 2714| o8e| 7683/ tee2 mesl <gaett. ool a 
. : 7 
1976; January.... 41,611 35,177 5,538 102,519 19,1 | 
} } i 102] 19,401} 2,456 123.2 4 
eater ners 20,880 ) 6,238 | 110,127] 16,246] 16,855] 2.845 | 120.3 saat. re nel Seeetl eee bry = izes 
che... ‘ i 5 104:122] 20,200] 20,236] 3.434] 1430| 7848) 24 oft lt eal ge 177.7 
Rea’: So] S| Sats] kare] a] Bea) aes) eg) mes) es] 2] mel) | eal) ee) ee 
beeen ; ; ' 700] 17,231| 17.645| 2,621 126.4| 7785 ; 1915 
June...... 37,010 | 38,128 | 7/364 | 93'087| 20/562} 20308/ 2776; 1330| 7651| s9ge| cree | geO2 |) 656.5 | oat 191.8 
a As ; 578.9 401.8 | | 477.3 263.9 213.4 
Cae 33,023 | 6,029 | 100,028] 17,799 | 17,770] 2,809 | 
Aes acai y setae NOR ee Geer eee i 1165] 7237] 2337) 5343] 397.21 423.6 241.9 181 
September: | 43266 | 36000 | Jos | ooaas| tose | ioses| saoe| {S8| 7382] 273] gusa| gon7| | po72 asp4|/ 2533/2021 
tance ae go206 | 389071 acea | oe! } i : 9} 747.5} 2163) 4004) 3928 
‘003 } 19,369] 19176) 2936 clit a 226.2 195.5 
i occeue as Wen anes ean eee 139.5| 7688) 2354] 400.2) 419.2 
; 5 974 | 18,753 | 18,309} 31407 5 | pao | MA. 180.2 
* ‘ 4 128.3 : 
ecember 47,733 | 30,479 | 71080 | 85,330 16,679 | 16010/ 3.225| 1206| 7733| e8e| seoe| sonal {ss sas || teha ber 
1977: January... 36,487 | 32,769 | 5,750 | 77 . . a ee Co Bs 
February... | 37,660 | 34,768 | 5,096 7ae77 | isess| teazo| goer | tear] eee] sae] Seng] suze a) Stree 
arch... . 42,790 | 38,771] 7639] 75,43 f corel sane) ) eee. ee : 
h i i ‘431 | 20,801 | 20.826 2'860 4 | | 623.2 | 354.2 181.3 172.9 
April ame 39,182 35.531 5988 2 A F 143.0 851.3 229.9 472.9 443.0 : 
f i } 1024 | 19,085 | 19,243] 2 i a06.2 245.5 220 
Mavi eaten 43.499 33/690 haa 686 142.1 833.7 236.2 461.9 4 : re 
f 7,741] 18,059] 17.553] 311 a ) es 242.7 
ei ; 16 | 1385| 863.4 : 206.5 
43,196 | 41,386 | 7,374 | 73,685 | 22,352 | 22836| 2638| i411} 8383| 979| aeny 4629 | road 0 288.0 2381 
Teun on, 40,309 | 27,219! 5,710| 79 <i : = 238.1 
} 059 | 14,857 | 14,747] 2 
August... . 40,919 638 125.4) 882.7 . 
artenibenen As Goalie cecce eat eh ee 19.828 | 20,148 2693 | 1984] 8747 1978 4230| asa mal} ey ane 204.1 
October... . 44,721 32.313 7394 "1 ’ ; 895 146.3 841.5 218.9 423, , 4] ) . \ 236.2 
: 1,883 | 17.752 | 18,063 ' 1} 417.8} | 482.2 
eee 2,428 | 151.1 ane. 234.1 
November 48,851 | 31,745 | 7/520 | 72959 19/803 | 19.423| 2'e54 Sai}. gel. aac] areeit toes peers 
cember . . 39,731 | 25,212 | 7.491] 71428 | 4 * 144.1| 8341| -224.3|  4e89| 417.4}! garg] } 44 
we : : 6,032 | 16242] 2604| 131.3) 8088; 2276; 4347| 3923] \ at cen? — 214.3 
78: J chee ; ; . : es 
oa aa iad pil heals $8,363 | 19,117 | 19,180] 2,633 | 136.6) 845.1] -235.7/ 413.3] 430.2 De 
fata soni | ayeaz| ase | Teoma | taor| Wee] 340, | 282) 7ae4) 2108) ues| aiag)( aase|{ 40n7|| taea| as 
April 42232| 32195 | 7261 | on } h : 154.9) 916.7| 253.0] 467.1; 477. ; } reg 
May... ... 31,292 565 | 17,726 | 17,742] 2919| 1491 r | S006 252.8 247.8 
cee : 37,170 7,036 74,342 | 21,267 | 21,264 2.873 905.2 226.8 474.9 481.0 517.1 273.2 
8,732 | 37548 | 7453| 7 148.2) 915.4] 2323] 4796 \ 243.8 
j ; 6.227 | 20'200| 20176|  3'008 eo a ae, 501 8 ; 8005); 5880 324.5 264.5 
duly ees 42,487 | 25,374 | 5,923 | 95,846 | 16,978 | 17.018) 30 j | 586.2 324.7 261.5 
i ee 45.377 | 36638 | 7747| Soe H : 077 128.8] 937.1] 2320] 450.5 : 
ecsrambaeke / j 398 | 19,885 | 19895] 3)041 ; ‘ 458.1 518.4 296.1 
Olaaber, 2 50,523 | 30,275 | 7,382 | 96,762 | 16943] 17.4341 2 142.7} 960.4) 260.5] 427.5] 469.8 ( 786.7 589.0 oat 
Feo 40,266 40,319 8,1 ’ 636 151.8 962.2 257.3 326.9 252.1 
} 196 | 76896 | 21609 | 9 A 473.4|  459.1| | 536 
Nissen Re areetihe soma 1.435} 21873 169.5| 967.0 ho 292.7 243.3 
D 7,365 | 64,591] 16580 | 17 el feet Geral Somes 51 
ecember . . 40,674 37,110 , 162 2,859 151.5 937. { 6.6 268.4 248.2 
11,645] 71,209 | 20,086 4 yd Boyd 790.4 
4 | i 20,451 | 2'720 138.8 | 961.2 244.3) 481.5| 493.5 “hi 470.2 238.6 231.6 
Footnotes giving source of data and description of series appear in the L | é : | 404.3 200.5 203.8 
en 


following these tables. 


section immediately 
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Footnotes giving source of data and description o 


f series appear in the section immediately 


* Monthly data prior to 1975 are shown on p. 241, 


PRODUCTION, ELECTRI 1 ; . 
C UTILITIES SALES TO ULTIMATE CUSTOMERS? 
ae ete a - 
mac ] Commercial and industrial 
——_—————— 
i 
YEAR AND Revenue 
MONTH Total Total Railways and | Residential or aeeen Other public Inter- . ae 
Fuels Waterpower Small light | Large light rallroads domestic Hat / authorities | departmental | 2°8 t 
cs and power and pane bh uiemmate 
customers 
SS a ae a eee) emetic eaeee e 
Millions of kilowatt-hours ee 
— of dollars 
T] T 2 7 
| SRSA ere 255,739 177,313 78,425 7 
| oe — ifaiog 78,426 217,581 38,379 113,523 7,105 44,171 2,365 5,916 571 3,853 
1949 291'100 eras nal . 240,740 43,193 124,088 6,720 50,978 2,525 6,255 654 4.313 
a en ; ‘351 89.748 248,542 46,262 120,766 6.112 58,139 2,726 6,583 570 4614 
Moss. ees @ 329,141 233,203 95,938 2 3 3 
| rr 370,673 270,922 99.751 18-168 e770 161.253 sot oes chee oe on aye 
Ree A 399,224 294,121 | 105,102 342.524 63.561 170.605 8/363 OES " D 5,648 
=e 442,665 337.431 | 105,233 384,244 70,863 193,706 4,976 101,244 804 068 oes ayo 
ee 471,686 364,618 | 107,069 410,904 75,108 203,919 4.701 113,065 4,065 9,477 569 7277 
Re ces . IES 547,038 434,063 112,975 480,921 | | 77,880 257,937 4,563 1 
; ; : f ; f 25,371 
less eee oe 600,668 | 478,639 122,029 530,128 84,521 285,760 4,413 139,025 ize 11080 at eee 
ore ee 631,507 501.275 | 130,232 557,829 91.702 291,914 4.143 152,592 5,095 11.786 597 9,290 
4 : ep es gio 6 E56" 140,262 569,161 97,683 283,847 3,841 164,839 5,505 12,827 619 9,734 
tes Ane (006 572,224 137.782 626,743 109,079 312,618 4,132 180,186 5,870 14.211 647 10,573 
0. oe ae oe 753,350 | 607,834 145,516 683,199 114,806 344,799 4,770 196,400 
} ‘ : ; ‘ ' 6,121 15,64 661 11,516 
Sa 792,039 | | 640,189 | 151,850 $720,728 4 134,864 4347,427 4,685 209,021 6,762 16 438 1,531 12.168 
[ae 852.314 | | 684,032 | 168,283 776,088 144,095 373,916 4.717 226,414 7,350 18,349 1.247 13,025 
ee (214.119 | 748,713 165,406 830.811 166,516 388,399 4,667 241,692 7748 20,194 1,595 13,697 
meG4...... 983,990 4.806.917 4177,073 890,356 | | 183,539 409,356 4.721 262,010 8,290 20,651 1,789 14,408 
q065........ 1,055,252 | 861,401 193,851 953,414 | | 202,112 433,365 4,652 280,970 8,782 21,675 1,858 15,158 
1966.........-- 1,144,350 | | 949,594 | 194,756 1,038,982 | | 225,878 465,077 41514 306.572 4) 779 
\ i 9,240 25,922 1, 16,196 
T367.......--+- 1,214,365 992,847 | 221,518 1,107,023 | 242,492 486,043 4,572 331,525 9,863 29,426 3,102 17,223 
ae 55 1,329,443 1,106,952 222/491 1,202,321 265,151 518,834 4,540 367,692 10,302 32,162 3,640 18,580 
eon | 1,442,182 1.191.990 250,193 | 1,307,178 || 286,686 557,220 4.531 407,922 10.772 35,861 4,186 20,139 
| 
ae 1,492,000 | —‘1,243,000 249,000 | 1,391,359 312,750 572,522 4,633 447,795 11,183 37,816 4,660 22,066 
Bo7i...... 1,612,000 1,346,000 266,320| 1,466,441 333,752 592,700 4,537 479,080 11,673 39,819 4/880 24,725 
aa _1-780,000 ||, 1,477,000 _273,000 | 1,577,714 361,859 639,467 4,440 511,423 12,193 43,190 5,142 27,921 
ee op Ll. 1/861,000 || 51,589,000 $272,000 | _1,703,203 | 396,903 687,235 4,186 554,171 12,836 42,340 5,532 31,663 
S 5 
1974.........-- | 1,867,000 51,566,000 $301,000 —_ 1,700,769 392,716 689,435 4,258 554,960 13,313 40,721 5,366 39,127 
eee | 1,918,000 1,618,000 300,000} 1,733,024 418,069 661,558 4,273 586,149 13,907 43,625 5,443 46,853 
ee 2,038,000 1,754,000 284.000} 1,849,625 440,625 725,169 4,338 613,072 14,413 45,625 6,383 53,463 
A oes 2,124,000 1,904,000 220,000 | 1,950,791 469,227 757,168 4,212 652,345 14,418 46,242 7,179 62,610 
| as 2:204,000 1.923.000 281,000| 2,017,818 480,748 782,141 | 4,336 679,156 14,803 49,509 7,125 69,853 
4 —s + . + 
} 
4975: January... . 164,325 | 139,314 25,011 | 147,021 33,613 54,608 374 53,299 1,261 3,438 428 3,746 
February . . . | 147,080 123.194 23,886 | 142/881 | 33,146 53,480 393 50,716 1,219 3,522 405 3,729 
| 
March en) 155,481 127511 27,970 139,872 32,704 53,170 388 48,595 1,165 3,459 391 3,684 
April... ... | 146,217 | 119.592 26,624 136.294 | 32,115 52,851 379 46,036 1,096 3,427 390 3,602 
ge eee 153,231 125,518 | 27,713 133,505 | 32.313 53,530 339 42,424 1,064 3,437 398 3,543 
June 162,442 135,300 27,143 | 141,801 | 35,703 54,843 319 45,741 1,022 691 4 1 
} 
July .. 176,816 151,294 | 25,522 | 150,637 38,400 54,335 344 52,275 1,075 3,716 492 4,187 
August 179.714 || 157.102 | 22.612 | 157,013 39,394 56,552 326 55,310 1,077 3,856 498 4,367 
September 155,223 | 134.703 | 20,519 154,635 38,275 57,555 333 53,057 1,124 3,798 493 4,294 
October 154,944 | 132,305 | 22,639 142,409 34,655 57,512 351 44,430 1,201 3,772 488 3,974 
November 152,794 | 128,365 | 24,429 140,043 33,463 56,892 338 43,824 1,293 3,748 485 31855 
December 169,372 143,395 25,978 146,913 34,288 56,230 389 50,442 1,310 3,761 493 4,040 
1976: January 178,329 || 152,259 26,070 | 158,097 36,297 56,476 408 59,088 1,328 3,980 520 4,350 
February 156,684 132,163 | 24,521 | 152.954 35,347 57,100 414 54,530 1,200 3,886 477 4,244 
March... . - 164,174 | 137.611 | 26,563 147,793 34.071 59,105 379 48,656 1,201 3,847 534 4,144 
| 
eI 6s; 153,167 129,031 | 24,137 143,317 33,507 58,931 334 45,365 1.139 3,540 501 4,029 
ie abs 157,370 131,854 | 25,516 141.819 33,991 59,452 337 42,786 1,152 3,559 542 4,044 
June 173,392 || 147.829 25,563 148,902 36,615 61,438 328 45,262 1,039 3,673 547 4,322 
July . 186,434 || 160,370 26,064 161,015 40,415 61,417 345 53,312 1,092 3,881 553 4,812 
Fagns 186,403 162,561 23,842 166,897 40,898 62,444 352 57,556 1.173 3,908 565 4,956 
September 165,026 | 144,658 | 20,368 162.951 40,141 62,968 330 53,746 1,197 4,026 543 4,841 
October 163,729 | 142,689 | 21,041 152,207 36,667 62,371 354 47,296 1,259 3,744 516 4,533 
November 169,076 | 149,272 | 19,804 151,824 35,760 61,511 365 48,582 1.314 3,742 550 4,453 
: 163,652 | 20,219 161,849 36,916 61,956 392 56,893 1,319 3,839 535 4,735 
December 183,871 a P 
982 554 5,108 
77: _ 196,372 175,671 | 20,700 170,277 39,133 60,314 402 64,516 1,376 3, } 
ge Pasar 162.730 || 147,581 | 15,149 165,226 37,945 59,493 451 61,705 1,241 3,815 576 5,005 
March. .... 169,132 149,332 | 19,800 156,887 36,222 62,043 334 52,686 1,185 3,837 581 4,847 
ieee 156 853 138.211 | 18,642 150,348 35,341 62,135 331 47,118 1,128 3,709 587 4,674 
* ee ee. 169,320 150,643 | 18,677 149,703 35,956 63,894 327 44,086 1.114 3,729 597 4,690 
~ deena 180,786 163,560 | 17,226 160,170 39,511 65,493 336 49,481 1,074 3,705 571 5,101 
ths y (560 | 
59,748 1,098 3,980 575 5,772 
Ce ane 198,908 182,115 | 16,793 172,697 43,380 63,584 331 f 
Raat 196,086 179,404 16,682 176,889 44/345 64,971 332 61,541 11123 4,008 569 5,973 
September... tara veer ie 100718 30,297 64'650 302 20,509 11244 3,841 763 5,349 
Bciobar. <. . 166,382 149,193 17,189 160,715 38, } 8 47,568 1313 3,741 582 5,014 
9 146,662 20,397 153,250 36,725 62,973 34 j : ; F 
Remeber A 164,208 161,449 22,756 162,654 38,306 62,479 371 55,611 1,359 3,916 612 5,260 
roe: oan | wam|| eae] mere] taaey|| maz gat) | SS) TB 
February Detar peli 34661 164,064 38,467 60,150 377 59,283 1,227 3,978 683 5,646 
[oe ) er '* / ’ ’ 1 
i 153,146 36,001 61,706 336 49,722 ‘ ; 
(cil oc ees 159,749 134,406 25,343 : 316 46,764 1119 3,719 586 5,278 
28,775 153,813 36,252 65,057 j “ f 
it ae 17 ae 192.186 25,242 165,403 40,365 67,449 353 51,533 1,101 4,005 597 5,802 
65,894 335 60,266 1,129 4,103 606 6,319 
noes 20 zoases || 178037 | Fa's2| 181.388 aagin | 67.819 aaa | 62,366 1168 4,173 598 611 
pega ere ‘ : : ; ‘ 8,998 342 60,883 1,218 4,201 ; 
338 21,259 108.454 44.206 68; ; 
lh hel ean 156 pe 19,664 167,770 40,144 68,723 343 52,656 1,285 4,009 609 5,919 
se 178,295 156,292 20,008 160,614 37,700 67,247 370 49,440 1,330 3,913 B14 pee 
November . . y : : : i { 57,458 1,401 5,456 61 | 
39,207 66,025 397 j ; 
December . . 191,703 169,600 22,103 170,554 f 
i 
ae |! a 
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TOTAL UTILITY GAS ! 
Revenue from sales to consumers 
Customers (end of period) Sales to consumers 
YEAR AND ; 
Resi- Com- Indus- 
QUARTER ; Resi- Com- Indus- on Total i : : Other 
( - Indus- A er i mercial trial 
Total ada baker trial Ores Total dential mercial trial cry 
= -_ = Millions of dol! 
sats 4, illions o ars 
Thousands Trillions of Btu’s 
T = ar T =) t Tr 
1,579 90 1,396 862 191 326 18 
ee 2] zisss|| zoos | 1409] at | 18 | 286 || tone | Sk) | wae | taro || one | zt | a7 | 
TO4B ena erstie 22,306 20,59 ; , , s H 1689 1,031 238 
1O40W Sse mre 23,214 21,405 1,694 98 17 3,579 1,183 372 1,898 26 f 
1,948 | 1,177 266 480 26 
NQGO Seow genes 24,318 22,414 1,787 101 16 4,209 1,384 410 2,289 ; 4 Lett! bye oe eer 
101 23 4,822 1,620 456 2,552 228 | ; 
(Ob (eh siete 25,187 23,230 1,833 ; Lope 22'466 1457 321 639 48 
104 25 5,239 1,735 493 2,799 A66 | ; 
1OBQN Rnd. coaeee 26,063 24,033 1,901 F 269 22'716 1574 339 739 63 
ABS ster 7 Santen 26,973 24,861 1,978 108 26 5,607 1,803 = ws | a ; eh ipo 378 221 68 
TOBA es «cents 27,900 25,716 2,042 112 30 6,103 2,003 : | “ 
23,450 || 2,007 424 938 81 
‘Kets: ee owe os 28,946 26,691 2,105 123 27 6,659 2,239 603 3,535 a Peps | re 471 1,066 7 
127 30 7,254 2,464 656 3,869 | ‘850 | 
1956 Wee mua 29,935 27,579 2,199 ; rye po re 358 24/134 2379 506 1150 99 
peck’ Cae Spe | Meda op 135 37 2029 2,812 765 4.076 | 375 4568 || 2,658 571 1,229 | 11 
1958R Recah ec aun’ 31,621 29,103 , , f ’ 965 || 2.870 633 1431 131 
Rae sae eh 32,558 29,944 2,440 137 37 8,792 2,974 828 4,563") 427 | 5, | | 
i 
470 5,617 3,177 | 723 1,563 153 
hee mae Eye | ere i to ree $3| 909 || 3321 ge | 4.786 494 5.993 || 3.377 789 1.658 169 
AGHA Mra ue abner 34,356 i 5 ' Yi ; 6.445 3,603 | 874 1,796 | 171 
oe ees 3168 || 32299 | 2726 163 20 | 10,766 3/608 i437 | 438 524 6,727 | 3,728 910 1,906 | 183 
7 ee i : : ; ; ‘ ; || | 998 2,049 191 
ASEAN o-ocera cert 37,096 34,095 2,798 162 41 11,591 3,870 1,274 5,912 536 7.133 || 3,895 | 
6,146 490 | 7,407 || 4,030 1,054 2,148 176 
ieee tee. pipe ye ae 178 a rte aie 1463 6,653 568 | 7,870|| 4,195 1,135 | 2,335 205 
RW scare f ; i < ; ‘ z " 748} rome 
ve 47 13,488 4,365 1,578 7,014 531 | 8,261 4,383 1,22 : 
Weer] Br) em fo | too, ae | iaara || 45a] 708 71595] 20 | a7er|| 467 | 198] 267s) aaa 
WEEE) on nameoe oe 41,481 38,075 3,161 195 50 | 15,392 4,820 1,878 8,136 557 | =: 9,480 | 4,883 : 
i 181 4 
i eae wer || em] gut) mm] | pee || ito] Ze) Bae | Sc | oer|| Same | tam | Sam) Se 
ETE Oe 39,189 7 f i é , . ’ . 
ie ONC EPS 43/500 39,727 3,329 215 48 17,082 5,142 2,276 8,776 888 | 12,465 | 6,094 | 2,064 3,943 364 
(S7Seew to cat.! 44,201 40,551 3,387 215 46 16,480 4,994 2.281 8,371 | a3s | 12:987|| 6247| 2,172 4,197 | 371 
STAR Meisece ees 44,690 40,990 3,446 196 58 16,000 4,865 2,293 | 8,153 689 | 15,242 | 6,899 | 2,539 ! 5,391 413 
Sears wie wsueee 44,839 41,210 3,393 182 54 14,863 4,991 2,387 6,837 | 648 19,074 || 8,445 3,303 6,718 
1976  CLcuean Oe ore 45,128 41,519 3,377 5479 553 14,814 5,014 2,423 $7,107 $270 23,701 | 9,941 | 4.075 | ‘9,374 S311 
AST eke dc noes 45,725 42,108 3,400 175 42 14,341 4,946 2,409 6,711 275 | 28,303 | 11,541 | 4,980 | 11,385 397 
197Bce arc 45,996 42,382 3,378 189 47 14,748 5,107 2,500 6,841 301 | 32,150 || 12,939 5,696 | 13,065 451 
+4 + + + — — —— 
1975: January... . | | i} | 
February .. . 44,762 41,099 3,406 194 63 4,932 2,193 970 1,599 170 | 6,187 || 3,303 | 1,241 1,501 141 
March... .. 
Fatally ogee ae 
Mavi; cane 44,386 40,806 3,348 181 51 3,521 1,138 536 1,716 131 4,443 || 1,972 735 1,619 116 
UG a renee oie } ) | 
| | 1] 
SUNY s 505 eas } | | 
August .... 44,233 40,686 3,322 177 48 2,795 475 301 1,842 177 3,390 | 987 | 439 | 1,777 187 
September . . ; 
October... . | 
November . . 44,839 41,210 3,393 182 54 3,616 1,186 579 1,680 171 5,055 | 2,183 887 1,821 164 
December . . | 
1976: January.... ; | 
February... 45,088 41,437 3,417 5181 553 4,893 2,165 958 $1,692 S78 7,640 3,891 1,531 $2,130 S88 
March... / 
ADs, whanetote 
MEN) ood oot 44,924 41311 3,380 180 53 3,318 964 472 1,826 55 5,130 1,975 781 2,311 62 
June 
JUN ANS SFG cy | 
August ... . 44,628 41,084 3,313 179 52 2,709 | 447 309 1,896 57 4,193 1,109 515 2,498 70 
September . . 
October... . | 
November . . 45,128 41,519 3,377 179 53 3,894 1,438 683 1,692 79 6,738 | 2,966 | 1,247 2,436 91 
December . . | 
1977: January... . 
February... 45,689 42,005 3,454 175 55 5,010 2,395 1,019 | 1,507 89 9,848 | 5,157 2,045 2,518 129 
March..... | 
Apri tec 
be 45,047 41,476 3,347 173 51 3,048 856 449 1,683 61 5,899 2,118 931 2,766 83 
UNG 2 ce wee ‘ 
WHY cia sicneecg | 
August .... 44,633 41,140 3,282 170 41 2,603 426 315 1,804 59 5,033 1,220 665 3,067 81 
September . . 
October... . 
November . . 45,725 42,108 3,400 175 42 3,680 1,270 626 1,717 67 7,524 3,045 1,340 3,035 104 
December . . 
1978: January..., 
ey aya 45,931 42,285 3,410 190 47 5,290 2,460 1,099 1,627 104 11,444 5,794 2,413 3,081 156 
OR GT Sea 
ARMIN sans « 
“ed irks a 45,761 42,149 3,376 190 47 3,220 960 491 1,706 63 6,946 2,533 1,125 3,199 89 
‘(| pesca 
August .... 45,468 41,918 3,316 188 46 2,614 427 
Senin 295 1,834 58 5,549 1,309 690 3,463 86 
October... . 
Salis - 45,996 42,382 3,378 189 47 3,624 1,260 614 1,674 76 8,211 3,302 1,467 3,322 120 
: I 
t 1 IM 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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FOOD AND KINDRED PRODUCTS; TOBACCO--ALCOHOLIC BEVERAGES 


BEER 


(FERMENTED MALT Liquors)! 


DISTILLED SPIRITS 


RECTIFIED SPIRITS 


+ AND WINES® 
Total Whisky 
YEAR AND Stocks, | [ 
MONTH Production oS ores aa ot Taxable Stocks, Pradue: Taxable Stocks, 
period with- end of Imports4 Hore with- end of Imports4 Total Whisky 
drawals? period drawals2 period? 
purposes? 
© 1 
Thousands Thousands 
Thousands of barrels® Liigretity: tax of proof Thousands of tax gallons Thousands of proof gallons 
gallons 
3 qt 
T r T . ‘8 
BAe... 5 Cas 91,742 87.172 | 9,022 117,572 | 516403 | 11,458 141,316 57,714 | 456,363 10,567 132,294 121,123 
TAR cn 88,125 85,067 | 8.212 98,597 | 635,688 | 13,666 || 170,686 50,454 | 559,822 12,323 | 118,697 108,498 
i 88,618 84,558 8,486 103,837 | 676,021 13,844 123,207 56,072 | 610,341 12,491 112,839 100,487 
1950........... 88,178 | 82,830 | 8,814 | 117,417 | 795,295 16,877 174,817 70,810 694,209 15,331 117,443 103,013 
eee 89,742 83,824 9.240 121,833 | 925,195 | 18,799 || 156,859 70,192 | 760,803 16,978 | 106,611 94,822 
eee 90,490 84.836 9.097 123,200 | 894,493 | 18.485 68,706 66,393 | 735,173 16,867 92,640 80,519 
= een 92,104 | 86,045 9,223 | 137,966 | 859,292 | 22,006 91,424 75,542 | 716,438 20,214 95,930 81,815 
oS ere 88,940 83,305 9.161 142,714 | 840,707 | 22,127 103,530 73,830 | 707,346 20,158 84,061 73,371 
eee 90,285 84,977 8,896 | 148,322 | 840,648 | 24,082 || 120,542 75,370 | 724,706 21,811 81,791 71,415 
= epee 90,338 85,008 8,769 163,563 | 832,439 | 27,290 || 119,665 82,815 | 726,562 24,674 90,952 77,966 
ae 89,466 84.371 8.495 151,481 | 842,162 | 28,600 119,506 78,442 | 737,587 25,672 76,201 61,458 
eee 90,121 84.425 | 9.005 156,390 | 854,946 | 30,225 128,887 80,530 | 753,073 26,998 79,139 63,827 
eae 93,127 | 87,622 9,091 165,901 | 891,426 | 33,931 145,313 83,182 | 779,443 30,188 82,314 64,983 
| 
Rs. d ns os 93,415 | 87,913 | 9,126 7114,402 | 7840,364 | 37,203 || 148,915 82,044 | 815,499 32,947 83,665 64,689 
eer 95,030 | 989.028 | 9420 120,468 | 874.590 | 39,040 || 145,601 84,967 | 850,128 24,454 A505 63.883 
eee 96,832 | 91.197 9.224 123,284 | 876,000 | 43,241 112,952 86,119 | 850,473 38,182 ; i 
se ice 100,631 | 93,789 9.668 | 124.179 | 869,996 | 45,867 104,858 84,969 | 842,399 40,175 86,888 63,292 
ee 105,897 98,644 91994 | 133,173 | 862,416 | 50,600 || 112,871 89,445 | 832,183 40,813 92,235 65,603 
RE yeas = 50 108,223 | 100,420 10,335 137,521 | 872,900 | 58,039 126,878 90,048 | 835,853 1.089) | 94,107 64.813 
ae 113,038 104,262 10.572 | 144.734 | 980,555 | 60,304 || 128,506 94'578 | 835,464 Hi ; : 
ae 116.549 106.974 | 10,772 148,197 | 9041575 | 68,169 || 153,780 97,018 | 856,664 59,705 | 108,256 67,310 
RIE. cnc ons 122,408 111.415 11.561 147,626 | 956,440 | 75,452 178,049 95.276 | 904,352 66,500 | 110,565 66,706 
Rs. «iz 127,320 | 116,271 11899 | 164,541 | 991.418 | 87,079 || 169,874 107,993 | 938,457 74.286 | 116,173 68,014 
aie 2. crates 133,123 121,860 12,258 173,709 | 1,008,545 | 90,891 146,360 | 112,881 954,583 75,594 113,539 64,368 
BR 5c <5 137,359 | 127.396 12.228 182,073 | 996,618 | 102,138 || 119,377 116,836 | 946,799 *89,287 115,178 61,910 
ae 141,337 131,808 12.443 | 200.445 | 971,705 | 100,156 || 116,562 130,101 ; i } 4 
| ee 148.601 | 138468 | 12.757 | 210,041 | 939,696 | 107.279 || 108,392 | 133,627 | 892,998 92304 | 114,926 53,350 
> eae 156,197 | 145,462 12.583 | 220,771 | 875,754 | 110,977 75,148 | 137,036 | 822,110 93,916 | 118,669 53,379 
ee 1 | 148,643 12,738 | 229,735 | 793,871 | 113,458 59,637 | 140,820 | 737,393 94,978 | 112,498 46,635 
ela 163,656 150,387 12.908 216,403 | 752853 | 112,711 79,120 | 126,670 | 692,342 92,069 | 107,809 41,846 
ae 170,505 | 156.915 | 12.416 221,124 | 706,684 | 8112943 80,597 128,620 649,002 121.884 110.518 41,482 
2S = | 162,153 13,763 237.704 | 662,509 | 128,602 79,165 i 1 { ; ; 
a 5 ibe | ] ie 
: | 11,118 13,210 19,358 | 867,460 7,106 3,348 10,665 | 814,683 5,743 9,313 3,586 
pees eet | 9'841 an 145560 | 862,933 7.672 3,793 9.488 | 807.988 6,344 8,045 3,590 
itech. 12412 | 11573 | 13,760 16,059 | 857,191 7/918 4.412 10.116 | 802,094 6,572 8,133 3,216 
= ae iaace | 13010 | 14.264 20,210 | 852,973 9,932 5,474 12.969 | 795,110 8,387 10,013 4,476 
~ ome ae 14.343 13418 | = 14.171 19.472 | 841,858 9,891 5,131 111918 | 786,898 8,325 9,990 4,339 
+ og lle 15.762 | 14,442 14,301 20,277 | 833,321 9,010 4,098 11,748 779,762 7,498 10,263 4,360 
17,341 | 823,151 8,673 2,419 10,045 | 771,660 7,391 8,397 3,460 
» tl epi aoa: | aes Gee 18,296 | 811,804 7,481 1,222 10,872 | 761,241 6,048 8,066 3,102 
- Snes 13.345 | 12512 13.976 | 20,588 | 803,323 8,707 5,412 12.814 | 753,395 7,128 10,082 3,913 
September as ; i 797,987 | 12,725 8,395 15,779 | 745,553 10,828 11,137 Piss 
ead bog ot9 oo ell 30,723 | 794.960 | 11,753 7,869 13,219 | 739,921 10,007 9,539 4,287 
= pa : Hei ee? pigs 18,938 | 793,871 12,588 8,064 11,187 737,393 10,705 9520 3,592 
jecember ’ o 
2,713 
yore swy....| waar | rosea | 1338 rzsse | mpasz | rare || eos | royce | reams | sam | oe || 27 
cae iyo I a eress | 782,363 8,797 8,561 12,392 | 727,361 7,086 10,262 4,311 
pers ae spon =o pn 15.595 | 780,124 8,638 9,081 8,930 | 727,894 7,075 7,823 2,837 
geek C1 13586 13532 16,536 | 782,281 8,661 7,690 9,696 | 725,854 7,098 8,627 3,565 
soled hi 6 158 14155 13,893 19,798 | 780,544 9,598 7,407 10,881 722,884 7,796 10,212 3,728 
" 218 7,707 2,923 
duly ees nt ee BED ee ee i taco | ose. qucyiawse [ke BEeBhle® “8078 3304 
August 16; 7 , , ‘ ‘ ‘ ; 1 8,074 9,365 3,804 
September en ee | eee 16,218 {782000 9] A eet i gage] waves] ozzes Ae Oana} 8.804 3997 
Aces — bop te a 20,677 | 756,520 | 13,368 6,162 12.631 | 696,247 10,994 10,141 3,940 
Docomber 14481 10,834 12,908 17508 | 752,853 | 12,137 5,364 9,756 | 692,342 9,927 9,790 3,506 
mber . - 
0 10,123 687,828 5,589 7,918 2,947 
1977: January... - thee papel ee eats | 7abape 7030 6708 9114 | 685,035 5,623 7/393 2,898 
February . . . 11 ASZ eee —_ eeip | -743,223 9,466 7/848 11.041 | 682,684 7/582 10,354 2'833 
March... . . —— or bongo Wwe19 | 740,365 8,276 7,785 10,117 | 680,514 6,662 8,069 2,795 
Sere oo 16788 14.999 18.566 16,848 | 737,496 8,776 8,137 9,180 | 678,263 6,970 8,886 Be 
een: 16.904 16.710 15,370 17,793 | 737,263 9,234 8,084 9,703 | 678,682 7,561 5 5 
me... 565. FP 5 
6,124 7,501 2,992 
14,454 | 734,166 7,936 6,143 7,840 | 677,084 ; ‘ 
duly. ..... 15,921 piped be th 19,789 | 728,328 7,210 6,172 11,404 | 672,162 5,817 9,643 5,648 
“cai 13.256 12.888 13,579 bs pr ee aere pe Aamo 61140 10,909 10,598 4,172 
October. . . . 12,606 Hind iepte 21.809 | 711,927 | 11,593 5,654 13.347 | 653,914 8,700 Mae ae 
SEIVENIGS? =< bal pho 12.416 19,625 | 706,684 11,527 5,110 11,248 649,002 9, f : 
December . . ¢ . 
fi 10,690 13,916 18,930 | 701,020 8,294 5,252 10,78) n}im" 845,848 eas oer ae 
1978: Ja 65s 12,871 ’ i 1,797 8,651 5,399 9,696 | : . 
oon hie 12,713 11,009 bye i Prati e018 9,736 5,450 12075 | 633,429 7,634 9,975 3,395 
March:. 2... 15,860 14,198 14,560 20.154 | 686,901 11.522 6,393 11579 | 629,069 9,038 8,680 2,787 
April......| 18,624 13,596 — 17.442 | 685,836 | 9,288 7.774 91523 | 627,598 7,119 9,365 3,164 
Mavi ae 16,567 14,961 +H 20.612 | 683,365 | 10,942 6,854 11368 | 624,886 8,699 9,812 3,356 
(Ae 16,878 15,819 14; p ; 
7,460 3,026 
, 9,080 3,087 8,679 | 619,702 6,987 ; 
UY fee 16,741 go 28F bel 21'305 672388 9,897 6,055 11,391 | 614,907 8,075 10,248 3,478 
puget |e 13718 taott 20,176 | 669,160 | 10,943 7,365 12/002 | 610,953 12143 10.488 tagi 
a 14,625 13,718 ’ ‘ : ‘ 8,390 15,115 605, } } ’ 
J orem 14 0uA 12.993 13,706 25,417 | 665,175 | 14,830 9.211 12.991 | 601,199 11,549 9,601 3,424 
Meroe: 12,035 baa wgoe | 662509 | 11,284 7,935 8,770 | 600,615 8,832 8,055 2,602 
ie 11,567 I 13,763 , : , 
December . . ’ 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the si 
following these tables. 
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Ss 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS; TOBACCO--ALCOHOLIC BEVERAGES AND DAIRY PRODUCT. 


DAIRY PRODUCTS 
ALCOHOLIC BEVERAGES 


- Butter, creamery Cheese 
Wines and distilling materials 
Production (factory) 4 
i, Effervescent wines Still wines Distill- Price, 
ing Stocks, whole- 
mate- Produc- se sale, 
YEAR AND rials tion 92- American, 
Stocks, pro- (fac- age, score tal whole 
MONTH i Taxable Stocks, , Prodtice beri festa ports pee tory)4 end of, (New To been 
Production with- end of, Imports tion? drawale® Teriod? at win- period York)® 
drawals period erles? 
Dollars 
-< ili f pounds 
ee Mill of pounds per Millions o 
| Thousands of wine gallons (231 cubic inches) basta pound 
| 23.7 0.713 1,182.9 
7 91,961 205,089 2,085-| 206,950 1,329.1 
ce 1140 1/063 11525 375 | 138924 | 176.218 | 229,774 2,526 | 292,405 12108 — et. aemag 
sclanee en 1,098 1,045 1,425 431 101,899 | 125,942 192,047 2,766 $ A12. 28 tli 
4 105.2 y 191. 
1,101 1,125 1,267 592 | 131549 | 1317,819| 187,704 4,074 | 290,209 ho roe ‘g99/ «1.1613 
ek oe 1/316 1,151 1/316 644 | 169,460 | 117,212 | 231,617 4,579 | 352,235 brn eat 70] 11783 
ode re gee 1167 1,225 1,137 543 131.912 | 127.973 | 225.170 4,833 | 263,109 a een ‘aes| ead 
Has 5 1427 1399 1,052 604} 117,809 | 7133,241 | 7203,922 5,581 | 226,659 wacet — el Yaeas 
‘ ny 5 aa ae 1,530 1,416 1,036 638 128,884 134,338 192,399 5,764 | 250,947 — F : 
er ICR eee 163.1 582 1,366.9 
7 157,021 136,323 207,556 6,471 | 344,534 1,382.9 
OBE Setters ratte? 2,006 1,705 1,257 68 Lpeipt scl pe a So ae brn —o ‘5991 1,387.7 
AOBG Ica aes 2,426 2,031 1.418 a bap — 19s oe eeels aevaee bh — ‘cor| 14074 
3 1,608 j ‘ i : 5 414. mn 
ete oe eee 76 rps 1,636 787 162,116 | 143,084 200,299 8,328 348,985 1,380.8 0.3 sa ae 
AGRO ate cailenadrs 3,525 3,061 1,814 860 170,644 | 143,258 209,751 9, ; 334. 
1,372.9 768 599| 1,478.0 
; 380 2,161 940 165,858 | 149,236 208,699 9,796 | 330,882 A 
rete eae aaa 384 2,196 964 | 168,043 | 155,795 | 209,498 11,189 | 331,368 ork oan? oa ‘Some 
19626o06). 4414 3,833 2.428 1,036 189,332 | 150,208 224/570 13,012 | 375,205 537. 4 ee 
pee eka c 7 i 157,3 071 13,346 472,911 1,419.7 20 . 
NOGaieeee erm 4,822 4,228 2,647 1,023 202,375 57,320 229, eine 14415 665 "599 1723.6 
{DCAM Stok 5,825 5,346 2,664 1,187 193.279 | 164,722 231.236 14.539 : : 
1,324.6 52.1 610| ‘1,755.5 
rare 249 3,102 1,451 233,413 | 167,141 262,297 14,908 | 470,556 E 
eee a781 7308 3,749 11636 | 218,384 | 165,798 | 265,110 16,345 | 391,139 1,112.0 32.3 at econ 
te Pl seat ; : : 459 | 175,274 272,016 17,460 | 362,706 1,224.9 168.6 : ‘ 
HOGTS eas cee 10,192 8,754 4,305 1,916 217,45 : f mo acm ors) 19382 
(968 ae ee 12.174 10,287 5,257 2228 | 222888 | 181.520 | 268,279 Neer) Sed 11182 88.6 685| 1,989.6 
{acoken wae: 15,797 13,792 6.193 2411 277,803 | 197,234 306,358 22.279 | 403,325 118. y 
| 118.8 704} 2,201.4 
1,792 245,043 | 216,968 293,317 28,226 | 303,079 1,137.0 
eae ok 4201 a7 008 eres 1.877 357,359 | 246,971 366,310 34.275 | 402.376 1,143.7 x8 693 23743 
1972. . 21,134 20,359 8,089 1,976 301,158 | 269,583 | 350,883 45,066 | 261.099 1,101.9 ‘3 zens 
Cpata ttc i ! : 273,074 422,367 53,154 | 378,681 918.6 46.4 689 ’ 
erceeake ano 20,501 18,967 8.476 2,018 437,536 ; i 9 53.154 — — i eee 
ATA Sa SAS, 18,839 18,028 8,117 1,804 401,454 | 280,042 | 4511587 49,582 | 354,303 s Y j 
11.4 : 
1,928| 384,822 | 300,252 451,843 47,388 | 339,309 983.8 10.9 818} 2811. 
iMen ae 20,800 19218 rae 2'559| 405,781 | 298,251 473,719 56,360 944,770 o7a.6 2. 1 Ron 3.3202 2008s 
1OTTR AWG 22,860 21,354 8,560 2,934] 409,749 | 310,412 505,489 5, i 085. | ; Hered Bae 
19788ee eet : 23,088 21,428 8.254 4.307| 420,206 | 319,049 527,066 89,767 | 244.230 | 994 3/ 206.9 | 1 aid 519, 
3 9,965 23,885 432,095 3,923 9,611 100.5 53.7 677 214.3 128.6 
ee a | hes yt ete 119 8146 | 22.475 | 413.011 2.784} 3.494 90.8 61.4 693 204.2|| 122.9 
iets ee 1526 1,193 g'998 107 8310 | 27,250 | 387,180 3,342 7,109 98.1 60.5 692 240.7 || 143.1 
aE og aa leva aicos 140 7,142 | 24295 | 366.369 3,995 6,006 103.2 66.7 704 244.4 151.5 
smal fe ae 1,427 1,195 9.651 125 8,883 24,241 347.146 3,650 2716 101.9 85.1 708 271.0 1703 
Dunaswche aces 855 1,518 8,954 126 7,775 25,126 325,140 3,981 3,871 88.3 99.6 06 275.0 169. 
: 912 9,486 79 8,971 22,397 | 306,449 3,906 6,122 69.2 97.8 788 249.2 150.1 
ee Lape 1,051 10.451 100 8,961 21,730 | 283.417 3,831 | 13.239 57.7 78.9 863 | 226.9 131.8 
rere 1583 1419 10'522 137 62,869 | 24325 | 319/546 3,438 | 81,010 58.0 | 39.6 900 2148 1165 
ceca ae 1/845 2/848 91415 218| 162,203 29,968 | 440.907 3.914 | 143,295 | 68.2 27.1 950 220.2 120.0 
Navona 2/005 2.607 8.753 301 70,096 26,670 473,062 5,283 38,459 64.0 15.1 1.042 208.7 115.5 
December . . 2,053 2,611 7,905 353 21,501 27,890 451,843 5,341 24,377 83.8 10.9 1.095 242.0 
- 9,036 24,134 4 9,745 92.5 93 878 245.6 
eh pte i? : pl yon Heid 123 7,561 21,464 hee 3313 7,327 85.0 16.5 824 236.7 
March... .. 1.892 1,325 9,031 192 9,266 30,401 388,189 5,183 6,413 90.0 31.1 881 278.0 
April ole 1,389 1,046 9,288 203 8,983 23,306 | 370,062 4.608 5,144 87.0 44.0 918 293.5 
May vate ats 1,337 1,349 9,329 195 8,882 24,965 350,708 4,462 5,301 914 69.5 921 314.3 
shine ios ea 1.715 11551 9.398 203 7,968 26,153 | 325,485 5.010 2.315 83.9 80.9 974 | 322.3 
Ser 1,698 1,130 9,789 134 7,418 19,538 307,905 4,508 4,164 71.5 83.0 1.084 294.9 
pede cone 2,203 1,109 10,849 134 14,314 23,386 289,421 4,698 18,087 65.1 82.3 1.082 283.5 
September . 1,594 11829 10.594 173| 123/311 26,750 377,543 4,458 | 109.857 64.0 68.1 975 261.2 
October. . . . 2,048 2614 9.943 228 147,991 24/685 488,214 4.284 | 123.102 78.1 60.7 934 254.5 
November . . 2,139 2,862 8.987 387 45,864 26,130 499,430 5,355 | 36,837 77.6 47.3 929 255.3 
December . . 1,747 2.335 8346 401 15,187 | 27,339 473,719 5,802| 16.478 92.5 47.1 929 280.4 
1977: January... 1,856 1,064 9,048 247 6,896 23,343 452,619 5,159 8,577 105.5 67.6 927 265.6 
February .. . 1,923 961 9.937 164 6,367 21,311 429,283 4,631 16,620 95.4 94.2 929 252.5 
March... . . 1,923 1,406 10.370 213 4.705 31,192 398,635 5,133| 10,728 98.4 106.3 952 299.7 
April... ... 1,770 1,013 11,027 215 4,320 | 25,022 377,708 5,189 6.934 99.9 128.2 1.032 304.7 
May eas 1,252 1,704 10,606 246 4.252 24,291 357,328 5,912 8,800 103.2 163.8 1.029 326.1 
Uunencuanes 1,132 1,606 10,028 209 4.051 26,362 331,903 6,331 6,065 93.0 197.1 1.029 316.0 
duly eee 1,291 1,064 10,178 170 3,549 24,507 309,395 6,257 2,669 81.8 a0 eo 2.2 
August .. . . 2,130 1,571 10,604 242 19,581 25,949 298,787 6,391 19,867 77.8 208, 1.037 75. 
September . . 2,019 2.128 10.412 376| 123,683 25,993 392,208 6.969 89.851 75.0 203.3 1.051 251.7 
October... . 2,697 2,857 10,119 271 155,117 26,868 505,218 5,550| 74,002 84.5 195.4 1.056 256.9 
November . . 2,673 3,268 9,364 263 51,240 | 27.577 513,335 2,922| 24,882 81.5 193.4 1.050 247.8 
December . . 2,194 2,712 8,560 318 25,988 27,997 505,489 5,345 7,552 89.5 184.9 1.060 281.6 
1978: January... 1,721 1,047 9,081 213 6,238} 25,241 478,612 5,608 4,813 107.4 195.7 1.047 271.4 
February . . . 1,541 969 9.596 180 4,004 21.231 461.308 5,392 5,489 95.5 215.9 1.035 259.9 
March... .. 1,839 1,246 9.842 287 4833 31,661 434,958 6.621 2,450 98.2 235.8 1,059 314.4 
Aprils ose 1,412 980 10,199 303 5,720 25,669 411,286 7,264 1571 97.2 246.2 1.084 303.7 
May ...... 1,941 1,712 10,696 400 4.808 25,740 384,376 7,984 1,905 97.6 264.6 1.088 332.9 
Hunas ne ae 1,282 1,661 10,299 396 4.584 26,405 355,159 8,645 3,563 85.1 282.0 1.093 331.9 
ulyineeneate 1,925 1,130 10,974 283 2,529] 23,338 320,604 8,178 1,465 71.4 | 297.7 1.117 293.6 
August ... . 2,549 1,762 11,581 303 32,671 25,426 332,295 8,061 | 32.167 63.2 284.6 1.207 286.5 
September . . 2,061 1,902 11,431 396] 140,205 26,293 431,504 7,681 | 97,777 64.0 266.7 1.220 265.0 
October... . 2,727 3,266 8,507 436| 151,157 29,105 553,436 8,051 | 67.423 70.6 251.8 1.219 279.3 
November . . 2,592 3,250 12,556 638 41.164 31,166 555,795 8,379| 16,133 66.5 228.9 1.260 279.7 
December . . 1,525 2,503 8,254 471 22/293 27,774 527,066 7,903 9.474 7.27 | 206.9 1.258 301.4 
L — — = A 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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= 
CHEESE CONDENSE | 
D AND EVAPOR 
bs ATED MILK FLUID MILK DRY MILK8 
Stocks, cold storage, 
end of period Prediction aa lari 
ri 
Bscvasd Stocks, Utiliza- 
YEAR AND olesale, P : manufac- Produc tion in Price, 
MONTH Imports2 American, Toduction, turers’, case ae manufac- whole 
case 2 tion 
single 4 goods Exports tured sale Nonfat 
—— 3 gry end of Gand eblley US. rae at ride 
(Chicago) > d- 7 whole mi whole 
period rae overage, milk (human milk 
food) 
+— 1 
Millions of pounds Dollars . Dollars'per 
per pound Thousands of pounds Millions of pounds ta Millions of pounds 
| ‘eon ese 
Re i ko. 148.1 126.3 87 
. . : 0.409 
eee: as mags a ai pod 3.373.005 167,913 578,103 116,814 47,914 4.27 164.9 677.9 12.5 14.9 
eee ven J = =. 455 | 3.508,550 | 437,105 426,638 112,671 44,964 4.88 170.1 681.5 18.5 44.4 
: ‘856,682 | 250,877 327,859 116,103 48,272 3.95 125.5 934.9 W1 48.7 
Se ae 21 i E 
ese =p 288s 5 ae anna 56.2 354 | 2,944,448 | 166,442 178,044 116,602 47,953 3.89 125.0 881.5 10.2 22.0 
ene a — 523 427 | 2,955,319 | 235,173 232,222 114,681 44,243 4.58 131.0 702.5 17.9 423 
ee ey aa . 441 | 2,894:474 | 390.773 126,648 114,671 42,822 4.85 102.3 863.2 15.2 127.7 
ee 432.0 |} 4012 | 86.2 ay 2,594,803 | 267,640 151,224 120,221 48,497 4.32 101.2 | 1,213.8 10.2 74.1 
9 | é i 2,559,344 | 210,693 132,830 122,094 49,469 3.97 92.7 | 1,334.0 8.2 55.8 
BN. cries w 518.9 492.1 | 52.0 ays |) &2 
. ; : ,613,512 | 217,954 162,812 122,94) 
Des Sia es ne maxi ee ih 4 945 47,946 4.01 108.3 | 1,365.8 8.6 88.4 
; . ; : 2,609,866 | 233,674 209,952 124,860 48,8. ; i i 
ei ans S766 50.9 390 | 2.507.497 | 221,299 202,256 124,628 48,540 431 1a2 | 16239 "90 857 
fee cae oo =~ ey oe 162,280 123,220 | 957,564 4.13 87.7 | 1,709.7 6.2 87.5 
. ; : s 328, i 121,016 121,989 57,019 4.16 90.4 | 1,723.2 6.5 96.6 
BR ok Sota» 
oe... *** — ae = 414 | 2,245,097 227,520 143,109 | 10423,109 58,361 104.21 1098.0 | 101,818.6 6.9 103.1 
oases 422.1 aoe ged 409 | 2,187,304 230,665 138,393 125,707 62,169 4.22 81.7 | 2,019.8 73 132.5 
pare. 422.1 ; 5 400 | 2,002,896 | 145,860 113,753 126,251 62,811 4.09 86.1 | 2,230.3 54 99.0 
ee tes = ae 53.0 426 | 1,976,234 | 137.337 121.404 125,202 61,193 4.12 91.0 | 2,106.1 5.3 81.5 
Y i 0 434 | 1,982,683 | 192,223. 100,124 126,967 62,902 4.17 87.6 | 2,177.2 7.0 108.8 
1965. .....-..+- 308.6 271.0 79.3 450 1,788,92 
0 | : ; 788,922 | 140,679 89,921 124,180 60,202 4.23 b 
sons se: Sather. 372.7 a3] 1355 ‘527 | 1,837,861 204.452 131,245 119,912 56,398 4.81 ond ‘eee ae 1182 
eS Re 3 || 344.0 151.8 521 1,557,542 | 196,026 62,359 118,732 58,677 5.02 74.3 | 1,678.6 6.1 98.7 
1968 ae eee 381.0 3187 | 1682 ‘548 | 1,447,386 | 101.260 75,071 117,225 57,997 5.24 79.8 | 1,594.4 7.6 79.0 
EERE a 317.5 2654 | 130.0 | 603 | 1,483,754 | 106,854 89,197 116,108 57,167 5.49 70.2 | 1,452.3 6.6 83.9 
SS eee 324.5 254.0 | 161.3 649 
0 | Y ’ 1,268,325 | 115,733 49,672 117,007 58,961 5.71 68.9 | 1,444.4 47 9 
3071 a Pa 304.3 238.9 285 7 1,268,086 88,576 67,738 118,566 60,364 5.87 72.2 | 1,417.6 4.0 770 
ate toot ; y ? é 183, 74, 54,878 120,025 60,931 6.07 75.2 | 1,223.5 34 37.9 
aera re ee ce dn 357.8 2903 | 1232.0 843 | 1,102,183 69,175 42,358 115,491 57,920 7.14 78.0 916.6 5.4 745 
eee : 4208 | 315.6 ‘973 | 1,035,209 79,168 42,277 115,586 59,857 8.33 67.7 | 1,019.9 6.4 134.6 
oS aoe 367.8 307.0 179.5 1.044 926,923 58,607 54,758 115,334 59,23 
. : ’ ‘ f .230 8.75 63.1 | 1,001.5 5.6 47. 
1976 . a eae 478.4 411.3 | 2068 1.161 932,123 70,627 48,940 120,269 63,630 9.66 78.1 926.2 91 238 
ga... .«<--+~- 468.6 404.7 209.4 1.187 818,927 75,156 32,915 122,698 66,062 9.72 69.4 | 1,106.6 6.0 60.7 
| ape e 436.4 taal 242.2 1.301 | 787,866 70,282 1237,007 121,609 | 64,748 10.60 74.6 920.4 4.4 40.1 
a i aa = 
1975: January 14.4 936 73,135 68,125 4,208 9,341 4,834 8.43 4.6 84.6 7.3 121,2 
February 84 946 67,291 61,768 4,415 8,766 4.582 8.38 35 83.3 75 113.6 
March... .. 94 ‘952 72,901 54,306 4,083 9,986 5,238 8.22 3.2 99.3 6.0 | 114.4 
April... ..- | 9.6 ‘968 77,115 60,304 4771 10,092 5,476 8.18 4.0 109.8 5.0| 1085 
“S) ghee. 9.0 987 94,669 84.175 4.104 10,778 5,975 8.07 71 128.7 75| 119.2 
June 9.6 1.006 95,666 | 104,045 4,532 10,447 5,911 7.99 8.2 123.1 7A 111.7 
eee 13.4 1.030 87,109 | 114,660 4,010 9,972 5,295 8.25 5.3 92.5 6.7 91.9 
August .... 10.8 1.064 78,061 105,549 4,868 9,538 4,701 8.64 54 68.8 7 70.3 
September . . 15.2 1.119 70,259 96,608 5,713 9,063 4,272 9.25 4.2 48.8 6.2 48.6 
October... . 19.7 1.164 67,226 70,937 4.549 9,180 4,327 9.70 5.3 45.2 44 36.0 
November 31.3 1.169 64,985 63,911 5,917 8,830 3,956 10.00 5.4 50.3 3.6 36.9 
December 28.8 1.192 78,506 58,607 3,589 9341 4,663 10.30 7.0 67.1 5.6 47.1 
1976: January 11.9 1.182 76,038 44,526 4,360 9,600 4,930 10.10 74 61.1 67 49.1 
February 10.1 1.082 73,788 49,577 4,193 9,290 4,815 9.76 6.9 68.4 7.9 50.0 
March... .- 15.5 1,138 86,989 57,385 4,243 10,281 5,569 9.75 6.5 78.8 75 54.9 
April... ... 12.0 1.166 94,234 76,764 4,652 10,464 5,701 9.40 73 91.6 9.2 79.1 
May 2 ote S: 11.7 1.148 99,184 104,570 4,304 11,110 6,088 9.25 9.1 105.5 10.6 103.0 
Sine Gaccince 14.4 1.1 96,417 125,408 5.6 10,806 6,266 9.14 8.0 108.1 10.8 127.9 
a 15.5 1.200 8,678 | 143,111 4,690 10,444 5,723 9.43 6.3 96.3 11.8 125.7 
August . 15.4 1.258 76,015 | 136,348 4,489 10,129 5,350 9.70 6.5 76.2 11.9| 123.3 
September 17.2 1.183 63,333 | 135,152 3,714 9,607 4,846 9.84 5.2 56.1 11.0 | 107.9 
October. 16.7 1.142 59,215 | 131,705 3,594 9,626 4.715 9.96 4.6 56.5 10.5 | 104.8 
November 23.4 1.140 52,673 96,869 2,065 9,231 4,555 9.89 5.2 53.9 10.7 93.8 
December 42.6 1.140 65,559 70,627 2,936 9,681 5,072 9.72 5.0 73.7 9.1 98.8 
1977: January. ... 18.0 1.140 61,797 66,288 3,275 9,887 5,281 9.65 6.3 70.3 10.4 91.6 
February . . . 10.6 1.140 63,917 63,485 2,223 9,301 5,105 9.53 6.2 71.8 8.9 84.6 
March... . . 12.5 1.152 72,065 62,965 2,907 10,572 5,912 9.45 7.6 88.0 8.4 78.1 
Apitllecvices 11.2 1.193 82,225 66,429 4,495 10,725 6,051 9.44 6.3 106.0 10.0} 107.8 
May 20a. 11.4 1.193 86,586 | 101,495 2,805 11,354 6,498 9.37 75 119.9 86 | 119.4 
ie sis. 74 1.194 81,892 | 127,686 1,436 10,989 6,389 9.40 6.3 130.3 9.9 128.7 
ae 16.9 1.194 77,894 | 133,208 2,144 10,671 5,777 9.49 43 123.2 9.0 122.4 
‘August 16.6 1.194 73,428 | 158,721 1,737 10,363 5,635 9.66 6.5 106.0 6.5 109.6 
September 18.7 1.205 59,696 | 148,612 3,089 9,820 4,953 9.97 47 77.6 6.3 81.7 
October. .. . 17.7 1.206 53,486 | 134,311 2,969 9,838 4,851 10.10 43 70.3 5.8 68.0 
November . . 15.2 1.211 47,136 100,990 2,574 9,391 4,603 10.20 4.2 65.2 5.9 67.4 
December. . 43.5 1.224 58,805 75,156 3,262 9,787 5,007 10.20 4.9 78.1 6.0 60.7 
1978: January... . 14.5 1.229 56,132 59,742 124 330 9,972 5,369 10.20 6.9 77.0 5.9 61.3 
February 14.1 1.241 52,858 52,869 3,857 9,259 5,101 10.20 5.2 68.7 5.4 56.4 
March... . - 16.7 1.246 68,624 52,066 2562 10,501 5,914 10.20 7.4 84.4 6.1 49.8 
April... . 13.6 1.259 69,073 57,379 3,573 10,614 5,847 10.10 7.2 94.7 73 79.3 
a_i. 13.8 1.259 82,804 79,428 3,498 11,161 6,385 10.10 8.2 103.6 8.4 87.2 
Se 13.0 1.259 81,300 | 101,401 3,196 10,851 6,306 10.00 72 114.9 9.5 95.0 
eee 16.4 1.260 74,328 | 120,189 2,270 10,516 5,586 10.10 6.1 97.2 9.4 94.9 
August .... 22.7 1.321 68,971 134,380 2,066 10,188 5,314 10.50 5.7 75.7 9.3 73.9 
September . . 19.3 1.340 58,979 | 135,972 2.354 9,702 4,769 10.90 47 57.5 74 63.6 
October 22.0 1.394 60,721 113,826 4,236 9,795 4,807 11.30 5.0 48.1 5.3 52.2 
November . . 30.7 1.400 53,471 84,383 2677 9,333 4,512 11.60 5.1 42.7 37 36.6 
December . . 45.6 1.410 60,608 | 70,282 2,389 9717 | 4,838 11.80 5.9 55.8 44} 401 


Footnotes giving source of data and descripti 


following these tables. 


on of series appear in the section immediately 
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1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


FOOD AND KINDRED PRODUCTS; TOBACCO--DAIRY PRODUCTS, GRAIN AND GRAIN PRODUCTS 


——— > 


GRAIN AND GRAIN PRODUCTS 


DAIRY PRODUCTS 
All 
Dry milk principal Barley 
grains 
Stocks (domestic), catnat Stocks (domestic), end of period $ 
end of period inn 
YEAR AND Exports Produc: 
MONTH (barley, tion 
OR 1 corn, (crop 
QUARTER Exports oats estimate On 
rye, | for the pert Mibone te farms 
Wheat 3 year) 4 malting straight 
Thousands of pounds Millions of bushels (48 pounds) Dollars per bushel Millions of bushels (56 pounds) 
= f r 7 
} ; 1.9 187.6 117.1 70.5 33.0 2.17 2.04} 2,108.3| 1,535.4|| 1,486.2 
to cee we a | pens ote soa a6 230.0 155.5 74.5 19.3 1.97 184/ 3307.0) 2573.0|| 2479.6 934 
1 O4O.qe Pas, 295,891 120 615.6 237.1 191.4 105.0 86.4 33.0 1.39 1.31|} 2946.2) 2,683.8/) 2,283.4 400.5 
AOBOI A: eas 289,168 119 376.9 303.8 244.3 139.9 104.3 19.1 1.58 1.51 2,764.1]  2,613.0|| 2,109.2 503.8 
HOB ers fur Reroee 182,009 144 633.1 257.2 203.8 124.4 79.4 43.0 1.55 142| 2.6289) 2365.7|| 1,900.5 465.2 
NOB ZI. ath oearie. 101,047 162 568.8 228.2 164.2 98.6 65.6 41.0 1.58 143/ 2,980.8} 2)561.8|| 2,158.1 403.7 
A OBS A fhe a: 144,168 152 434.7 246.7 178.6 109.1 69.5 21.9 1.50 1.39) 2881.8) 2.685.8|| 2,148.0 5378 
(Cie Sec aner ibe 199,484 150 341.4 379.3 285.2 167.2 118.0 25.7 1.47 1.37| 2,707.9) 29488)|| 2,116.7 732.0 
OSSe tae 278,580 154 490.0 403.1 306.8 191.9 115.0 75.9 1.34 1.24] 2873.0|  3,074.2|) 2,206.9 867.3 
ROGET eer sae 378,586 151 7.1 376.7 292.0 162.0 130.0 87.1 1.28 1.17| 3.075.3| 3,4081|| 23293| 10788 
TOG Thee eee es: 293,860 153 745.3 442.8 361.3 212.0 149.3 60.9 1.23 1.16| 3.0454) 35936|| 24504) 1.1432 
1OSBes a. ot 251,281 141 732.6 477.4 395.7 231.0 164.8 124.7 1.24 1.18} 3,356.2) 38683|| 26385| 1.2299 
TORS oo eae 305,278 136 812.4 420.2 361.0 197.9 163.1 118.1 1.19 1.14| 3.8246; 4:3435|| 29815| 1.3621 
‘Leet hte 227,198 137 935.5 429.0 357.1 204.6 152.5 93.6 1.14 1.06| 3,906.9) 4,695.7|| 3,055.1) 1,640.6 
HOGI ON: Ok Rewiete 270,011 154| 1,085.9 392.4 334.1 179.8 154.3 65.3 1.31 1.23| 3.5978] 4.4915|| 30186] 41,4729 
TOG Dee Rae 319,110 148| 1,162.6 427.7 342.0 211.3 130.7 100.2 1.26 1.20} 3,606.3| 4,2100|| 29583| 1,251.7 
4 SESWin Moret 564,805 144! 1,238.7 392.8 325.5 195.1 130.4 57.4 1.19 1.41} 40192} 43448)! 3.2096] 1,135.2 
fGGdaterc met 5: 850,893 146| 1,385.8 386.1 300.6 180.8 119.9 74.4 1.21 1.13| 3.4843) 3.8749|| 2737.5| 1,137.4 
(sioner: sated 458,799 147| 1,385.6 392.3 301.1 184.8 116.3 65.9 1.33 1.27| 4,084.3} 4053.1|| 3,096.6 9565 
1Geaer teers 186,719 182} 1,590.3 392.1 293.0 1777 115.2 63.6 1.35 133| 4,167.6) 3,7074|| 29288 7786 
yeas ae 153,694 199] 1,245.4 373.7 303.2 184.7 118.5 40.2 1.30 1.29| 4.8604| 4,320.0|| 3,454.0 866.1 
{Gan eee Cogan Mc 169,601 224) 1,267.4 426.2 374.2 250.3 123.9 17.8 1.18 118| 44495) 4,2686|| 3,310.7 957.9 
(Kc ec aiee aeatie 127,228 '235| 1,059.5 427.1 425.8 263.6 162.2 8.3 1.12 1.12} 4,687.1| 4,383.2|/ 3,390.1 993.1 
(CERCA oer 226,098 263) 1,338.1 416.1 380.3 238.1 142.2 55.1 1.14 1.13} 4,152.2) 93,7688) 2,755.3] 1,013.5 
AOTAB asec 9149,177 ‘307 | 1,204.5 462.4 392.1 255.2 136.9 953.2 1.21 1.20) 5,646.3) 4.7043)| 3555.3/ 1,149.1 
Lip, dene 202/343 331] 1,789.3 421.7 361.4 245.9 115.6 60.6 1.23 1.23} 55798) 48342|| 36927| 1,1415 
O73 Meese tetra: 60,092 464 | 92\896.2 417.4 320.0 206.4 113.6 94.6 2.02 200} 5.6707} 4487.7|| 3371.3] 41,1164 
(ye ane a ene 51,904 ‘586| 2,220.3 298.7 227.8 125.0 102.7 56.7 3.53 340| 4.7014] 36409|// 25609] 1,0800 
| 
eyseade cones 126,067 633] 2,529.0 374.4 273.8 160.3 113.5 31.8 3.80 3.60} 5,829.0) 4,466.6 
1B7Oui Ne shit 41,960 634 2,813.6 372.5 10971.2 10453.7 104175 52.1 3.11 3.06 6,266.4 
Lie eee 62,602 665 | 2586.1 420.2 329.2 218.9 110.3 72.8 2.45 2.64; 64255 
(O78 e hase 11122 832 714| 113'372.2 449.2 390.3 276.1 114.2 31.3 2.30 229| 7,081.8 
a“ =—£ 
1975: January. . 2,995 593 PEG BPRS Se L . oe cereal Monee xe 5.8 4.39 Q2B1 aswe.ssh QGidews cll snc can eee 
February 2,983 .605 TOO || Veeeregih | deel evs Wn Wed Bile a@e 3.6 4.10 SBI i Pecvess<f Agedexeslll «cqceeel eee 
March... .. 2.518 ‘610 194-7, |e see 134.2 63.0 712 28 3.92 S66) sige... 
Aprile 19,108 607 G62. eae) Do tereMeatl|- pees AIM ese 2.0 4.20 eee i ee | Pear 
Mayer 51,759 (605 NAGA) fetch ee eae! «ghee ale BERS ce 34 4.09 Ty eee ee ere 
June...... 16,698 607 16S.0)\N keep 75.2 29.6 45.6 1.0 3.63 3.38 
July wee ees 13,076 607 A 7SIGiIN eral! teeter uth ais cto LIES 2.0 351 eo ee ooo eee 
August .... 3,712 .620 POATEE | .ctrenietrolit eas CONCOMTE, canwemact ce Ml ors keene 1.0 3.64 SAAT caeiesc]) Banevesll wwounulreea 
September . . 3,393 646 SOGG Ahmet 339.8 212.8 127.0 4 381 Sart Gees. 
October... . 3,792 689 OBAN| “caress <iR MULT! cxtubse Ean ccel 33 371 SBT) ik...) Seen ewcll | Geconee ae 
November . . 2,941 705 26ST Saltenall Se cte Revell) dace helen. co 14 3.42 3.26] wire. f) Weeeen sil scene 
December .. 3,091 705 i |e oe 273.8 160.3 113.5 5.0 3.22 74 oe 
1976: January... . 2,396 658 PLE | ae Se | eee © At |e Se eae 11 3.04 ee oe ee 
February 3,724 642 PIO ll © tien  saeeeeeddl | salar tall Meeben we a 2.96 SIC) Ccupen es Gabtesccll | eee 
March... . 4,610 635 Pa UE Bis eaee 184.2 97.8 86.4 2.2 3.00 208] .......) 28930] 1 
April... ... 4,133 631 ETON ape rok ie Rmreniee ay | Riedel | p> aaa 14 2.94 oS gee eee | ace 
May...... 5,499 627 ROTR) cows 1027.9 1063.2 1064.7 47 3.03 06.0 Gere. 10; 8668) 197.2001| 5766 
ane eteton os, 3,678 628 DSAB siercih lv chal |<) ce ee dee ames oe 15 3.37 a oe epee | Beri Me me 
July 3,260 623 BOE ceeceial| | oc kataeendlll sss word die aime sae 34 3.40 3 
August... . 2/461 634 DEED AS NE cee Memell danas Reh 35 3.17 ae] cae ee eee 
September . . 2,781 639 234.3 3613 208.9 152.4 6.7 3.08 3.05| .......] 3991|] 2326] ° 1668 
October... . 2,254 631 BOA GY 9, Marelli chai) coi tenn M Melee cok 13.4 3.09 3.10 : 
November . . 5,091 631 GAG 0. Samat Mc stoakneaihl! + aoe oor 7.3 3.11 ny een as ON | Bas bm 
December . . 2.074 625 201.4 271.2 153.7 117.5 6.8 2.75 2.75| .......] 4889.7] 33455] 1,644.2 
1977: January... . 2,523 .629 PERG >. Biiues cil 05 aconedlll | os vee eee 4 
February... 1,681 625 1a pe ne Onl Mga, || ecco ge ; as Sm me ‘ik loll C2k.. coekeee 
March... . 2,626 631 BOGS |). .aFaekks 188.1 90.8 97.3 11 2.90 285| .......| 3,2031|| 23337] ‘1.1593 
Aprilwnrers 2,424 656 DOA |) beget ovivdeee ll akiieefaedias wes 1.8 2.79 2.79.1) uae. 
May ...... 6,788 679 CECE Bee ee 125.7 52.3 73.4 8.7 2.72 2.75| .......| ‘2,364:8|| °1,5775| "787.3 
una x 13,721 681 ORG Hil creek eg | er eR | eae 7.7 2.28 9 ee eee | RS Reed | ee) he 2 
NIV ten ee 6,009 680 BURR Cael). x,caeecll wan Sanna 
August. aa 6,962 681 Gob ll omeeea lS cto eMIN ck cCcaeinee ee Peace 3 cae oe coh pee Sele ers 
ptember . , 827 679 267101) ates 405.2 265. 1 f ; ol ecu. ell Cohan eee 
October... . 3,023 679 Tp ce) eee eee 3 fhe a1 223 oat toe 
ee ed He Hoe Mibpeeista alee ae | ieehtanae Mee veka 8.1 2.23 227 | reese] sarevee| seeeee| severe 
December . . 5,382 681 BAG.6'l!  tesens 329.2 218.9 110.3 4.0 2.33 2.32) ......:| ‘6,5030]] 38243] “i,678.7 
1978: January... . 6,774 681 ORB) | deepecll! Lee eee an cee Beck 6-4 1.6 
February . . 6,433 800]: (REED) Couxuede dl deg aher | th dpee Me ieas of 8 230 aar| Ste Cech cee 
March... .. 4,287 680 SRS | odie 238.0 148.9 89.0 a 2.29 227) .......| 3877.2|| 2517.0] “1,360.2 
April... ... 5,835 705 DAG. PcaeN Ns cima cone eee ete 23 2.38 ee ee Bs eae AS 
May s..... 6,022 7 S558 || Lites 172.1 104.7 67.4 3.3 2.49 244| .......| 2,837.4|| 1,848.6] 988.8 
June... ... 12,908 710 SEM: catiaete |g AMUN) Ot ck Shick Bees ee 44 2.35 2.90] “SSvccocll eantece it Cleoice: | nee 
Gul yeaa ore 31,479 113 #O8.'))"' <asnats Pl ciples. wrexcee eee 
Auguit Woes! aie] Sire) voce cua eee so] em} (Gan) een Spel wee bee 
eaiuee ' aa al wats he ‘ss é 11 | Gevate cll padsescll  Setie ert ee 
October... . 8,656 732 GRAB |) csancu:|| | catecll) wehaens . se a — ceeeees 444.7 
Aeveibaee. 0986 eh pep Upp (Mt wok (Pete! | ES Sas + 218 227 | seevees| severed seevere|  seeeens 
December . . 3,953 | 765 SENT Ii boners si | 276.1 114.2 5 2.32 257) ssadevsl)  GROzel) aeons 1,681.5 
a a = — — — 


Footnotes giving source of data and descri 


following these tables. 
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BUSINESS STATISTICS, 1979 EDITION eA 


FOOD AND KINDRED PRODUCTS; TOBACCO--GRAIN AND GRAIN PRODUCTS--Con. 


OATS 


Stocks, (domestic), 
end of period? 


RICE 


Southern states mills” 


| California mills® 


Exports, Production 
eal D tome ed (crop Price, | Production se _ y Shi Peer 
mea estimate wholesale,| (crop esti- A Receipts Ip- lomestic, 
OR sod for the Total — Off 9) No. 2, mate for | Recelpts, ase? Rel | tran; ments rough and 
QUARTER flour year)> arms farms oatmeal*| white 2 the year) | domestic, Sraiited is,} cl is pro- from cleaned 
rough rice 4} (cl pans ducers, mills, (cleaned 
rice basis), rough milled basis), 
end of ‘ied rice end of 
period period 
Millions of bushels (32 Dollars per| Millions 
ushels Pounds) RiGhel of bags Millions of pounds 
(100 Ib.) 
ee 1.93 1,176.1 769.9 723.2 
1048 aS eres. 1.96 |  1.450.2 952.6 906.5 ona 588.0 4589 480 pels Nee res 
te a 1.24 1,220.1 826.1 76 . p . 2,526.7 1,532.6 538.5 
m= 9.6 40.8 774.1 454.6 84.8 2,903.6 1,849.0 589.1 
ee ae 96.7 1.44 1,369.2 920.6 859.1 
eh 1025 1.67 12776 Saar soot oe eo pet 554.8 57.2 2,991.0 1,752.9 776.1 
Bee. 4. . 100.7} 167] 1/2174 837.7 764.9 728 TEA ak eT pid \ ssa BeBe oo 
1963 Ret et. 132 1 1.53 1,153.2 807.7 744.7 63.0 52.8 | 1,100.5 7382 a2 eases e100 1,000.7 
a oe 74 1.53 1,409.6 : i ‘985. ; j aaa bees nan 
966.8 873.6 93.2 64.2 985.6 625.1 117.6 3,083.2 1,826.6 987.9 
Ts See 108.9 1.37 | 1,496.0| 1,039.3 938.1 10 
’ 496, ,039, E 1 oy: 7 55.9 é 
ae rez] tai| taeie| “fore || fes| "wea | 2:3] 32| S83| "eeS] ares] Sr] 22) 18) eg 
. ee 178.8 22} 1,289.9 924.5 845.7 78.8 | 22.0 74 42.9 | 1,008.0 i ; 582, "431. ‘909, 
ER 1812} 1.15 | 14014| 1,039.2 942.1 97, f Te Gone pte ie A Sard | eB AL 909.6 
P 15 | J . 7.0 26.8 68 44.8 1,124.1 694.6 74.9 
ees ee bat ran.) (124, : : 2,705.9 1,446.1 1,182.3 
1,050.1 766.1 690.3 75.8 47.7 72 53.6 1,192.2 746.5 75.4 3,425.0 2,049.1 1,274.3 
1960........... 223.4 1.07 1,153.3 850.5 765.4 8 x 
: 153. : 5.1 34.7 72 54.6 1,199.8 
pest agen oes 204.2} 1.06 | 1,010.3 773.6 693.4 80.1 19.9 69 54.2 | 1314.8 587.0 126.2 i aeea 3 006.3 13780 
~~ ee ae 426.4; 1.08 1,012.2 766.0 688.9 77.1 30.1 71 66.0 1,506.1 963.6 166.9| 4373.4 3,063.5 1,302.6 
Seen -- seas ana : - 965.5 | 763.0 | 677.6 85.4 10.7 73 70.3 1,467.1 | 1,022.5 167.6 5,254.9 3,243.1 1591.6 
J 852.3 692.2 604.5 87.8 4.6 70 73.2 1,522.7} 1,024.6 184.8 5,575.3 3,664.6 1,670.0 
1965. ........-- 598.9 1.25 926.9 763.9 || 661.3 
9 | . 102.6 24.3 74 76.3 1,612.2} 1,055.5 
1966 Paes 616.6 131 8033| 662.7 557.6| 105.1 30.2 8°77 85.0} 1'536.1| ‘919.7 3167 e001 ate i 
dgo.........-. 5153 1.25 793.8 656.5 552.1 104.4 9.4 8 75 89.4 19129| 1,402.6 253.5 6,674.5 4544.3 1874.6 
1968: ........-. 5940) «1.11 950.7 791.6 668.4 123.2 11.6 a ae 104.1 2019.8} 1,376.2 311.6 7,085.9 4.773.6 2013.4 
wen eee eee 553.5 1.19 965.9 899.8 738.9 161.0 7.6 67 91.9 2,012.3} 1,515.1 269.7 6,604.8 4'817.7) 1,695.1 
ae 572.0 1.33 915.2 921.5 710.7 210.8 20 3 83.8 
: i 9 72 1,755.2] 1,393.3 81.7 
RE vss = 5117! 1.36 878.1 941.9 691.4; 250.6 7A 970 85.8 7004.1 | 11446.3 97.9 5566.8 42063 1737. 3 
Pe ic. 8862 1.26 690.6 778.3 558.2| 220.1 25.2 75 85.4 1,774.1 | 1,266.0 86.0] 7.4723 5,133.1 1,966.7 
1973 eee 13123 212 659.1 633.9 472.2| 1617 | 543 1.08 928 | 21506} 1,591.1 109.0} 6,020.9 4,226.4 1,815.7 
Ae oe 1,180.8 | 3.14 600.7 502.6 380.1 122.5 30.0 1.66 112.4 1,925.4 | 1,358.6 135.3 7,047.5 4,815.8 1,787.5 
ee 1,321.8 2.88 642.0 494.0 399.9 94.1 16.2 1.67 128.4 2,345.7 | 1,704.9 137.9 8,461.5 5,312.1 2,149.8 
aa 1,748.0 2.56 546.3 | 194125 10339.0| 1973.5 12.1 1.74 115.6 2,219.6 | 1,492.5 157.6 91563.0 5,481.0 2'681.7 
eee 1,596.2 2.22 750.9 565.0 482.3 82.7 11.2 1.34 99.2 2,214.9| 1,460.4 213.8 9,556.7 6,216.6 2,629.1 
eer. isnt. 117.975.2 2.39 595.9 559.4 478.8 80.6 15.2 1.37 133.2 1,675.5 989.1 304.1 8,824.4 6,129.9 2,488.3 
7 y } Meese —+ 7 
1975: January... . 129.6 CY eae al ene ee | ME Oe GRRE A 1/8 tulle 230.3 138.2 168.8 803.6 598.6 1,726.7 
February . . . 122.7 DIE Pe slats Ree eet ee 5 hy WI ABAr Oe 228.3 186.5 163.2 702.3 585.2 1,646.0 
March... .. 126.2 td ee | 323.2 233.3 89.9 2 1.55 | -++--++- 185.6 136.2 166.0 389.4 546.5 1,386.6 
i ee 103.2 io? eee DL be Gear's b  sadicteisicil) . acpseratatete 2.8 AFD |l comet eas aie 186.3 173.8 124.0 253.4 490.5 1,065.0 
May ...... 74.1 |) | eke SRS | ee Gea 3 7:7 ee 237.0 196.3 101.8 135.9 427.3 738.7 
ates. « 81.6 i) es | 184.6 119.3 65.3 | 14 1.63 | -----+- 281.0 241.4 67.1 92.5 357.3 428.9 
ae 69.2 SA eeras. anasce [bo  aeepes | “nines 5 1.56 158.0 112.9 67.7 117.0 240.3 268.4 
August 22. - 89.2 OPER ooh, ccasce | Use ell ere ‘4 1.69 64.4 61.5 47.8 945.4 303.7 606.5, 
September . . 75.3 ri 3 peers 487.4 130.8 1.9 1.63 85.3 62.6 40.0| 2,462.0 411.3 1,804.5 
October. . . . 133.0 Mewuetis ae dade Mo aktoes eee ee 2.8 1.59 377.0 121.0 192.0 1,548.0 511.8 2,312.8 
tea 165.6 =) Es oe a Giga | ees er 2.9 1.67 200.8 119.3 211.9 643.8 411.5 2,343.3 
Dacamnber 153.1 “T7 (eaee 399.9 94.1 2.5 1.62 111.6 155.4 137.9 368.2 428.1 2,149.8 
1976: January.... 137.9 PERG cetirte | akcere I} ceeeea | +00 epe> 3 1.68 101.7 86.9 115.7 377.7 382.0 2,010.0 
Fobriney a. < 136.8 SS Olt CA 5 eh ae | Van G2 CR ane oe Ae 4 1,65 130.1 48.4 161.9 358.3 406.5 1,867.9 
iit <. 129.4 a pees 317.9 247.8 70.1 4 1.62 147.2 144.2 118.1 489.1 378.4 1,806.9 
April...-.- 164.6 | a pela aaa pte | Rae PON, IDE SA 6 1.67 225.0 84.4 196.8 641.1 514.6 1,771.3 
May ...... 153.4 re 10205.2 10158.9 1046.3 1.8 1.71 305.4 179.3 233.1 309.8 450.5 1,241.5 
eee as 160.0 oT) Pe, Caren | Wien st | (ieee 4 hil ens sent 193.6 146.7 228.5 107.2 404.7 858.0 
July ess. 138.6 ve re | Mn eat ee 3 1.86 | -.++0++s 4 i a4 ee 106.1 168.3 384.3 pe 
A 121.3 Dey er Se) aml pee | RSP Aen Mert 2.3 Ne danse ace ; : 62.7 859.2 360.5 F 
ie ee 110.1 a ieaat oo ee 532.4 420.0 112.4 1.9 (6840 coats 127.6 74.9 77.2 2,439.7 502.2 1,966.9 
October 179.2 AG ciao veret”  eaades |]. 22ders | oe nree> 1.0 1.67 | ---+ees : es zee 133.2 2,529.3 552.1 a 
November 180.2 nt eee ied a ee 2.2 1:02 |b woaestins 9} 127.5 708.6 S783 ae? 
Pacanier 136.6 cy aera 412.5 339.0 73.5 6 1.68 | -c--eeee 103.6 31.9 157.6 575.0 571.8 (681.7 
: et 127.2 ADM S dese sy; Pacrerecee Wy jdendenaall, . adebers a (We Hl | ke eat 109.8 76.5 155.5 624.0 521.4 2,474.9 
ts ee 119.7 277) | Seer) Reape | Ware ace ah are ee 2 P84 He dts eae 87.6 73.8 138.3 728.8 507.0 2,453.5 
ita ckiaas 150.9 2.50 259.1 211.6 47.5 & AIBN. seater 162.5 121.5 136.0 505.3 587.4 2,161.4 
April 141.6 S| Re AE IT) | URE 8, 1 NEF Be ca BQ cctaccnt 146.5 113.4 132.3 291.7 525.8 1,849.5 
Maik. ba eo « 139.2 2.42 164.9 129.3 35.6 4 TBB We sctieacd 216.1 113.6 171.2 199.1 555.1 1,423.8 
aces. 125.9 A Mee oes cits || sce dibuull| cea a 1S. Sa 275.5| 153.1 208.7 206.7 521.1 1,044.2 
Se a ae eee Pero 6 tA dlleey stats kveas 219.1 177.3 185.5 123,0 406.6 749.7 
ee. 1216 186 patel eS Hee Niprane OR Eee ee 11 MOA sd actin 305.4; 245.4 149.3] 1,242.0 517.7 1,086.8 
tine @ 137.5 PSO chee vans 676.9 561.4 115.5 5 AD lis chews ahi 84.6 120.7 82.1 3,473.6 556.0 2,763.2 
September . 1.3 1.17 189.2 36.5 165.9 752.8 530.5 2,692.9 
nao UDP 480 | seswecse| svorvorr || secrete] cree] A gaat S| gant] tag] soos] 77a] bans | Bir 
December 153.5 roe | eerie ae 565.0 482.3 82.7 2.5 BAAN dee viv kine 157.4 79.8 213.8 630.4 443.3 2,629.1 
; 2.4 217.4 343.7 432.9 2,473.9 
1978: January... . Pee ae saa A (ie | oe 3 cae 1066 er3 227.5 282.1 505.4 2,231.3 
February . . . . Thi And eee Di ke | Ce 367.3 61.3 6 1.34 172.0 98.7 236.7 266.1 519.7 1,933.2 
March... .. pay] an in a ie 2 ‘4 YH A ae 92.9 63.4 226.1 131.2 463.1 1,637.9 
rag Bad Ds in oe ao} lie nee wea | a 357.1 "636 11 TAM canes 170.3 81.2 264.2 100.6 454.8 pei 
Teed eae 214.3 7 Ae | ea) Manet MP ocvsl| gress 6 1 a Ne 178.8 140.0 238.8 109.0 434.2 51. 
© a ge oy 1.8 126i Rec 5e 69.4 54.9 228.8 110.2 384.6 683.5 
BOT oo EI AES se ps |u| | KOS. il are 5.4 LOIN ore ia 102.9 61.4| 236.6] 1,005.1 500.3 841.7 
eC eT Aca eh malaga ered emo 115.0 a eed Near Ree 72.1 109.4 185.5 3,062.4 599.0 2,184.1 
Sepienperr 24) Quien OS ipen «oe e eben an” ; 1.7 aay eetdis 239.7 58,0 276.9| 1,708.0 654.1 2,603.7 
emaanet ee ane ee tetas ; ‘6 WAT decheat 79.0 72.1 252.9 883.8 620.2 2,406.5 
eerie UU REEIR a Glee PONSA errr att aetnn rinse aeae' || keene hi 128, 4] 304.1 822.2 561.6 2,488. 
December 80.6 1.4 | 1.44 | ce. : 275.2 is 4.1 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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FOOD AND KINDRED PRODUCTS; TOBACCO--GRAIN AND GRAIN PRODUCTS--Con. 


RICE RYE WHEAT 
iod4 Prices, wholesale’ 
‘i Production (crop estimate Stocks, (domestic), end of period - 
for the year)3 an 
sl Stocks | Price, mk No. 2 
Price, (domes-| whole- Distri- oO. hard | Weighted 
Ween aie) 1 | whole (crop tic), sale, tion Total dark | and dark| average, 
MONTH Exports esti- No. 2 f : _ Total, northern 
OR Re mate ae es (Minne Total || SPring Winter Total se Pit including eeing hard — 
0. perlog, Us one t arms arms : inter | markets, 
QUARTER for the ip polls wheat whea flour (Minne-| eel 
year) ey eee 
es City) 
ee Dollars Millions of bushels | Dollars Millions of bushels (60 pounds) Dollars per bushel (60 pounds) 
bes ds | Per pound (56 pounds) per bushel _ ee 
: 266.1 2.78 2.58 2.66 

Ospina ste 963.4 | 0.105 255 | 143 | 292 |19588 || 2099 1,086.0 |. 1,201 ys — he aaa sora) * der |! aes 250 

1OAS ne qieca srctehr ore 868.9 119 25.8 17. ; 294, ! . , . : : ; 216 2.24 

AGAO Wares ccc 1,137.0 .086 18.1 17.2 | 1.42 | 1,098.4 240.3 858.1 1,065 900.3 318.3 582.0 413.9 340.5 2.36 | 

4 2.24 2.29 
ee 062 |. os | 214], 405] 145 |aoieay ger) Zoe) ey | eae see) pat] aati ama) anc) se) eee 

JOS A tpae sue Measles 1,081.6 .098 21.5 15. ; f j ; § : 8 | g ‘ i ; Ree 

704.8 418.2 || 369.5 2.51 2.42 

1952 Sirasiuciiee 8 1,744.1 105 16.1 9.2| 1.96 | 1,306.4 241.2 | 1,065.2 1,083 1,109.4 404.6 2 

| 909.2 276.2 235.6 2.53 2.28 | } 

1OBS emretiee, io Agni 1,535.4 107 18.9 21.7 1.44 | 1,173.1 288.0 885.0 954 1,334.2 425.0 

1054 ao. ras 1,224.8 .087 26.0 26.4 1.24 | 983.9 182.5 801.4 842 1,481.2 || 321.1 1,160.1 233.2 193.9 2.65 | 2.38 | 2.56 

272.6 222.4 2.62 2.31 2.50 

TOSS seta. coos 1,138.2 098 29.1 28.6 | 1.18 | 937.1 231.5 705.6 857 1,567.5 319.2 1,248.2 — 

{O56 cect fers Mees 1,804.7 086 21.3 19.0 | 1.31 | 1,005.4 264.8 740.6 1,093 1,489.0 294.5 | 1,194.5 | ~ | ses 4 —~ 7 

1957 eee acct 1,618.5 092 28.5 20.1 1.33 | 955.7 243.9 711.8 1,070 1,384.8 294.6 1,090.3 | rh ae ant @aaal em 

TOEB aioe eta 1,252.6 097 33.2 24.6 | 1.27 | 1,457.4 283.9 | 1,173.5 1,030 1,820.4 456.8 | 1,363.6 | 392.6 —y as See < 

DE SCING ibibo Fmior 1,511.3 088 23.1 20.0 1.26 | 1,117.7 200.0 917.8 1,074 1,873.7 3275 | 1,546.1 420.1 26 | 02 | i 

j iH | 
2.17 

TOGO Neen: tones 1,950.1 081 33.1 25.9 | 1.13 | 1,354.7 243.3 | 1,111.4 | 1,169 2,067.9 421.9 | 1,646.0 578.9 | 506.8 2.21] 202 

TOGI Reet ce Bea 1,771.6 .086 27.3 19.5 | 91.20 | 1,232.4 157.6 | 1,074.8 1,325 1,982.3 || 359.3 | 1,623.1 697.9 |) = = re 7 

NOG Ibi rohan ee 2,314.2 094 40.7 23.7 1.22 | 1,092.0 269.1 822.9 1,262 1,816.6 316.6 1,500.0 590.3 |} 516. eed Be — 

O63" hae ae 2,637.6 .093 29.2 14.7 1.30 | 1,146.8 232.7 914.1 1,354 1,614.3 | 310.2) 1,304.1 716.6 639.1 ond ey ~ = 

TOGA: Fem a ae 2,933.0 .086 32.5 21.0 | 1.28 | 1,283.4 262.4 | 1,021.0 1,451 1,449.3 | 389.7 1,059.6 819.5 | 746.2 2.06 | y i 

i} | | i} j 1.58 1.70 

fOGD cpa er netics 3,410.8 .083 33.3 28.8 | 1.15 | 1,315.6 298.5 | 1,017.1 1,430 1,336.0 || 4053 930.7 | 694.2 || 6465 1.83 | : 3 

S66 cs tains 2,978.3 .083 27.8 28.4 1.20 | 1,304.9 247.5 | 1,057.4 1,595 1,047.5 || 4069 640.6 | 875.7 || 820.8 _ oa Le 

{S67 eee 4,065.5 .085 23.9 27.7| 1.19 | 1,507.6 313.5 | 1,194.1 1,346 1,209.7 || 605.2 | 704.5 675.6 637.1 1.92 | y om 

NOGES Oe kee cokes 4,162.8 .087 23.0 24.2 1.14 | 1,556.6 339.1 | 1,217.6 1,426 1,341.4 576.9 764.4 6421 || 587.8 1.79| 1.52 eu 

TO6S aes ences 4,185.0 085 30.2 29.3 | 1.17 | 1,442.7 311.2 | 1,131.4 1,253 1,532.8 | 609.4 | 923.4 | 489.2 | 439.9 1.80) 1.48) 1. 

| 

AS7O wnat ciag oie: 3,828.1 .085 36.8 40.8 | 1.15 | 1,351.6 259.8 | 1,091.7 1,477 1,410.0 526.1 | 883.9 | 690.0 | 638.8 1.91/ 1.84] 1" 

ASTM 2 fovea se oka 3,252.2 .087 49.2 54.6 | 1.06 | 1,618.6 473.6 | 1,145.0! 1,482 1,547.6 694.5 853.1 19827! 192883 1.77 1.60 t 

(OTD ee eae 4,447.3 .098 28.3 53.5 1.07 | 1,546.2 359.7 | 1,186.5 1,694 1,399.0 510.2 gas | 108170 |) 778.5 186 1.86 1.87 

(O7aber te ecntne 103 582.7 -180 24.7 21.0 1.82 | 1,710.8 432.6 | 1,278.2 2,183 928.3 364.4 564.0 | 104,403.5 || 191,372.1 3.43 3.58 3.64 

1O74aee ea 3,801.3 .252 17.5 11.6 | 299 | 1,781.9 406.4 | 1,375.5 1,607 1,107.5 || 446.3 661.2 | 944.0 919.4 5.24 | 4.74| 5.53 

O75 wave ete: 4,710.6 .190 16.0 9.1 2.78 | 2,122.5 481.1 | 1,640.4 1,847 1,385.7 | 847.6) | 838.0 | 1,158.2 |) 1,134.5 4.60) 3.96) 4.84 

WB7G sc adeate. dese sues 4,639.9 .140 15.0| 89] 292 | 2,142.4 582.4 | 1,559.9 1,748 | 1,781.8 || M6654) 1,116.4 1,001.3 968.9 4.10) 3.50 3.87 

A O77 serene tec 4,994.8 152 17.3 93] 2.39 | 2,036.3 499.2 | 1,537.1 1,827 1,993.8 831.3 1,162.5 3905.8 | 863.9 2.80 2.62 288 

ROVE eee. ices 4,971.9 | 12.177 26.2 16.3) 2.64 | 1,797.5 549.8 | 1,247.7 2,160 1,632.8 | 816.4 816.4 | 132894 | 1,243.5 3.24 3.24) 3.33 

+— ils = zi Vs =i iI + au + + ——— 

1975: January... . 544.9 (205) lites came BOD Ise ty, ‘lin ceatatar eM ave shete | Saab ate | CaaRcR Ae None : 110.4 | 108.4 481, 442 5.22 
February .. . 564.4 ZV Waansteten neh Mier teretane 2.BOW | Favstsrastes (il) a sake aloe mah teats WAG Tks ion asec ecw sare | aaeune < 72.9 |} 713 447— 4.02, 5.00 
March... .. 556.2 2205 | eect. TOA GRABS norte llores Se cater \ 662.1 274.1 338.0 66.5 65.2 448) 3.78) 4.78 
Aprils s-<,c 463.9 3061 (eeree 5, || cepts > Uy lGN meeer at | Tees, | Pee, |) Mee geet epg nets | rg lM | ym 78.2 || 77.0 4.57 3.76) 4.94 
May ...... 437.0 LBB |e taee calle neat pT bal or festa | abe beta: || ete ears rea Nee may | Dias ay be ORE 69.3 | 65.3 4.41 3.45) 4.96 
ONG IS als3 os 555.4 Psa 8 -Gaee Biz) “Scare ease ilies. enh eo mee cs ) 327.0 132.7 | 194.3 79.8 | 77.2 4.25 3.40) 4.39 
Ai Were aGoe 247.7 Scie sco geen essen A MR cred aks See | SRE | (rreeeeees | eee we) ioe one ; 102.2 99.7) 466) 4,01) 4.69 
August .... 225.6 sHOG: Wiebe seri eae DOT ul(-aatrien || We cra steal Proctee nes ry ia Geese oem Shite Ser C5. aay - 113.5 111.2 | 4.88 431 5.08 
September . . 164.0 GB) | ietess a< P47 POR tl sxcceheelllll eeee sel ince ers \ 1,884.5 || 755.5 1,129.0 127.2 | 125.5 4.99) 436 5.01 
October... . 305.8 R168 2 eceeain..| Seen Eh eee tee | Westy | RGAE, | ee igi) | Rr gente fT iis en's Hees 3 re 125.3 | 123.6 481 4.29, 5.10 
November . . 249.3 ACD esis |e ae a et 0 lpeencon, || yee: BO hicsesk dees 1 RP ay PS Re 119.2 |) 117.8 4.57 3.92 4.64 
December . . 396.6 "478" || Por een: 9.1 GET OMIS certs ete RR cet es oe } 1,385.7 547.6. 838.0 93.6 | 92.3 4.32 3.79) 4.29 

1976: January.... 340.1 HGR es eek vi (ig arenas i Bl Moore Aen | Re) epee cae | [rveeseees A eee | ee a 92.6 | 91.6 4.34 3.81) 4.35 
February . . . 275.4 BGs | cone wicell x atarets. Here, ea eh!) he eee ARS Hise | tse: ; 73.3 || 72.4 4.57 4.08) 451 
March... .. 298.7 EISBN eet. BIB! BGS Ceara Hil ecelease Prete ve \ 936.8 342.6 594.2 77.6 || 76.4 458) 4.01 4.49 
ADH oe, «iets 264.4 RISO chowere as) trea eee MG | ecewehats’ lll oxrenatete Win aes | bok dvi eae ta ae ne 79.5 || 76.8 4.38 3.74 4.21 
MGV kes aa 383.7 ABB stems 14.4 POCA ccih cee ities ic ate IE ervies cane 272 'g65.3 || "2355! '429.8 71.9 |} 67.8 4.53 3.76 4.28 

: June... ss. GAG '6l, MSIE Itiaee. late SAB sc ceil Mees aM RERS 3 <8 Pott | eee | .. 71.7|| 667| 457; 3.85 4.29 
dilly 0s os 724.9 ASB iriver tere |hwptaratens Fs Reece ha a eRe | ink acces | Seeeae oe | 4.06 
August .... 396.5 ASE lees careiees: die)” ORTON Be He eaeea lll ehee eee eee GEG 44a ise eds My 3.66 
September . . 319.6 1200s ssa 14.1 AY Me OS Patt | ea |. 5 Set aid 2,188.2 | 3.33 
October. . . . 308.2 E1304 eee. lean ETA Mecca ipl steno ees, « oak TAA BP ee Bla area k ee } 3.17 
November . . 405.8 AE ke core eee 0s Ries: Il Races tll ace ke Mile wee sie SO? Beets ck | 3.08 
December . . 574.0 AB RRR 5 B'|, SRGET | his iI tesean seem oes wast \ 1,781.8 || 2.96 

1977: January... . 233.2 RATS toe eis ares ||arnetaies Hse oR OUTl iicaiony Miah : (++ . ee 2.97 
February... | 312.9 itBY | eee, aes Atal cate cuts sae cual tees ote SES Weck cess || 3.01 
March... ... 487.3 12115 | eee GR |) RBBB cake Milica coe AN OEc 4s } 1,389.5 | 3.00 
Apt, sie 262.7 PAGS: tl eetedNos a col aR Be etee Rol teres, | acres Ye vuescses 2.94 
Mave cco 529.2 BG! |e arte i AM |) Cael & Sotes, dleenicc a Mees Wik 278 1,112.2 | 2.82 
Wiha aeaate 380.5 Aine: «SM Ie ee WBE all. cet See Me cA ok  iacie-ord 2.64 

1} 
US EROS c 497.8 LAGS Een | Sees Dr eae ES oa || RN | eee 
August .... 494.3 14 leeeena<. || epee (0 eer | ea |: nea with h.. oes 
September . . 511.4 BAGO) ei. 44.8 lly Sel Vo\ccawallcan an Meta sA DN | j 2,400.4 2.82 
October... . 1B 7:6) Meet: llbee ee. ge SOBA 1m varaallli ican OMAR reknrk | hina 3.04 
November..| 633.8; .206|.......|...... SD iBGal|| crreicNte lle aimee ces MOY [Nicwcnenan 313 
December ..| 464.1 O16) nse tise GO) HUBEM) aceac cal Pewee ee \ 1 vo08.8 3.05 

1978: January... , 204.2 BoL EI Meatuveieateiy: |l cerecaeenry 2. 

BERR: aria mee er | eee ti RR iriage eben dt RPP Sia | aia 
March... .. 20316); eamnn 2 TEI epee a Siti}? LOE ccc eeeidesorad Mremeka t e LMte 4 1,527.7 ty 
Aprilia vais 338.7 7.0) sliced eel streak BOR: || tose eee 3.27 
je Tada. eee SiON eerie, AT || SS cae te 1,176.7 SH 
Ors eeas NS Wa Aree) ee, 68 fh tive . 
Ce iT] eseene T eVeennt # ji fi®ewsececeec 3.34 
ULV ie inven 346.5 ASO ePrice ny 2.39 
ESM SoM S248) WENT. cians. | veorss BAG | cosa ill slag ceases cM BSa: Wek eee — 
ptember . . 545.1 PTABY lene G40)! SSH pn co celll wears WAR cn mM ee nance ; 
Geli) || wera Gea lec sete. be eae foe ne | erg meet 3.34 
NOVerriBer eam 71(0) | MN TAB. |Neotcoem «. [on cane DABS x iv oll lncala ie eal Rave dlicaes BOE [Etec a aie bat 
December , . 595.8 APH oe jee 16.3 BO ee ee Naess Sal iar Saar 55 
L Diba cere. | eae 1,632.8 3.40 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables, 
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FOOD AND KINDRED PRODUCTS; TOBACCO--GRAIN AND GRAIN PRODUCTS, POULTRY AND EGGS 


WHEAT FLOUR 
POULTRY EGGS 
jon! 
Production Prices, wholesale? 
Stocks, cold storage 
Stocks, cold st 
: Slaughter (frozen) ee of wed prgcshsn tie 
held by Aculck ere om Price, in Price, 
Grindings ; and Georgia | Production wholesale, 
tao of wheat! pe Exports? turkeys), producing on large 
Flour Offal sobre Patent commer- area, live farms® (delivered; 
OR Period (Minne- | (Kansas cial pro- broilers? f 1 
Pp Chicago) 
QUARTER apolis) City) duction? Turkeys Frozen 
s | yu f 
Thousands |Thousands | Thousands Theueands af xack 
of sacks of short of bushels INds OF sacks Dollars 100 d ini Dollars Millions of |Thousands of| Millions of | Dollars per 
(100 pounds)} tons X60 pounds) (100 pounds) lt Leela Millions of pounds per pound cases cases pounds dozen 
+ + e 
ce 305,499 5,913 | 701,799 5,972 98,637 6.874 6.369 2 Oh 317 83 
. : 9 : ’ .3 153. 1382) Gasperee 
1948.......-... 279,133 5,337 | 639,476 5,213 74,949 6.131 5.582 2,427 161 51 ase Eze ie 105: |) <c:eapeteterate 
BON a. «5 3 sein 234,351 4,651 | 543,475 4,998 32,218 5.644 5.232 2,989 293 127 .268 156.0 110 642) selsnanlelns 
SS ae 224,899 4,534 | 523,411 5,049 19,898 5.948 5.429 3,232 282 110 .268 163.8 34 47 
oo" Sa 229,292 | 4,626 | 535,235 4,701 22,958 6.099 5.752 3,604 302 107 .276 161.3 141 C7 one 
etch = >= <> = es AS) SR | ee 4,152 | 20,897 5.682 5.477 3,739 279 147 281 161.3 153 60:'|), icine 
See 12 222.177 4,432 |, B15:446 4,476 17,444 6.063 5.649 3,860 276 122 .266 160.8 89 42:\|\ sansa 
ih —— 4.440 ['°514,028 4,661 | 16,888 6.667 6.133 4,155 270 121 ‘220 163.7 193 76.) acc 
oS 225,648 4,482 | 522,851 5,078 21,548 6.524 5.935 3,961 228 95 .244 165.4 111 74: | cnisteeers 
1956...... 229,758 4,416 | 527,159 | 5,572 24,293 6.133 5.676 4,892 333 162 .188 169.8 320 87) IW eis 
> ae be 238,888 12584 1p 348,532 4,905 26,491 6.052 5.680 5,055 316 177 .180 169.5 209 76: || | oetenee 
See 248,004 4,713 |!2 566,688 4,353 27,112 5.931 5.423 5,653 347 162 176 171.1 53 BZ, |) foe ee 
> eee 250,568 4,707 | 570,856 4,887 27,270 135.534 135.061 5,946 317 149 153 175.9 188 79: |) olsen 
EN Se ak x vac 255,141 4,827 | 582,719 4,709 31,359 145.322 144.992 6,145 301 160 162 170A 76 64: |) dared 
oT ee 260,316 4,858 | 591,999 4,973 30,148 5.520 5.167 7,121 432 263 132 15173.4 39 Gti | coco egeee 
wo wists , 262,069 , 4.876 | 595,353 4,789 32,238 5.909 5.621 6,938 335 203 144 176.6 117 61, | aaoseeee 
oS een 12 260,007 124,794 |12 589,245 4,823 33,700 5.639 5.365 7,249 364 217 .138 176.4 67 65] “essai 
a 12 261,663 124.890 |12591,654 | 5,068 31,475 5.652 5.390 7,551 357 207 .137 181.2 62 58 ||, crersaeee 
ee 250,384 4,645 | 564,724 | 4,314 20,464 5.784 5.464 7,998 315 200 145 182.5 85 51 ||| azseee 
ee 253,000 4,619 | 568,672 4,180 23,540 6.365 5.994 8,786 436 267 .145 184.7 27 36) ||. .c.cceme 
OS aa 245,240 4,423 | 549,801 4,372 16,535 6.124 5.631 9,218 540 367 122 194.8 86 80: || see 
1968. . 254,185 | 4,511 | 569,649 4,638 23,264 5.927 5.449 8,915 417 317 .131 192.5 59 72: ean eee 
J (ae 254,094 | 4,458 | 567,956 4,595 21,130 5.923 5.438 9,492 307 192 .140 191.5 51 43 0.510 
7 eee 253,094 4,409 | 563,714 4,329 21,996 6.179 5.569 10,242 391 219 .123 190.1 51 50 479 
7 ae 249,810 , 4,279 | 555,092 4,362 16,637 6.145 5.446 10,357 378 223 .128 193.6 60 74 402 
1972. | 250,441 | 4,303 | 557,801 4,746 16,549 6.378 5.867 10,883 324 208 16 131 17192.3 41 68 .380 
3 ae 249,265 | 4,395 | 567,287 | 5,505 13,456 8.734 8.454 10,649 431 281 .239 183.5 34 43 .610 
PI eos 242,157 4,481 | 562,962 4,499 10,563 11.887 11.059 10,706 456 275 211 182.3 36 54 .598 
| 
eee 247,080 4,701 | 555,891 3,907 10,178 10.552 9.365 10,434 314 195 .269 179.5 22 36 594 
ee 275,077 4,860 | 618,284 4,334 13,907 9.509 | 188.303 11,739 363 203 .240 179.2 28 26 678 
Ta 275,784 4,878 | 618,125 4,160 17,994 7.160 6.246 11,916 310 168 .237 179.5 39 30 624 
ae .. | 277,950 | 4,860 | 621,321 | 3,214 | 1979777 8.012 7.467 12,553 280 175 .260 186.5 38 25 .603 
—— - } } 
1975: January.... 19,466 | ng ey chez ge eee 820 11.488 
February . . . 17,653 ee ee ree 715 11.025 
March. .... | 19,054 | 366 | 42,833 4,755 577 10.388 
eee | 20,599 | cat Pe te 516 | 10.363 
Mit 60. 20,361 389 HRT db cases» 2 1,718 . 
J eee | 19,631 378 44,375 | 4,434 1,119 
i? ee 21,156 403 "Eh eee 1,084 10.213 
August 21,705 MIT Oe MOOG Oh cae oe. 999 10.513 
September 22,681 429 | 51,162 4,140 753 11.238 
October | 24,129 453 Se eee 735 11.163 
November ..| 20,113 377 Cee et ee 588 10.675 
December 20,532 | 386 46,000 3,907 555 10.150 
| ‘ 
1976: January... . 22,292 396 ie © eee 423 10.150 
February ) 21978. .) 373 EUG Be bose ack 379 10.213 
March 23,076 408 51,695 4,510 525 10.713 
Pathe. oo Ae 22,381 392 ee eee 1,149 10.250 
Mey x. 2-5 22,127 392 ve? eee 1,789 10.075 
June 22,328 401 | 50,430 3,923 2,184 10.350 
Duly: s «1-5 | 23,063 419 BO, 145 It dike ono 1,294 10.288 
August .... | 25,715 464 | 57,825 | ......-- 2,083 P 
September.. | 24,572 442 55,294 3,621 2,449 
October.... | 24,090 435 ea. fl SO aes 997 
November . . 22,297 403 Liege | ere 447 
December . . 22,058 395 49,691 4,334 188 
1977: January.... 22,604 403 BO. B62 Ay es. < +c > 1,218 
February 22,716 409 BOSAU Ho aah a.0:0 0% 2,334 
March. .... 25,787 456 57,635 4,248 2,519 
April 21,877 392 BO $84 Meee sates 3,272 
WU 6 cas 22,121 398 BODOG: hae sac sie'o 1,857 
PVE. Se ais 21,769 389 49,072 4,167 1,248 
OT EE 20,566 366 46, TAD Woviean.e eos 1,194 
August .... 24,419 435 BA DAE his Soins cto 1,146 
September . . 23,381 401 52,244 3,537 730 
October... . 23,396 406 7 AG2 Itoh 9 29° 473 
November . . 23,785 413 Gd, 160 PoGatve sss: 766 
December . . 23,363 410 52,106 4,160 1,237 
19 
1978: January... . 21,787 381 AG AZO AN istetier.s'ses oa 
February... 21,783 385 AB D10 |b. geee.e ore iP 
March... .. 24,330 430 54,821 4,096 1,774 
I eee 22,554 385 BOATS Ul nena st «°s 2,554 
May 24,078 417 BSGON ths ca cee nme 2,297 
NORE: . ihc Gis 23,051 402 51,544 3,459 2,694 
UY ware 3 ; 22,335 384 48 740 adeno ee . : 
August ...- 25,053 439 BROG hevaars a rf . : 
September . . 22,456 400 50,531 3,342 1, 5 
October.... 24,843 436 alte i Tigates ier ‘ : 
November . . 23,738 416 52,9 Oe eens 3 A 
December .. 21,942 | 385 48,893 3,214 486 8.138 . 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 
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FOOD AND KINDRED PRODUCTS; TOBACCO--LIVESTOCK AND MEATS 


1 LIVESTOCK aera 
d lamb: Total meats (excl. lard) 
Cattle and calves Hogs Sheep and lambs 
i | ‘i 
(fed ty ered 1 Prices, wholesale Prices 4 
ederally ins, 
“1 (fe 4 
‘ Exports, 
eas siacgant Wauceoe Seeks je, | Meats and | meats and 
MONTH Steers, Slaughter Hog-corn {federall faital Production | storage, meet meat 
sackar (federally | Wholesale, | rice ratio | . one end of, Se prep 
Beef steers aeder Calves, inspected) ! average, (bushels of inspected) se 5 period arations® | arations 8 
Cattle Ralves (Omaha) 2 | °” vealers all weights | corn equal (Omaha 
eal) (Sioux City)! i, value to 
is 100 pounds | 
[ of live hog) 
x 1 7 | Thousands of acios per | Thousands | Dollars per Millions of pounds 
Thousands of animals Dollars per 100 pounds animals 100 pounds | _of animals 100 pounds 
zi 
Fate ; 1EOOF Vides clccccth Deteem pe 857 494 57 
iis aoe eae 15,524 WEEN wcacoaue 20.87 |...---- Soap sl de i Sol Ni ciate Foca 763 187 263 
BCE | eccooe a6 Q5GA ‘bales: 47,615 | ..e--ees ; (BAB | weeeeeee | veeee 
IEAEE Tatsuo sat Leases } , 53,032 15.7 1250022 See ee 725 153 212 
eC hAcen ae aue 13,222 6/440) ||| ovens DU SAis tae tec ,032 } --- esos . 136) . ss 
reece 56,964 17.78 13.7 MIT geese. 20,363 770 129 
ele cepa ae 13,103 Bie50«i ene he ee ere pig Hf +4 rapa ees 20219 012 165 408 
1951.00... 0-0. mneze Gfetee) | gavin See oe ee 62.451 17.44 11.0 126041) 3. .28. 21,373 922 | 168 374 
pee a sag 17/629 yors eee We tae 53,813 21.25 15.0 44288 | We Sere, 23,192 717 | 205 a 
ee4 Soi fe 18.476 HEV N asc ceee sie |lSsuacee 52,894 21.77 15.0 441A PUN coco 23,805 | 800 197 
6 eee eames ; 4 a ne f 
| 249 305 
sees GO: |e 61,370 14.40 11.8 | {ABD os, «<5. 25,471 777 
AGU meee ana? beeps Ha ta? Woes. 65.748 14.27 11.2 14.228 | .....-.. 26,643 679 350 276 
Pe a eb tbs ‘ aoa eee i 24.41 60,682 17.87 155 | 13234| 2149 | 25,567 9403 37 409 
{boo arent 19,454 UEP LUN ake crader 20.33 4 ; ‘ 158 3 2 236 | 857 
‘Latheeeepa cet 17,642 BIG 72 a Nene ice 25.56 | 30.30 59,462 19.74 18.6) 12,397 coy At ate om asi | 975 
{ISOs coats 17,458 Py adhe a teat 25.61 31.73 68,708 14.45 | 13.2 13,466 19. 26,017 | | 
757 
pe: 2.93 29.47 66,153 15.78 15.1 14,036 1897 | 27016 | 423 429 
BORO lesa pet Eee pole (are 65,632 16.92 165 15,036 1645 | 27498 | 485 4a4 942 
SGI ere anen 19,96 005 | ........ ; ’ 499 1,311 
4,980 24.53 31.06 67,770 16.59 16.0 14,692 19.03 | 27891 506 
NSG2 essa cate ste 20,339 ; sreeeeee . . , | 47 544 1,466 
{96S edn habeas 21,662 4,535 23.58 22.95 29.48 71,577 15.21 13.4 13,955 19. 29,516 653 | vn oa 
$OG4 ES cca 25,133 4,820 22.41 19.79 27.11 71,667 15.08 13.1 | 12,947 20.91 | 31,687 | 702 d 
| | 535 | 1,042 
& 26,614 5,076 24.99 22.50 28.10 63,708 21.12 17.7 11,710 2393 | 30636 484 
BOGE Sissy fae erate 4.432 2571 | 2541 | 3241 63,729 23.38 18.5 11/553 24.07 | 1032124 | 621 480 | 1,315 
ee Fe as 5 ae 27780 4,002 25.29 24.67 31.61 70,915 19.17 16.3 11,516 23.60 33,753 | 644 484 1,397 
(ocde ets 29,592 3,876 2687} 25.89 | 33.75 74,789 19.08 18.0 10.888 2658 | 34817 | 625 508 1508 
1O6O Reon heen ete 30/536 3,637 29.45 29.30 38.90 75,682 23.65 20.3 10,070 28.53 | 34,914 637 571 . 
| | | 
| | 1 
30,793 3,024 29.36 30.15 44.82 78,187 21.86 1119.1 | 10,009 27.43 35,818 759 518 B44 
ea pe, ee 31,419 2/807 32.39 | 32.09 | 46.30 86,667 18.41 14.0 | 10,256 27.43 | 37,363 796 12547 1,788 
rir ye Mena 32.267 2.421 35.78 | 38.89 | 55.09 78,759 26.58 22.1 | 9,905 30.13 | 36,640 670 614 2,012 
7a eee ty Wee, 30,521 1,808 4454 | 49.13 | 64.08 72.264 40.10 217 | 9.234| 3669 34.495 830 759 1.972 
107s ae 33,319 2,355 41.89 36.49 49.63 77,071 34,75 12.2 | 8,556 39.76 37,323 803 74 LP 
; 9 3,894 44.61 33.42 40.44 64,926 48.30 17.1 7,552 44.42 36,213 675 | 864 | 1,694 
eee ee 38.992 4,438 30.11 | 37.65 | 45.18 70,454 43.19 175 6.474 47.84 | 39.060 13733 1,305 1.868 
Veh etes Fa 38,717 4,696 40.38 38.74 48.19 74,019 41.12 19.8 6,133 | 53.38 | 39,172 567 alas 1,741 
{97a eter call 3,620 ae 52,34 56.16 69.24 Sil 48.67 22.4 5,169 63.49 38,119 724 1,338 2,072 
i ee - + pn : 4 ——i—. ——— 
1975: January.... 3,152 284 36,34 26.79 36.88 6,349 38.96 12.4 663 37.50 3,315 809 57 pi 
February... 2,778 250 34.74 26.80 40.25 5,540 39.69 13.5 | 570 40.50 2,880 pone 67 13 
March. .... 2,826 276 36.08 | 27.86 38.90 5,751 39.59 145 648 43.00 2,959 = 7 = 
April... ss 2,889 284 42.80 30.73 46.84 6,361 40.74 147 627 47.88 3,089 
May ....-- 2,851 270 49.48 34.87 40.56 5,375 46.42 17.0 616 | 50.75 2873 | 726 79 11 
June sates 2,898 276 51.82 | 35.30 39.15 5,077 51.31 17.7 614 46.12 | 2832 | 654 64 | 135 
| 
dy 5 eco ta 3,085 344 50.21 32.53 39.01 4,657 57.25 19.8 635 45.00 2,842 578 70 148 
August .... 3,141 345 46.80 | 32.93 37.10 4,627 58.12 19.0 | 621 \ ; 77 
September . . 3/319 385 48.91 35.98 36.57 5,217 61.19 212 758 
October... . 3,584 443 4790 | 36.74 42.52 5,379 58.76 223 701 
November . . 3,116 357 45.23 | 36.77 43,95 5,085 49.78 21,1 515 
December . . 3,267 381 45.01 36.87 43.52 5,508 48.36 20.1 584 
1976: January.... 3,403 369 41.18 36.66 51.90 5,400 48.23 19.5 582 
February . . . 3,032 327 38.80 | 36.95 50.05 4,873 48.92 19.4 | 513 
March... .. 3,492 415 36.14 | 38.82 50.58 6,325 46.76 18.2 570 
Aprilicanes ane 3,053 353 43.12 | 43.49 49.49 5,827 48.06 19.1 561 
Mayeareneie tars 2,980 304 40.62 | 42.38 44.95 5,086 48.96 18.2 429 
June... 2. 3,294 339 40.52 | 40.24 37.60 5,146 50.91 18.0 502 
Ul viet 3,220 346 37.92 | 37.58 34.51 4,905 48.31 16.9 | 525 
August ... . 3,388 373 37.02 37.55 41.52 5,968 44.03 16.1 | 563 
September. . 3,435 409 36.97 | 34.03 39.84 6,361 39,39 15.3 | 622 
October... . 3,336 394 37.88 | 36.07 47.25 6,929 32.69 141 556 
November . . 3,154 388 39.15 | 35,07 44,90 7,110 31.96 15.4 517 | 
December . . 3,205 420 39,96 35.19 49.58 6,525 38,28 16.3 5s 
1977: January... . 3,272 408 38.38 34.87 53.12 5,840 39.65 16.3 | 498 
February .. . 3,041 380 37.98 36.54 54.88 5.825 40.40 16.8 | 461 
March. .... 3,331 457 37.28 37.81 52.26 7.238 37.61 15.8 579 
April. . cso 3,025 389 40.08 41.33 52.88 6,395 37.20 15.6 539 
May. ccc oo 3,054 353 41.98 39.88 54.92 5,877 41.94 18,1 474 
YUNG wie 3,374 368 40.24 38.22 51.60 5,695 43.89 19.8 550 
July eee. 3,085 352 40.94 38.90 46.95 4,908 45.76 23.8 468 
August... 3,489 411 40.11 39.61 46.20 6,148 44.34 26.3 553 
September . . 3,320 403 40.35 39.04 41.54 6514 41.39 25.2 | 568 
Getabarii.. 3,282 392 42.29 40.18 42.50 6,507 40.97 23.9 525 
November . . 3,244 398 41.83 | 38.79 | 40.98 6,885 39.44 20.1 477 
December . . 3,200 387 43.13 39.71 40.50 6.186 44.13 21.3 441 
1978: January... . 3,238 368 43.62 42.85 40.50 5,969 46.08 22.0 425 
February . . . 3,047 336 45.02 46.89 43.75 5,840 49,26 23.4 390 
March... .. 3,243 386 48.66 51.39 47.60 6,795 47.77 21.6 487 
April... ... 2,969 304 52.52 53.81 69.45 6,213 46.22 20.1 430 
May’ areas 3,215 288 57.28 59.85 77.26 6,298 49.25 20.9 451 
June 3,052 271 55.38 57.42 73,28 5,778 48.19 20.9 441 
Duly, ater 2,869 261 54.59 58.67 75.72 5,402 46.94 21.0 406 
August .... 3,247 304 52.40 58.22 81.66 6,227 48.83 23.9 438 
September . . 3,027 275 54.26 60.23 83,25 6,203 50.34 24.2 435 
October... . 3,180 287 54,93 62.06 81.82 6,576 52.58 25.8 457 
November . . 3,029 274 53.82 60.75 78.60 6,737 48.68 23.4 413 
December . . 2,834 267 | 55.54 64.19 78.00 6,101 49.73 23.0 396 
Me 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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BEEF AND VEAL 


| LAMB AND MUTTON 


PORK (EXCLUDING LARD) 


Prices, 
Price, wholesale 
YEAR AND Steee.cad wholesale, Stocks, Stocks, 
MONTH Production! | storage, end | Exports? 3 Hoel Sold cold 
e pear xports Imports trash, Production! storage, Production! | storage, Exports? Imports? 
steer end of end of 
carcenay, period? period? Hams, set 
as ween | Ota 
posite)5 inv je 
L L 
ili Dollars 
Millions of pounds bar néend Millions of pounds Doller penpedna 
RS ell ReReeeae is 159 34 0.426 || sags atn 20 illiciss corte 527 59 3 0.592 0.523 
ere ees * SER» 15 208 ABO? || papers en ate 26 ul Remrcs cen 469° 29 1 
1949 .600 545 
abe =| Sete 137 20 157 M99 Il coton acer WA limertecccte 474 60 3 550 483 
Oe <a ns 10,385 161 7 199 475 581 10 9,397 499 58 32 
, , 527 466 
a s guid = a 313 ‘578 508 14 10,190 549 82 49 ‘570 “486 
is? ..-....... mst7 253 552 635 22 10,321 489 97 62 557 493 
ens 7 270 39 140 420 715 12 8,971 327 79 146 615 518 
2 ea 14,152 208 34 126 420 721 10 8,932 449 53 171 615 532 
: Se 14,700 224 41 119 .410 744 1 10,027 421 66 162 500 444 
168 . - eae 15,631 264 89 112 392 728 12 10,284 280 76 139 492 433 
SS Saeaeee 15,294 147 89 232 412 694 5 9,579 194 78 133 524 479 
BE os 5 <tar acy 14,086 190 25 481 (467 674 9 9,618 206 54 185 562 523 
1959. .......... 14,162 212 27 626 473 724 15 11,131 264 71 175 .478 448 
SN eee 15,399 184 29 491 451 754 12 10,863 170. 69 171 472 471 
1961........... 15,890 211 30 665 427 818 18 10,730 200 68 174 ANN 479 
ee 15,867 202 27 948 464 795 15 11,229 230 64 204 8.491 475 
I Sk cnn as 16,896 288 27 1,104 417 757 19 11,863 277 138 211 464 443 
ene 18,965 328 57 841 398 703 13 12.019 284 133 210 458 443 
Bs. . wm xe 919,261 269 46 718 433 639 12 10,736 152 53 262 
ee 20,355 317 32 895 442 9639 17 11,130 234 55 298 
Nt care wr. 20,740 | 286 34 10967 451 636 15 12,377 286 56 10307 
a 21,358 304 29 1,129 473 592 14 12,867 256 92 324 
RINGS 50. < 5. «ixiaye 21,600 363 28 1,194 11.492 540 16 12,774 211 152 316 
Gs isin ar. 22,030 347 32 1,319 490 540 19 13,248 336 67 347 
ae 22,213 375 | 44 101/265 547 544 19 14,606 330 72 357 
a 22,647 380 54 1,461 576 533 16 13,460 214 105 395 
Ue 21,413 459 81 1,471 12 696 504 15 12,578 286 169 398 
rae 23,286 415 53 1,191 691 454 14 13,583 307 104 362 
ics 8 signs 24,500 360 46 1,304 754 399 12 11,314 249 207 
ae 26,480 13464 82 1,467 644 361 15 12,219 13912 311 
ere 25,780 | 327 93 1,377 662 341 10 13,051 186 289 
Bas «©. «os os 24,610 | 414 14368 1,635 .839 300 12 13,209 242 14346 
T + ia 
1975: January 2,165 421 3 141 640 36 12 1,114 294 9 
February 1,895 400 4 102 603 31 11 954 300 1 
March... .. 1,948 397 3 110 611 35 9 976 289 24 
April...... 1,955 360 4 91 711 34 10 1,100 345 10 
eine sce ¢: 1,908 319 3 80 821 31 9 Be 524 13 
aed ark. 1,912 297 2 107 880 31 7 
Bolan, sxe 1,993 277 2 113 849 32 9 817 230 23 
August . 2,034 267 3 122 801 32 10 794 186 22 
September 2,147 262 2 126 824 40 1 901 190 19 
October. 2,365 281 5 99 791 38 iT 936 222 17 
November 2,046 330 7 133 764 28 12 904 269 19 
December 2,131 360 | 7 79 757 32 12 996 249 22 
13 7 
1976: Jan 2,281 13354 7 132 700 33 1 953 217 1 
2 at 2,028 366 6 88 651 29 1 850 206 27 
March... .. 2,389 400 7 138 603 33 9 1,093 229 38 
April ¥ 2,074 401 6 125 693 32 10 1,003 251 22 
Mar i nirsenss 2,025 408 6 136 ‘667 23 11 880 255 36 
ERS, sed. 2,224 403 8 148 656 27 12 899 219 23 
121 612 28 14 847 177 20 
06 ella a ; ‘606 30 15 1,020 157 23 
August . 2,300 371 6 14 oe on Af 1094 176 26 
eer " a7 a4 H 139 ‘619 31 16 1,188 201 33 
ange 2190 464 é r ‘662 3 | 1na6 212 Fa 
jecember & 
: 14 1,024 197 18 .758 971 
1977: January . . a pre ° vd pe | 14 1/013 203 21 787 916 
Febriary : f 3 12 1,257 225 28 836 832 
RCH et. a a " ‘e40 31 13 1.119 265 22 742 855 
Pe cai deh or an 7 113 675 25 15 1,044 270 26 749 .932 
cred ir! 2.248 425 8 101 660 29 14 1,022 228 25 742 1,004 
ie 8.740 951 
668 25 14 869 179 21 7 
ts: pea ae 361 Ps 128 ‘661 29 14 1,074 145 23 801 979 
August . 2,301 5 140 ‘667 30 12 1,130 158 27 776 ‘986 
September 4 = B 95 694 29 10 1,151 166 26 889 .984 
Deore vie Ab 8 nN 690 27 9 1.241 209 28 971 901 
November ye ee Pr 1 ‘715 25 10 1,108 186 25 1,013 1.029 
December .. . 
14 1857 1.038 
4 7 25 9 1,051 174 32 
1978: January... . 2,140 327 30 103 oa 23 9 1,013 172 26 932 1.066 
February 2,010 331 35 oy oa 28 8 1,179 216 26 822 1.022 
March... .. 2,134 370 2 aa ‘B46 6 9 1,093 282 25 759 1.001 
Aageiiectde.. « 1,960 389 f 26 10 1,125 281 31 .820 1.091 
M 2,118 399 30 147 922 1 1,047 260 25 .808 1.129 
neat a... 2,009 382 32 133 ‘897 25 0 i 
‘tae ‘ 803 1.102 
876 23 12 964 220 23 
Yeas 1,896 346 z ‘ey “836 25 "1 1,101 179 31 887 1.070 
August 2,147 Se 22 151 854 25 "1 1,095 178 32 905 
September 2,019 342 #2 ast 6A . +) as Mh en 1038 1211 
cloner = capo te 32 165 B45 25 12 1,236 245 36 1.086 1.124 
November . . 2,083 396 3 145 7 24 12 1,129 242 26 1.078 1,097 
December . 4 1,941 414 x ea | 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the secti 


following these tables. 
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FOOD AND KINDRED PRODUCTS; TOBACCO--MISCELLANEOUS AND FOOD PRODUCTS 


T 


SUGAR (UNITED STATES) 
COCOA (CACAO) COFFEE (GREEN) 
BEANS 
7 + i| : | [ Supply and deliveries (raw basis)® 
Imports! 
nO || re FISH, Deliveries 
Inventories : »| (COLD 
ot holesale, a 
Price, | (roasters’ | Roastings been petal g STORAGE), 
Imports | wholesale, | importers, (green No. 4 END OF Pro- 
Eada, SALES* 5 : 
MONTH (incl. Accra and weight), Total From (New PERIOD duction 
OR shells)! (New, dealers’), total? ota Brazil York)? 
QUARTER York) end of 
period 
as 
id Dollars _| Millions of | mittions of Thousands of short tons 
is peo | Dollats Pel Thousands of bags (132.276 pounds) per pound dollars pounds 
sieele 7 T 
956 133.8\ 2,160 7,680 || 7,448 | 1,939 
Be} 2| OBO pxcinsel aecntess 18,854 || 10,006 0.264 . po ee foal oe 
Fe) oA ceples Bop 267.2 pe ey 20,947 || 11,578 268 981 161.0) 1,021 ey 138) Ve 
mean 282.0 Fo (pill) mae G/SBBili aaa 22,054 || 12,770 318 870 146.8| 211 ‘ j : 
it ; 2,466 8,340 || 8,279 | 1,840 
oe 299.0 322 2,936| 18,416 18,427 || 9,535 509 924 187.7| 2,468 aon}. $71 ee 
tenons 2,759| 19,051 20,316 || 11,003 543 965 168.8) 2, 4 1,621 
oe ee Seats 273.2 356 ; } ; 008 [or a eal. ai g1a3 || 8106 : 
1952) Se yee 256.9 Fm eee peace 20,263 10.418 _ rd raat eae esr7 | 9486 #1699 
52.7 : GDI ivaarsaman | F é os 
en. Cee Na a o18 ‘577 2'032| 17,601 17,077 || 6,359 ‘783 980 194.3| 2,610 8,236 || 8 
us| au | naples] eew|| gee] ge) tae | es] 4a | doer | am) ia 
; 272 2'806| 20,263 : i ; ‘ : i ‘ — 
728.9 304 2959| 20,321 20,868 || 8,889 ‘573 | 1,050 191.0 2,560 8,771 | 8,734 | 1 
198.5 439 2,114| 20,937 20,186 7,485 489 1,110 eel 2a 9272 | 9181 2/005 
215.7 362 3370| 21,698 23,179 || 10,564 '376| 1,150 ZaZay @ eZ :272 |} 9, 
4 369] 1,206 230.5} 3,074 | 9331 || 9.261| 2,327 
34a 307 pats) 22204 72.333 B74 "363 | 1,233 196.8} 3,176 g60e || 9.611 | 2108 
; : : : : i 230.5 3,279 . 5 
285.5 ‘208 3:964| 22,677 24/490 || 9,091 '344| 1,251 Ran | 2a 
244.1 3,766 10,027 || 9.989 : 
281.6 (254 4726| 22,815 23,835 || 9,265 "346 | 1,319 | 3,766 | 
268.4 234 4.470| 22.374 22,823 || 7,212 "479 | 1,395 214.6| 4,408 9,706 || 9,671 2,700 
1,290 || 5,742 451 1,429 | 235.9\ 4,152 | 10,151 |) 10,020 | 2,648 
303) 286 31a1| 21/300 22,086 || 6726 414| 111/544 z7i0| 4085 | 10444 |) 10.209 2.508 
282.6 288 2311| 21,291 21,312|| 6,069 '384| 1,645 25 i l| 10, j 
395 11,089 || 10927 2,961 
228.2 344 5,076| 21,165 26,377 || 8,318 '376| 1,756 284.6| 4, 
300 10,804 || 10.655 | 2,799 
218.4 ‘458 3,811| 20,851 20,232 || 5,780 ‘408 | 1,870 274.8\ 4, 
| 2,792 
19,727 || 4,712 557| 1,910 3058| 4712| 11,459 || 11,310 \ 
he 263 A008 18,607 21,669 || 5,991 12.461 1.974 3020} 4.585 11,439 || 11,288) 2.687 
282.2 322 3,663 | 20,075 20,757 || 6,152 12'544| 1.976 415.1| 4,896 11528 || 11.415 | 2710 | 
248.0| 636 4,146| 19,415 21,799 || 4,606 ‘676 | 2,141 ,624| 4,931 11,538 |} 11.482 | 2.583 
221.1 1982 2770| 18,569 19,248 || 2.725 ‘702 | 2,771 13432.9| 4,620 11.273 |} 11,23 : 
| 
2 2,830 3562} 5,192} 10,127} 9974] 2,731 
Vite Pesce 233.0 759 3,300| 18,551 20,289 || 3,748 12 678 , ' 
1976 oan 235.4 | 1,092 2'805| 19,063 19.788 || 3,092 124'298 | 2,912 371.2| 5,748 10,924 || 10856 | 3341 
iia oon 172.1 | 142.515 1,684] 14,233 14,808 || 2453] ..... 3.587 420.3| 5,054 | 11,242 |} 11,207 | 4,349 
1978 cero ee 209.7 | 2.500 2,331 | 16,299 18,133 || 2679 | 121.484 | 3,769 4215| 4.575 10,892 || 10841) 3.734 | 
= 1 | 1 T T = a —T — — 
: 4S , 20.5 1995: ||| “occ 1,852 359 675 246 401.8 615 | 514 511 | 3,067 
ie ries 17.3 gagh ll ko amea 4,713 1,656 253 680 250 366.6 | 297 | 552 549 | 2.970 
March... .. 21.7 848 2,468 11535 Salat ec vatees 221 335.5 | 183 | 693 || 684) 2836 | 
aes 1,448 DITA inne 207 305.4 | 191 832 so9 | 2.521 | 
ree 14 ie a 4,469 11365 244 202 304.8 | 195 870 852 | 2299 
May... ++. 17.4 (BOBv ill. eed ; (BOB til), B44 a cvs eee ; 
‘en eo 18.7 625 2,523 1,736 ATS yo. the 183 296.4 107 961 932 | 1,946 
| } 
174 1,275 
July ee 16.6 £730. || oe 1,626 ye 168 307.0 | 92 | 1,205 |} 1, | 
ae 12.5 79). Peete 4,743 1/868 304) Pee vu sehen 245 305.5 | 119 1,005 996 | 1.032 
pradeee! Ay 17.4 775 3,467 2/533 Bag) een cat 300 3136 | 164 | 996 930 se 
October... . 21.5 IO) ||| evra aine 1,784 TR ae onan 6 1 J | 
November . . 18.6 TCV eanp Ror Pic 4,626 1/587 FAT We ox ven 251 361.0] 1,138 | 767 || 759 | 2,088 
December . . 33.0 .760 3,300 1,299 NGS wcities 241 356.2 1,302 877 869 2,731 | 
} | . 
1976: January.... 33.9 mE BOs ill) Ma eraverouigre 1,664 FO Abe es hus sisted 259 332.6 ] 863 769 760 3,171 
rth a 16.4 766. ||. ataaeany 5,612 } 1.744 446. Wi eted odie 270 308.8 481 778 || 774 | 3,201 
March... . . 28.8 740 2.311 47B NM ncaa 277 308.0 321 80 70 2,933 
April ear 22.4 883 1,636 18S: wees 238 294.3 249 
May chen 21.4 935 4,977 11546 159 935 196 289.6 206 928 927 | 2,569 
June eees.< 19.5 | 1.075 1/864 ee Pa eee 192 301.1 125 997 993 | 2.314 
uly Aya. 16.3 ROS ll cawenbaten 1,909 MGS. wcxted 157 329.9 | 88 | ons ore ye 
August .... 20.0) 4.446 || sccsteua 3,853 1,637 OOFE|\ Mec cathe 234 343.9 117 1 1 f 
September . . 19.6| 1.313 2,961 956 85 1.520 307 367.6 173 1,055 || 1,052 | 1,324 
October... eA spieniall yn Pye 1,013 469: 4l) Bn cae 267 365.8 730 858 853 | 1,660 
November . . A16\| 4616 |, scons 4,621 1,649 475 i) BS 282 381.0 | 1,174 827 || 816 | 2,504 
December . . 165 | 1.543 2,805 1.858 B00 |... cues 233 | 371.2| 1,221 828 824 | 3.341 
| 
1977: January... 20,6)| 97305|| ..oeue 1,994 Bik ieee lures 282 | 362.2 775 832 828 | 3,624 
February . . . AAG |) t803 |) saeatane 4,752 1,707 MEGS Kons. ses 342 316.0 459 764 761 | 3,758 
March... . . 19.0 | 2.075 3,519 1/839 rd ae 363 312.4 275 1,024 1,017 | 3,430 
April... fri $BGS. | eanautn 11824 re i i eee 265 307.8 202 898 895 | 3,302 
May ...... 24 lie VGN || co deen 3239 | ) 1.224 HOG ies conmee 243 301.2 206 878 875 | 3,191 
Juneseee 13.6 | 1.993 3,115 1,137 Bae hi sues 237 323.3 104 1,030 || 1,028 | 2,782 
CuI foo: |e 008° |) acnaenee 756 OOt Mesias 171 366.3 68 976 974 | 2,424 
August .... OEE | Wika ons. 2,364 695 Ain Ls cerns 268 392.7 73 1,130 || 1,128 | 2019 
September . . 6.2 | 142560 2,638 678 Bh ss canny 412 423.8 147 1,005 || 1,000 | 1,951 
October. . . . Me este || ees 635 ties 348 412.2 681 914 914 | 2.259 
November . . 47 2500 | vrcevees 3,878 972 Sh. pice ached 336 426.5 1,067 958 957 3,009 
December . . 55 | 2500 1,684 1,347 TOR al asin aoa 330 420.3 999 833 829 | 4,349 1,376 1,031 
1978: January... . 45:41) 2600) || jade 1,682 209 305 384.3 602 766 764 | 4,352 184312 277 
February . . . 20;3;|| (26008 ||. muncan 4,467 1.575 129 362 338.9 374 775 772 | 4,104 881 189 
279 | 2.500 2,161 1.707 115 328 335.6 280 930 927 | 3,850 970 447 
BOB | 2G000|| .s saitee 11557 319 250 319.1 130 864 861 | 3,451 802 67 
4Gi6:|| 2600" | cere 3,554 1,345 329 266 324.0 189 891 sss | 3,326 682 300 
12.4| 2.500 2,202 1.249 206 234 342.1 135 1,033 || 1,029 | 3,059 613 330 
ulyeveaaieeers Aes |) -2e00r |) .yaeenee 1,316 B57 Oe. Podens 211 364.3 48 905 901 | 2,729 841 607 
August 14:7) |e BOO ne eee 3,781 1,124 56 1.350 379 408.1 35 1,122 || 1,109 | 2,264 747 335 
September . . 7.3 | 2500 1,337 67 1.540 368 424.7 115 1,020 || 1,014 / 1,019 550 
October 15.9 | 2.600 1,901 334 1.540 376 427.4 658 894 888 | 2.324 1,020 400 
November . . 18.6 2.500 4,497 1,689 308 1.530 349 425.7 1,046 853 849 3,084 1,077 327 
December . . 20.2) 2.500 1,651 | 280 1.460 351 421.5 963 840 840 3,734 1,174 348 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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FOOD AND KINDRED PRODUCTS; TOBACCO--MISCELLANEOUS FOOD PRODUCTS, FATS AND OILS 


MISCELLANEOUS 
FOOD PRODUCTS FATS, OILS, AND RELATED PRODUCTS 
‘ile 
Sugar (United States) ANIMAL FATSS 
BAKING OR SALAD OR MARG 
Prices (New York) FRYING FATS3 COOKING OILS? ARINE Sinha ea 
| Tallow, edible® (excluding Neale inedible” 
= = 4 
YEAR AND TEA Stocks Stocks ] 
Stocks 
MONTH IMPORTS? {pro- lero: Po 
ducers’ ducers’ ducers’ Con 
' Con- 
é and : and , d Price, : Stocks, ; Stocks, 
Production ware- | Production nara Production? tabs ‘a at Production gone end of | Production brit ore a of 
house), house), house), yrs vere period period 
end of end of end of products products 
period period period? 
| I 
Thousands cae Dollars 
; Dollars per Ib. of = Millions of pounds per pound | Millions of pounds 
a3 +— " my = is 
RR. eke. 0.062 0.081 BTCA dite sco hek res 745.9 95.0 59.2 6.3 1,660.9 1 
js eee) bt egrets (ie 6 eee aie Ol, eee eBA oc aloe ; . 660. 881.6 246.4 
ane 4 eg — 076 OA BOR CEr eh ROR ci TS cea | as weet BOG Hala doth Mean nce 69.7 39.1 9.6 1,656.8 1,781.9 317.0 
ec ae ahag ete d .078 NG DUR. sos diene: Pak cccdeicul salneier BETBH 5 anere celiac nes 105.6 864.1 4.7 91,861.3 1,706.6 9322.2 

“STS eee .059 Ma RIG RIA oe oss Picea 5 Vi assdn | iceccty SARO a cosa Wercasate 108.3 869.2 6.7 1,909.7 1,831.0 2744 

“Sa 061 082 a) SARS OS ao aS a ae ei TORO WaNlnncs contact 89.2 860.7 5.6 1,922.0 1,719.4 331.1 

i aa .063 .084 MANN ee ica PP tates) I okGacsm wdc 1.28600) sicas 109,283 123.5 891.2 61 2,061.4 1,567.0 359.6 

OR st aaa .063 MARE WADIA 5 ic. (eo eee ee 12OtRE Sc cs,.t .278 174.6 | 8115.5 9.7 2289.3 1,595.3 289.5 

BE os cm im ial .061 SOR + ATA AOE Pano. 55s (on SE AAG | A= ae ee eee es i i ee .278 | 1208.1 | 8166.7 10.0 2310.5 1,576.4 252.5 

1955. . .060 .084 Sa Aen. Bee aoe eG ocees h owce ss 114 333,7 23.7 .273 | 1218.6 | 11768.3 15.4 2,591.6 111 641.8 289.7 

I an x o> Saisie 061 1985 ct , OER EES es eS ae he 114,370.5 27.6 280 273.1 196.0 19.0 2,837.4 111 670.8 342.2 

Re oe. 3. .063 Pe) A, (| ee Denne Sea ae 1,462.9 26.4 .280 295.8 283.7 19.8 2,705.7 114 803.5 270.1 

BE ws kw creebrs .063 .086 cd 9) C4 ee) an Oe eee eee 1,573.2 38.3 269 315.8 295.3 27.3 | 41132 850.6 137, 805.0 13296.0 

Te ane .062 086 | 109,684 2,252.4 | 115.0 | !11,808.3 53.1 1,611.4 34.0 .250 321.7 | 14283.9 | 1423.2 3,182.7 147 775.0 | 14325.3 

1960... ..... .063 087 | 115,172 2,313.1 | 120.3 1,914.6 59.8 1,695.2 32.6 15.238 352.3 295.4 26.4 3,313.2 1,831.9 304.8 

Paha... .063 .087 | 109,337 2,456.2 | 123.0 2,123.7 | 199.9 1,723.7 32.8 .268 434.7 376.3 24.7 3,554.3 1,737.2 408.5 

eee 065 089 | 129,692 2,688.6 | 164.9 2,532.2 | 273.3 1,725.9 39.3 .257 430.2 368.1 33.0 3,454.1 | 11,169 162.7 396.7 

Te ares 081 112 | 126,228 | 125843 | 119.3 | 112,360.3 | 145.1 1,793.6 | 36.4 .238 | 1527.9 | 11443.7 | 35.6 114,156.5 112,206.5 377.1 

NE et os wats .070 100 | 133,592 2,664.1 | 121.1 2,846.1 | 118.8 1,857.4 48.0 241 553.2 464.0 417 4,565.7 2,301.5 366.4 

TS oe 068 095 | 130,358 2,7925 | 116.6 2,773.1 85.9 1,904.4 41.6 261 530.1 416.8 31.1 4,302.5 2,210.5 413.8 

eee .070 096 | 132,996 3,1895 | 118.6 2,946.8 83.4 2,109.7 53.2 .266 566.7 516.1 50.9 4,466.9 112 463.9 447.4 

ee 073 099 | 142,583 3,225.7 | 139.2 2,922.1 79.5 2,114.1 59.9 .257 577.8 525.1 73.2 4,753.0 2,402.4 424.6 

a 075 101 155,335 3,311.9 | 142.7 2,995.9 79.4 2,140.9 49.1 .256 538.1 517.3 49.6 4,745.2 2,478.0 358.5 

| 078 107 | 139,962 3,480.5 | 138.7 3,143.7 70.5 2,181.9 52.1 .260 534.6 510.9 46.0 4,655.0 2,595.2 348.0 

ae ee .081 112 | 135,202 | 3587.6 | 1329 3,389.1 75.6 2,230.5 45.6 .289 558.2 569.7 46.7 4,876.8 2,553.5 396.1 

eae .085 117 | 175,432 3,515.0 | 127.6 3,500.0 76.1 2,290.0 57.1 .308 541.6 598.6 41.3 4,967.7 2,622.7 379.7 

rae 091 123 | 151,495 3,731.1 | 127.3 3,870.7 85.6 2,364.1 69.3 .313 544.8 643.2 | .45.3 5,830.2 3,330.1 346.1 

| te 103 133 | 173,314 3,635.8 | 114.6 3,893.4 74.1 2,359.0 61.2 .340 474.6 558.0 40.4 5,237.1 3,032.2 355.6 

aes .289 320 |11178,326 | 3,7028 | 134.1 4,110.7 96.5 2,397.7 64.3 512 575.8 665.0 33.4 5,526.6 3,029.2 380.3 

ees 229 311 | 159,287 3,687.3 | 124.7 3,947.2 90.8 2,399.3 60.1 525 513.5 649.7 37.8 4,655.4 2,908.4 276.6 

PGS. ss oe Se 135 190 | 181,304 3,913.4 | 127.7 4,343.0 | 104.0 2,629.7 67.2 443 535.5 660.5 47.5 5,674.6 3,367.2 354.8 

NR Ss 2c 109 169 |11203,.012 | 3,841.1 | 113.0 4,352.9 | 105.4 2,535.0 79.9 507 769.4 787.9 42.4 6,106.4 3,180.5 347.2 

oT) 17.143 | 204 | 151,751 4,044.6 | 106.7 4,842.3 | 123.0 2,519.5 69.5 529 835.0 847.8 55.1 5,815.9 3,219.5 346.6 

Bi — 

1975: January 375 518 | 14,297 286.5 | 129.2 333.1 84.7 211.0 65.6 .619 56.1 62.7 38.6 450.3 iN 254.4 379.5 
February } 388 A479 | 12,200 266.6 | 119.5 310.5 | 181.8 201.2 72.5 .619 52.7 62.6 40.0 399.2 231.8 361.7 
March... .. .300 410 | 15,486 280.4 | 117.0 319.2 93.9 198.7 65.8 576 54.2 69.1 32.1 433.0 234.8 327.6 
i eee 282 361 | 13,468 3079 | 121.1 322.2 97.5 181.7 75.8 544 46.8 68.9 25.7 405.2 238.0 318.0 
May . 195 319 | 14,694 2889 | 112.9 316.5 95.1 183.0 64.4 502 40.8 55.9 23.7 371.5 237.4 288.5 
June : 148 259 | 12,170 268.9 | 113.7 326.3 76.9 180.6 63.6 494 35.3 44.3 22.2 358.3 239.6 242.5 

| : 256.2 

hey swat « 194 268 | 9,915 285.1 | 103.0 345.4 79.4 173.7 66.6 486 33.8 46.1 229 354.5 230.7 
| : 257.4 

August 22 283 | 11,276 299.6 88.7 344.2 71.8 178.7 52.6 486. 34.6 44.8 24.2 347.2 236.2 
tember 175 232 | 12,404 331.2 93.0 310.4 73.3 216.6 58.6 503 36.2 49.6 23.9 363.9 250.7 308.0 
are 152 205 17,594 402.8 | 100.2 368.7 89.1 212.8 60.2 490 42.1 25 ane ae cae 
November 155 207 13,940 337.1 | 105.6 326.2 | 104.5 219.7 64.8 .490 27,7 f 1 i : : 
December 156 194 11,843 332.3 | 124.7 324.5 90.8 241.6 60.1 490 43.2 45.3 37.8 424.5 249.4 276.6 
4 

1976: January.... 154 .209 11,842 331.2 | 114.5 341.9 87.0 265.1 67.0 A48 43.1 49.6 38.1 442.5 259.4 275. 
etl 150 .203 12.309 | 307.6 | 119.7 328.7 | 104.4 259.6 82.1 436 41.6 50.3 43.0 410.2 257.2 282.2 
March . . . 164 ‘221 | 15,779 349.2 | 110.4 392.2 99.8 225.8 | 101.1 431 51.3 56.0 44.6 455.5 280.1 306.6 
er 156 210 15,805 327.6 | 123.5 356.7 | 1145 198.8 70.2 A31 44.3 50.1 45.8 439.8 271.0 324.0 
Mer =k ax 167 222 13,053 310.7 | 128.1 381.2 | 116.6 190.5 71.4 431 41.5 49.2 41.2 463.1 303.6 cop 
ine. osu». 144 197 13,893 324.0 | 119.9 384.7 | 105.3 199.8 70.8 431 44.6 50.6 45.8 496.9 307.9 : 

69.0 328.1 

» -150 204 14,259 316.1 | 123.2 367.8 95.5 197.4 73.6 437 48.0 51.3 51.9 481.7 2 

deh “08 119 171 15,051 336.9 | 1228 375.4 | 106.4 195.1 | 80.0 455 427 559 610 480.5 286.9 12 
s .095 152 | 19,224 345.0 | 122.2 357.0 90.7 202.8 72.4 455 Wh } : ; : 4 

Gone : 112 172 15,683 331.2 | 1268 361.2 96.4 215.6 72.2 455 45.1 64.3 53.3 500.2 307.4 ae 
November . . 106 160 16,133 | 3243 | 1205 351.4 | 89.4 233.2 | 69.8 455 42.5 59.7 | 498 4374 2686 3845 
December . . .102 156 18,273 309.6 | 127.7 344.8 | 104.0 246.0 67.2 455 43.5 63.7 47.5 501; E : 
7 261.7 380.0 

: : 160 16,059 296.7 | 127.8 311.5 | 117.9 242.3 67.4 A55 54.6 58.5 50.3 482 
a aaa: 113 167 15,064 301.2 | 119.8 316.9 | 118.1 236.5 703 458 65.1 58.9 53.0 4634 237.5 358.5 
March... .. 117 171 22,389 367.9 | 113.9 399.5 97.9 232.7 y : ; : : K — 
197.3 77.3 518 67.4 60.9 59.9 495.9 : : 
Aagdls be: . 124 181 23,302 313.8 | 115.3 340.1 91.5 aoa aa yas 
178.8 91.0 528 67.5 60.6 60.9 é t 
May 2 oncc. 112 S72 27,345 331.2 | 144.7 378.4 | 105.8 a788 354.5 
eee ee .100 157 22,335 295.5 | 134.1 340.4 | 100.4 179.8 81.0 544 69.2 63.1 60.2 525.4 
471.2 256.0 339.7 
: 151 22,252 260.6 | 138.2 327.1. | 101.5 164.8 73.7 547 58.2 59.2 57.7 
nil ae. 110 +72 15,932 325.1 | 125.8 374.9 | 90.6 198.2 68.6 518 64.8 68.4 53.1 530.9 276.0 362.3 
September . . 108 165 9,994 325.5 | 117.9 364.9 BIOG 2752 3555 
221.8 74.0 513 63.9 72.3 32.0 
October... . .098 155 9,702 343.6 | 112.1 376.2 | 109.2 me peg Bai. pega 304.9 
oer oF aa Hes ER ery: 4908 | 1054 aay | 70.0 ‘500 68.9 68.6 | 42.4 509.9 257.8 347.2 
December. 114 185 10,924 342.1 | 113.0 436.8 } ; i d k 
i .500 64.0 66.6 48.7 483.2 254.8 352.1 
tees. 4 301 | 12791 3os1 | 1282 371 | 1183 346 | 702 500 60.8 67.0 | 49.1 464.2 2044 352.3 
February . ¥ : ; ; : i 4 74.1 82.8 | 40.6 537.4 : . 
368.2 | 112.1 459.0 | 112.7 243.0 59.3 51 
eee M4 201 | 18450 328.0 | 128.4 435.0 | 133.8 186.8 | 72.3 552 60.8 748 | 38.3 463.3 281.7 289.2 
yaa 114 200 | 17,523 335.5 | 141.1 413.1 | 128.1 183.7 | 63.4 552 70.0 714 | 38.8 coil 285 ete 
yl eee 114 198 8,286 302.2 | 126.1 406.8 | 123.7 194.6 | 68.8 552 65.5 63.7 | 45.4 ; . ; 
H 45.1 442.5 242.5 309.6 
July <.03.ae 114 191 13,141 293.0 | 124.2 368.8 | 130.8 166.0 67.8 ae e a - - re pe ae eat 
17 205 13,788 360.4 | 107.2 403.6 | 132.9 200.6 60.3 i : 1 
ooh 106.9 389.2 | 121.6 207.6 | 66.0 522 | 688| 748 | 41.8 474.1 250.3 394.0 
September . . 144 .213 9,390 356.0 “ ; 3 fay 292.2 69.9 521 793 773 444 505.9 286.0 304.2 
October... . .150 223 12,502 381.5 | 107.9 07. : : : : cae a A650 5018 270.1 348.8 
7 370.1 | 110.0 401.4 | 120.4 220.6 58.9 533 } 7 
November « . a ree papak ; 250.0 | 69.5 528 80.9 64.7 | 55.1 486.7 244.8 346.6 
December . . 145 .220 12,332 332.2 | 106.7 389.1 | 123.0 i ‘ ‘ ; er i 
1 
iP 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 
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FOOD AND KINDRED PRODUCTS; TOBACCO--FATS, OILS--Con. 


VEGETABLE OILS ! 


Corn oil Cottonseed oil 


Coconut oil 
Production Production 
Stocks, 
YEAR AND Consump- crude 
MONTH Consump- Stocks, ‘lar ate 
Production, ba ahlae! Imports? eee, rafiaadi 
refined inen end o : ie arid OF 
products period2 Refined produ partes 
IE 
Millions of pounds 
] 7 \3 
SBI Mienenant 11.1 

Add jasc brent ag eal bieraaies. Ieeneraey 23.6 246.6 GAYE) Haier ne is 

1548 eee Sprit eee ci 2 Sal Meco mcee 109.1 20 19.1 

{O40 See see ees ES Mee ice. aol Me ee 116.3 224.4 FAGBe | Acbranjors di 

1,465.8 
toe at 137.7 247.9 reek a ee ee 18.5 | 1,606.0 465. 

be ame ae at eae ie eee 112.8 232.1 oC aes 14.3| 1,417.0 1195.6 <f782 | 014 a 

od Cx elle 214.0 198 | 1.7174 | 1.5308 1.27.3 

op) op eae 5 BBB805 ||| ceaseeerie || aesetae res ae SAGAN seh sedi 18.6 | 18768 1747.5 1203.0 | °1 258.6 759 | 214 

bi OST gi peter | Meaam a ea ge ob 141.0 254.6 i 186 | 2,000.1 1,754.9 17925 | %8140| 5880 210 

1960s ee ieee BB TAN ic meee lI Somes 141.0 | io ee gore zr 

ee 23.8 | 1,810.4 1,502.4 | 1489.5 570.4 79. é 

bp aa te Soon oa |) ieee 196.8 272.1 re Bis eae 225 | 18271 | 14918 | 1,435.6 6416.8 | 6123 205 

ees ee Tipe ee |e 184.3 | 7287.7 rd ee 17.1 | 1,569.4 | _ 1,204.2 1,301.9 256.7 | 4123 198 

VOBTos on wees Cee |e 2166 | 72957 2673 8247.8 346 | 1436.7 | 71,2183 | 71,0786 | ne) eee a 

1968. eee decd 385.0 8124 197.0 321.3 307.7 305.3 927.0 | 1,687.2 | 71,3431 | 791.1145 

314.1 33.2 | 1,816.4 1,525.7 | 1,276.2 427.0 | 451.5 151 

ett EE aaa eg oy i: 16.0 1628 336.8 3217 316.4 30.7 | 1.793.8 1,506.0 | 1,328.2 | 3920 | 3579 186 

OGM 7 <h crsie eee 223 265.7 365.3 351.1 321.9 449 | 19449 | 1,588.2 13055 | 5300 | 371.0 167 

oe eee 548 23.3 372.2 390.5 363.3 353.0 64.8 | 1,917.0 1577.3 | 71,2172 | e040 | 305.3 | |, -153 

ees oe 506.0 17.5 397.1 413.9 393.1 “412.2 40.1 | 1.9328 1,600.0 | 1,410 | 506.3 | 603. ; 

13.149 
422.9 26.1 | 1,974.2 | 1,668.8 1,471.7 300.1 | 5013 ; 

eee ee ey ia 204 4082 dane pi 3530 535 | 1.6746 | 1.5064 | 1,258.1 3818 1840 | 178 

<a i ‘ j j ; % 37.7 1,108.3 1,050.8 | 1,010.5 252.1 | 721 ; 

Cy eae Bese 565.1 766.1 15.5 7523.0 444.0 418.1 420.6 i ! ay — 

6 40.5 | 1.1151 1,001.5 910.0 2727 | 6 
Jobe eT 551.7 725.6 19.2 442.8 452.8 429.8 439: f 
eh come he 547.5 732.6 18.8 424.6 465.5 438.1 441.2 B41) 14258 | 1.2520 | 889.7 398.6 | 2465 42 
215 1,019.2 931.9 184.3 | _ 369.8 175 
ie eee on 3 La 26 3 e288 pies : 440 3 63 pe 3 1209.8 985.7 728.5 188.3 | 7400.7 190 
ScD gino P . | 4,355.2 1,133.5 | 760.5 1874 | 4754 159 
19728 Neo otha 638.6 842.5 21.9 677.0 507.2 464.5 463.7 76.8 : “ 
1541.5 1'330.2 906.4 157.9 | 545.0 257 
17sec 649.4 901.0 21.1 716.9 529.2 529.5 508.7 44.9 : e 
1074 eee ae 540.1 726.0 26.6 542.3 518.3 500.7 473.0 626 | 1.5127 1,262.7 8324 | 174 | 6061 | 410 
6 475.6 39.5 | 1,215.0 4,112.7 660.7 160.3 | 656.5 322 
Met ee6e ab seh ay cen? 517.0 42.1 984.3 819.8 578.8 191.6 520.9 297 
849.2 990.3 40.1 1,206.2 692. ; Y as = 
729.4 878.7 39.9 994.3 671.9 577.0 537.6 33.4 | 1,254.6 1,188.8 625.3 142 3 731. 2 298 
768.3 914.2 444 1,022.5 720.0 581.0 537.9 70.3 | 1,417.7 1,207.3 | 697.3 | 12 L c 
: y 47.0 37.0 41.0 45.1 54.7 | 147.6 124.4 | 60.5 | 197.6 784 | 400 

bY aa nt od aaa 38.2 261 40.5 34.6 34.1 34.7 56.2 137.5 1255 | 57.9 210.2 67.3 355 
aes 49.9 68.1 22.6 70.0 38.6 43.0 38.1 63.8 143.4 | 117.0 58.1 | 188.1 | 966 315 
Acrilneeere 53.5 70.7 33.9 53.4 37.6 38.9 35.4 70.9 111.6 | 109.0 56.0 208.0 | 568 305 
Mayen 56.1 67.7 27.6 90.8 40.6 38.0 34.8 85.5 105.8 102.5 | 66.7 | 173.1 926 265 
inet 60.0 71.8 26.9 27.6 38.9 41.0 37.9 90.2 | 84.1 93.0 53.8 164.0 178 265 

| | 
ive 59.3 61 29.4 38.2 40.5 38.7 38.0 87.6 72.3 74.0 56.8 | 146.2 | 697 348 
ate i 61.4 152 28.0 64.6 35.2 39.5 39.5 65.3 | 76.1 | 68.0 496 | 126.4 43.7 378 
September . . 66.1 81.1 28.6 76.3 40.3 40.4 42.6 52.4 | 56.1 | 73.1 | 46.7 | 136.1 28.9 343 
October... . 77.0 87.8 36.3 101.6 39.8 51.1. 478 48.4 | 76.3 53.6 | 51.0 | 1256 | 213 323 
vember 4 5.1 178.5 403 46.4 41.0 43.3 101.0 755 | 50.0 | 153.1 | 467 293 

No Ps 68, 78.5 3 

December . . 68.2 76.8 26.7 80.4 36.4 44.5 40.7 39.5 | 103.2 97.1 53.6 1603 | 367 278 

’ 

1976: January... 70.9 80.3 36.6 100.7 56.2 44.7 44.0 496} 1181 99.6 | 45.0 | 1796 | 762 298 
February . . . 63.7 78.4 39.0 142.9 53.8 43.9 39.1 64.7) 111.2 | 89.6 48.3 | 1921 | 493 318 
March... . « 79.6 88.1 34.2 64.5 55.1 414 39.3 59.0 100.2 | 91.6 | 52.1 | 217.1 518 323 
Aprile se 73.9 83,3 32.0 93.2 59.5 40.6 39.0 70.0 80.0 | 76.2 48.3 198.0 | 428 298 
May .....% 76.0 84.9 39.8 95.1 61.7 48.5 43.0 86.0 | 67.3 70.9 | 433 | 204.0 65.6 263 
Du ere 73.8 90.3 33.0 66.7 59.1 49.6 41.3 87.1 | 56.1 | 60.4 | 58.0 153.6 | 479 273 
duly everson 79.3 80.2 38.5 102.1 58.9 51.5 46.2 83.7 40.3 | 52.7 | 39.3 1575 | 237 325 
August 63.3 82.6 32.1 110.4 65.8 55.1 50.9 56.1 38.0 | 48.5 | 51.2 | 135.9 24.4 288 
September. . 73.5 80.8 36.9 111.3 59.6 49.2 47.2 45.2 28.2 | 33.4 | 45.0 104.9 13.4 318 
October. . . . 64.7 79.2 35.8 62.0 47.4 40.2 47.0 80.1 37.7 | 43.7 1155 | 336 283 
November . . 72.0 87.1 42.1 15175.9 50.4 45.7 43.2 43.1 129.2 | 73.0 | 56.6 | 167.2 | 15.7 290 
December . . 58.5 75.1 40.1 144.1 51.3 44.9 43.6: | 42.1 135.6 86.2 48.0 191.6 76.6 283 

1977: January... 57.0 73.4 36.3 86.8 48.1 47.2 47.7 33.4 136.0 | 113.9 
February . . . 60.2 69.9 38.6 128.8 49.0 44.0 45.2 28.7 134.3 117.0 
March... . . 67.3 82.6 33.4 99.2 59.2 61.1 41.7 32.3 134.4 123.7 
April... ... 59.3 73.0 37.7 64.9 55.6 42.4 37.1 43.1 91.1 94.5 
May ...... 67.6 73.9 46.9 g9.4 58.1 50.7 44.0 61.2 89.3 98.0 
Vine seit 69.8 79.1 414 108.8 57.9 46.3 39.3 62.1 78.5 | 87.5 
iitee nee 67.1 63.1 48.0 66.3 64.0 43.9 40.7 64.7 67.3 66.6 | 
August .... 49.1 71.9 42.9 75.0 59.3 53.2 49.1 54.8 63.0 69.0 
September . . 59.4 73.1 40.1 76.1 53.7 49.0 48.2 45.8 60.1 58.1 
October... . 56.5 76.3 37.9 29.4 58.9 51.6 46.5 39.4 115.1 92.9 
November . . 61.0 174 30.7 75.1 58.0 48.6 475 48.3 146.3 133.0 
December . . 55.1 65.0 39.9 94.5 50.1 49.0 50.6 33.4 140.2 134.6 

1978: January... 58.1 69.3 36.6 65.5 54.9 47.6 44.7 26.7 141.6 Wht 
February . . . 56.8 71.0 35.9 127.1 51.6 43.2 43.2 31.8 129.5 98.2 
March... .. 73.0 81.5 46.0 102.9 58.7 61.1 48.7 33.4 141.8 114.7 
April... .., 70.4 88.9 48.2 72.4 57.1 44.4 37.5 41.3 122.1 102.7 
May ...... 68.1 87.6 41.2 98.3 68.0 53.3 41.2 52.3 109.2 91.3 
Tune ie eee 69.0 76.1 40.7 79.9 64.7 48.1 44.9 62.9 113.9 95.2 
July. eet 65.3 73.6 38.7 104.5 60.5 41.4 37.7 69.4 107.8 918 
August .... 70.3 79.0 39.0 83.7 59.7 55.1 47.3 71.0 103.5 117.5 
September , . 61.3 72.4 43.0 47.0 63.8 §2.7 50.9 72.6 82.0 84.7 
October. . . . 69.6 84.0 40.6 80.4 65.4 54.4 50.8 70.1 108.8 83.7 
November . . 59.7 75.4 40.3 100.7 59.8 46.3 43.7 74.7 134.0 116.0 
December . . 46.7 664 | 44.4 60.1 55.8 43.5 47.3 70.3 123.5 100 ‘| 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 


BUSINESS STATISTICS, 1979 EDITION 


FOOD AND KINDRED PRODUCTS; TOBACCO--FATS AND OILS, TOBACCO 


VEGETABLE OILs! 


TOBACCO 


Soybean oil 


Manufactured products 


Production 


. 


a 


YEAR AND Q Consumption (withdrawals) 
Stocks, ; tocks, 
es Consump- aes E Price, Produc- dealers’ Exports, Imports, : ia 
se xports whole- tion and includ- Include Cigarettes (small) Exports, 
QUARTER . and (crude sale, (crop f ik in por 
in end refined, and re- refined “ manufac- 9 ing ciga 
Refined rodu 4 > estimate turers’, scrap scrap rettes® 
products end of fined)2 s 
tod (New, for end of and and Cigars 
pert York) year)* period> stems® stems® (large), 
taxable’ 
ar nl 
ili Doll eae =| 
3 , Millions of pounds se ints Millions of pounds es of Millions 
ne gs La 
ATS ac bes 1,543.0 1,238.8 238. 
a. 1604.3 1268.3 - aa = a 107.3 0.292 2,107 3,800 | 507,286 90,386 | 34,277 | 335,413 5460 | 22,796 
OS ae 1'859.1 1508.5 (4485 fon 83.0 .284 1,980 3,876 426,608 84,342 38,678 | 348,509 5,588 25,168 
y 448. } 364.0 158 1,969 3,881 | 498,188 87,933 | 33,205 | 351,809 5399 | 19,547 
BEI Poin cs 2,074.7 1,699.4 
ee 24728 cna a bees 299.8 185 2,030 3,991 477,596 90,031 31,816 | 360,198 5,365 14,263 
epee — — 17er2 281.4 503.7 1228 2,332 4.272 | 522,089 | 104,762 | 38,913 | 379,725 5518 | 16,808 
aaa yap nha 073. 3 223.0 160 2,256 4.493 | 396,452 102,657 | 40,019 | 394,107 5,755 | 16,352 
514, (308, 2227.2 208.3 48.8 195 2,059 4515 | 518,40 
Eee... 2,377.9 2,170.3 2,183.3 175.8 ‘ ; 8.409 | 105,432 | 37,010 | 386,825 5,820 | 16,249 
170. 183. : 765 200 2,244 4.774 | 453,573 | 106,446 | 33,115 | 368,725 5,690 | 15,426 
tl oe 
esse sn 22262 25589 2487.1 217.9 134.5 183 2,193 5,172 | 540,279 | 111,234 | 30,274 | 382,060 5,688 | 15,126 
1987........... 3,475.1 2:7429| 2674.9 poy 684.2 192 21176 5,348 | 510,356 | 120,919 | 31,032 | 393,153 5,633 | 15,714 
= eee og ay ed Big rae 406.0 685.0 180 1,668 5,140 | 500,953 | 122,766 | 32,824 | 409,436 5,757 | 16,993 
= Seale apices ape cd BN ea 872.5| 162 1,736 4.966 | 481.772 | 141,560 | 33,665 | 436,354 6,020 | 18,067 
t 455. 333.1 | 507.4 899.2 “122 1,796 4.878 | 465,615 151,685 | 35,828 | 453,681 6470 | 19,576 
oe 4,392.2 3,476.7 3,405.2 469.5 1,058.1 128 
392. 476. ; : 058. J 1,944 4,821 496,148 | 159,083 | 36,998 | 470,135 6511 | 20,218 
ia oo aoees 3,464.5 859.6 602.4 187 2,061 4,887 | 501,006 | 166,444 | 39,550 | 488,119 6,372 | 22,216 
ae 4,888. 0673! 4,088.3 733.5 1,213.6 193 2,315 5,144 | 468,878 | 167,408 | 41,070 | 494,463 6,355 | 24,080 
See 5,053.2 4,0337| 93.8378 1,024.0 1,102.6 132 2,344 5,288 | 505,484 | 167,823 | 41.088 | 509,588 6565 | 23,615 
Rees deen 943.8 45918| 4,423.6 544.2 1.2732| 12423 2,228 5,666 | 514.514 | 179,651 | 42,643 | 497,446 8106 | 25,144 
i ee 5,235.5 4547.3 4,437.6 374.8 1,026.7 134 1,855 5,582 | 468,075 | 182,558 | 44,236 | 511,463 
: 437, 026. ; : : i f ; ; 7,578 | 23,052 
1906... 5811.2) 5,1520| 5.2102 510.9 684.8 140 1/885 5,353 | 551,162 | 179,336 | 46,112 | 522,532 7,075 | 23,453 
eet ae... 6.1499} 50728} 5.2027 663.2 912.3 120 1,968 5.486 | 571.559 | 197,109 | 48,971 | 527,800 6.846 | 23,652 
faed........... 6.1496] 52279| 54106 588.6 823.4 “103 1.710 5.179 | 598,916 | 217,708 | 53,845 | 523,007 6,759 | 26,461 
1969....... 6,804.7 5860.0; 59482 517.2 761.1 (110 1/803 4.940 | 579,106 | 213402 | 47,263 | 510,532 6,745 | 24,970 
ee 8,085.9) 62763| 63223 755.6 1,372.4 142 1,906 5,006 | 510,325 | 235,428 | 51,166 | 532,767 6,705 | 29,147 
ae 8,081.5 6,298.0 6,322.9 | 8022}  91.611.7 (151 1,705 4828 | 9474.209 | 9248529 | 49,206 | 528,858 6506 | 31,802 
BP eo. S. 8,083.7 6.5208 6,827.2 | 896.5 1148.7 iat 1.749 4.700 | 2606,176 | 240,509 | 49,007 | 551,016 5,896 | 34,602 
| ea 7.5402} 65089| 68307 690.5 874.3| 13.977 1.742 4.409 | 9612980 | 268,585 | 55,902 | 590,342 5.554 | 41,543 
eee 8,704.9 68115 7,039.0 | 673.6 1,606.7 366 4.457 | 651.415 | 9299946 | 59,272 | 576,175 5,016 | 46,901 
IG os Sess a. 7,861.7 6,422.9 6,830.3 | 799.9 | 758.0 286 4,738 | 563,030 | 320,318 | 62,278 | 588,345 4,476 | 49,935 
MGT tok...» 9,639.6 7,1854| 7.5766) 1,488.1 1,088.4 244 4.978 | 577,997 | 310,393 | 72,126 | 617,892 4041 | 61,370 
DFE ooo... 88365} 7,.7895| 7,451.1 864.0 1,666.9 289 5,070 | 628564 | 316,236 | 78,133 | 592,006 3,776 | 66,835 
ae 10.621.4| 8618.4 8,175.2 | 970.6| 147/944.5 309 5,071 687.772 | 335,981 | 85,135 | 614,208 3,621 | 74,359 
— —— + s 
1975: January... . 651.6 | 515.0 | 553.4 689.6 129.0 Lr Nee ae LGD ee 57,141 33,650 5,092 | 47,887 351 3,468 
February 555.9 468.6 | 521.2 633.8 71.6 By eee Nee eee, 33,510 25,300 4.793 | 46,963 354 3,616 
March... . . 632.4 497.1 528.2 647.4 116.1 301 4,307 52,483 33,694 4.942 | 43,968 372 4,855 
April... ... 600.9 497.0 | 540.3 662.2 57.6 0g | Mie ser ee ee 46,669 26,144 4547 | 51,838 394 3,313 
age, |: 557.6 467.9 | 527.4 606.7 729 TT ke A le gh et 44,173 27,805 4464. | 49,171 397 3,623 
Gone... 557.8 429.6 | 531.3 | 528.6 557 243 3,936 32,073 28,566 4803 | 49,477 417 3,357 
| 
eee. ; 623.9 509.3 555.3 | 544.3 65.3 Ch A RE | NS St 23,202 26,390 5,666 | 46,301 347 4,170 
August 6745 550.9 562.8 567.1 13.1 BAO | id scp tl ena ne 39,460 25,082 5,239 | 50,378 371 5,294 
September 599.8 538.3 604.8 560.5 13.5 285 4,312 44,869 25,229 5,632 | 52,750 389 4,104 
October 783.9 666.9 672.0 568.0 438 DBE dE cae ee 52,676 21,888 6,383 | 58,923 448 5,371 
November . . 776.7 617.3 | 609.2 | 657.7 78.9 ASN eter oe ee cs 73,917 28,403 5,293 | 48,011 349 4,165 
December . . 846.7 605.0 624.4 799.9 40.4 226 4,738 62,858 18,168 5,424 | 42,678 286 4,599 
1976: January... . 807.4 611.9 | 658.0 844.8 32.6 50 Iaee ee eer 93,233 28,373 6,009 | 51,921 317 3,898 
February . . . 757.6 5587 617.6 913.3 120.2 CO atc me ey Pa eS ee 51,972 32,314 6,297 | 51,025 288 6,350 
March... - . 852.4 6465 687.3 946.0 89.6 224 4,568 47,077 27,338 6,402 | 58,806 364 4,910 
April... ... 846.1 606.6 623.4 1,060.9 55.5 0: Mages sh leat ee 43,539 221634 5,865 | 49,611 337 5, 
May ....-. 869.8 624.2 625.9 1,108.6 160.9 a || See 2 a ee nee 29,724 33,263 5,302 | 50,352 342 5,212 
Cee ae 813.9 627.1 634.6 1.2745 74.4 228 4,166 25,964 24,245 6.243 | 58,362 377 5,033 
Metyilee 788.7 584.7 626.8 1,229.9 776 ogi eee. Al ee 23,875 21,322 4,552 | 44,022 315 4,284 
hanes... 7205 607.9 635.1 1.294.6 418 Tl Neg AE eee 34,678 30,786 6,027 | 54,121 356 4,703 
September . - 766.1 568.1 623.7 1250.6 151.5 oS na ee 4,608 48,164 25,198 6,324 | 52,365 353 5,304 
October. . 807.4 575.4 621.3 1,350.5 100.8 64 | Peat bal ec ieee 52,862 21,582 6,887 | 51,321 388 6,218 
November . . 804.0 596.3 609.1 1,431.9 107.7 DG Wein igs Neceeiert a: 51,307 17,573 6.185 | 50,541 340 4,383 
December . . 805.7 578.0 6138 1,488.1 75.8 Ch Lee 4,978 75,600 25,764 6,033 | 43,739 264 5,987 
: 4 715 1,605.9 103.7 OBI ee ice Na eee 76,832 26,580 4,897 | 49,029 247 3,823 
TE st Sa Ly oe. : 0 92.3 Cit are hae 52964 | 26,118 | 5295 | 49,198 280 | 4,161 
February... 791.2 5784 591.2 1,616: 
March 823.7 710.9 694.5 1,492.6 236.4 318.) Gare a. 4,797 54,695 22,075 7,085 | 53,376 332 6,180 
ee ; ‘ 103.3 OBA | enya cs Meebo: - 31,271 36,471 6371 | 45,071 295 5,676 
> oh aaa lly mAs pti 1/961. 209.4 353 38,003 17,482 6433 | 46,687 344 6,267 
f 361. f EET liek Pai te il SO See i , : ; 4 
fam ead $803 $538 1,174.0 159.9 eh] eek oer 4,425 41,525 22,762 7,992 | 55,079 350 5,781 
A ies cE RICO Oe 49,692 27,333 5,934 | 43,260 279 5,887 
mast 861.0 629.8 "a2 "20 DIG rinks toe snenecs 47,506 32,360 8,031 | 56,139 314 6,442 
ae 623.8 621.5 771.1 66.0 249 4,711 66,331 33,271 7,716 49,144 326 7,530 
oo ; 108.8 DAB as oy v'lleneab ite 17,850 22,997 5,693 | 50,779 385 3,570 
October. . . . 700.1 658.6 756.4 y : F ! 
November 764.2 682.3 m4 185.5 200 NRA csd nce oe cos 49,515 25,072 6,952 | 51,358 341 4177 
December . . 745.0 721.9 864.0 175.3 285 5,070 102,364 23,716 6.734 | 42,886 284 7,341 
Misa gil > We 2OG) aienc ene Veesaep tres 52,539 25,925 5.399 48,413 280 3,716 
eee chon. |. 6532 e488 3565 141.8 ne Onan 55,604 26,973 6,769 | 49,326 271 6,151 
February . . . a 3038 2526 20: ene rt 4,811 73,157 27,773 7,362 | 55,317 329 6,580 
Ao aes ; 2 218.9 BIG eid ccc. li teneu ranks 40,904 29,161 6,973 | 50,268 282 5,361 
April... .. 738.0 a oe ; fl eee 1 | 54,390 319 | 6,050 
M 732.1 662.4 828.7 176.4 AN RR hs ts MOE Nee giate » 32,316 31,446 6,98 : 
aemaee 649.9 640.5 834.4 147.2 PaifG' | Sees vce é 4,451 29,178 29,661 7,971 58,267 345 6,616 
5 e520) | Meas cs NOS eee: 42,661 35,184 5,925 | 44,397 235 5,523 
aoe nee 6008 7775 108.8 AGT RGah, Wrens? 52,266 28,032 9,141 | 54,308 298 | 7,205 
oni a wae 728.5 193.4 ery ls ee 4,728 41,319 26,755 8,002 | 50,321 322 7,823 
Earle ico ap ae 813.4 96.8 726 Wai it « ieee Ae 85,785 32,049 7,634 | 53,387 346 6,328 
pati 147 4093 837.1 154.8 29a WM « PA gk rhed 95,786 21,474 7/522 | 53,689 323 6,846 
November : i F = i 42,1 27 é 
Patenton 765.7 78 | 970.6 175.4 OGY Lidecs ss. 6,071 86,258 | 21,548 | 5,456 | 42,126 | 


Footnotes giving source of data and description 


following these tables. 


of series appear in the section immediately 


130 


1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


LEATHER AND PRODUCTS--HIDES AND SKINS, LEATHER AND MANUFACTURES 


HIDES AND SKINS LEATHER SHOES AND SLIPPERS 
; 5 ~ | Prices, wholesale, ic Deeetione ie Prices, wholesale, 
Exports Imports f.0.b. shipping roduction f.0.b. factory 
int 
— a Price, 
By principal types By principal types — agelric Women’s 
Calfskins, Hides, | Exports, | sole, Bake Exports? | oxfords, sedis 
YEAR AND packer, | ,steet total bends, Aseis ; ; cvediunrt 
MONTH Total Calf Total heavy, | Neavy, light, rae Slippers | Athletic ii 
value ahd Cattle value 9%—15 native, f.0.b. god quality 
(cio | hides pounds |p ounds Paes athletic 
Goodyear welt 
lle zs = 
Thousands| Index, Index, 
Pears Ws pe bon ai Mb ese Thousands of pieces | Dollars per pound | of —_ _ = Thousands of pairs 1967 = 100 
T T | 

AOA Tec arent 22,588 516 1,311} 85,839 | 21,418 | 37,480] 0.760 0.269 45,818 | 110.3] 479,838|) 430,133 43316) 4,233| 5,734 61.1 

1040; ethene 11,582 1,066 345 | 107,762 | 27,873 | 38,972] .605 262 | 31,212 | 107.6 | 479,630|| 425268| 47,632) 3.962| 5,804 66.8 

1940 seer nine 21,035 949 1,104 | 72,533 | 25,061 | 36,158] .587 217 | 51,628 91.7 | 474,258|| 413.376| 54,735) 3,193| 4,421 65.1 

1950. 11,610 405 402 | 118,681 | 32,128 | 41,869] .669 256 | 36,579 | 106.9 | 522,532) 456,671 58,026| 3,644 93.214 4 

195 lease 12,745 274 372 | 132,770 | 23,532} 32,209] .641 ‘309 | 27,345 | 137.0| 481,930|| 426,768| 48640| 2767| 3,475 79, 

NOS Dae wesrewies) 2 19,495 10794 | 104,138 60,077 21,853 | 129,641 416 148 | 33,543 99.9 | 533,162|| 473,504 | 52,845! 2735| 4,004 71.4 

1O5SI ea hess eee 37,369 1,481 2,381 | 73,772 | 27,868] 31,850] 12.515 | 12.145 | 45,059 97.7 | 532,031] 466,058} 59670) 3309) 4,282 71.0 

Giratina) ay Remo we 54,368 2,567 5,178 | 52,575 | 20,695 | 25,231] .388 116 | 47,367 92.7 | 530,367) 465,173} 56,904| 3529| 4,089 70.8 

N O65 a cerca 60,327 3,579 5,852 | 56,628 | 22,575 | 28,504] .443 125 | 49,814 86.5 | 585,369|| 509,207! 68,069| 4,723| 3,993 71.7 

OBB creas cer 6 59,181 3,106 4940] 65,949 | 29,585 | 27,004] .498 123 |1346,023 89.7 | 591,757|| 513,677| 67,754| 6,038| 3,863 78.8 

NOB Ueto wane 67,571 3,295 6,507 | 49,315 | 23,675} 20,292| .470 .109 | 1447542 88.9 | 597,648|| 517,091| 70.901| 6,152) 3,645 79.9 

1ObSS rete 55,760 3,069 5,398 | 54,324] 26736| 19,672] .493 114 | 57,276 91.0 | 587,115|| 504,536 | 70,572) 5879\ 3,493 80.0 

esl i eeadameee 62,807 1,910 4,084 | 87,229 | 34273| 25,414] .658 193 | 55,578 | 127.1 | 637,364|| 544179| 78701) 7,694) 2,906 84.1 

1960% eee yee 76,409 2,129 6:889 | 70,631 | 27,702| 19,255] .561 138 | 75,931 | 106.8 | 600,041|) 514,053| 73,467| 7,008) 2,386 86.7 95.6 86.8 

GG Inter these 86,153 2,512 7,646 | 64,289 | 27,903| 14,740] 631 149 | 114,409 | 107.0 | 592,907) 507,636! 72567| 6,641) 2,149 85.8 95.6 87.5 

fOG2 ete ei ney 82,903 2,056 7,119 | 66,468 | 27,482] 14,371| .623 151 | 78,251 | 107.1 | 633,238] 532,782) 82999| 10102) 2,119} 85.9 95.3 88.3 

NGS ergeehs eer 74,578 1,858 7,971 | 1563,035 | 1526310 | 14,774] .365 .111 | 96,767 | 102.1 | 604,328] 509,722) 77,619) 9,753| 2,037 85.5 | 94.2 | 87.9 

NOG4 SSF oc st 92,693 2,391 | 11,504] 81,879 | 1630,455 | 12,882] .414 106 | 89,078 98.9 | 612,790) 516,654| 78906) 6949) 1,912) 862) 94.2 | 88.2 

| 

1965 5 aaa). arehn 106,253 2,458 | 13,311] 80,263 | 31,850] 14,411| 541 .143 | 69,953 | 104.3 | 626,229|!7526,190 | 790,231 |!76,967 | '82,533 90.3 | 94.9 | 89.8 

EGG b men Aen ce 155,623 2,582 14,307| 988,995 | 36998] 10,331] .601 177 | 65,704 | 117.2 | 641,696), 537,681 | 93,823) 7,268) 2,737) 984 98.1 96.3 

NOG Teen Fre ocuters 127,893 2,626 | 11,987| 61,300 | 36,044 7,109}  .460 120 | 71,769 | 100.0| 599,964] 495,380| 95,620) 6,949) 2,217| 100.0 100.0| 100.0 

{OGRA ecdoy 128,679 2,212] 12,636] 78,400] 30,912 5,203| .555 112 | 77,266 97.3 | 642,427)) 526,580 | 105,437| 8,331/ 2,884|) 1055 105.0} 106.8 

1SGQER eer ys ores 152,446 1,652 | 14,778| 62,400 | 20,716 5,068| 561 146 | 65,802 | 109.5 | 576,961] 462,231| 101,735| 8,675| 2324| 108.9 111.9} 111.0 

| 

1O7OMMME ay se 145,200 1,316 | 15,222] 51,300] 18,701 3,028} .331 129 | 79,365 | 114.0 | 562,318) 451,816| 96,181| 8,955) 2154) 1133 116.2) 117.1 

(OTs tree 155,821 2,222 | 15,962| 52,100} 19,283 1,956 | .294 145 | 82,944 | 114.4 | 536,777) 425,875| 98,147| 8440| 2106) 117.5| 120.1 121.2 

1072 er eee tee 292,023 2,064| 17,589) 65,200| 16,852 3,355 | 563 .296 | 117,556 | 19157.5 | 526,500)| 417,604 98,272) 8,726| 2,253) 1286| 125.7 | 2127.0 

EYER ofoe See oe 376,999 1,886 | 16,867] 84,300] 12,835 1,600] _.622 .343 | 120,104 | 12184.6 | 490,033) 386,636 | 91,166| 9,656| 3.599) 140.7 134.3} 211221 

17a ius ee. Site 339,062 2,163] 18,428) 77,500 | 15,732 583 | 12.644 | 12.231 | 148,565 | 1588 | 452,955) 355,147| 85,502) 9890) 3,993| 155.1 144.0 127.8 

1975 etic. izaien ae 296,279 2,403} 21,269] 78,100} 15,520 879 | 12.350 .234 | 184,104 | 121511 413,080) 331,232} 70536; 7,917| 4,332 165.0 151.8) 221335 

cy Gee anacran on 552,276 2,162 25,270 | 89,100 16,603 1,255 | 12.755 .338 | 203,707 | !2197.9 | 422,507)) 345,433 64,880 10,064| 6,023 179.1 163.8 | 143.4 

197 Ss aaa ae 232/208 9324488 | 96,600 | 15,468 1,137 | 12,914 370 | 206,276 | 206.1) 418,120) 324,540) 77,602, 15,978 | 5,411) | 1933 171.8 144.9 

eres. oe i 666 | 2324,791 | 105,600 | 17,807 1,762| 1.346 472 P3208,799 | 12236.2 | 418,948) 314,695 | 79,353| 20,852 236,179 | 4211.3 185.3) 24157.5 
Ee + = + 4 i } ~— 

1975; January... 22,674 280 1,663 4,800 1,161 64| .300 118 | 14,748 | 128.0) 32,676) 26,569 5,304) 603) 316| 160.0) 1505 132.3 
February 22,796 161 1,810 5,600 1,515 85| .285 125} 12,427 | 125.1 31.177) 25,069} 5,207; 601 301} 162.1 150.5 132.3 
March..... 24,519 236 1,989 5,800 1,615 119] 285 163 | 13,574 | 130.9 31,576), 25,246 5,277; 749| 402] 162.1 1665 1h. cae 
Aprile wean: Pe i Bs 2,045 6,100 1,603 62| .285 .275 | 14,624 | 142.4| 32,768|| 26,021 5,805| 656) 464| 164.6 ae ee 
May skate i 1,834 5,100 1,162 46| 500 253 | 16,735 | 146.7)| 32,684) 25,175) 6558) 711 442} 1646) 1505] ...... 1 
Nine een 23,361 115 1,719 6,300 1,024 Bah scccbe .258; 18,473 | 146.7 | 34,083|| 27,033) 6267; 543 406; 1646) 1505] ....... 
aly. eee 22,532 166 1,551 7,900 1,668 60| .350 253) 13,341 | 32,192) 26,915 4,469 | 563| 373 | 164.6 150.5 
uchciinnee 22,965 69 1,648 6,200] 1,096 72| .350 '253| 16,979] 1467| 36,170) 28.509) 6626) 704| 363) 1646 185.1 es <a ce 
September . . ee i iat 7,000 1,372 106} .350 258 | 14,714] 1639{| 37,692) 29985, 6612) 672 349) 168.1 164.3 1 Ws sen ; 
October. ep|, az sh oe 7,600 1,311 54| .350 280} 17,131 | 1668 | 42,435) 33,107 8,275; 723) 450| 168.1 WAALS ved : 

ovember .. | 28,968 197 9 000 1,145 32| .350 308 | 16,737 | 182.6 ,609|| 27,490 6,166| 691 375| 168.1 956.5 1 hee sued 
December . . , 1,753 6,500 849 123] .450 263 | 12,909 | 182.6) 35,015] 30,113| 3970) 701 | 369) 168.1 154.3 135.9 
: _... | 34,804 1 ; | 

1976 ene Poa te ue fond ms : v pa 315 | 14,517 182.6 | 37,027) 31,542 4,650 702 | 369 170.5 156.8 | 140.6 

Marchi ie) 142/901 247| 2,407} 11,700] 2,793 201|... ‘S00 | iectey eas aa teal sear! S72 397 | cerl veel tenol team 

ch... } ; ; eS | 9 AOU wanes ’ s . ; ’ 972) | §87| 175.9 160.0 140.6 

April , ae oon a a Baio 2,218 125| .800 .349 | 19,449 | 194.1) 39,409] 32,319 5,808} 1,011) 640) 177.1 161.3 143.5 

austin cee a cpa EU iaee As. .800 .390 | 21,149 | 207.1! 38,681) 31,082/ 6508| 822) 521| 177.1 162.5 143.5 

Feri } ; , ; 6}  .800 .348 | 18,795 | 199.9} 37,285|| 30,531} 5,671 890; 436) 179.4 164.3) 143.5 

eee 43,982 1 

wins] BBB) AB | RAR] ee) Se] S| Sa] iaeee| gee) mesmo] zea] ase] ge] ges] ee] teas] ase 

bee 44.874 tee A ote Pree Heo | 3) tare | anh) area, 318 101 7 560| 179.4 166.8 145.1 
; ; : 8 ( ; 775 6,175| 957 411] 184.1 166.8 

October 48,140 217 2,040 6,100 817 69|  .900 318 | 14,361 | 207.1| 33,166 Y bee 
; ; : f § i ‘ 25,521| 6,624) 882 461) 184.1 166.8 

November 46,132 145| 2/042} 4,400 523 55| 700 290 | 15,108 | 195.6 : Mae 

\ 3 ; ‘ : f 29,969] 23,556 5,483; 775 498| 184.1 1 

December .. | 48,522 158] 2,282] 3,500 467 122| .700 323} 18,888 | ensenes | 29,232] 24860; 3.294) 923 564] 184.1 o3 1963 

1977: January.... | 50,536 194 2,276 5,200 1 1 

January ae ie aie 815 36| .800 368 | 18,630 | 204.2 34,816), 28,091) 5,481, 1,264 391| 184.1 169.3 145.1 

ct oe Me i 6,300 1,166 116|  .900 363 | 19,272] 211.4! 34,451] 27,181 5,930} 1,340 436| 188.9 169.3 145.1 

March eee ; 2,289| 9,400 1,942 118|  .900 373 | 23,315 | 211.4] 37.624) 29, ‘ p i , 3 
f d : ; é ; 9,962} 5,996) 1,666 475| 191.3 173.0 

April... ... 53,264 250} 2,167; 7,700] 1,365 144| {900 401 | 18,338 | 2114) 34/347 bein 
; ; i : , ; y 26,381 6,458| 1,508 463| 192.5 173, 

May ...... 48,048 174| 2:016|  12'200| —_2'260 123] 1.150 413| 16,714| 211.4| 36,526] 27.210 Sie wae 

6 : , ‘ f x y 6,730| 1,586 41 y 
Taha eas 49,051 171 2,023} 10,600 1,724 83] 1.150 .363 | 16,205 | 207.1| 36,942]| 27,363 7,093| 1,486 a7 1926 173.0 1437 
STUN incoune 51,786 246 2,189 9,600 1,601 

August ....| 46,500 187} 11937|  9,400| 1386 721 ‘300 ‘oa | eae | aart| atend. aceliceeel Ge) ae ee 

September... | 50,381 249| 2,157] 9500] 1,296 151| 900 ‘a8 | 16898} 2071 3607 143.7 

October... | 39,260 179} —1,631| 5,000 482 AA es d ‘ MB ar 143,7 

; i000") salietS2'|(s “—SAMth canes .338 | 12,807 192,7| 36,407 

November .. | 38,207 196 1,572 3,500 155 3| .750 348} 14,980] 201.3! 36,880 1407 

December .. | 52,871 336 2,235 8,100 1,288 80} .300 :380 | 18,240] 201.3) 33,151 Hey 

1978: January... . | 2345,523 23211 | 231,893 6,700 841 
February... | 47,562 ah aeetl tieens Foss by, .900 388 |2317,364 | 210.0! 34,510 108 
March... : u ' :900 .378 | 15,309} 212.8) 34,778 v 

.. | 68,535 288 2,270| 10,800 2,080 143] 1,000 373 | 16,408 | 2085| 39.8 ey 
April... 61,297 265] 2,376] 12,200| 2/641 276| 1.100 413) 16,720| 207.1 30780 Ma es 
Moy lee 55,370 194} 2,122} 11,400] 2/245 128] 1.100 418| 18,899 210.0 30/488 1612 

Sao rre, 55,846 199 2,078 8,800 1,577 45| 1.100 458 | 21,427] .......| 36,768 era 
July oss. ee 47,511 222 1,725 8,300 1,664 
; F ; ; 1 
Poe She 188) 2,176) 7,800) 1,329 75| 11880 520 | 10726 are | 370¥0 161.2 
| ‘64; 1,779| 7,600] 1093 117| 1.850 ; i ; 161.2 
Doluber eres 60,00 ai ens Onn pet ! 590] 16,224] 270.4! 34,181 : 
l i ; 1 161, 
averberen mt ecees a er Ban a Ne 1.680 573| 17,438 | 261.7| 36,348 mt 
December ..| 91,186 241 2,676 7,000 739 15 : aa) won| (oe ee ‘ 
i i 8| 1,650 618 | 17,176] 267.5] 30,175|| 23,472 pia: 
[267-5 | 90,175] 23,472) 4,667) 1,767] 679| ..... 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables, 


BUSINESS STATISTICS, 1979 EDITION 


LUMBER AND PRODUCTS--LUMBER (ALL TYPES) AND SOFTWOODS 


LUMBER (ALL TYPES) ! SOFTWOODS 
Producti | 
roduction Shipments Stocks (gross), mill, end of period Douglas fir? 
= Sag (eek a Samm aa | eee ; 
Orders 
YEAR AND 
MONTH pete enerts, 
wnt sawm! 
Total Hardwoods | Softwoods Total Hardwoods | Softwoods Total Hardwoods Softwoods products 2 | products 2 Oaahed 
ntiiied, 
New end of 
period 
U U L nee ase all. 
Millions of board feet 
r TT tion “i 
ot ae 35,404 7,467 27,937 34,602 7,140 27,462 5,321 
‘ : , : ; 1,712 3,609 1,3 1,314 8,749 731 
Se see ae 29,010 35,056 7,439 27,617 6,866 1,934 4,932 my 332 1,867 8,625 432 
. 901 5,704 27,197 32,812 5,571 27241 6,654 1/915 4,739 662 11574 9,081 515 
OL 38,902 7,374 31,528 39,245 7,284 31,961 6,183 1,976 4,20 3,438 642 1,092 
— Fonsi 5 37,515 | 7,711 29,804 35,895 6,766 29,129 7.141 2'332 11500 o8 2,520 "3983 ‘g92 
ae 37,462 7,228 30,234 37,434 7,101 30,333 6,661 2,075 4,586 727 2,487 10,067 811 
$953... 36,742 7,180 29,562 35,954 7184 28,770 7,477 2,200 5,277 643 2,772 9,575 732 
sete eee 36,356 7,074 29,282 36,214 6,391 29,823 6,585 1,881 4,704 718 3,066 9,441 769 
RODD ++ ss 37,858 7,565 30,293 | 38,434 8,236 30,198 6,419 1,740 4,679 841 3,599 9,444 671 
eee 38,629 7,968 30,661 37,527 7,563 29,964 7,330 1,966 5,364 765 3,409 8,670 608 
POS7. ..... 6... 32,901 5,801 27,100 33,142 5,837 27,305 7,049 1,961 5,088 792 2,944 7,872 476 
$908... ---..5- 33,385 6,006 27,379 33,715 6,077 27,638 6,643 1,936 4,707 728 3,419 8,560 600 
1969........... 37,166 | | 6,657 30,509 36,770 6,374 30,396 6,697 1,973 4,724 789 4,077 9,103 708 
1960....... 32,926 6,254 26,672 32,223 6,161 26,062 7,352 2,067 5,285 860 3,928 7,736 412 
1961. . 532,019 5,953 5 26,066 32,665 6,424 26,241 56,861 1,683 $5,178 755 4,258 7,684 419 
1962...... 33,178 6,359 | 26,819 33,354 6,289 27,065 6,602 1,752 4,850 758 4,893 8,097 507 
1963....... ~}| 634,171 7,154 627,017 34,184 6,924 27,260 6 6,588 1,982 6 4,606 877 75,344 8,109 535 
GGges.. 5-25. | 35,733 | 7.275 28,458 35,941 7,769 28,172 6,380 1,488 4,892 957 5,240 8,522 607 
) 
1965. . 35,697 | | 7,467 28,230 36,472 7,889 28,583 5,605 1,066 4,539 962 5,163 8,459 621 
1966....... 35,710 7,737 27,973 35,630 7.770 27,860 5,685 1,033 4,652 1,009 5,120 7,891 486 
1967..... 34,449 || 7,430| 27,069 34.433 7,063 27,370 5,751 1,400 4,351 11112 4,987 7,793 579 
Renee... 36,124 7.188} 28,936 36,871. 7:750 29,121 5,004 838 4,166 11143 6,087 8,358 821 
Raed. 2... ....>- 35,382 7,482 27,900 35,035 7.673 27,362 5,359 647 4.712 1,158 6,263 7,258 486 
1970. 34,245 | | 7,138 | 27,107 33,247 6,279 26,968 6,350 1,506 4,844 1,266 6,095 7,398 457 
ee 36,381 | | 6,949 29.432 | 37.455 7,455 30,000 5,275 999 4.276 1,081 7,599 8, 
1972 37,643 | 6,770 30,873 38,761 7,188 31,573 4,157 581 3,576 1,390 9,428 9,242 617 
Bie: 4: 38,297 || 7,008} 31.289} 37,989 7,130 30,859 4,462 459 4,006 1,959 915 i 
ae 34,097 6904} 27.193 33,432 6,555 26,877 5,124 802 4,322 1,668 7,249 7,367 316 
1 
eaters 2... 20% 831,583 || 5872| 825,711 831,769 5,799 | 825,970 4,938 875 4,063 1,643 5,968 7,430 550 
ae 836,760 | | 6417} 829,343 835,612 6.405 | 829,207 5,086 887 4,199 1,909 8,178 8,377 634 
EEE, 5... \~ olz’s 337,667 || 6,680 | %30,987 837,899 6,794 831,105 4,850 773 4,077 1,670 10,698 8,712 565 
TS) Saree 337,657 | | 6,758 830,899 837,712 6,735 330,977 4,795 796 3,999 1,300 12,199 8,894 553 
—— : + + oad a {| : ew 
1975: January 2,072 | | 381 | 1,691 2,047 340 1,707 5,137 858 Lal 86 337 657 497 
February . . . | 2.148 || 336 11812 2.164 322 1,842 5,123 874 4,249 112 377 508 443 
March 2.480 | 395 2.085 | 2,507 389 2,118 5,064 842 4,222 233 536 728 543 
a 2.779 } 428 2/351 | 2,843 443 2,400 5,000 827 4,173 130 671 638 567 
435 | 2:414 | 2,820 456 2,364 5,052 : 
mee] aia 1] 492 | 2,322 2,739 459 2,280 5,124 836 4,288 125 671 674 509 
I i 
2,326 2,820 444 2,376 5,101 863 4,238 155 677 682 581 
eli ams 314 Pe | 2,403 2,851 505 2,346 5,165 870 4,295 151 431 551 532 
September 2.986 || 489 2,497 3,061 510 2,551 5,090 849 4,241 142 422 724 549 
October 3,147 | 511 2,636 3,097 516 2,581 5,140 844 4,296 126 388 693 561 
November . . | 2,530 498 | 2,032 2,689 514 2.175 4,982 829 4,153 131 415 642 592 
December 2,500 446 | 2,054 2,647 433 2.214 4,938 875 4,063 131 552 559 550 
831 4,063 132 477 718 598 
ae pets 2 can os a 701 ogi I 2269 4/928 823 4,103 147 527 657 633 
a sgh ee ef 2.632 3,107 521 2/586 4,963 814 41149 139 627 757 645 
es ped 544 | 2,665 3,155 556 2,599 5,016 801 4.215 161 701 755 639 
\copge a ae 559 2,401 2.944 571 2:373 5,123 789 4/334 156 669 586 606 
eee ice 300 | 542 2,407 3,150 536 2.614 4,922. 795 4,127 152 573 756 685 
4 807 3,956 254 890 664 652 
sl ao $38 607 oper “70 seed ria 805 3,989 153 680 700 607 
one ; 3208 || 524 2,702 3,167 507 2,660 41854 823 4,031 165 781 693 633 
October. . . . 3,305 550 2,756 3,167 oz en rel ae peers hs ue Be He 
November . . 2,972 ¢ , , f : 696 634 
2,525 5,086 887 4,199 150 779 
December . . 2,921 428 2,493 2,951 426 ; fj 
‘ 144 691 701 639 
1977: January... . 2,822 370 2,452 2,683 385 2,298 Hee eS yee pes Ko ae Hes 
2.930 460 2,470 2,873 478 2.395 2 i 38 
peor © ; 2,819 5,325 867 4,458 169 906 801 6 
ge 3200 336 2728 3364 575 2:789 5,197 B02 4,395 142 890 761 622 
April.<- +. i : 133 796 4337 167 996 753 573 
3,314 548 2,766 51 i 
~ oe ae a e76 7088 3,387 590 2,797 4,964 781 4,183 150 999 777 634 
MUNG 2 se eae , 7 . 
5 4,854 788 4,066 116 934 558 547 
Devas sic s 5 peyote iad mp etl pie Per 4,787 789 3,998 156 920 742 674 
eee — ee Bad 3206 516 2,780 4,859 799 4,060 128 938 688 502 
POPIETIDEL « » oe aa are 2,693 4,876 775 4,101 99 858 754 495 
= Sane ae ha ro 487 2362 2/280 496 2,363 4,855 765 4,090 108 956 661 513 
November . . 2,839 AGT oh f ‘850 773 4,077 142 911 816 565 
3 455 2,528 48 
December . . 2,944 456 2,488 2,98 
607 
2,273 4,963 787 4,176 72 865 735 
BSE oe sOnUarY -' po es pe PP 266 2,285 5,128 763 4,365 94 840 709 586 
penuey aren pon a7 3,158 511 2,647 5,201 749 4,452 110 939 843 649 
al aha re ort 2566 3,133 574 2,559 5,190 752 4,438 125 915 754 679 
eee es ma bal 3 6e7 583 2,772 5,038 715 4,323 212 1,173 804 706 
ae 3393 74 2.789 31548 600 2,948 4,877 687 4,190 118 1117 833 614 
AVUSNG so a:21 .% 3,333 5 y ; . 
706 3,999 93 1,194 719 631 
Jul . 2,988 = ries as oar 3790 4632 732 3,900 88 1,119 637 548 
wars 3,367 567 2,790 / 
2,672 776 610 
August... . 3,263 eo : 577 2673 4,669 737 3,932 94 11014 
meptemey ea pee piles, 3962 601 2,661 4,740 765 3,975 96 1,091 739 612 
October... . 31333 Bi soe pe 2516 4,731 783 3,948 96 979 629 526 
November eat e068 5336 21007 572 2,335 4,795 796 | 3,999 100 964 | 716 553 
December . . 2,931 595 ‘ } j : | 


Footnotes giving source of dat 


following these tables. 


a and description of series appear in the section immediately 
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LUMBER AND PRODUCTS--SOFTWOODS--Con. 


ERN PINE 4 
DOUGLAS FIR is 
2 Price, Orders 
Exports producer 3 ie 
Stocks 
YEAR AND ; ‘ (gross), Dimension, : Production 
Production! | $ ts! Boards, imension, I 
MONTH ROdUCHOU REEMA gt, anak |) Tota Pe Sa etictn construc: uae al products 2 
of period sawmill timber scantlings, tion, dried, period 
products etc. 2” * 4”, RL. 
eens: es 
Thous. of 
\ M - 
Millions of board feet Thousands of board feet | etic ich Millions of board feet bd, feat 
[ = 
34 8,690 582 730,436 212,147 518/280 ate tay: 9,296 501 9,473 9,369 1,317 192,918 
Lae CN Se aes O86 8,917 907 324,114 81,580 247 5G4 || gallon 8,555 332 9,110 8.724 1.703 103,933 
Ev eee 9,007 9,004 911 5 329,079 599,807 999. 272| 2 Aue waouie 8,260 253 8.259 8,339 1.473 110,342 
7h Behe 9,972 10,065 817 214,254 74,022 $40,252) ines oes sasoas 10,153 361 9,939 10,045 1,317 106,080 
161, aeetat 9,673 9,566 924 493,072 151,325 AAT TAU os ae ae 9.386 | 310 8,495 8,436 | 1.326 143,443 
195260 oe eee 10,173 10,149 947 6 338,631 119,883 6 218,748.) acereanns te 8,571 | 295 8,572 8.586 | 1,262 100,334 
1onseeen ee 91558 9,492 1,014 278,870 124/216 ABAOGA Vis cscecesssheereric 7,074 202 7,581 | 7,167 1,626 74,285 
1O5AMH a, ce ee 9,252 9,403 922 325,564 118,054 507: GAD sek anuaees 7,599 239 7,332 | 7/562 1346 | 80,833 
act t At ae eae 9,622 9,541 1,003 370,965 190,138 {B0:827. scree eedees 7,353 | 217 7,360 | 7,375 | 1,281 | 88,047 
WEG cp acne se 8.759 8,733 1,029 324/372 181,569 142805 |< pros ayn 7.441 158 7.740 | 7,500 1.471 85,213 
Cay ane oe 7/922 8,004 947 349,555 185,396 104,168 |.2.0. ceo 6,627 144 6.619 | 6.641 1399 | 91,573 
A ORB ee dt eee 8.410 8,436 921 237,874 110,293 pate 5 a ae te es 6,574 173 6,420 | 6.545 1.224 78,275 
O50 eS sco ee 9,082 8.995 1,007 298,860 164,806 1B4,054jbo, vested 6,740 179 6,716 | 6,734 1,156 78,338 
1960 it a 8,046 8,031 1,023 380,773 201,811 et 74 ee ee 5,289 165 5,660 | 5,303 1,463 | 93,532 
AOI: a ee 7709 7,700 1,114 273,273 124,847 148,426 78.690 5,703 185 5,622 5,683 1,352 69.926 
(Eo Ace an ce 7.914 8,009 937 315,605 116,117 199,488 78.645 5,744 225 5,740 | 5,704 1,388 75,900 
{963505 cee 8,093 8,081 949 366,651 138,357 228,294 79.915 6,137 256 6,055 | 6,106 | 1,337 76,973 
1OGASt Se ate 8.578 8,450 1,077 368,982 136,107 232,875 81.139 6.414 281 6.414 | 6.389 | 1,362 102,684 
{ 965sen ns eS 8,422 8,445 1,054 445,119 111,158 333,961 82.159 6,988 | 366 | 6,628 | 6,903 | 1,087 | 100,581 
1966s cates 8,012 8,026 1,040 401.358 110,443 290,465 85.617 6,374 | 274 | 6,609 | 6,466 1,230} 99,202 
{07a eee 7617 7,700 957 388,275 112,877 275,398 85.539 6,477 307 6.511 | 6,444 | 1,297 | —-87,436 
(EEE Bea eia 0 8,130 8,116 971 403,157 102,263 300,894 107.853 7,176 | 422 | 6,901 | 7,061 1,137 | 90,477 
ADEs eee. cana 7632 7/593 1,010 359,382 88,080 271,302 113.519 6,934 | 324 | 7,243 7,032 | 1,348 75,687 
| | 
(iibenaen ont oe 7,475 7,427 1,058 379,789 87,410 292,379 92.221 7,084 | 373 | 7,063 | 7,035 | 1,376 | 78,418 
197is aoe eee 8.283 8,398 943 328,793 88,318 240,475 117.682 7,942 421 | 7,734 | 7,894 | 1216 | 64,923 
(Ces eee 8,983 9,191 735 405,332 111,374 293,958 144.267 8,086 | 435 | 7,884 | 8,072 1028 | (64,456 
COUR ae aoe 9.074 8,874 935 637,430 175,509 461,921 181.861 7.745 405 7,895 | 7.775 | 1.148 94,346 
1974S te 7777 7,730 982 598,138 158,104 440,034 158.842 6,699 344 | 6.921 | 6.760 | 1/309 76,276 
| ’ 
A O75 ee a cheers 7,134 7,196 920 505,118 125,412 397,706 158.875 7,251 | 453 | 6,967 | 7,142 | 1,134 | 67,502 
{97680 ccc caves 8,322 8,293 949 601,728 179,961 421,767 191.242 7,490 443 | 7,598 | 7,500 1,232 140,386 
Yd eae rene ee 8,796 8,781 964 488,346 129,275 359,071 230.381 8,278 470 8,239 | 8,305 | 1.166 | 157,806 
TL ee ee 8,845 8,906 903 478,478 119,253 359,225 253.394 8,229 505 | 8.267 8,264 | 
in + + + _ = 
1975: January... . 534 476 1,040 23,965 7,318 16,647 138.405 546 | 373 466 | 517 | 
| | 
February . . . 550 562 1,028 30,292 5,414 24,878 146.902 | 511 | 383 | 460 501 
March... .. 608 628 1,008 45,410 11,451 33,959 147.294 | 599 431 549 551 
Aprile eats 599 611 996 52,366 13,985 38,381 156.604 629 | 427 615 633 
May.niso ae 684 703 977 31,792 7/804 23,988 169.667 533 | 403 606 55? | 
With Seen 654 627 1,004 37,576 10,943 26,633 161.538 569 | 401 | 586 571 
duly aes 590 610 984 53,401 10,705 42,696 165.473 627 | 391 | 615 637 
August .... 619 600 1,003 54,867 15,340 39,527 169.765 647 | 408 | 609 | 630 
September . . 715 707 1,011 43,902 12,908 30,994 166.786 583 381 599 610 
October... . 688 691 1,008 36,304 8,936 26,368 160,093 709 378 700 712 | 
November . . 548 601 955 45,961 9,675 36,286 157.564 638 405 584 611 
December . . 549 601 920 50,282 10,933 39,349 166.404 620 453 | 538 | 572 
1976: January... 707 670 957 48,040 20,003 28,037 175.430 593 453 | 636 | 593 
February. . . 662 622 997 40,564 7,500 33,064 178.291 623 478 | 583 598 
March... . 753 745 1,005 38,414 8,049 30,365 184.897 590 459 623 609 
Aorta 753 761 997 62,967 28,842 34,125 180.046 615 460 | 634 614 | 
May sas eee 658 619 1,036 50,296 13,698 36,598 176.057 619 476 598 603 | 
icra ee 633 677 992 42.300 12,861 29,439 171.451 694 499 664 671 | 
SuLY <5 ary aris 658 697 953 83,281 19,276 64,005 187.494 726 470 | rh 746 | 
i p ’ d 46 
August .... 731 745 939 47.080 10,565 |> 36.515 195.588 733 | 470 “3 4 
September . . 656 667 928 42,268 13,210 29,058 215.081 632 | 418 716 684 | 
October. . . . 736 733 931 70,341 19,197 51,144 207.789 695 375 761 738 | 
November . . 700 677 954 30,959 8,282 22,677 204.016 699 441 | 656 633 
December . . 675 680 949 45,218 18,478 26,740 218.765 | 660 443 | 663 658 | 
1977: January... . 751 696 1,004 41,515 10,362 31,153 228.379 587 41 
February .. . 715 701 1,018 37,057 12,980 24,077 225.498 735 ph m2 652 
March... . 775 764 1,029 64,808 7,722 57,086 232.093 790 495 | 787 794 | 
April... 777 814 992 38,380 8,350 30,030 226,047 790 505 | 778 780 | 
Mays chee: 768 802 958 53,116 16,398 36,718 225.420 757 509 729 753 | 
Jura ae 684 716 926 43,197 12.480 30,717 213.787 838 562 | 728 785 
uly ae 624 645 905 34,371 13,251 21,120 230.927 707 
August... . 711 715 901 35,361 11,095 24,266 242.511 798 4 a co 
September . . 805 760 946 29,514 8,402 21,112 256.917 646 447 742 723 
October... . 779 761 964 24.985 8,126 16,859 237.268 739 434 764 352 
November . . 637 643 958 27,721 5,742 21,979 218.030 667 466 | 629 635 
December . . 770 764 964 50,659 6,705 43,954 227.703 637 470 | 621 | 633 
1978: January... . 762 693 1,033 28,372 4,897 23,475 2 
’ ’ ‘ 38.081 4 | 
February ne ee 730 1,108 38,731 9,254 29,477 241.805 sat 498 622 | $36 
archi aa 131 52,390 16,682 35,708 246,284 790 2 
April...... 738 724 1,145 37,344 9,908 27,436 238.483 - an i 
; ; ‘ ; ; 767 563 730 756 
May ...... 738 777 1,106 51.516 15,580 35,936 238.434 
June. ..... 809 925 990 50,046 18,993 31,053 245.284 06 882 728 732 
Luly een 614 702 902 47,465 3,738 43,727 
. ‘ ; 245.000 668 
anole 731 ina 877 30,038 7,026 22,506 272.058 769 Bet 733 vee 
a \ 10,869 24,169 274.743 671 
October... . 783 737 923 38,572 7,566 31, ‘ ae a -_ 
; \ (006 266.658 738 2 
November . . 701 715 909 34,028 7/307 26 * od a 
‘ : 721 271.509 
December . . 683 689 903 35,444 7,433 28,011 262.395 ai8 808 one a3 
“<= - LU i a 3 aanilii =a 


ootnotes giving source of data and de ny i ear | i i 
D Ss scription of series a i 
- F ae es p r jppear in the section immediately 
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LUMBER AND PRODUCTS--SOFTWOODS AND HARDWOOD FLOORING 


SOFTWOODS 
HARDWOOD FLOORING 
= 
Southern pine ! j 
Western pine | Oak flooring 5 
Prices, producer? Orders3 ] ait as 
rders 
YEAR AND ie | Price 
MONTH 3 
producer 
; Stocks "4 Stocks 
Flooring, C Production? ; 3 ‘ Ponderosa, “ 
Boards, No. 2 ) 5 roduction Shipments (gross), mill board: 7 (gross), mill 
. Unfil ' ' oards, P ' ‘ 
and better, | -"0 Detter, New ohn end of No. 3, Unilin | meet heakniPrerts ist end of 
Te. A241." “oo me period period 3 "x 12", New end of period 
ans R.u.4 period 
be L 
2 
Index, 1967 = 100 inti Doll 
Millions of board feet a bas fee Thousands of board feet 
T 2 ~ sy a 

2) ee 84.8 91.2 6,707 

— ane Rt ped = 6,610 6,433 1,217 55.43 590,529 51,135 624,725 606,653 16,086 

 ———— at — ae = 1.224 6,758 1/686 71.01 753,107 34,730 | 832,188 794,706 49,230 

of te i 702 1,644 62.89 796,183 61,488 788,787 785,350 47,149 

Bis oie «+= ' 100.0 8,081 77 

hele one oe Pon 1 7,687 7,911 1,372 71.27 | 1,008,947 68,155 | 1,016,504 1,025,762 33,489 

ae aaa — fen oe 440 7,103 1,686 82.78 887,927 53,002 987,470 936,620 82,087 

“ll ceo ay —— 4 7,362 7,449 1,565 81.82 935,956 56,093 957,567 957,647 76,738 

ae etn Lean oon = 7881 7,672 1,754 79.86 923,906 47,688 956,958 961,797 64,149 

a i 8,094 1,623 71.08 1,095,590 65,157 | 1,095,168 | 1,090,191 57,375 

cS - ———ae 97.1 100.4 

—— ans cans oe pd : as : 8,776 1,645 78.13 | 1,188,781 61,168 | 1,220,204 | 1,207,164 62,545 

ee nee my _— = R 8,732 1,923 77.96 1,020,313 29,630 | 1,120,621 1,070,360 106,574 

Hapa a. 94.8 929 8.627 . sheet S188 1,829 671.09 902,309 34,277 | 908,831 904,123 96,978 

— 7 ove = ai ~ 8,508 8,548 1,789 68.70 872,891 33,271 887,369 883,139 88,261 

3 ; 9,924 9,897 1,816 178.41 979,342 37,057 994,348 981,874 85,345 

I os ciciu ake fs 

eee *<*~- he pa a 2 — = 8, 168 98 2.0083 m4 85 827,454 26,382 878,931 847,388 106,776 

<i) a ; : . : 7 i 45 770,269 27,284 785,812 785,114 94,664 

a... -" ae - __— 359 9,463 9,560 1,779 67.43 788,580 29,400 780,353 791,074 48,542 

a. 9 = nam 347 9,308 9,408 1,679 67.42 819,750 36,945 832,087 829,527 46,650 

i : : 463 9.932 9,802 1,809 65.49 819,637 35,623 842,279 824,166 54,482 

1965....... 91.1 91.6 10,007 535 9,858 

. j J i 9,935 1,732 67.42 818,388 64,294 778,686 

aa ' y * i 783,299 35,389 

= — ne pote bi | ren 427 10,102 10,168 1,666 69.39 618,090 26,002 685,648 654,368 58,265 

Shae 115.0 | 406.6 40:44 - oo eae ee he on 20,112 551,220 552,218 57,884 

vet's é : : é i i ; 5,538 23,858 459,286 485,098 23,505 

SS ae 1275 | 119.8 9.285 364 9,691 9,460 1,627 107.18 380,629 11,963 393,107 387,778 29,572 

ee 107.9 122.9 9,190 | 334 9,227 9,220 1,634 83 

: , : f i 79 304,436 9,139 315, 

1971 je 133.7 81328 10,299 362 10,019 10.271 1,382 96.44 323,301 8,149 306 603 30,02 71988 

ee -- + 154.7 140.8 10,756 555 10,395 10,563 1,214 130.91 268,194 11,648 244,787 261,147 6,634 

rs ------- => 198.2 186.2 10,456 556 10,564 10,455 1,323 179.62 178,348 5,146 188,011 184,573 8,203 

aes 188.4 229.2 8.788 392 8,973 8,952 1,344 151.38 108,312 2.518 123,858 108,459 19,230 

eee 166.6 | 226.9 8,665 538 8,445 8,519 1,270 9143.97 104,194 4,520 93,816 

é : i ; : ‘ : ; 98,775 12,470 
1976 . Sas 207.5 233.6 9.760 554 9,789 9,744 1,315 184.31 114,500 4,245 104,472 109,314 8,895 
. ae 271.0 250.2 10,331 590 10,309 10,295 1,329 231.53 112,823 7,949 109,753 109,956 6,174 
re 329.9 | 276.9 9,946 469 | 10,033 10,067 1,295 | 10258.44 108,634 9,190 104,690 106,296 2,704 
| ‘a= | y a 
] } 

1975: January 144.7 228.5 587 471 465 508 1,301 126.78 8,517 2,768 7,614 7,871 18,970 
February... | 1479 228.5 | 507 | 441 505 537 1,269 132.83 9,879 4,559 6,557 8, 17,439 
March... .. 150.8 230.7 663 496 612 608 1,273 150.35 8,559 4,900 7,096 8,218 16,254 
April... ... 160.5 230.7 791 523 753 764 1,262 154.31 9,121 4,502 8,860 9,388 15,438 
ay «8 bs 174.0 231.8 720 470 794 773 1,283 173.62 8,037 3,819 8,528 8,254 15,712 
June . 174.7 230.7 748 484 735 734 1,284 170.71 7,580 3,241 8,025 8,077 14,931 
oe 174.5 225.2 869 546 805 807 1,282 145.95 8,604 2,867 9,216 8,216 15,931 
August 170.8 225.2 740 513 823 773 1,332 141.17 9,328 2,587 8,435 8,985 15,381 
September . 1715 | 225.2 936 560 852 889 1,295 131.78 8,048 2,957 7,864 7,448 15,797 
October. . . 171.4 220.9 838 542 895 856 1,334 128.87 9,447 3,310 8,472 8,715 15,736 
November . 176.5 222.0 725 559 654 708 1,280 127.30 8,276 4,404 6,188 7,238 14,686 
December . 182.0 223.0 743 538 706 764 1,270: | ean 8,798 4,520 6,961 8,277 12,470 

1976: January 190.5 227.4 720 584 673 674 1,269 154.01 12,571 6,737 8,041 10,354 10,157 
February 198.6 228.5 692 578 692 698 1,263 177.50 8,450 5,382 8,372 9,174 9,626 
March... .- 217.7 231.8 791 530 857 839 1,281 198.52 8,205 4,641 9,535 8,163 10,998 
a, eee 217.7 231.8 812 522 890 820 1,351 209.92 9,751 5,166 8,722 8,559 11,161 
Mey .....- 219.7 231.8 791 502 824 811 1,364 189.73 9,409 5,726 7,905 8,981 9,811 
isch 2% ia 222.4 231.8 997 598 789 901 1,252 165.91 10,116 4,893 8,306 8,691 9,564 
AY. <-> ep 225.1 233.3 824 582 774 840 1,186 161.57 10,751 4,956 8,107 10,400 des 
August 236.3 235.1 776 546 856 812 1,230 168.63 10,768 5,924 8,941 9,974 6,229 
September 245.1 237.3 934 535 959 945 1,244 182.50 9,723 5,559 9,836 10,088 6,416 
October 2 237.7 825 555 872 805 1,311 198.68 8,203 5,194 9,622 8.566 7,472 

46.0 
November 244.3 238.4 812 604 781 763 1,329 198.57 8,014 4,401 8,326 8,290 7,121 
December 246.1 238.4 786 554 822 836 1,315 206.15 8,539 4,245 8,759 8,074 8,895 

1977: January 249.2 238.4 687 550 752 691 1,376 227.16 9,292 5,100 7,763 8,497 8,106 
February 247.8 238.4 758 555 773 753 1,396 232.18 7,416 4,994 7,871 7,522 8,455 
March... .. 252.4 240.5 947 590 938 912 1,422 245.58 11,791 6,250 9,766 10,535 7,686 
Apt... sas 258.5 242.7 830 577 842 843 1,421 251.21 10,066 6,995 9,401 9,321 7,239 
May ....-. 259.9 243.8 834 540 899 871 1,449 239.98 7,603 5,342 9,108 9,256 7,091 
June . 263.7 246.0 1,042 639 862 943 1,368 216.44 9,400 5,621 9,476 9,081 6,095 
ee 275.9 251.5 846 605 844 880 1,332 219.96 9,643 7,027 ee men hee 

- 284.2 254.8 933 607 916 931 1,317 232.57 11,141 7,617 983 5 5, 
pant 287.9 259.1 908 554 966 961 1,322 236.48 9,408 7,298 10,090 9,727 5,435 
October 288.6 260.2 870 563 883 861 1,344 236.28 9,115 6,378 9,680 10,035 5,080 
November 290.6 262.4 811 557 813 817 1,340 215.40 9,827 6,805 9,255 9,405 4,930 
December 294.3 264.6 865 590 821 832 1,329 226.17 8,121 7,949 9,074 7,285 6.174 

: uF 267.9 699 567 753 722 1,360 247.58 9,763 8,940 7,945 8,772 5,347 

oni avexii 2s 308.5 269.9 755 618 768 704 1,424 263.85 8,602 9,076 7,966 8,466 4,847 
Eabeaery > «: pe LA 863 636 882 835 1,471 264.90 10,787 10,433 9,942 9,430 5,359 
Aprils oc.08 321.5 271.2 742 596 800 782 1,489 267.57 9,481 10,714 8,993 9,200 5,152 
acgeagire 329.7 274.4 881 546 876 931 1,434 240.07 9,349 11,562 8,826 8,536 5,442 
iw. 331.5 2744 877 526 853 897 1,390 251.25 9,348 10,224 9,087 10,095 3,951 

544 796 839 1,347 232.33 8,545 11,355 7,158 7,414 3,695 
vy oie ae ona 303 506 912 931 1,328 236.92 10,467 11,401 9,869 10,421 3,143 
Sanartiees. 344.5 282.1 984 545 939 945 1,322 254.23 7,852 10,555 8.798 8,698 31159 
ptember . . : 5 908 911 1,319 267.17 9,817 11,002 8,870 9,370 2,659 
October... . 346.4 283.8 911 545 8 
gem | a] ea] |e] )B) af avvai] Bee] Stee] Ss] |B 

December . . 347.8 285.4 777 469 760 770 1, ov] ; ; i } ; 

= ae 
= 


Footnotes giving source of data and description of 


following these tables. 


series appear in the section immediately 
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METALS AND MANUFACTURES--IRON AND STEEL 


an | p3 STEEL SCRAP, NO. 4 
Exports! IMPORTS ! IRON AND STEEL SCRA HEAVY MELTING 
es. ‘i a et Prices 
ene Steel mill 2 Pig i Steel mill Scra Pig iron Production Receipts, net Consumption erasing Compocite Pittsburgh 
products Scise ear products or: district 
= l= + 
Thousands of short tons Dollars per long ton 
1947 heres ara ee 5,919 194 11 32 71 i 33} See 2. 0 eee 
1948-8 Sent aan 3,950 244 7 148 481 JAG h.. Meg vies ot Aen arte 
19400 8s coca nie 4,344 299 81 291 1,150 100: Re 59. ees tee 
is cade etane 2,639 217 7 1,014 785 766 | Sad Soccnnces aren ee sae 
AOA, Whe sete 3,137 2231 7 2,177 417 1,067 40,808 34,866 
1O6 2 ce ee 4,005 342 14 1,201 154 374 36,867 34,693 
HOSS wave cs ntene 2,991 304 19 1,703 174 627 43,821 33,556 
Ee a na 2,792 1,683 10 771 239, 318 35,697 25,855 
TOES EN Ee coca erie 4,061 5,155 35 973 229 308 45,501 35,735 
1960 o een oem 4,348 6,422 269 1,341 256 342 43,676 36,846 
LOST akc e am 5,348 6,744 882 1,155 239 235 43,996 31,086 
A QB Beil. .0. avy 2,823 2,924 103 1,707 333 216 33,714 23,291 
MOBO Rie ccs ones 1,677 4,937 10 4,396 309 710 37,418 29,043 
eat 5 aeeame wea ar 2,977 7,181 112 3,359 178 338 39,632 26,095 
1QGI NE «daar 1,990 9,714 416 3,163 268 384 38,475 25,305 
19G2 0h sera atstaing 2,013 5,113 154 4,100 262 508 40,645 25,284 
1OGS Pere wre setae 2,224 6,364 70 5,446 8222 8659 44,655 29,432 
(OBA eRe cee atas 3,442 7,881 176 6,440 299 751 52,262 31,831 
198558 sae 82,496 86,170 828 10,383 235 916 55,213 35,804 
196628, cry ee 1,724 5,858 12 10,753 464 1,252 55,463 36,671 
190 Te is cuca 1,685 7,635 7 11,455 286 631 52,312 32,654 
19GB aid Se 2,170 6572 11 17,960 327 799 53,545 33,587 
1969 terran coswree 5,229 9,176 44 14,034 412 417 56,287 | 36,929 | 
ACV « oboe be ar 7,062 10,365 310 13,364 9301 9249 52,575 | 34,148 
1074 Sener 2,827 6,256 34 18,304 283 306 49,194 34,208 
1972 eer ae 2,873 7,383 15 17,681 312 637 51,184 41,670 
1O7aeet cn eaee 4,052 11,256 15 15,150 349 446 57,801 44,711 | 
1749 cic are 5,833 8,696 101 15,970 201 342 55,250 51,335 | 
2,953 9,608 60 12,012 305 478 46,042 36,753 
2,654 8,120 57 14,284 507 415 50,035 41,144 
2,003 6,175 51 19,307 625 373 49,523 47,873 | 
2,508 9,278 51 21,134 794 655 51,960 51,804 
1975: January.... 289 720 2 1,804 15 62 4,337 3,595 
February . . . 257 685 7 1,192 10 24 4,087 3,344 
March... .. 282 779 10 1.153 15 34 4,376 3,635 | 
Aprilicac oat: 270 871 13 959 24 91 4,231 3,428 
Mayne: 268 1,065 6 856 22 45 4,000 3,219 
MUNG sae oe 256 1,005 4 927 49 7 3,664 3,008 
Gul yee’ 264 843 2 805 48 31 3,411 2,443 | 
August ... . 271 809 2 748 18 26 3,581 2,421 | 
September . . 202 771 3 697 29 26 3,792 3,017 | 
October... . 228 657 4 818 26 52 3,912 3,292 | 
November . . 185 757 4 903 17 51 3,388 2,808 | 
December . . 182 646 3 1,153 34 31 3,505 2.725 
1976: January... . 150 676 6 1,007 72 42 3,758 2,836 
February. . . 177 654 4 966 22 41 3,818 3,205 
March... .. 212 600 4 1,034 28 31 4.418 3.951 
Aprile 229 743 6 948 47 16 4,407 3,910 
May aches 265 836 5 1,071 27 22 4.475 3,935 
pluiria.y ste 232 671 7 1,354 57 39 4,596 3,864 
Ife esac: 318 769 3 1,190 §8 42 4,314 3,375 
August 280 631 3 1,201 49 17 4,407 3,520 
September 193 709 3 1,283 28 55 4,291 3,225 
October... . 183 644 4 1,268 26 22 4.113 3,247 
November . . 186 554 6 1,597 50 23 3.786 3.090 
December . . 228 634 6 1,364 33 64 3,661 2,940 
1977: January.... 162 611 4 1,121 55 6 3,497 
February... 205 465 3 1,002 53 20 3,591 3807 
March... . 202 532 nN 1,175 62 17 4,436 4,393 
April. oc as 233 449 4 1,115 80 14 4,333 4,340 
May) ccieties 178 524 10 1,817 43 36 4571 4.456 
Sunes ete 151 654 6 1,819 41 58 4,570 3,961 
SUNY Gaael ete 136 594 4 1,582 35 22 3,961 
August .... 143 438 3 1,831 67 19 4207 ast 
September , . 71 598 3 2,057 62 25 4.187 4.035 
October... , 125 474 2 1,762 40 54 4,244 4,093 
November . . 148 462 2 1,938 39 48 3.962 3.709 
December . . 149 475 1 2,087 50 53 3,968 3,729 
1978; January... . 160 642 1 1,538 53 44 4 
February . . . 208 444 1 2,220 46 7 3714 Seco 
March... .. 191 628 5 1,988 71 61 4,730 4396 
April... 205 695 (11) 2,175 45 35 4,477 4,265 
May ...... 255 821 1511 127 38 4,581 4.851 
sane ae 271 786 1 1,360 55 99 4,605 4,509 
Jul Vaneaeeens 174 756 5 1,785 77 42 4,07 
August... . 208 777 7 1,870 71 78 ‘ses 41426 
September. . 174 834 1 1584 70 88 4,426 4,186 
October. . . . 218 977 nN 1.715 51 41 4,699 4,443 
November .. 194 974 8 2,016 67 75 4.442 4,342 
December . . 248 944 11 1,372 60 48 4323 4.239 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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IR 
ON ORE (OPERATIONS IN ALL U.S, DISTRICTS) a 
2 RON 
be U.S. and foreign ores and ore agglomerates 
i 
At iron and steel MANGAs 
; Shi plants 3 Stocks, end of period NESE 
YEAR AND Mine papas : Rati (MANGA- 
MONTH production ! nm Imports 2 1 T NESE 
i CONTENT), | Produc- 
‘ n GENERAL | tion 6 
me xports IMPORTS 5 ’ 
Receipts ab) At At 
sumption Total miveyl furnace bs he 
| yards 3 ven 
Thousands of long tons Th ds of sh 
7 Fe tes Sale ousands of short tons 
ered maaeSremge : 
| 
a 93,092 93,315 48 
1948. 101003 100.822 a ESS Sonera) mecca et SW Oa i ae 6,036 
ef # uy pee ee ROSE eTe pvaieve\s foveal pariie: sree tarete 619 58,329 58,291 
Se RT) 9 eed Repeats 5751 (tea. ; q a8 
84,937 84,687 pete con iad a 2406} Fis iMh 0. £334 ee tee || eae ca pec erp esd 
geen. . 98,045 97,764} 8297)|.... or ee ag | ae aly ae 53,413 | 53,447 1,658 
a 116,505 116,230 10.148 124.362 |" 115.874 | D thr eee eens BPG etccpee ayes y ce 902 
. ) ’ RHE nya’ | © mua 3o9 | eee cee. ile ip pooled 47. 1ogult ee ee 64,587 64,943 

oS na 97,918 97,973 9'772 102770 | 100818 | ipo an oe pee 7 oom arene a OAT eee 278 AIA 1751 

ety “tae Bt re too4ta 5,123 BREE. «, 5,528 ADDISON cde 976 | 61,313 | 61,551 11964 

> OBR aie been i nog Fd z2.401 4,282 Joo ssses ss 5,706 63,168 fos... 1,370 | 74,901 | 74,708 2,798 

: 188 | Recs. ; 1B Qela dean ate 954 57,966 58,662 \ 

1958 Be = xis 103,003 106,258 23,476 125,414 123,929 4,527 ie. 

oo i aie rane 2 ay R d Bao, ae 4,281 48,399 4,918 980 | 677,051 | 77,216 

1957. A 119,403 S508 icacnens 4 : i parsed 

es 106,148 104:970 33.654 133,138 sore Sane ae 5,465 50,677 4,558 1,112 | 75,286 | 74,996 2355 

1958 abs 67,70 cane | sraxs| a ee | aes he 6,776 68.877 5,160 1.425 | 78567 | 76,354 3,817 

eee 60,276 59,855 35.627 91,525 94/398 2'967 71,874 7/358 56,941 ee ‘08? ie Hie Pre 

ae on vet — | ’ ' ' 5 F ,979 

i 784 | 34, 112,756 | 

- hapebbeae myn me a 2 756 102,264 5,269 86,292 12,337 67,116 6,839 1,190 | 66672| 66,626 3,770 

—. bya net Men 3, 97,712 | 4,983 79,040 10.335 62,605 6,100 11035 | 64,718 | 65,798 | 

ao 73,599 74,387 on phen ia 6.808 81,656 11,614 63,613 6,429 ‘a3 | 68722 | 66,505 | 3067 

MOBS... ... +. 84,836 eee reais es |. aeeeee | tas 77,490 11099 | 61,044 5347) 81,004 | 71,917| 726 2808 

é 184 | 42,417 118,325 | 122,197 | 6.963 71,166 10.241 57,184 3,741 1,032 | 85,607 36382 a 484 
ae 87,439 84,930 | | ; 
’ : 45,105 121,964 125,143 | 7,08 

gf “— = ; ,085 69,158 12,667 53,997 2,494 1,272 | 88,785 | 88, 

. ' 46,259 128,225 | 127,694 7779 69 { } : 4 rates re 

: eee ys i : 525 12,160 54,658 2,707 1.293 | 91500 | 91,77 

é 016 | 44,627 119,435 118,982 | 5,944 71 i ‘ ‘| Like ve 

ae ° | : i 067 12.959 65,121 2,987 1086 | 86,984 | 987,37 

es Sas| en ay) ties) twas) sar) ee || on] See) Pe) | Bm) Bee ee 

a : : (550 | 5,430 67,217 13.566 51,003 2,648 1,124 | 95,017| 94,635 1,723 

) ea / 89,760 87.891 44876 125,107 123,26 
, : 261 5,494 71,500 
197 1 | ee ere | 80,762 fons 40.1 24 1 4,05 =) 108.966 3,061 78,815 Hope phd san 1 O19 31,289 ar2i8 + o78 
ee cn 9 x's Rete : 761 ; 119,937 2,095 67,352 14.679 50, i ‘ , , Y 
mer: i F ; 061 2,612 934 | 88.942) 989,140 
—- 57,08 90,863 43,331 132,005 137.073 2,747 59,905 10.876 45,990 3,039 916 | 100837| 99,821 ioe 
385 | 112 | : : ‘077 2'323 57,924 9.405 45,247 3.272 851 95670 | 96,792 763 

5. ree 

haa cent _ pgm : on wee aoe Penne Ups ae 4,614 1,033 | 979,923 79,638 1,435 

oT 55,750 | 54.053 | 37,905 94.944 108,462 2,143 ; i Y par eet Sa teu yes 

: y “ : f t 59,390 14,140 42,271 2,974 f 
. ae oy ! i ga4.| 81.328 | 82,017 1/309 
| | 83.207 | 29,924 114,227 | Seas | 3.762 55,339 | 12/469 39,301 3,569 842 | 87,679 | 88,384 | 889 
| | ‘i 
; 

1975 January | 5a : 4.194 | 4245 6,988 a7 1 98 56,622 10,536 42,789 3,297 79 | 97,371 7,372 709 
March 5,823 2.437 2975 5,684 10,672 ol 2877 spe 33400 ee oe son Mier boo 
At. 6,119 5406 | 4,019 8,944 9,781 | 152 52,299 17.444 32,644 ; be: Fase ee thee 
May 8,005 8454 | 4,027 | 12,989 91182 | 297 56,655 17.919 36,450 3288 ie pe oe poe 
June 8,023 9455 | 4,738 12.583 8,531 232 57,594 14,299 40,527 2'768 8.239 G2s6 oad 
Te Rt ad. 7,682 9.070} 4,692 12,495 7,825 232 61,166 12,916 45,197 

: : ; } ’ 3,053 7 5,968 5,884 1,059 
pemat:| Hee] Ses) | Hie) ie) i) eel ie) gee) Me) BR] Se) tee] ta 
; ; : } ; i ; i 4,170 24 
October. 6,160 6,850 4,226 | 9,423 8,279 395 66,600 10.859 Bieot ot 6,245 6,286 1,300 
; : 4,220 112 6,292 6,298 1,333 
November . . | 5,765 5,796 3,062 | 8.571 7,958 333 67,265 10,786 52,133 41346 43 5,981 5,958 1,387 
December 5,801 5277 | 4,039 | 8.375 8.326 203 68,113 11.268 52,231 4,614 98 6,234 6,210 1,427 
1976: January... - 5,413 2,578 2,703 | 3,916 8,849 1 66,855 14,696 47,298 4,861 
; ‘ 703 | f ; x i : ; 101 6,636 
February. . . 5,459 1812 | 1,645 4111 8,923 2 65,351 18,418 42.485 A : e658 Nee 
Febru 5,459 1812 | 1.645 | 1" \ ; 4,448 39 6,754 6,812 1,452 
: é 292 | ‘022 | 46 10,063 21 63,076 21,984 37,181 3,911 83 7,519 7,573 1,430 
April... .-- 6,118 | 5579 | 2,443 | 7,765 9,926 200 61,400 22,724 35,085 3/591 68 7,601 7679 1,362 
ra eee 7,556 8426 | 4,084 | 12,696 10,753 425 62,608 21,853 37,296 3,459 53 8,116 8,163 1,329 
erie clara 7'346 8.910 4,554 | 12,862 10,347 271 64,087 20,793 39,852 3,442 161 7,874 7,859 1,356 
ely os) ee 7,188 9,314 5,109 | 13,892 10,554 541 65,298 18,558 43,256 3,484 45 7,999 7 
August .... 7430 91593 5,333 | 13.873 10,269 424 66,643 16,399 46,959 3,292 134 7,751 1702 ‘sot 
September i. 7A 16 8,739 5,057 13,134 9,262 363 69,331 15,078 50,864 3,389 87 6,995 7,021 1,489 
ober... . 755 7,639 4.114 | 11,432 8,976 160 71,430 14,171 53,319 3,940 75 6,969 6. 1, 
November . . 6,090 6,806 3,904 | 10,053 8,205 268 73,240 13,460 55,167 4,613 93 6,382 a Loe 
December . . 6,134 5,528 3,422 | 9,274 8,195 238 75,035 14,026 56,246 4,763 114 6,272 6,275 1,513 
1977: January... . 5,642 2220| 2,252 3,471 | 7,873 87 73,533 17,117 51,843 4,573 7 5,9 
| 985 5,984 1,530 
Pari eo: 5.524 1,695 1,184 | 3,232 7,890 | 2 72,233 20,928 47,186 4,119 53 5,827 5,860 1,520 
ee. | 6.205 2156 | 81 | 4.251 9,641 2 70,055 24,978 41/804 3,273 29 7,174 7,227 1,505 
a es 6.084 4.324} 2,051 7,058 9,667 390 68,485 26,220 39,195 3,070 48 7,382 7,396 1,526 
ne ee 6.971 8.176 3,078 11.119 10,930 393 67,701 26,012 39,381 3,308 121 7,962 8,053 1,508 
el apg 7187 9190 4.299 12,680 10,108 403 68,502 23,002 41,991 3,509 119 7,530 7,535 1,526 
dynes 6,677 9,616 3,520 13,174 | 9,436 143 69,691 20,247 45,793 3,651 62 7,008 7,001 1,564 
August .... 1,805 5,590 4.961 | 10,566 9,074 348 67,211 16,480 47,224 3,527 87 6,763 6,832 1.573 
September . . 1,763 2.459 4.245 7,958 8.504 520 65,923 15,739 46,678 3,506 110 6,566 6,650 1,530 
Deiobete tet. 1,548 2.579 4,083 7,351 | 8,685 317 63,523 14,695 45,344 3,484 49 6,636 6,753 1,419 
Ne 1,450 1.740 4.207 6,387 8,185 733 60,745 14.373 43,354 3,018 21 6,121 6,228 1,356 
Gecanibet” 3,843 4,051 3.145 7,697 8,469 435 59,390 14,140 42,271 2,979 64 6,419 6,498 1,309 
OVO knctiaye. Bet 5,1 3,871 0 4,408 8,735 183 56,342 15,358 37,915 3,069 94 6,390 6,452 1,271 
Y ! ; 
rare yey 4.880 2475 1,316 4.185 8.321 31 54,092 17,702 33,701 2,641 50 5,971 6,061 1,200 
Aes Ps 6.425 2,489 1,643 4,639 91048 20 53,084 21,687 29,195 2,202 113 6,894 7,013 1,108 
Agri ee. 6,034 5,299 1,291 6,363 9,379 343 50,360 22,411 26,199 1,750 50 7,189 7,316 1,916 
er 7751 8.558 2102 10,907 10,114 517 49,862 21,598 26,903 1,361 1 7,936 7,969 997 
June. ee 7,988 8,754 2.182 11,448 10,216 411 51,887 20,968 28,127 2,792 55 7,754 7,770 1,014 
Joliet. 7,559 9,757 3,686 11,787 9,940 576 51,561 18,772 28,939 weet = Led en oes 
peo, 7/593 9779 41488 14,658 10,137 636 53,791 16,461 34,349 2,981 42 7,518 7,527 1,080 
Secorioet 7/314 8.707 41534 12,291 9.797 349 54,681 15,165 36,738 2,778 97 7,391 7,463 1,047 
October 7,032 8,088 1,611 12,285 10,323 264 55,500 14,104 38,585 2.811 62 7,809 7,887 983 
Naveninel 6.546 7,667 4,015 11,524 9,954 377 56,432 12,982 40,049 3,401 64 7,533 7,594 965 
December 6,552 7,095 L 3,037 9,732 10,341 748 65,339 || 12,469 39,301 | 3,569 63 7,658 | 7,721 889 
= 
a ix 


Footnotes giving source of data 


following these tables. 


and description of series appear in the section immediately 
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STEEL, RAW AND SEMIFINISHED 


PIG IRON IRON PRODUCTS 
Castings? Steel, raw} Steel castings? 
Basic : 
furnace)? Gray and ductile iron Malleable iron Production Shipments 
hi t Shipments 
YEAR AND ae Shipments Orders, 
MONTH unfilled, unfilled, Rate of 
Price for sale, for sale, Total capability fotal For sale 
end of end of For sale utilization 
period period * 
Dollars f 
per net Thousands of short tons Percent Thousands of short tons 
ton 
a 
494 1,633 1,215 
1947 eases 30.31 2,826 12,753 7,314 206 899 514 4906 |, Seco ; f 
15485; 3-8 Sree 439.53 2,346 13,207 7,381 143 941 527 ety eo, eee 360 1,779 1,360 
ASAOS, corse 41.07 931 11,050 5,787 64 723 373 FISTON  Jkow, aca de 124 1,260 890 
10500. cece 41.97 2,142 13,725 7,324 222 942 537 8 ee eee 570 1,481 1,085 
1961 ee 46.43 1.847 14,989 8,453 215 1,085 656 OG I00 | ee aned 846 2.050 1.507 
1522 ne eee 47.36 1,316 12,869 7,372 173 926 573 SaseG 1.555 ha anes 719 1,928 1.476 
1065S. ee 49.33 940 13,708 7,495 98 971 579 HPC OIO | Sock ee acer, 278 1,834 1,400 
[ce eee Sse 50.00 745 11,532 6,323 85 822 462 BSI? | ue 179 1,184 878 
AGEGSE ska eee 51.12 1,074 14,838 7,967 123 1,105 653 517200 | Fae eee 475 1,531 1,167 
196s. oe 54.17 920 13,861 7,960 92 952 558 SWIG |. 35Go th cwes 522 1,932 1512 
1057: ee 57.85 676 12,665 6,876 75 863 520 PPLI |, 32 ee 327 1,766 1,360 
AGES So. Se aeee 58.93 607 10,358 5,849 66 661 384 | Pe eee 214 1,121 857 
$060 ce ete Os 58.93 847 12,308 6,994 94 916 557 POE re Roa 306 1,413 1,113 
AGGUN<. S ees 58.93 553 11,594 6,403 55 821 467 ed Ee eee 163 1,392 1,072 
A061 Rs.” eee 58.93 672 10,824 6,176 66 723 428 Sd ee eee 169 1,217 937 
red Se aoe 58.48 693 11,553 6,324 82 868 506 Ez | Pe ee 181 1.423 1,116 
ABGS ccc eee 56.25 719 12,764 7,089 88 933 523 i ee ee | 262 1,504 1,197 
1OGAS=:... eee 56.25 855 14,316 8,132 122 1,001 589 C2ENTE 1, Seale ey | 337 1,835 1,471 
AGES: =... see 56.25 882 15,713 9,171 174 1,136 648 SSUANE |e etn: 436 1,961 1,570 
106694) ints 56.25 962 15,716 8,927 182 1,131 688 $06 108 1555 ods 591 2,155 1,792 
fOG7 Er ose 56.25 913 14,329 8,128 120 1,041 614 907 3 1 ose be aad 293 1,857 1,556 
$867 San. se 56.25 923 15,130 8,715 137 1,007 583 131,462 J sececessesss i 371 1,730 1,435 
(969% 0. oe ee 57.14 1,091 15,933 9,185 117 1,172 672 $GfEt |. ee Sects 446 1,897 1,580 
| 
A9705....ce snes 61.84 888 13,945 8,173 78 852 521 eA eee 321 | 1,724 1,416 
1071S oc soe 67.70 835 13,839 7,606 88 882 506 ey PEO ee 280 1.579 1,282 
1O7 25 ctr 571.38 1,140 15,302 8,190 96 961 579 et | , (20 ee oak 317 1.584 1,296 
NO7a Shee 75.24 1,666 17,047 9,008 147 1,031 616 SOON | nae comes 929 1,894 1,566 
F074. Sc oe BE 122.61 1,416 15,661 8,663 133 912 553 SEZ 16cm 1,527 2.091 1,737 
20759-0. sce 181.76 991 12,407 6,397 64 729 431 116,642 76.2 748 1,974 1,622 
TO7GE cy eae 6182.33 832 14,168 6,859 56 848 491 128,000 80.9 | 431 1,804 1,513 
10775 0. diene 7183.11 958 15,107 7,285 65 829 458 125,333 78.4 | 451 1,677 1,447 
1978S; eee 196.00 961 [ 15,579 7,910 66 817 447 | _137,081 86.8 800 1,854 1,640 
ai = —— 
1975: January. . 179.88 1,461 1,073 571 116 66 37 11,584 90.4 1,498 197 
February 179.88 1,376 993 531 112 59 33 10,862 93.8 1,424 164 
March... .. 179.88 1,391 1,081 564 103 55 35 11,980 93.4 1,295 184 
April... .. 182.38 1,244 1,141 572 91 63 37 10,667 84.9 1,232 186 
May ...... 182.38 1,134 1,045 532 87 61 36 9.864 75.9 1,133 177 
June). Se ge 182.38 1,091 1,017 509 81 61 35 8,744 69.6 1,081 169 
tN omicivec 182.38 1,104 856 457 80 50 29 8,371 | 65.1 1,034 194 
August 182.38 1,096 969 524 81 57 36 8.648 | 67.3 957 128 
September 182,38 1,004 1,103 574 72 66 39 9,295 74.7 881 164 
October 182.38 969 1,198 609 72 73 44 9.214 69.0 831 180 
November 182.38 899 1,000 494 68 59 35 8,709 67.4 786 148 
December 182.38 991 931 460 64 59 35 8,846 | 66.2 748 145 
1976: January... - 182.38 956 1,060 496 66 65 38 9.835 744 1 
February . . . 182.38 902 1.122 523 1 67 37 9.907 80.1 ee 155 
March... . « 182.38 880 1,313 645 69 84 47 11,294 85.4 607 176 
April. G50. 182,38 848 1,257 591 68 79 47 11,439 88.4 574 155 
Mays ete be. 182.38 853 1,242 599 73 75 44 12,136 90.8 553 153 
AMUNG cere ec 182.25 860 1,325 651 75 76 45 11,605 89.7 508 152 
duly 2... 887 1,056 538 76 55 34 11,400 
August 886 11195 617 69 72 44 11,128 | m8 pr 134 
September 851 1,197 580 69 73 42 10,463 80.4 453 
October... . 842 1.205 591 65 70 40 10,295 75.8 429 
November 182.25 816 1160 546 65 69 39 9.494 72.2 424 
mber .. * 7 
ece 182.25 832 1.036 482 56 63 34 9,215 67.8 431 
1977: January... . 182.25 887 1,096 491 62 66 37 
February... | 0 seeeeaene 905 1,145 517 68 66 39 asso 721 ‘as 128 
March... . 178.00 887 1/369 630 69 80 46 11,049 812 435 = 
Aon: aon. 178,00 923 11311 637 68 69 36 11,167 83.3 447 
May cscs: 178.00 966 1,364 664 75 69 36 12,201 88.6 439 12 
June. ..... 178.00 924 1,429 696 67 72 37 11,384 84.9 427 161 
Jutye. Sores 178.00 926 1,113 559 
August .... 178.00 942 1,281 657 iy ns i poe ver 444 110 
September . . 191,00 874 1,287 648 70 75 43 10.080 7.2 441 132 
October... . 191.00 896 1370 648 73 7 ’ . poe 150 
44 10,442 77.7 429 147 
November . . Ht 859 1,253 598 70 64 36 9,748 75.0 431 
December . . i 958 1,089 540 65 60 31 10,031 747 451 
1978: January... . 191.00 998 1,113 552 7 
February 191,00 1,038 1174 573 os = ont 77.2 510 
March 191.00 1,057 1,340 652 63 75 43 11, 3 wat rey 
April 191.00 1,016 11312 665 64 70 39 11/528 oan =o 
May ...... reps 1,025 1,415 744 66 74 a <2 san ae a 
dune... ... ‘ 1,031 1,415 734 63 75 41 11/861 91.1 552 
Joly sa cnt 191,00 1,003 1,203 618 
August 203,00 1,018 1,368 725 o - = Saas 85.1 
September 203,00 1,011 1313 681 64 bd pf 550 86.3 
October 203.00 2 1,454 732 64 75 41 12108 rr 
November 203.00 956 1,324 667 62 n pa : ~finf - 
December 203.00 961 1,148 567 66 61 35 11.812 87.7 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. * Monthly data prior to 1975 are shown on'p./241, 
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STEEL PRODUCTS, NET SHIPMENTS—BY PRODUCT! 


[ Bars and tool steel Sheets and strip 
Structural Bars 
; shapes Rail A 
YEAR AND Semi- ails Wire 
MONTH finished je Plates and | rps and Tin 
Products ae 2 Hot on wire mill 
steel sories Total 0 tubing eaauints products Total? 
piling rolled Rei c P otal 
(including alts Cold Hot Cold 
light forcing finished rolled rolled 
shapes) 
Sh eae 
Thousands of short tons 
| ] | 
BOAT ac torts i 63,057 3,795| 4,760 6,345 
nw 65.973 3826 | A555 Dae aes ag roe et : ne) Pie 4,175 ns 18,359 7,301 5,733 
PRAT a Kila ws i 58,104 2,946 3,971 : ¥ ‘ : ' , : 4,301 791 19,743 7,090 7,012 
5,759 2,922 91259 6,416 1/573 1.213 6,935 3,486 4.145| 18,668 6.211 7,105 
BOBO: os 5 sn 0 72,232 4,062 4,540 5,677 
ae ai 78.929 A EES pe rt a 11,406 8,017 1,674 1,625 8,954 4,547 5,314 24,842 7,805 9,595 
>a alah en004 com od Jona ave 12,838 8,031 1,900 1,936 9.312 4,850 5,592| 25.277 8,171 9,823 
Sa Se 80,152 4,458 5,365 7/668 3.108 13,483 o323 lee o104 aoe Fos eat0 eed oe one 
ieee 63,153 : : } : , , } ; ; 26,998 7,743| 11/503 
2,737 4,889 5,340 1,816 9,301 6,255 1,751 1,210 8,158 3,472 5,660] 21,779 6,094 9,786 
sinc i ix tyke 84,717 4,819 5,128 
ee mau || ae] g4ze) rez) ass | szass|/ g7as/ ares | ra7e| ogg] ano] caus] szazal| sat sg 0 
BIE 5 fn 2+ wo 79,895 3.945 7,387 9/249 2265 | 11.286 7/567 2/300 5 : ‘ i Alas hal ae 
i ; Q : : y y 1,319 10,875 3,356 5937| 25,595 7,830| 11,879 
1968 Rah ee saa 2429 | 440 5,268 989 8.775 5,647 2,035 1,023 6,748 3,051 6,109} 22.141 6291|  10'326 
aie N G8 3. Pet Hl <RER | y 5.819 1,189 10,615 6,936 2,173 1,409 8.311 3,363 5833| 26,947 7,845| 12.751 
ee Bree Sone) hare! Si toret, eee | teas ceers |) Sette) ea ee ree ee eee ae 
Ra ue ee, J. 70,552 2.766 4.739 6,267 1,029 10,994 7.166 2,389 1,345 7108 3108 6/086 28480 7763 i610 
| SS ee 75,555 3,152 5,316 7234 1,106 11,662 7,568 2,683 1,319 7,043 3,138 5858| 31,042 8,826 i 
ee i g4945 || 4.229 6,085 8,491 1395 | 13:19 || 8,401 3,229 1467 : : peed 
| x i é é ; : E 8,137 3,105 6,083! 34.222 9.948| 15,699 
BES = =! des a 92,666|| 4528| 6,798 9,764 1,523 14,488 9,344 3,150 1,877 
; : : i ; : ; ; 8,689 3,484 
ee sk, 89,995 3,806 | 6,764 9.103 1,776 14,523 9,126 3,276 1,999 9,233 3,495 ped aE 488 10,37 1072 
BETS 5. ans - «we 83,897 4.061, 6,133 7,948 1434 | 13,053 7,961 3,249 1,733 8,969 3,133] 6591, 32,574 9,312| 14,709 
1968 Tee, « 91.856 421 ate 8401 1 62 13,660 8,497 3.241 1,815 10,078 3,393 7.267| 36,624 10,782! 16,336 
ec ie. «)- ; : ‘ z ‘51 14,354 8,659 3,659 1,923 9,232 3,256 6555; 38,111 12.471| 16,427 
mats. ose. - 90,798 || 7,387 6,060 8,065 1,590 14,577 8,107 4,891 1,490 7,778 2,998 7,243| 35,101 12,319| 14 
BOTlat och ie... 7.038 || 4,962 5.666 7.939 1564 14,156 8.179 4.521 1,378 7/574 2.791 6.811 35,574|| 11,760 ‘gos 
ae ae 91,805 4917 | 5,656 7'553 1,601 15.518 9,299 4.454 1,675 7,609 2,952 6135|  39,862|| 14.036] 16,123 
REISE 5 oc kee. a 111.430 5749) 7,081 9.678 1,689 18,170 || 10,763 5,135 2,161 9.133 3,245 7316|  49,370|| 16,886] 20.377 
7 ee ae | 109,472 || 5,509 7.210} 10,919 1.785 18,514 || 11,061 5,089 2,251 9.844 3171 7,528| 44,991 15,774| 18,275 
eT BI ws 79,957 || 3,911 5,121 8,761 1,965 13,367 8,146 3,666 1,486 8,228 2,154 5,687|  30,763|| 11,222] 12,841 
Ae eee 89447|| 4384) = 4,187 7,160 2,017 14,234 8,664 3,876 1,618 6,265 2,461 6436}  42303|| 15,090] 18,265 
Tiare 91,147 || 3,991 4.382| 7.529) «1,863 15,420 9,362 4,179 1,794 7,490 2,400 6,382|  41,687|| 14,558| 17,684 
NRIB.< ©. bic cues | s87,535 | 5.070 4667, 8601| 1,703 | 16,915 || 10,045 4,704 2,084 8,399 2,510 6.100]  43,609|| 15,447] 17,821 
= ae a 
1975: January | 3324] 373 | 608 843 165 1,440 931 300 201 877 213 664 3,140 1,194 1,196 
February . . - 6.978 334 | 515 855 160 1,257 800 295 156 771 182 512 2,390 939 886 
March... - : 7.204 | 374 | 594 939 175 1.278 801 321 149 820 187 506 2/330 994 823 
Aerts <a. ‘955 | 330 | 566 904 184 1,197 737 145 790 187 422 2/375 897 1,006 
Mayis. 7 6,394 319 | 446 859 184 1,089 648 310 126 740 171 364 2,221 835 948 
June . 6,178 | 292 | 381 705 172 990 579 293 113 676 179 465 2,318 846 989 
peo...» 5,757 279 | 343 643 171 944 532 310 98 612 148 489 2,128 750 914 
August . 6,327 291 | 380 618 146 1,034 610 320 99 624 170 453 2.611 907 1,148 
September 7,632 351 | 412 685 157 1.231 776 331 119 622 192 452 3,532 1,209 11572 
October. 6.377 | 324 325 | 589 152 1,038 585 342 104 627 203 443 2.677 928 1,148 
November 5,703 | 284 297 516 146 926 549 285 87 542 170 388 2,435 819 1,083 
December 6,071 296 | 319 559 152 912 563 264 89 530 151 528 2,624 927 1,126 
1976: January 7,246 317 307 552 160 1,074 675 282 m1 546 182 868 3,240 1,074 1,471 
February 6,840 360 319 550 156 1,135 721 294 114 546 188 450 31136 1,070 1/410 
March 8,259 417 389 652 176 1/321 834 334 146 609 241 540 3,916 1,372 1.714 
Aprile die-<.> 7,780 395 343 604 178 1.261 753 370 133 576 233 521 3,669 1,299 1595 
es... 8.215 437 375 634 163 1,346 808 386 146 557 220. 532 3,950 1,423 1,699 
ip ae 8.537 458 430 719 176 1.335 794 375 159 568 242 599 4.011 1,499 1,646 
Sule Bika a 7,480 342 | 420 687 161 1,109 659 325 120 457 213 540 3,549 1,313 1,496 
August .... 7519 345 326 560 155 1,223 750 328 139 497 191 518 3,704 1,366 1,569 
September . . 7,646 379 | 343 593 167 1,340 824 356 153 490 210 477 3,647 1,350 1,505 
October... . 6.996 306 323 559 158 1,164 664 355 138 494 199 464 3,328 1,164 1,460 
November . . 6717 319 307 510 182 1/041 614 291 128 456 168 457 3,279 1,127 1,474 
December . . 6,334 321 303 540 187 1,013 611 274 122 460 166 470 2,873, 1,037 1.228 
“o75 | 25 143 1,024 624 265 129 437 170 622 2,963 1,004 1,322 
Bay Ans OMY = >>> — — ol - 141 1/086 663 281 136 528 183 505 3,077 1,113 1,343 
February... 6,690 295 320 554 P 
March 8,750 389 | 380 750 193 1,425 874 377 166 679 239 782 3,913 1,363 1,697 
Aprils nc. 7,981 386 | 374 702 164 1,373 834 373 159 614 234 457 3,678 1,292 1,595 
Sl Sid 8369 385 | 417 713 175 1.417 848 397 164 625 221 474 3,941 1,412 1,665 
wave. 8.811 401 410 719 164 1,514 926 408 173 677 240 561 4,124 1,429 1,724 
140 642 364 128 625 172 502 3,233 1,144 1,354 
OY arse +0 » aa an oo he cs : 757 372 160 677 199 656 3,463 1,205 1,422 
August 7,737 311 409 581 145 1,296 
September . . 7,662 357 362 587 169 1,297 775 369 146 654 203 539 3,493 1,164 1,480 
ote ag 7,400 359 334 581 155 1,297 791 343 155 657 201 453 3,363 1,156 1,407 
a 7,188 321 355 613 140 1,253 786 314 146 639 174 400 3,292 1,099 1,417 
aie’ ge 7'020 311 380 636 140 1,239 731 371 130 672 165 431 3,046 1,103 1,201 
192 461 3,300 1,127 1,382 
: 7,323 352 376 649 136 1,221 769 284 161 636 ; Q , 
1978: -stek a 7539 344 354 596 132 1,236 754 307 169 708 198 645 aee ees te 
rie 8.718 425 421 738 157 1,438 854 384 191 804 235 566 3,9 : i 
March... .. ape 434 413 4 146 1,423 827 412 177 737 231 449 3,509 1,207 1.445, 
April. ..--- 8.610 491 460 767 155 1,509 884 437 180 779 228 502 3,719 1,297 1,527 
aay pal 8.787 467 444 772 141 1.524 904 430 182 737 235 549 3,918 1/349 1,629 
1,272 666 359 149 643 175 472 3,455 1,176 1,430 
nae aes eS a ae 07 123 11463 845 436 174 698 211 498| 3,720 1:316 1,512 
August .... 8,293 - 40 1.465 877 407 173 683 204 536 3,630 1,288 1,473 
8,252 491 419 683 1 i 
Soprerny s+ i 701 156 1.531 916 422 185 699 219 487 3,921 1391 1,588 
October... . 8,599 463 422 4 Her ‘370 796 411 155 652 199 410 3,499 1,292 1,398 
a ca i Ut Pr 424 748 154 1,430 B56 408 159 619 184 524 3,653 1,384 1,420 
December .. 8,196 461 424 7 eANn oa" | 
Li Se 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 


* Monthly data prior to 1975 are shown on p. 241, 
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| FORMS, INVENTORIES? 
STEEL PRODUCTS, NET SHIPMENTS—BY MARKET! STEEL MILL SHAPES AND FO 
Producing mills 
y A ia Consumers (manufacturers only) 
end of period 
Inven- Service 
ine Con- tories gasket 
YEA ; ; tainers, (end of ware- 
MONTH Service Construc:) — Contrac- " Rail Machinery; ste te period), houses), Consump- 
centers tion, incl Auto: industrial | packaging, Other 7 
Al and dis- mainte- tore! motive | ‘ansPor- | equipment,| and ship- total Steel Finished inven- tory, _ tion 
QUAI tributors nance peseGleta pelt and tools ping for the Us steel SOY a eriod —— 
materials specified Process = Sell Per! period 
sectors pert 
eooeel i 
Thousands of short tons 
| 
9047 aie ht ena 10,484 6,657 iF 2,243 9,273 4,880 3,032 6076: || 212 | 3 eee 
CCE eee. coe 11,406 7,277 2,508 | 10,221 5,225 3,188 51302 1) 8400 || teenie re 
A040 53,2 a eRe 10,220 7,478 2,125 | 10,963 3,655 2,709 4666: tG.208: Prep oe os 
1050 gricactnaeene 13,360 8,602 3,075 | 14,472 4,299 3,474 6011 | ebtG0a0. |) Racers... 
TOSI ate 14,399 9,583 3,080 | 12,983 5,782 4,245 Gb24 | aad) Vass > 
1052; tee cere 13,329 7,801 2,612 | 10,850 3,986 3,796 6;661 |) 20078 |) (teres » 
1OGSIR, one: 14,879 9,918 3,324 | 14,664 4,788 4,328 GOS he 2200 se eros ats 
OSA tn. cee eenen 11,999 8,635 2,970 | 11,793 2,457 3,517 6/5741) extBOT t Gee yas 
1955 year conan 15,758 9,682 3,982 | 18,722 3,521 4,699 72a. e ede sees. 
HOGG wre a ccaci ones 16,752 | 10,441 4,075 | 14,142 4,227 5,032 C818 | S704) Coes a 
1O57ERE Arce: 14,507 | 12,523 3,404 | 14,227 4,149 4,512 6238 | 20396. |. eae. 
(OSS tek ot Oe 10,902 8,723 3,467 | 10,125 1,472 3,181 6568| 15476| ........ 
1059 Wns eis 13,049 8,514 3,573 | 14,214 2,357 4,158 BS15') at7 104 oie s 
1OGOMRN: aie: 12,480 9,664 3,602 | 14,610 2,525 3,958 A290! 47881 ||) aoe: e.- | Soe | cottage gg) tg 7h eee wee 
1OG TREES sara ters 12,365 9,260 3,851 | 12,594 1,594 3,756 6,623} 16,083 27.6 8. 7.0 3.4 | Pees eee = 
1OOQEMR . quads: 12,269 9,315 4,162 | 15,181 2,029 4,193 6,720 | 16,683 25.8 7.2 | 6.9 3.3 8.4 52.6 = 
(ee eS Cote 13,149 | 10,051 4,339 | 16,889 2,563 4,498 6,464 | 17,602 27.8 78 72 35 9.3 57.7 8 
1964Ue 9 see ae 15,564 | 10,992 4,646 | 18,387 3,469 5,338 6,552 | 19,996 33.0 || 9.1 8.7 4.0 | 11.2 62.4 60.5 
196524. «1 cae 16,369 | 11,836 5,018 | 20,123 3,805 5,873 7,331 | 22,311 33.6 85 79 4.3 | 12.9 68.7 | 67.0 
196698 Sens 16,400 | 11,862 4,969 | 17,984 4,332 5,747 6,597 | 22,104 34.3 98 92 5.2 10.1 65.1 679 
1967000. fee 14,863 | 11,375 4582 | 16,488 3,225 4,994 7,255 | 21,115 36.7 12.5 9.6 5.5 | 94 62.5 63.5 
1OGB OR. . iens 16,099 | 12,195 4,922 | 19,269 3,048 5,469 7,902 | 22,952 35.4 9.9 9.0 6.0 10.5 | 70.1 68.7 
1960 Me. hcentents 17,565 | 11,402 4,768 | 18,276 3,344 5,690 7,145 | 25,687 37.7 11.7 10.2 6.0 98 69.3 | 70.0 
| | 
17,678 | 10,565 4,440 | 14,475 3,098 5,169 7,775 | 27,598 39.1 | 12.8 10.5 6.4 9.4 67.1 | 67.5 
16,184 9,541 4,946 | 17,483 3,004 4,903 7,212 | 23,765 37 || 10.6 88 6.3 10.0 67.6 | 67.0 
18,598 9,299 5,055 | 18,217 2,730 5,396 6,616 | 25,894 S71 | 11.3 10.2 68) 88 68.0 69.2 
1978 Mes 22,705 | 11,405 6459 | 23,217 3,228 6,351 7,811 | 30,254 34.9 9.7 74 6.6 | 11.2 83.6 | 81.2 
LOVE « See eee 23,179 | 12,270 6,249 | 18,928 3,417 6,440 8,218 | 30,771 34.4 7.7 5.6 7.4 13.7 81.5 | 79.0 
1O76¢R hc. areas 15,622 8,767 3,927 | 15,214 3,152 5,173 6,053 | 22,049 33.9 | 10.0 | 67 67 10.5 58.9 | 62.1 
(O76Se a eee 14,615 7,508 4,502 | 21,351 3,056 5,180 6,914 | 26,371 36.4 | 12.2 75 65 10.2 62.6 | 62.9 
iY 5 ER c tow 15,346 7,553 4,500 | 21,490 3,238 5,566 6714| 26,740 34.1 || 10.1) 7.6 | 6.6 9.8 63.5 63.9 
1079. yes 17,333 9,612 es 3,480 | 21,253 3,549 5,992 6595 | 30,121 372 || 11.7 il 8.0 | 74 10.4 67.5) 66.9 
+ + + — | oo —— 
1975: January... 34.4 || 17 53 7.6 13.8 6.0) 59 
February... 4,873 2,635 1,149 3,045 969 1,649 1,814 6,479 35.5 8.1 5.6 79 13.9 51 5.0 
March. .... 37.5 || 9.4 | 6.0 83 13.8) 5.1 5.2 
April ctas 37.9 | 9.9 63 84 13.3 5.0 55 
May’ acters. 3,711 2,375 914 3776 778 1,345 1,313 5,315 ) 37.3 | 10.2 64 | 8.0 12.7 | 45 5.1 
doe cone ) 370]] 106 | 6.3 7.7 | 124 | 4.9 5.2 
AN Nan soe { 37.0 | 10.8 64 78 12.0 43 47 
August .... 3,440 2,091 1,003 4,686 686 1,083 1,490 5,193 | 36.2 || 108 61 7.6 11.7 47 5.0 
September . . |) 348 9.9 58 a) 12.0 5.8. 55 
October... . \ 33.8 97 6.1 6.7 11.3 | 5.0) 57 
November . . 3,615 1,721 870 3,692 718 1,089 1,436 5,014 | 33.8 10.1 63 6.6 10.8 4.2) 47 
December . . } 33.9 10.0 6.7 67 10.5 | 43) 46 
1976: January.... \ 33.5 10.0 64 65 10.6 | 5.1 5.0 
February. . . 3,569 1,706 1,066 5,450 728 1,283 1,974 6,447 } 33.8 10.2 67 | 65 | 10.4 5.1 5.3 
March..... 33.5 10.1 65 | 65 | 10.4 | 6.0 6.0 
April. ....+ \ 33.7 10.4 | 88 | 65 | 10.0 6.3 57 
May) sseisle se 4,199 2,063 1,296 5,684 743 1,357 1,836 7,349 } 34.3 11.0 6.9 | 64 | 10.0 5.5 5.5 
June... ... 34.5 || 11.2 68) 64 | 10.1 | 57 5.6 
July ee 35.6 115 7.2 | 67. 10.2 | 4.9 
August .... 3,708 | 2,023 1,174 5,343 737 1,303. 1,676 6,670 | 36.0 | 11.9 2| 10.3 | , 3a 
‘ 7.2 66 03 5.1 5.0 
Sader! 35.5 || 11.7 7.2 | 64 10.2 5.3 ee 
ce at eee or 35.7 12.0 73] 6.2 10.2 5.1 51 
Naadticgs , 1, 960 4,873 848 1,237 1,428 5,828 36.1 12.2 72 | 6.4 | 10.3 | 5.0 49 
lecember . . | 36.4 12.2 7.5 65 | 10.2 45 46 
1977: January... . 36.1 | 12.2 7.3 6.4 1 
4 5 , 0.2 | 48 
Fabiiary Jae 3,488 1,645 986 5,318 788 1,320 1,971 6,383 | 36.5 |} 11.9 7.1 | 63 10.2 | 5.0 PY 
mats eA | iq ae 11,1) 6.9 6.3 | 10.1 | 5.7 5.8 
eek at 11,0 71 6.4 10.2 | 5.8 5.7 
Mev hes ee 4,271 2,135 1,346 5,934 869 1,502 1,694 7,410 } 35.4 | 11.2 | 7.4 6.5 | 10.3 5.9 5.8 
alte 34.8 10.9 7.0 6.4 | 10.5 6.1 5.9 
| 
UUly eerie \ 36.5 |} 11 
) : 4 7.0 | 6.6 10.5 4.6 46 
pee oo 3,845 1,941 1,168 5,116 806 1,331 1,750 6,428 | } 35.8 11.5 6.9 6.9 | 10.5 | 5.3 5.3 
October... . { co ony ay 6.8 10.1 5.3 5.7 
eet ‘ . é 6.5 | 10.0 5.5 5.6 
Novara 3,722 1,774 1,075 4,996 774 1,430 1,297 6,540 ) 33.9 10.2 | 7.3 | 6.5 | 9.9 4.9 5.0 
te 34.1 10.1 7.6 | 6.6 98 4.6 4,7 
1978: January.... | 
34.1 | 10.0 7.8 6.4 9.9 5.1 
eee .: 4,179 2,079 939 5,117 820 1,477 1,790 7,179 } 33,1 | 9.4 | 7.4 6.4 9.9 5.2 B2 
Neri 32.6 9.1 6.8 6.7 10.0 5.9 5.8 
Mey hoe 4700} ne) ee | oe {325 9.2 7.0 6.6 97 5.7 6.0 
Laer a ' ’ ; 856 1,577 1,652 7,977 } ay 9.5 7.3 7. 9.8 6.2 6.1 
6 9.7 7.0 7.1 9.8 6.1 6.1 
JULY! aindelen< y 
34.9 10.6 7.1 7.4 
August .... 4,159 2,4 10.1 5.0 4.7 
Sp REaR ee 934) 6,365 864 | 1,497 1,615 | 7,287 s. 10.6 7.2 7.1 10.2 58 5.7 
October. . . . . k 7.3 7.0 10.0 5.4 5.6 
November . . 4,320 | 2,463 922| 5,526 1,015 | 1,486 1544] 7,3 } Mr a5 ae pe et! ou 
December . . ‘ : ’ ’ 330) ) 36.6 11.0 8.0 6.9 9.7 5.3 5.6 
| | 37.2 || 11.7 8.0 71 10.4 57 5.0 
Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately a opens nie 


following these tables. 
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ALUMINUM 
Sareea as ALUMINUM PRODUCTS COPPER 
: i — 
‘oo Shipments Production® 
Produc- Imports (general)? Exports? 
= Recovery Pore : 
tion, Acie we Ingot and mill products 
i rice, H ~ 
YEAR AND a) he primary basil ob iad Retlhety, prlmaty, 
MONTH domestic Losers % eet, 
4 Mill prod 
Qe con- Metal Plates, Metal Plates, mini- cas Castings® Ingot, 
tent) and sheets, and sheets, mum mill 
ores) From From 
alloys, bars, alloys b Total , 
d YS, ars, products, domestic | foreign 
crude etc, crude etc, Sheet and ree er 
Total and scrap 
plate 
-——-- elles 
Thousands of short tons Dollars ie 
‘ = " | per pound | Millions of pounds be Thousands of short tons 
Ree 571.8 316.5 15.6 7) 12.1 52.2 0.1400 | 1.4 all 
eel 6235 aap Be? - e 622) 0.1400) ........ 1,406.2 1 i u 12 B78 Nene 847.6 1,160.0|| 909.2} 250.8 
meer... 2.7... 603.5 1692} 8779| 894 8.0) 909] ‘1¢00|........ “168. al Scere, a A ec Neel 
ay Bs } P600i| s Boeears 1,158.1 790.0)" G58 ln ts 752.8 9279|| 695.0| 2329 
pas. Sab sap a? = > e4 ee AGED. Mccouns 1,713.4 1,163.1 543.1 909.3 1,239.8 920.7 319.1 
ES. i... 937.3 2815| 1283 15.5 14| 9a2| ‘sea0| 27360|| taoee|| 10887| ero poet ime eee egal Sar 
a. 1,252.0 mene) coms = + a2) 1800 2.7960 1,924.8 1,085.7| 519.0 925.4 1.177.7|| 923.2] 254.5 
OS ee aa 1,460.6 290.7| 215.3 13.7 4.0 67| | Ppt digo 1,368.2| 658.0 926.4 1,293.1|| 932.2) 360.9 
| ‘ : 2020 | 103,006.8 2,086.6 || 1010118] 6237] ....... 835.5 12119|| 841.7} 370.2 
= ae 1,565.7 334.3 177.7 > 
epee Smee Mise si Mesen) kay cane) | esse), Sees eel eae esceee benga 998.6 | 1,342.5 || 997.5) 345.0 
US = ae 1,647.7 360.3} 2222 19.6 29.1 Scalia Set ceca: vere PAE, gee’ Tears. plore $442.6 | 0802 | 5 Oe 
eee 1,565.6 288.0 256.1 28.4 52.7 10.9 a meter ane eee WW Ave a pea ese 684.2) TOE pe 
ioe... 1954.1 358. y . : 871, 597, 163. Rial omen 979.3 1.3525 || 1,001.6 | 350.9 
sc aetna Soames! WM MM ad RR al (MLL | ck 1515.9| 786.4] ....... 8248 |  1,098.2|| 7965 | 301.8 
oS ae 2,014.5 12 407.0 152.6 7 
ly Sanee 1/9037 451.0 AG ms ae 19.4 .2600| 4,657.7 3,049.1 1,388.2 TT Balen ture. 1,080.2 1,518.9 || 1,121.3} 397.6 
1962. . 21179 553.0 307.5 : 9 27.3 .2546| 4,840.4 3,345.1 1,493.3 ZGACBA lee ayers = 1,165.2 1,550.1 || 1,181.0 369.1 
ahha bg ek wee 13522 1812 42.0|  238R| 5,669.8 3,811.3 1,710.9 |117,765.8 |. ....... 1,228.4 1611.7 || 1,214.1 397.6 
edit ae sone — 413 165.3 55.3 ‘2262| 6,289.7 4,257.2 RiGOB S211 a7 207/2) 1 ornare 1,213.2 1596.4 || 1.2193 | 377.0 
. : “ : .2372| 7,063.5 4,834.9 2273.9) 1,253.7 |\Wrnaae 1,246.8 1,656.4 || 1,259.9 396.5 
A | 2,754.5 769.0 
sy ieee | soene op ale 65.4) 132036/ 1372.4] .2451| 8,016.7 5,679.4 2,608.8| 1,409.0] ....... 1,351.7 1,711.8 || 1,335.7 | 376.1 
asc zeens ed ed 19 1 188.2 228 2450 8,797.6 6,457.5 2936, 7114 1'592:3: | sac. 1,429.2 1.711.0 || 1,353.1 357.9 
SE oat 269. ; ; ; x 3 '2498| 8,836.9 6,350.6 2'868.1| 1.464. 3,651 j i ; 
ideale cee ot pwc Le wncapd  SoE Mrp PMS op ded Bob got 8 | Mee IP Le Vas] 35 | eee| taste ||ateos| 2es 
a mitt — 6] 57.2 344.4 144.2 .2718 | 10,717.5 7,666.3 3,726.8 | 1,698.1 3,785 | 1,544.6 1,742.8 || 1,468.9 273.9 
ages... =... 3,976.1 | 940.0 350.2| 787 408.5| 146.0 2872| 9,952.5 7,358.0 3,688.6 
. : a : ,952. 358. 688.6 | 1,506.5| 4,387 | 1,719.7 4,765.1 || 1,521.2 | 243.9 
al an or . —. 560.4 | 71.0 112.3 150.5 .2900 | 10,266.0 7,838.8 3,976.1 | 1,577.2 5,026 | 1,522.2 1,591.8 || 1,410.5 181.3 
ee ee ae oben eee 108.3} 154.7| .2645| 11,880.0 9,246.2 4.767.9| 1858.6 | 4.861 | 1,664.8 1873.2 || 1,680.4} 192.8 
ae os eed a - te acy 216.3 .2533 | 14,568.2 10,899.9 5,741.3} 2,026.1 4,366 | 1,717.9 1,868.5 || 1,698.3 170.2 
_ SS eee 903.0 | 1,190.0 | | 53 207.8| 236.1 ‘3406 | 13,639.2 || 10,461.1 5,626.5| 1,759.5 | 5,156 | 1,597.0 1654.7 || 1,420.9 | 233.8 
ee. es. 3879.0 | 1,156.0,  434.1| 61.4 185.8 187.0|  .3979| 9,804.2 7,426.6 4,052.1 | 1,375.5 | 5,999 | 1,413.4 1,443.4 || 1,286.2 | 157.2 
= ee 4251.0 | 1371.0) 575.4| 87.6 152.4| 222.4 ‘4449 | 12,245.6 9,705.6 5573.9| 1,845.2) 5,701 | 1,605.6 1539.3 || 1,422.7 116.6 
Oo? ao 4539.0 1,494.0} 670.2 | 755 978] 211.5 '6134| 12,831.3 || 10,443.0 6,040.4] 2,009.0] 5,706 | 1,504.0 1,496.2 || 1,411.0 85.2 
Ae. os | 4,804.0 1,407.0) 786.9) 207.1 126.6 197.0) 5308 | 13,981.6 11,346.0 MN 6408.7| 2.0049] 5,494 | 1,490.3 1,533.1 || 1,408.9 | 124.2 
—_—+— + + = if 
1975: January... . 394.0 | 89.0 419) 5.1 48 19.4} 3900! 769.9 640.8 343.0| 121.2] 5,535] 131.3 148.6 || 131.5 17.0 
February . . 324.0 | 82.0 | 37.4 31 4.9 147 '3900| 735.5 569.2 3038| 1076) 5589] 117.8 129.0 }| 112.4 16.5 
pecchircs - s | 347.0 | 97.0 | 30.7 | 3.3 3.6 12.7 '3900| 675.8 524.3 2613| 107.3| 5,866 | 117.6 128.4 || 114.4 14.0 
April... | 326.0 100.0 | 315) 3.6 | 45 180| .3900| 736.6 575.5 2966| 1146| 5,940| 123.2 125.7 || 115.1 10.5 
May 327.0 86.0 | 25.5 4.1 13.4 15.2 '3900| 747.9 575.1 308.3| 1094] 6092] 1269 127.3 || 115.1 12.2 
June 302.0 | 92.0 | 349 3.6 8.6 13.7 '3900| 832.4 608.7 332.7 109.2} 6086 | 111.5 120.2 || 108.5 11.6 
| | | 
Huby. cit . - 310.0 | 80.0 26.7 | 6.4 48 14.2 .3900| 825.4 646.5 369.7 93.3| 6,070 95.5 105.9 96.6 9.3 
August ... . 309.0 91.0 | 435 5.0 20.9 136] .4042| 866.6 665.9 303.4| 111.6] 6,013 114.5 111.0 96.6 14.4 
September . . 300.0 99.0 56.4 | 6.0 13.7 17.5 4100| 899.9 692.3 385.4; 1235| 6,014 118.7 104.3 94.7 9.6 
October....| 311.0 104.0 37.8 5.8 25.2 15.6 4100} 921.4 6745 361.0} 139.6) 5,962 | 128.6 116.4 || 108.4 8.0 
November .. | 310.0 88.0 45.3 7.4 36.8 13.0 4100| 824.6 586.1 312.6| 116.0] 6,007 W117 106.4 96.9 95 
December . . 319.0 90.0 46.3 74 44.9 18.0 4100| 968.4 667.6 384.4| 1222| 5999] 116.2 118.7 107.0 11.7 
1976: January... - 322.0 | 98.0 36.1 8.9 31.3 14.7 4100} 902.5 718.5 405.5} 148.1 6,011 119.3 114.3 || 104.2 10.1 
February . 303.0 103.0 47.0 68 41 16.7 ‘4100| 945.7 688.8 384.9 160.2| 6036 | 115.5 106.2 93.8 12.4 
March... . - 326.0 | 115.0 50.7 9.0 25.8 15.5 ‘4100| 1,135.1 828.6 456.0| 167.5] 5,899 | 132.5 136.5 || 127.6 8.9 
Rod 8 325.0 | 118.0 717 6.8 14.6 17.2 '4148| 1,069.1 822.1 454.0| 1535 | 5,823 | 134.9 1333 || 125.9 7.4 
Se GAs < 350.0 116.0 68.8 6.6 72 165| .4250| 1,202.6 889.1 513.3| 162.4] 5,685 | 135.4 124.8 || 116.1 8.7 
a 345.0 115.0 70.9 8.4 9.7 18.4|  .4400| 1,168.5 916.3 533.6| 1634| 5,554 | 128.1 133.9 || 125.2 8.7 
ices. - 365.0 105.0 | 33.2 75 10.5 19.8 4400! 942.1 801.4 468.8| 129.8] 5,605 126.2 111.8 || 104.4 74 
August .... 371.0 117.0 | 68.6 8.0 98 23.9 ‘4691 | 1,173.0 870.8 499.7 148.9 | 5545 | 142.1 128.9 || 118.7 10.2 
September . . 366.0 116.0 27.9 6.1 62 18.9|  .4800| 1,007.3 851.2 487.6| 1525 | 5,541 142.8 143.7 132.8 10.9 
October... . 391.0 118.0 34.2 5.9 75 18.3|  .4800| 1,015.6 784.0 454.2 1508 | 5613 | 146.2 134.8 || 126.9 79 
November ..| 387.0 119.0 33.6 65 13.1 19.2 '4800| 960.9 742.5 4325| 160.6) 5,720| 141.2 133.0 || 121.1 11.8 
December ..| 400.0 106.0 25.9 65 12.7 21.0|  .4800| 1,055.6 802.3 494.3| 147.6| 5,701 141.2 136.0 || 124.0 12.0 
1977: J &.. || 300.0 109.0 15.8 55 | 98 13.2 .4800| 847.2 740.9 421.0| 168.0] 5,854 142.0 125.5 || 118.0 75 
conn... 352.0 109.0 48.5 5.0 10.6 18.1 ‘4800! 946.8 753.2 4303| 166.2) 5893| 1 20.9 123.6 || 11 44 9.2 
ee 379.0 124.0 68.6 6.0 8.7 21.2| .4878| 1,417.4 1,023.3 607.0; 185.9| 5,666] 159, 169.6 || 160. 9.5 
ai 371.0 123.0 59.3 6.1 12.5 20.0 '5100| 1,160.6 951.1 556.4 165.5 | 5,597 147.1 166.2 || 157.3 8.8 
May w Bees. 383.0 120.0 59.8 48 4.4 20.2 5100| 1,142.1 947.1 540.3 172.1 5,553 146.5 166.9 156.4 10.5 
Eiiwiet Eilsia 369.0 117.0 74.1 6.8 6.7 18.1 5100| 1,189.0 917.9 530.8 175.8 | 5,470 138.6 176.9 166.5 10.4 
i ; 67.5 5.8 7.9 14.6 5300| 942.8 798.6 470.6| 139.6| 5,620 70.1 46.2 44.4 1.8 
ves or a6 0 1180 75.9 8.0 9.3 18.7 '5300| 1,045.5 862.8 492.5 164.5 | 5,662 102.3 69.1 66.3 2.8 
Saoeedwe 367.0 119.0 42.2 8.0 9.0 15.7 5300! 1,022.9 876.8 511.3| 1652| 5,628 | 107.4 88.5 85.1 34 
a all 386.0 108.0 49.6 5.8 2.9 13.9 '5300| 1,019.0 872.2 510.2| 175.6| 5,707 124.8 118.2|| 110.9 7.3 
Naveriber.. . 380.0 113.0 54.5 5.1 8.9 11.6 5300 972.5 828.8 473.5 175.3 5,742 124.5 125.2 118.9 6.3 
December .. 395.0 106.0 57.5 7A 7.2 22.8 '5300| 1,101.7 846.7 496.6| 155.3| 5,706] 124.6 120.2|| 112.7 75 
. : 13.0; 5300] 932.7 850.1 482.7 159.3| 5,809 | 125.4 116.3|| 108.7 7.6 
Eel bea OT 1040 ea 142 a7 19.6| 5300] 1,023.8 888.3 5037| 171.2| 5799 | 122.5 116.0 99.8 16.2 
eae a 395.0 117.0 74.4 20.7 6.1 19.0; 5300] 1,277.3 988.4 5538| 1858] 5,730| 133.6 134.6 || 124.4 10.2 
pe pst ss 387.0 114.0 58.2 19.1 4.2 148|  .5300| 1,079.2 931.5 5268| 165.1| 5,749 | 129.3 119.8|| 113.7 6.1 
i Vi 405.0 114.0 89.9 3.6 7.0 19.5| 5300) 1,223.0 982.1 558.2| 173.3| 5,695 | 133.7 129.6 || 119.3 10.3 
ore OR, 395.0 118.0 83.5 20.7 9.3 17.3} .6300| 1,257.1 999.6 559.1 172.3| 5,664 | 128.0 128.4|| 121.4 7.0 
f 15.1 5300| 1,113.9 881.0 510.6| 126.5] 5,704 97.8 104.8 95.9 8.9 
pena ie aon bdr cod ry 140 14.5 5300| 1,186.5 1,008.5 5615| 170.6 5,586 126.1 1336 126.9 67 
ey i f ‘ 4 19.5 5300| 1,174.5 936.6 534.9 166.0 5, ; F : . 
noe, At. pes a0 by 188 192 13.8 5300| 1,342.2 1,009.9 675.2| 185.1 5,575 | 130.4 136.4 128.6 73 
vee 5 : ‘ ; 183.1 939.3 519.4 1748 | 6548] 127. F ; é 
November . . 404.0 132.0 43.1 16.8 23.1 15.4 5300| 1, yee ihe ea lay aay 
17.2 14.3 15.7 5390| 1,206.7 930.7 522.9| 155.1 ; i ; ! i 
December . . 418.0 117.0 35.0 t: ii i {| 


Footnotes giving so 


following these tables. 
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COPPER-BASE MILL AND 
COPPER AND COPPER PRODUCTS FOUNDRY PRODUCTS® sage: 
nace 
Stocks, refined i ion® 
Prone Imports (general)2 Exports? tits? Btlabe: L Shipments Production’ 
' as Price, 
ee ae Refined and scrap | Consump- se 
: tion, trolytic 
YEAR AND ay refined (wire- pied (he ace? (| ipewrs ree Recovered 
MONTH poe (by mills, ’ bars), mill wire mill a ine, from scrap 
OR etc.) Total || Fabricators’} domestic | (copper | products | bronze | recover- (lead 
QUARTER ered Total delivered? mill) (copper | foundry | able lead content) 
mee poses Refined Total Refined products | content) | products 
' content 
. ] Dollars ene short 
Thousands of short tons per pound Millions of pounds Thousands of aie 
- 7 - amet it 
147 eh eee 276.9 | 493.3 149.5 153.1 147.6 | 1ABGISH ter fatal hoe aaa | 0.2126 | 2,194 1,556 | 1,062 384.2 512.0 
jaa 250.3 | 5468 249.1 ABT.O'\il 1428) ee LT4 206 Ilana es semerees 2234 | 21248 1.532 | 1/051 390.5 500.1 
Tara 5.2 a 2253 | 5688 275.8 Agog 4G7iG|) Waa Till pos ss hte eepnes 1950 | 1/612 1.247 744 409.9 4122 
“a. ne 206.7 | 714.9 317.3 1GAG! | AeA Bile GAA2e4e I naees hl ae aes .2154| 2554] 1,427] 1,057 430.8 482.3 
hari a ee 144.7 | 493.7 239.0 | 1479|| 1333] 1,386.0] 131.9 90.4 .2450 | 2'460 1,371 1,200 388.2 518.1 
i eS 140.7 | 6264 347.0 191.7|| 174.1] 1,400.7} 130.9 97.4 .2450 | 2.652 | 1,370 976 390.2 471.3 
haraien see i994 | 6836 274.1 1804{|} 1096| 1446.0] 1998 115.7 2910 | 2628 | 1,395 992 342.6 486.7 
a A ae 1948 | soR6 215.1 3a8.3|| 216.0] 1,275.6] 131.1 92.5 2999 | 2068) 1,275 854 | 325.4 480.9 
222.8 602.4 202.3 277.0 199.8 1,537.2.| 164.2 114.6 .3779 2,532 | 1,556 999 338.0 502.1 
2470 | 600.2 190.7 | 2999|| 223.1] 1,555.4 | 237.2 121.8 4212| 2224! 1,630 979 352.8 506.8 
2225 | 598.7 162.3 | 4654/| 3460] 13664 | 288.4 124.6 2998 | 1.947 1,556 89 338.2 489.2 
2132 | 507.7 1320] 4355|| 3849| 1,277.1 | 181.8 126.7 2616 | 1.790| 1.415 805 267.4 401.8 
2340 | 5748 214.1 199.4/| 1589] 1,487.0) 121.1 815 3158 | 2220| 1,585 871 | 255.6) 451.4 
| 
275.7 | 525.9 1427 | 6155|| 4338] 1,374.0! 240.0 101.0 3245 | 1,880 | 1,520 762 | 246.7 469.9 
263.0 | 460.5 66.9 | 5811/| 428.7] 1,486.0| 183.0 103.0 3032 | 2065/ 1,553 734 | 261.9 4528 
2729 | 481.3 98.8 | 395.7/| 336.5] 1,609.0| 221.0 104.0 3100| 2356/| 1,636 go6 | 237.0 444.2 
288.4 | 8541.6 1184 | 3605/| 311.5] 1,753.0] 160.0 83.0 3100 | 2,465 1,713 852 253.4 | 493.5 
332.4 | 584.8 137.7 | 4306|} 316.2] 1,864.0} 156.0 110.0 3236 | 2786 | 1,991 g91 286.0 541.6 
| | j 
19650 aes. nite 429.4 | 523.8 137.4 | 84221 || 8325.0] 2,035.0 | 174.0 113.0 3542} 2977| 2177/ 989 | 301.1) 575.8 
POGGle ane sees 472.0 596.7 162.7 334.7 273.1 2,379.0 240.0 174.0 .3657 3,326 2,494 | 910 327.4 572.8 
AOBZE ccf ocenes 391.0 | 644.1 3283 | 2418|| 1594] 1,982.0] 158.0 103.0 9.3863 | 2596 | 2356 00 316.9 553.8 
S6Ot } een 400.9 | 716.7 4003} 3608|} 240.7| 1.878.0| 1720 115.0 104225 | 2757| 2213| 791 | 3592/ 550.9 
EGE Rake meceae 4655 | 416.1 131.1 286.2 || 2003} 21420] 171.0 125.0 4793 | 3,111 2524 853 509.0 | 603.9 
(RUN ao aons ae 475.0 | 394.2 132.1 | 113489 || 11 222.0] 2,042.0! 348.0 187.0 12.5830 | 2513 | 2,329 751 571.8 360.6 
; ; 1 : t 597.4 1 
{BTN ce eee 371.0 | 365.8 162.1 283.0 || 187.7| 2,016.0 277.0 1740 | 1315201} 2692; 2354| 705 | 5786 596.8 1,431.5 
19720 sha eee 385.0 | 423.6 1898 | 2677 || 182.7] 2231.1} 271.0 114.0 5124 | 3016 | 2642 767 | 6189 | 616.6 1,485.3 
EID OAPORe series 444.0 | 425.6 1999 | 3420|| 1894] 2444.0] 157.0 108.0 6948 | 3319 | 3.032 774 | 603.0 | 654.3 1,541.2 
PEs Caearae 482.0 | 607.7 313.6 | 3099 || 1265 | 2,201.0) 374.0 179.0 7727 | 2.813 | 2.647 667 | 663.9 698.7 | 1599.4 
AO7O neat 332.0 | 330.0 146.8 | 333.1 172.4| 1,541.0 | 538.0 177.0 | 6416 | 2,025 | 2056 | 
; ; ; F : ’ 1 621 
{O70 we eat een es 351.0 | 547.4 384.1 | 250.0 || 113.1 1995.0 | 651.0 177.0 | 6956 | 2517) 2384 | 548 a 128.8 by 
197 facet ce 376.0 | 528.2 394.0 | 220.3 527 | 2,202.0| 649.0 178.0 6677 | 2610| 2617| 579 | 5925 o36.1 ‘sea 
{S780 eee a 453.0 | 607.5 463.4 | 321.6|| 1093] 2417.0] 491.1 || 1240 6651 | 2769) 2911| 565 | 5829 753.1 1,432.7 
a tow + ——+——_—_ + = = ‘ . all 
| ; 
1975: January.... 30.0 24.9 14.9 415 19.7 
February .. . 28.0 24.2 11.3 417 rode ae rrr net moe my 
: 20.8 334 |} 451.0 192.0 6418 439 471 131 52.6 98.9 
March... .. 27.0 20.0 38 32.0 14.3 494.0 196.0 ‘6418 | ) sas 500 
Apri pee 29.0 21.0 2.8 43.1 24.9 513.0 192.0 6418 | 56.0 46.3 ont 
ee i : i 1 21.3 372 |) 509.0 174.0 6378 496 524 | 1 3 | ? 
hung aaa 25.0 35.8 13.1 26.0 13.5 511.0 173.0 ‘6314 mo sas <8 
Julyeenes 20.0 15.2 2.9 19.3 9.8 530.0 180.0 | 
; p i 0 | 6248 37.8 4 
August .... 28.0 26.8 8.4 20.1 67 387 | 1514.0 172.0 | 6379 |} 527 512 120 | } a0 a7 
Barteriherel 32.0 38.1 21.0 20.4 11.5 482.0 169.0 6379 
October... . 26.0 42.4 25.3 20.0 12.5 474.0 159.0 6379 | ( 506 | 55.6 
November . . 28.0 31.9 19.1 17.5 9,0 448 | ) 487.0 160.0 | 6379 56.3 | 59.8 
December . . 30.0 33.5 21.4 16.4 a4 538.0 177.0 oe read hee = ms | a. 
i } : ‘ 8 
1976: January... 31.0 38.2 21.5 20.5 " 
February... 29.0 42.9 33.5 16.9 as ae | 110 40g fer | ey mt 
March... .. 28.0 39.6 26.6 20.5 10.8 483.0 135.0 6468 ¥ th a B78 eae 
April. i... 29.0 68,0 48.7 20.6 i : : 5 ’ 4 
May...... 31.0 55.9 45.8 20.4 Re 547 $03.0 1780 s062 oes | 3 
duns Passa 28.0 53.8 38.5 22.4 94 485.0 168.0 "F082 ee a ee 34 
5 i 0 | ; | 50.6 57.8 
July eats 24.0 77.9 66.6 22.3 | 
August .... 26.0 33.0 22.1 23.4 0.4 aao | 1500.0 1440 ae ti | | 48.1 | 49.8 
September. . 30.0 | 35.9 13.5 23.0 10.0 480.0 127.0 te — _ ede 51.0 | 57.4 
October, . . . 26.0 42.4 30.2 22.7 11, ; ; ‘San ey. np 
E 5 519.0 146.0 .7206 | 
November . . 41.0 19.1 10.4 20.4 7.3 499 | { 568.0 152.0 } { 49.6 | 58.4 
Decenibenne 30.0 40.6 26.8 17.1 68 851.0 177.0 yo - = si <— Se 
i i : j 50.4 57.3 
1977: January... . 30.0 39.2 26.8 1 
eubeuer 2 31.0 2a8 ony hig :. d bald 178.0 6624 | {45.0 54.3 
A oe on eo ae 18 668.0 181.0 6862 |} 701 659 | 145 49.2 58.3 
April 36.0 | 49.6 35.0 | 148 5.2 a0 sas tee 3 
: i A 662.0 220.0 7439 ; 
al Terwary & a4 “3 28.6 14,7 5.2 635 | { 679.0 226.0 7261 729 724 155 — ee 
une A f | ; é ‘ | 
f 36.0 36.0 5.2 | | 683.0 | 248.0 7120 | s09 eap 
July ssa. 24.0 45.2 40.4 i 
August ... . 21.0 49.1 39,7 178 6 ans | bon ee oon i 41.9 | 54.0 
Sie ie aD oy oy ae 16 \ 227.0 6379 i 97 600 142 52.6 | 62.6 
October... . 26.0 42.5 32.1 16.6 4.6 582.0 168.0 6062 |! 46.4 65.7 
November . . 26.0 43.8 28.6 14.7 4 \ 577.0 160.0 ‘6062 | \ 49.2 6 Y 
. 5.0 526 | {614.0 152.0 | Y ot 
December . . 28.0 71.3 55.8 22.8 69 649.0 an | ace 583 | 683 137 |\) 438 60.3 
! 78, j 50.3 
1978: January... . 29.0 64.0 47.4 iva 4.7 | 65 ii 
Fabien 31.0 56.5 45.9 19.1 49 era bh 164.0 6362 | 49.8 | 54.7 
He oe are ea aaa oA a ee ee | e380 654 713 142 45.0 | poy) 
Ratt ee 41.0 ; ; 6241 | : 
Mas een 41.0 62.6 a8 28.1 tha tee Sane ap AGS ao4 878 
Wee 44.0 638 53.4 265 rat 5 bere ie on | 741 743 148 54.3 64.3 
i | 40.1 62.1 
SW ne 30.0 46.5 39,2 23.3 
Rugsiien.: 36.0 38.6 28.7 31.6 102 621 ona ons | 54.1 
September. . 37.0 28.4 17.6 41.2 22.2 mee aa nes ace #16 137 
560.0 154.0 6763 eas 
October... . 41.0 34.5 27.7 20.8 5.3 68.5 
November . . 39.0 | 24.8 123 | 34.4 5.3 595 | \saa0 1260 a8 71.2 
December . . 43.0 24.2 i ; ; ' 7119 708 7 : 
ae : 6.6 34.8 8.8 )as1.0 124.0 7190 = ead | ring 
zs é = a | 67.6 
a 1 = po = - = 5 


Footnotes giving source of data and descripti of eer i tant 5 
A ption of series appear in the sec 
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LEAD 
TIN 
aa 
Stocks, end of period! Imports for Recovery from scrap ; 
‘ consumption” (tin content) Consumption* 
YEAR AND Legge Refiners’ oe Scrap Price | | 
MONTH sax? on ), Javea Fest ote Exports, abi fe Price, 
few’ and chased), Pat eee Ore Total a Mac dustrial), Leh 
; secondary all rea® (tin Metal (in all $ A 3 end of ; ‘ 
"lead scatters, ||. ervettere content) forms) meth incall Pinney ala period? | delivered? 
content) tot (gross 
weight) 
Thousands of short tons Dollars 
| per pound Metric tons pik 
=e atin per poun 
Oe eee 106.6 20.6 91.3 56.9 
. ; 0.1467 
ae 5 108.1 38.3 ine ae Lio muse 25,200 27,230 2,947 89,514 60,116 427 39,960 0.7794 
BG. otis ile 131.4 69.0 : } 9,986/ 27,332 3,150 92,245 60,824 92 39 
97.3 46.8 1536 38,926 61,19 ee ee) 
1950 102.1 pte aga ga 73,568 47,920 156 37,163 "9932 
| A 35.6 6 139.9 
. eee 98.7 248 1028 = aa 26,377 84,168) 32,188 3,673 | 106,141 72,334 812 41,590 9556 
SS ae 1062 ps pmo = “1750 30,096 28,708} 31,238 3,353 89,584 57,797 1,537 18,482 1.2831 
' ol 118.2 79.4 1138 60.3 SBR yh 81,835| 29,262 2,906 74,413 46,050 386 26,870 1,2047 
eae 106.6 92.2 124.6 628 ‘1405 22408 |  eest| 26,610 Farm eeay (ree sor a> ae aes pee 
| : 495 66,651| 26,610 2,977 84,221 55,301 836 16,593 9181 
OS) 116.8 31.0 117. 
| > aaa 1136 ath sd “#3 1514) 20436 65,855 | 28,795 3,018 91,935 60,788 1,127 21,337 9473 
Ace) eae 1129 pg =a at : 16,956 63,593| 29,913 3,312 91,774 61,441 1,136 20,367 1.0126 
| es 101.6 187.9 1229 ag Se 96 57,082| 24,649 3,597 | 83,831 58,303 1/556 22,783 9617 
> Ape 109.9 rete cee a po 6,595 41,873| 23,176 3,465 73,750 48,768 1,363 21,788 “9509 
| : : ; 10,946 44,277| 24,080 3,272 78,615 46,569 1,393 27,377 1.0201 
Be os nes 145.1 158.9 97.3 
| i 46.6 1195} 14,251 40,173| 22,404 3,063 81,853 52,357 0 
ro ee "O10 vas = an -1087) 9,060 40,533] 22,038 3,048 79,506 51,095 a3 371462 11307 
ee hs “a roa Bs — £063 5,450 41,724| 21,378 3,025 80,354 55,478 443 22,002 1.1461 
aia 98.4 28.1 134 “3 1114 ”) 43,844| 22,690 3,110 79,560 56,095 1,651 29,835 1.1664 
| = ; ; : 1360! (7) 32,091| 23,885 3,388 84,177 59,483 4,106 24,734 1.5772 
| tas . eS eee me = 1 naz 54.7 1600| 4,395 41,469| 25,478 3,456 85,314 59,444 2,874 28,100 1.7817 
| . ave —: = ; 52.8 1512| 4.442 42,292| 25,756 3,290 86,834 61,151 2,893 23,051 1.6402 
| _ er poe ~p —r 58.0 1400} 3,307 50,725| 23,031 3,227 81,932 58,776 2,519 18,962 1.5340 
| eee a = Ry 57.8 1321 3/318 58,279| 22,856 3,026 83,276 59,804 4,567 18,855 1.4811 
ee hee aie : ‘ 4 73.6 .1490 0 55,857| 23,141 3,071 82,087 58,657 2,950 14,046 1.6444 
HOG). ....--« 179.4 97.9 133.5 73.2 1562| 4,742 51,365| 20,322 2,615 7 
. : : : F : 5,022 53,807 4,523 114,500 1.7414 
| 1971 ee ? ar 52.1 125.6 73.6 .1380 3,109 47,693| 20,419 2,361 71,073 52,814 2,298 9,961 1.6734 
| ee ae ae 118.5 66.3 .1503 | 4,284 53,293| 20,504 2,234 70,312 54,360 1,152 11,757 1.7747 
BB i973........... ky 2 J 124.1 84.3 1628| 4,552 46,581| 20,806 2,044 75,838 59,075 3,462 10,139 2.2748 
W974.........-- . 7.3 166.6 104.1 .2253 5,971 40,238 19,200 2,021 65,781 52,439 8,550 10,610 3.9575 
| > ree 191.4 813 133.3 95.3 2153 6,415 44,365| 15,869 1,917 55,800 43,620 3,597 9,5 
; . F ) ; yf 4 ! ; 536 3.3982 
MA ee ess 180.7 43.7 129.6 101.7 .2310 5,733 45,055| 16,446 1,467 62,928 53,850 2,337 7,282 37982 
Mites. de 2 cs 184-6 15.4 133.8 112.5 .3070 6,724 48,338 | 18,503 1,668 68,000 55,500 5,462 8,441 5.3460 
a ooh 170.4 19.4 110.8 86.6 .3365 3,873 46,773 | 21,100 1,565 63,100 47,000 4,693 5,040 6.2958 
1975: January 177.1 54.9 160.0 83.2 2450 77 7,932 1,107 229 | 3,871 3,277 1,561 11,873 3.6376 
February 179.2 73.0 144.1 81.5 .2450 581 2,424 1,057 183 4,847 3,582 93 13,117 3.7203 
Merch ..>.- 161.8 96.1 136.0 92.2 .2450 1,035 3,414 1,082 244 4,841 3,983 606 10,333 3.6604 
mah 8. oka 193.8 101.1 120.7 89.5 .2450 529 5,870 1,148 198 5,055 3851 98 10,986 3.5410 
Bee to Ses 188.6 102.9 1225 77.9 2334 530 2,380 1,057 208 4,394 3,328 257 11,240 3.4254 
aa 196.3 109.3 115.5 77.4 .1900 0 3,415 1,021 213 4,308 3,180 346 11,049 3.4248 
Suby « 194.7 110.0 115.9 80.8 .1900 862 1,753 833 157 3,810 3,018 68 9,164 3.3332 
August 190.7 99.3 116.1 84.4 .1956 186 2,337 1,067 178 4,298 3,099 155 9,133 3.3185 
Seotember 195.1 85.6 114.1 79.5 .2000 516 3,325 1,113 107 4,521 3,302 49 9,249 3.2277 
October 193.6 76.8 121.1 88.5 .2000 998 3,738 1,199 178 4,755 3,582 325 9,883 3.2195 
November 188.7 82.8 117.9 83.8 .2000 0 3,779 935 122 4,410 3,419 17 8,840 3.2403 
December 191.4 81.2 120.3 87.8 .1946 1,100 3,999 996 127 4,618 3,541 21 9,642 3.0302 
1976: January 188.7 90.6 110.5 83.7 .1900 0 4,069 1,006 127 5,170 4,200 39 9,395 83.1397 
February 193.0 92.0 110.4 79.6 .1900 506 2,453 1,041 122 4,930 3,855 45 8,624 3.2749 
March..... 206.8 89.9 116.4 68.2 .2022 28 4,886 1,229 142 5,825 4,555 266 9,189 3.4720 
agit. «6 0:5 205.3 87.3 116.1 70.8 2193 949 2,659 1,113 142 5,415 4,330 218 7,855 3.5546 
Way: 5 ats 196.4 84.4 116.6 76.9 .2288 65 2,648 1,204 229 5,490 4,410 155 6,963 3.7511 
June... ..- 200.8 83.7 118.0 87.7 .2300 942 6,276 1,224 203 5,965 4,665 282 8,375 3.8932 
Tee oe 192.4 76.1 117.9 91.8 2424 0 4,207 955 244 5,240 4,410 104 9,623 4.2294 
August 191.7 66.3 119.8 91.2 2476 666 3,316 1,275 305 5,380 4,330 113 8,749 4.0353 
September 185.2 60.9 117.7 98.2 2483 392 3,905 1,245 229 5,680 4,695 418 7,871 3.9638 
October. 182.9 518 109.5 97.1 .2574 0 2,195 1,245 249 6,395 5,120 79 7,929 4.0044 
November 187.2 43.8 108.0 95.6 2579 838 3,484 1,245 208 5,950 4,690 266 7,213 4.0778 
December 180.7 43.7 110.1 96.0 2582 1,346 4,956 1,275 193 5,700 4,600 352 7,282 4.1817 
1977: January... . 169.8 36.5 104.2 85.0 .2686 2 4,016 1,140 120 5,600 4,400 594 8,032 4.6347 
February... 173.2 27.1 106.1 84. .2669 1,079 4,577 1,275 125 5,500 4,500 606 7,883 5.0743 
March..... 162.5 22.7 104.9 89.3 3100 522 4,523 1,480 150 6,800 5,300 667 5,874 5.1893 
April 163.4 20.5 101.6 90.6 3100 499 3,955 1,300 150 5,800 4,600 370 6,157 4.8008 
ey ok 158.0 19.7 101.1 89.0 3100 497 3,711 1,205 135 5,800 4,700 281 5,644 4.8861 
hanes. tts 157.1 14.5 115.2 85.2 3100 2,429 3,549 1,295 155 6,000 4,800 381 4,720 4.8179 
Jul 163.1 13.2 120.8 90.6 .3100 0 4,084 1,160 175 5,200 4,200 568 6,305 5.1804 
aera. 183.4 12.7 119.7 90.5 .3100 0 4,406 1,435 165 5,800 4,500 235 5,567 5.5637 
Sterile 192.7 11.1 118.2 88.7 .3100 0 3,541 1,380 155 5,900 4,700 498 5,378 5,5638 
October 189.7 13.5 112.9 84.8 .3102 0 4,056 1,400 240 5,400 4,400 594 9,214 6.0794 
cae 187.7 15.9 111.2 91.3 .3200 607 4,120 1,215 100 5,000 4,100 238 7,272 6.2093 
i aiher 184.6 15.4 109.3 91.3 "3286 | 1,089 3800} 1,165 120 5,100 4,300 430 8,441 6,1518 
: 9 15.4 106.0 97.6 .3300 169 2.911 1,160 175 5,400 4,500 286 4,594 5.9230 
er aeny 160.9 158 111.7 94.2 "3300 273 4,727| 1,255 145 5,000 3,700 332 4,254 5.9336 
Praha 167.6 20.0 119.4 83,7 .3300 664 5,070 1,505 125 5,500 4,100 344 5,891 5,5757 
pas ae 171.0 31.4 111.9 82.8 .3300 439 4,369 1,485 135 5,200 3,900 311 6,097 5.3962 
alge 182.3 31.4 119.7 73.8 3100 635 3,438| 1,555 160 5,700 4,200 220 5,938 5.7027 
pad fF hep 182.2 32.1 115.9 64.4 3100 40 5,413 1,630 155 5,400 4,000 515 6,317 6.0092 
f 61.1 .3100 62 3,144 1,215 180 4,600 3,500 305 6,270 6.0700 
Pople ae eee ato 108 4 63.8 3217 355 3,382 1,410 155 5,200 3,700 270 6,096 6.3925 
August ...- 174.2 19.6 115.6 63.7 3406 273 3,861 1,265 150 5,200 3,700 164 5,058 6.7484 
sO ge 175.0 17.5 113.4 68.7 3661 52 3,410| 1,855 175 5,300 4,000 260 4,901 7.3918 
howobacal | ~,23e 12] 1105 Tr ee ey ee | Seco || 3700 yee| 43a8| 6.9562 
vember . « . : : 4,900 37 5 ! 
} 19.4 110.8 86.6 3800 718 2,530 1,380 155 ; ‘ : 
December . . 170.4 9 - lll | ih 


Footnotes giving source of data and desc: 


following these tables. 


ription of series appear in the section immediately 


142 1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


METALS AND MANUFACTURES--NONFERROUS METALS AND PRODUCTS--Con. 


ZINC 
lo : 
Consumption Slab zine 
Imports (general)? (recoverable zinc content)? 
he | Stocks, end of period3 
Mine 5 
YEAR AND production, Production — 
MONTH recoverable (primary Secondary | Consumption, E 2 Wert 
zine! Ores Metal Ores Scrap smelter), from | (redistilled) Sab enteka xports Producers’ 
(zinc content) | (slab, blocks) domestic and production3 at smelter 
foreign ores 
! 
Thousands of short tons 
— — — — eine 
98.0 72.3 145.9 241.5 802.5 59.5 
ee oS ee 630 0 264 2 93.2 132.6 251.9 787.8 62.3 
19409). 8 eee 593.2 241.2 126.9 88.1 174.5 814.8 55.0 
67.0 
623.4 278.6 156.0 134.4 248.9 843.5 
i Ey 681.2 302.8 88.0 133.8 258.3 881.6 oa 
{ORD wee ae 666.0 449.6 115.7 109.3 249.6 904.5 5 
(asda e: oe 547.4 513.7 234.6 118.2 238.2 916.1 52.9 
{ORI eee 473.5 455.4 156.9 99.2 197.1 802.4 68.0 
514.7 478.0 195.7 118.1 231.1 963.5 66.0 
eee 542.3 525.4 245.0 113.4 200.8 983.6 72.1 
1067 eps se dete 531.7 526.0 269.0 5110.3 185.7 985.8 725 
1968 aca 5% never 412.0 465.2 195.5 94.9 178.9 781.2 46.6 
TSB es ore 425.3 500.1 156.9 108.1 214.1 798.7 57.8 
68.7 
(960i a Fu24 tae 435.4 457.4 120.8 88.3 192.8 4 799.5 
ASG beh. =. hee 464.4 415.7 127.6 97.3 179.0 846.8 55.2 
AGG Qe re weeny 505.5 467.4 142.0 101.6 199.9 879.4 58.9 
1963 cas os, chee 529.3 6373.2 6144.8 104.7 204.4 892.6 60.3 
19642405 shee 574.9 357.1 118.3 105.9 222.5 954.1 71.6 
83.6 
1O6Biya a +c epee 611.2 429.4 153.0 122.9 265.1 994.4 
1066 eres - 572.6 521.3 277.4 126.7 269.6 1,025.1 83.3 
196 ewer iid eek 549.4 534.1 221.4 114.3 240.9 938.8 73.5 
19685) Foch ee 529.4 546.4 305.5 124.1 270.6 1,020.9 79.9 
(Oe wt oe iae 553.1 602.1 324.7 126.7 302.1 1,040.6 70.6 
VAG). coca eRe Rr e 534.1 525.8 270.4 124.8 259.9 877.8 77.2 
POZE tons. sash aerate 502.5 342.6 319.6 119.3 277.4 766.4 80.9 
1O72 oer coe ea 478.3 254.9 522.6 118.3 307.4 633.2 737 
TOPS cocina ate 478.8 199.1 588.7 129.7 298.3 583.5 83.2 
107406 Fn. ae enans 499.9 240.0 539.5 127.1 258.2 555.2 78.5 
1975s Boeck eet 469.4 145.0 380.4 82.7 223.8 438.1 57.9 
197620. ce ee 484.5 97.1 714.5 101.2 301.5 498.9 68.6 
WOZTe me See ae 449.6 122.8 576.7 95.3 310.5 450.1 50.6 
197 Bee ee occa tetas 302.7 207.2 681.1 99.0 237.3 406.1 L 38.7 
ie “h } 
1975: January... 42.1 22.1 40.1 5.8 23.0 45.8 6.3 
February... . 39.1 10.5 18.4 6.0 21.8 38.3 6.7 
March... .. 416 13.5 21.0 6.3 21.1 39.6 5.5 | 
Aprils ve weve 40.3 12.1 16.2 5.1 21.1 38.6 4.2 
May) .2 mace 40.3 14.4 14.9 6.2 21.0 30.1 4.0 
JURY) oe 39.5 12.2 24.2 8.2 17.9 27.6 24 
JuIV > wate 36.9 12.1 17.5 8.5 18.1 25.3 15 
August ... . 39.1 77 22.6 8.3 18.3 25.7 2.4 
September . . 37.4 10.5 42.0 7.9 19.2 29.1 3.1 
October... . 39.6 9.4 58.5 97 20.8 28.9 47 
November . . 36.4 8.3 53.8 8.8 18.8 31.0 4.6 
December . . 37.1 12.1 51,2 8.3 18.6 36.8 41 
1976: January... . 40.4 6.2 57.7 8.4 18.6 42.0 38 
February . . . 41.6 9.8 44.0 7.6 19.6 40.8 45 
March... .. 42.9 8.3 45.5 8.9 21.1 41.4 5.8 
PASTA rae etter 41.2 6.6 59.9 8.8 19.5 43.5 3.0 
May ccteone 417 5.7 62.9 8.3 15.8 41.6 6.0 
June . 411 9.4 77.2 8.3 15.3 39.6 5.6 
DAV iratere ete 39.0 9.8 60.6 8.8 14.8 40.6 44 
August .... 37.2 7.3 51.6 9.2 16.1 36.1 38 
September . . 40.5 14.3 76.6 6.6 16.4 37.1 3.5 
October... . 40.5 2.6 63.7 7.8 16.0 42.7 3.9 
November , . 39.6 8.9 52.4 6.8 15.7 37.0 4.2 
December . . 38.8 8.0 62.5 re 16.1 414 3.7 
1977: January.... 38.6 10.3 34.0 6.3 15.0 42.5 3.1 
February... 40.1 43 37.8 tp 15.2 36.8 28 
March. .... 40.4 7.3 51.6 8.1 16.4 38.8 48 
Aprilccsis es 39,7 4,7 60.8 8.3 16.4 40.2 2.7 
May 38.7 4.6 §2.1 9.3 16.2 32.7 45 
June 38.3 8.1 36.2 8.5 15.8 27.8 4.0 
UNV ance: cua 32.4 11.3 43.5 8.6 15.3 23.6 3.2 
August .... 37.2 11.3 55.4 9.2 15.8 21,7 3.7 
September . . 36,3 9.3 42.2 10.6 28.8 22.5 3.4 
October... . 37.3 11.8 47.1 77 28.2 314 3.1 
November . . 35.4 26.5 54.4 8.3 28.2 36.9 3.1 
December . . 35.3 12.5 60.6 8.2 27.2 38.0 2.9 
1978: January... . 33.9 3.8 64.9 7.0 27.2 36.6 2.6 
February. . . 33.2 10.9 43.4 7.8 27.2 30.0 2.9 
March... .. 35.3 Ki 35.1 8.4 28.6 27.0 3.4 
Apttlin s cciva 35,2 17.9 65.1 8.8 28.4 30.1 3.4 
May. 5 3 sie 33.1 13.0 78.8 9.9 16.4 32.0 37 
June 22.7 19.0 56.1 8.6 15.9 31.3 3.2 
Oh Aprrgey race 19.9 6.0 49.9 8.8 15.6 31.7 2.7 
August 25.6 25.6 47.4 8.1 15.6 34.5 3.1 
September 24.6 9.2 49.2 7.4 15.6 33.5 3.9 
October... . 26.6 25.3 54.0 68 16.3 41.3 2.9 
November . . 23.6 29.2 53.4 91 16.3 39.0 3.4 
December . . 23.9 33.6 83.8 8.4 15.2 39.1 3.5 
Oe - al it 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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MANUFACTURES--MACHINERY AND EQUIPMENT 


HEATING, COMBUSTION, AND 
p . INDUSTRIA 
ATMOSPHERE EQUIPMENT! MATE- TRACTORS, SHIPMENTS? yoptior citar 
sape ; MACHINERY, EQUIPMENT MACHINE TOOLS (METAL CUTTING TYPE TOOLS)? 
New orders (d: i HAN- aa 
ers (domestic), net BLING Trucks, electric | [ 
UIP- Industrial New orders (net i 
lent i AT puieotes = Se 
US- Truck: istribution 
YEAR AND Fuel- TRIAL) fee Ss New 
caret fired NEW orders 
5 tractors index, 
OR process ORDERS Hand : (internal season- creer 
QUARTER ing INDEX, | (motor- aiden . pesilog, 
heating SE r type “wht ay iad i id 
— EASON ized) bustion ad index, index, Toit ||!'Oewestio | Tobd| |! Oomésdis. lees 
si LLY engines) justed seas not period 
nt AD- ‘ adj.5 sens, 
JUSTED i adj. 
oe + 
+ 1 * Dd 
+ — Nees =e 
Millions of dollars 1967 = 100 Nuirchar 1967-69 
: 1967 = 100 i 
Tl —— 6 | = 100 Millions of dollars 
| 
1947..... TT 
oo eed eee 78 15.3 
eee) a Pe ang | 4,131 
| ae 58 10.6 ; hela e ts 
ee) ane Teal OR east See ee eke eh Lee ae 240.05 186.50 | 306.00 224/60)|| Sse 
Mr ae es eres | ateeeee | seeeees 260.95 217.95 | 288.45 237: 70)\ meee 
CP eRe ce oe te | rae ol oe) 233.10 169.60 | 249.15 4186.851|| ecenene 
13.9 22.3 
a) ae 43.5 Pana? Shee dl co eee, BSOB | someteoe a i acer 
ee >) oe os $0.3 | oeeeeee | veeseee, ok AL lace acs cement alll Maen Boe 712.45 596.50 | 305.55 945.95\| ashe 
1969... ss. eee | Sree, 1-4 HE-cd eeoeoeed Deateeee ana || Comey «Hebe Seed maeenbehs lt pees ‘aonee || aa98 | 1,125.00 raped Ola 
. 4 Raa | ra < os i ane 4 g 125, ,003. Petey A 
aan t pr WS] ene alana Game | erage | ates 748.05 692.25 | 1,191.20 1078.05 ee 
eee 18.5 rE, ES Pe eo ee ee ee 514.45 458.15 | 891.75 81325: || See 
ae aes i ol Cee 6,691 5,550 26,843 | . 
= ae 242) 482) ooo. gare! Fam | | rie | crcl ome tines ig geaco || 6220| 94520|| 95820| 7343 
ee, cle 44. ; psewiets ; 68 By 110) l(t Weed ick ue : ; 4 ; ead 
ee a 12.3 195 | vee, 5,062 | 3,898 teddies Regent 7 Solna 553.15 491.95 | 900.15 803.55 387.7 
; <j) anneal tr — ASO | arse] Seay ie at 299.50 247.95 | 438.40 381.10 248.8 
— ae Ly og, OS Rees eon PR aa eee be pa ee 541.80 470.95 | 440.60 389.85 350.0 
oS er 768 | 125 | x10 } testes 5,537 5,640 2,620"? Seale sisal! we estaune 535.30 
fatt.....-..--. 788 125 Tt ree Wael Saas pegs Sela eo eas 536.3 375,00 | 541.50 420.75 343.8 
Shih ae je ot edie — 5,652 | 96783 | sel eee ec ok ee lea ae col poe ple —S 394.4 
5 | lt ced. et Mees t ceetees Le ee eee 5 ; i 50.05 r 
eee 1149 | — are = 6,973 28,207 | seesees | vessees | cesses 759.75 606.85 | 638.45 526.05 48 
ee oe <d ’ LR MMe Boer cee oo lawl occ! 1,039.15 861.25 | 844.65 679.15 669.4 
= Sa amr ; <5 Mere 8,202} 9,994 41,746 ts 
3 | a mapa apa Beat |) RY | ANTI ores sraed, oe be) Mey 1,251.70 || 1,122.65 | 1,022.55 885.85 898.6 
—_....... 1407 | 4 , : S7OAS ||) Merasconl chee ema 1 : f : 
1968 121.2 | mae msl 2... pian PN so 41,996 "400.0 119495 1028-65 136500 ee chet 
ee + Me sd oe (eS ; ee 0 | 1,134, 024, ‘353.20 || 1,211.05 | ‘1,088.5 
Bee Ce 11311 | ~ 9 | Tid een —_ _ 42,601 | 98.3 | «+--+: 104.1 | 1,079.35 959.90 | 1,358.30 || 1,238.30 809.6 
asl er er a AAG | — 108.2) ..000- 109.7 | 1,195.30 || 1,032.65 | 1,192.45 || 1,077.45 812.4 
trees ‘ : 13,816 | 14,811 
egies ax? 4 Pol aes aged ert iy 41,194 99.1 106.0 115.3 | 651.30 506.75 | 992.90 827.35 470.7 
| aia = ib. ne — ; 36,645 99.1 104.7 119.0 | 608.75 524.10 | 672.30 554.20 40 
ee fing oe rah = sae 16,902 | 40,698 1163| 1203 122.3 | 1,008.95 877.25 | 714.45 627.15 7020 
elle =) boy mee = z1367 |) 21817 52,014 v4o7| 198.6 126.9 | 1,825.45 || 1,550.40 | 1,073.75 935.05 | 1,453.7 
| } ; ' 765| 167.8 146.6 | 2017.05 || 1,715.65 | 1,445.85 || 1,241.36] 2,025 
1975 146.4 43.6 52.4 | , 025.2 
_ ae ' 6 | 4 135.6| 15,063 
oe aeg = = a 19,381 36,388 142.3) 165.2 169.4 | 915.90 780.50 | 1,878.65 || 1,548.10| 1,062.4 
 eeebooe Lan a a La se 16,152 33,930 165.4 183.8 178.4 | 1,662.15 || 1,476.60 | 1482.10 || 1269.85] 1,242.4 
Spas rg _—) = gees] | Sao} 21 408 43,209 1902] 206.3 191.4 | 2.20208 || 1980.70 | 1,650.80 |) 1469.85] 1,793.6 
4 il | von! esas et 4 236.5 | 205.3 | 3,373.46 || 3,043.18 | 2,188.50 1'960.10| 2,980.6 
| | 
1975: January. . .. | | 
<a spe a ey a 1208 1,626 | 2,195 3,756 147.1 172.5 165.0 67.75 56.75 | 103.55 leg 1,969.6 
March... . . ; — = Te pee rent, 308 1686.9 46.65 40.90 | 151.90 124.60) 1,864.4 
os... : s : f é ; 167.8 61.85 51.05 | 178.55 147.25 | 1,747.7 
lid wal ad a 1272 1,431 1,946 | 3,224 131.6| 164.6 168.4 76.80 67.35 | 177.10 150.20] 1,647.4 
a: | : 8 | 125.9 1,199 1,762 3,250 132.2| 165.2 168.7 81.60 73.60 | 171.20 139.15 | 1,567.8 
] | : i 1,496 2,781 134.6| 1622 169.4 82.45 60.10 | 179.70 154.10 | 1,460.6 
eee / | 133.5 802 1,223 2,011 
p : j 136.3} 164.2 170.2 76.95 65.30 
duly i : 149.05 116.8 i 
gust 33.6 | 62 12.3 | 132.6 2 1,028 2,478 144.6 166.3 1706 72.80 58.85 | 121.85 101.85 13304 
Sept 4 ’ : / ; 0.6 1. 261. 
October. a See j 181 3 1,979 1344 3,033 147.8 167.4 170.8 3058 788 \ao.t6 19050 epee 
: 3 | 6 | s 5 ; 45.1| 166.1 172.0 80.85 73.1 : i 137. 
a / | t 15 | 134.55 105.95 | 1,137.4 
| | 43219 1,779 | 1,680 3,787 148.2| 151.3 172.9 87.05 71.05 | 161.95 130.95 | 1,062.4 
1976: January 142.4 1,111 1,117 2,178 154.4 
@ , : ; ; 172.8 174.5 73.75 ; 
February 39.7 aft a2 151.2 1095 | 1,076 2,249 156.3| 170.2 175.1 110.00 36.80 eee Oe cons 
March . 162.2 1.429 | 1,170 2.724 165.3| 175.7 175.3 | 122.00 36.00 146-85 128.80 ee 
=e 159.6 1,408 1,266 2,848 167.2 184.4 176. : ; : pe en 
; ’ : ; k ; 63 | 102.65 94.30} 121.20 
May ---- 53.2 39} 27.0 | 172.1 1,166| 1,172 2,964 160.7) 179.1 1768 | 128.95 118.10 | 118.50 "9088 oor 
5 ee 169.7 1414| 1,332 3,139 163.4| 180.2 177.4 | 122.45 110.30 | 128.15 104.55 961.7 
BNE Hs oe ects | 154.9 1,391 1,365 2,550 1 
: f : i 164.6 | 186.5 178.2 | 126.30 118.00) 97.35 84.30 990.6 
August 45.9 10.6 18.9 } 184.4 1206 | 1,204 2.739 161.9| 1928 179.1 146.55 134.75 | 92.25 78.65 | 1,044.9 
September 188.0 1410 | 1,588 | 3,097 169.2| 190.2 180.4 | 166.55 130.75 ‘O71. 
October 151.7 1403 | 1,615 3,519 171.2| 186.6 181.5 | 190.55 168.60 112.60 "jea6 1400 
November 45.5 107} 18.2 177.9 1'527| 1,629 3,520 171.9| 186.8 182.9 | 201.30 191.35 | 117.10 106.10 | 1,233.2 
December oy 198.5 1.396} 1,618 2,594 178.7 187.5 183.7 | 171.10 150.50} 161.95 145.70 | 1,242.4 
1977: January. ... 209.7 1,242| 1,678 3,669 187.6| 191.2 185.8 | 153.45 13 
! : : f ; ; : ; ; 9.70 | 94.30 80.55 { 
February . . . 49.0 12.6 18.1 } 226.1 1439 | 1,660 4,014 188.3| 186.4 187.5 | 135.35 117.20 | 111.90 99.50 i081 
March... - 227.7 1569| 1,912 | 4,274 194.6| 196.9 188.2 | 200.20 186.95 | 129.90 117.50 | 1,395.4 
iil sw <so 235.7 1,385 1,674 3,677 201.7| 205.0 188.7 | 196.75 188.05 | 125.25 110.95 | 1,466.9 
May 57.4 17.0 22.3 220.8 1,361 1928 3,606 198.8| 201.9 189.4 | 199.70 175.00 | 130.50 118.20 | 1,536.1 
Gah. i 1, 4 956 199.1 207.5 190.3 | 187.25 159.55 | 155.05 136.50 | 1,568.2 
[i 139.0 1,011 1,171 2,686 199.5 | 207.9 192.0 | 150.00 124,95 | 122.40 114.00 | 1,595.8 
August ... « 54.0 18.5 17.6 206.7 1/535 11844 3,442 195.4| 218.6 192.7 | 147.70 135.95 | 106.25 97.75 | 1,637.3 
September; . 280.4 1,705 1,661 3,887 200.0} 224.7 193.6 | 198.50 174.40 | 166.50 14755 | 1,669.3 
icaldcu ae. . 244.0 1.760 | 1,930 3,809 206.2| 214.7 195.4 | 160.10 150.65 | 141.55 131.40 | 1,687.8 
November . . 65.7 16.0 30.3 296.0 1.675 | ‘1,901 3,316 2075| 212.3 196.3 | 222.65 205.95 | 163.05 140.75 | 1,747.4 
isesriiber = 278.5 1652 | 1,867 | 2,893 211.4| 208.8 196.8 | 250.40 222.45 | 204.15 175.20 | 1,793.6 
oc. 286.5 1,363 | 1,614 3219| 213.8} 208.9 198.6 | 230.55 205.45 | 146.25 130.95 | 1,877.9 
Eonaiany 3 67.3 14.8 28.8 246.2 1.775| 1,912 4378} 215.4| 208.7 199.8 | 234.40 210.00 | 151.60 140.35 | 1,960.7 
Sete: 298.6 11897 | 2,441 4,675 218.6 | 224.0 200.6 | 258.90 230.80 | 206.00 188.35 | 2,013.6 
VALE cian 334.0 1,539 | 2,173 | 4,312 222.8| 233.6 201.5 | 302.20 273.70 | 178.70 158.65 | 2,137.1 
137. 
Maen. 75.1 15.3 36.5 362.1 2.043 | 2,241 3,839 226.2| 233.9 202.3 | 267.40 236.30 | 189.45 175.25 | 2,215.1 
Mice... 351.0 815 | 2,128 | 5,200 228.3| 242.2 203.7 | 316.95 280.55 | 216.05 193.05 | 2,315.9 
iiyetret. 318.2 1,297 1,609 3,106 227.5 | 238.6 205.6 | 249.30 231.20 | 137.75 123.55 | 2,427.5 
quest 65.5 16.8 23.3 433.5 1699 | 2,190 4,645 225.4) 243.3 206.9 | 274.65 255.10 | 161.70 142.90 | 2,540.0 
Seseaiea 308.0 1882 | 2,214 4,972 232.7| 253.7 207.8 | 253.00 234.40 | 198.60 172.40 | 2,594.9 
Octobat 363.0 1,986} 2,275 5,054 251.3| 250.6 210.1 334.05 312.00 | 195.05 173.10 | 2,733.8 
November 78.9 24.4 29.6 364.2 142 | 2,191 4,486 258.0 | 253.3 2125 | 352.90 335.95 | 188.85 164.60 | 2,897.9 
December | 3025) 1,856 | 2,131 4,100 253.4 | 247.2 213.8 | 301.15 238.70 | 218.50 196.95 | 2,980.6 
Ie lil “ a earn 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the sec 


following these tables. 


tion immediately 


* Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 241 and 242. 
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METALS AND MANUFACTURES--MACHINERY AND EQUIPMENT--Con. 


7 
1 
MACHINE TOOLS (METAL FORMING TYPE TOOLS) ap ee 
(USED IN CONSTRUCTION INDUSTRY) 


TRACTORS? 


New orders (net) Shipments 
Wheel type 
sat ad Wheel j Tractor shovel loaders farm, nonfarm 
YEAR AND end et Tracklaying (contractors' (integral units), (exe. garden and 
MONTH iod off-highway) wheel and tracklaying construction types) 
OR Total Domestic Total Domestic perl 
QUARTER I 
ie Shipments 
Mil. of Mil. of Mil. of Mil. of 
Millions of dollars Thousands dollars Thousands pe Thousands nae Thousands dctiens 
| Satelit sthcats 37.6 1S4 SO sacs hee eee ae | ee. 428.7 343.3 
Nee eee || eee een eae et Sie eee wel . ego te ee ee eee ae 5297| 4973 
1040 oe ee || Repent stl ram ate Eom mete cell Ceci are Ne aes de 43.8 We | et eee es aes pe eet Hg te 545.4 572.4 
AER || aoecmeer sal! sartewames 44.6 223.5 nee aM ere Kaee ieee, 499.9 574.3 
Serica | We Sen ill ceeincamens 49.1 260.0 eae RE Sa ie hE 560.0 758.0 
Bars i et! ae near 48.2 2808 ree eae Ses er § 417.2 56157 
Pre Arateven|| Maia a atehetered Ill" ierereveranttee 50.6 328.7 29 43.7 5 OS waewaee 3387.4 546.6 
rae ee eee I weit hte 40.4 267.9 20 46.8 ee a ett, 253.7 396.5 
Cees. Lae eeeer 2 ‘lll Saye Aat lt Ma ebay 48.9 359.4 at a2 okoes Pry 20.4 sia 
290.05 432.10 412.10 255.0 55.4 471.4 5 TD gp RE Sy EO y 
153.55 342.55 306.80 83.1 432.9 4306.1 45.4 4406.91 — otktas 4155.8 231.1 419.6 
103.35 152.80 126.05 59.5 28.5 266.6 4.1 S65 10 tae. 151.6 239.2 494.1 
173.50 175.40 148.45 92.6 34.1 323.0 41 91.91. atc 219.1 252.3 546.4 
152.65 202,50 160.10 99.7 24.5 269.8 3.1 65.0 21.2 232.0 156.0 357.6 
135.60 209.65 156.10 72.8 20.1 237.6 3.3 17.2 220.8 171.8 429.5 
193.20 208.40 156.00 108.9 19.8 256.7 3.2 78.9 18.3 235.5 189.7 520.5 
262.80 257.30 215.20 153.4 22.6 314.4 3.6 101.0 23.7 293.5 205.0 603.6 
486.80 319.70 280.60 373.5 26.9 392.6 5.0 129.7 26.2 350.1 204.2 679.2 
410.30 403,05 362.95 412.1 27.2 428.3 5.6 149.4 | 26.6 | 399.1 244.3 830.0 
401.35 463.45 436.85 394.4 28.6 476.0 65 183.6 26.4 412.9 270.0 1,005.9 
248.15 452.75 406.90 228.3 20.9 377.8 3.1 92.8 23.6 407.0 241.1 986.2 
360.55 368.60 324.45 254.5 22.5 453.4 24 68.4 26.3 502.6 211.8 938.4 
484.35 405.10 369.30 382.8 22.9 475.6 5.6 179.1 28.7 610.2 194.3 881.4 
226.60 450.15 411.60 234.8 19.4 464.6 | 5.1 170.5 24.6 | 581.1 175.3 847.0 
223,20 325.60 285.60 161.8 18.5 479.6 | 4.3 166.9 27.1 640.9 | 165.3 891.9 
368.20 304.25 267.20 260.5 21.2 546.0 5.4 213.9 546.1 $801.7 197.0 1,141.0 
717.20 427.25 388.05 620.6 24.9 690.6 66.3 6244.8 53.6 $39.5 212.1 1,322.8 
405.85 584.70 521.80 521.2 23.6 904.8 55.6 | 6255.6 751.4 71,141.2 234.6 1,823.6 
212.65 573.05 484.50 218.6 20.5 1,111.0 4.68 289.6 38.0 1,132.8 224.3 2,321.5 
508,95 577.55 473.50 209.2 19.5 1,025.7 38 238.3 | 34.5 975.7 207.0 2,451.5 
730.70 629.95 560.35 384.1 20.0 1,136.3 5.3) 330.1 | 42.8 1,331.8 206.4 2,752.5 
896.85 824.95 728.50 517.7 22.1 1,404.3 6.0 440.0 | 48.9 1,728.9 | 175.2 2,662.1 
1975: January... . 15.55 8.90 52.80 44.75 484.0 
February . . . 15.95 10.45 64.65 53.60 435.3 5.6 280.5 1.2 73.6 | 10.2 281.1 61.4 585.8 
Marchi feta. 17.35 13,05 65.00 52.80 387.6 
"AG, a 2 14.20 43.10 36.95 363.8 
aya: 12.50 45.15 39.50 338.0 5.6 297.0 1.3 86.8 | 10.8 324.0 65.5 652.4 
une derasixs 36.25 27.35 39.90 34.85 334.4 
Ws oes ae 17.46 18 00 33.35 27.65 318.5 
Pereite sock ; 4.60 51.80 43.20 296.6 47 264.6 11 738 86 260.8 43.4 1 
September . . 19.70 17.35 40.75 34.45 275.6 | | 458. 
Ostaberee. 30.20 26.56 47.55 42.75 258.2 
Naventere : : 40.85 34,25 238.6 4.6 269.4 1.0 55.3 84 266.7 
December .. 28.25 23.60 48.15 39.75 218.6 | 54.0 625.2 
1976: January... . et ae 39,25 33.20 212.1 
faqs oe \ .15 45.25 37.60 201.4 4.7 255.0 | 9 51.9 
March..... 40.90 35.70 54.70 41.60 187.6 | - — = hi 
April... ..- as a at 55 52.20 42.75 181.4 
Mayinenee. , 05 43.50 36.05 178.3 5.0 250.2 ‘ 7 
iinet: 49.80 47.56 54.30 44,50 173.8 “ — _ = id “< 
uly Mectete i a A ba96 51.30 43.40 179.5 | 
August 1.85 32.05 25.90 202.9 |: 4.9 271.9 
September 60.40 56.30 47.05 39.30 216.3 aad) = _ a SBA 
October 2 “ 39.05 50.50 41.95 214.6 
November . . 4 39.00 59.90 46.60 198.6 4.3 248.6 | 
December . . 58.15 53.50 47.55 40.65 209.2 a teal 76 222.9 43.1 522.3 
1977: January... . 46.15 42.50 50.75 36.45 204.6 | 
February... 56.55 52.65 56.75 50.65 204.4 5.0 272 
March... 62.55 53,00 53.30 49.15 213.6 | | " ng sg bi ie = 788.3 
April aenn ae = " 51.35 51.50 45.70 217.3 
Maven, 60.10 55.20 50.65 228.3 5.4 
shine eta 70.00 62.30 87.20 64,30 231.1 a bo <* “= S675 59.0 768.7 
dy Paes ae 64.60 45.25 41.55 255.9 
ugust .... ; 4 38.70 34,05 320.2 4. 
September . . 53.65 50.80 44,95 41.10 328.9 : = as o3 10.2 320.6 39.3 530.2 
October... . ae 7. 51.55 47.15 367.2 | 
November , . 59.05 58.90 48.90 361.7 5.0 
December .. 68.30 62.25 65.90 50.70 364.1 | | — _ — ma) 320.1 48.3 668.3 
4978: Januaryave. 63.80 76.36 63.00 55.55 394.9 
February... . .30 50.00 44.30 421.9 5.8 
March... .. 65.40 62.60 66.35 61.40 420.9 — gcd 4 396.8 47.9 687.9 
al Peoria He ye Hk: ) ne 55.45 433.4 
ag .25 61.20 454.6 4 
veal Sid ak5G a gtd eke os 5.9 373.9 1.5 119.1 12.7 470.3 45.7 709,7 
UUILY) eenetios ae a ee 70.65 64.40 455.1 
August 95 53.70 49.00 501.5 4 
September 81.70 75.36 65.18 57.55 518.0 2 some ie 108.7 11.8 
October... . iy He 74,55 71.75 65.45 526.3 
November . . ; 81.45 85.55 70.88 528.9 
piaeate. 80.25 7398 ead | faa oes 5.6 345.7 1.5 107.5 12.9 
= 1 x | 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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METALS AND MANUFACTURES--ELECTRICAL AND GAS EQUIPMENT 


E 
LECTRICAL EQUIPMENT GAS EQUIPMENTS 
L Household major appliances, factory sales? Residential equipment sales 
IT T ] a 
Batteries Radio Television 
oe (automotive | sets, total | sets, total : 
ae tsploageent market, market, ee A Disoseare Vacuum NV 
type), ship- produc- produc- Total condi- ish- Refrig- 4 later 
QUARTER ments tion? tion2 on tioners | washers (food Ranges : y Freezers || Washers | Oryers: | Cleaners” | ‘Furnaces Ranges heaters 
waste) erators incl, gas (warm air) 
(room) (storage) 
, | 
| Thousands 
a at a | aes 
% eee 25, 
peaz 828 20,000 179| 9,326 43 120 100 | 1,210 3,400 607 | 3,788 58| 3,801 188 2,434 | 1,800 
| os caro» 25,075 16,500 975| 11,738 74 225 17 
| aa oo ere segs as, Ud Be 5 1,600 4,766 690] 4,120 88| 3,361 188 2750| 1,513 
; g ,000| 9, 160 155 1,056 4,450 485 | 2978 106} 2,890 299 2,107 1,466 
2 oe 4, ; 
| A Ser os aed Ea oe 201 230 320} 1,830 6,200 00 | 4371 319| 3,530 600 3,031 | 2,365 
oy eae 22,219 12,627 5,385| 11,244 238 
260 352 1,400 4,075} 1,050] 3.327 487| 2,729 393 2:359| 1,938 
| a 22,453 10,935;  6,096| 10,462 380 175 260 | 1,060 3570| 1.140] 3,175 i ; i 
Ee 23,614 13,369} 7,216; 11 ; d ' rd 615) 2,842 464 2,189} 1,910 
: : (216 | 788 1,045 180 325 1,250 3,650] 1,090] 3460 
1964 23771 ag ged GS ; ; ‘ , 697| 2,778 504 2.177| 2,183 
CCC . e827 |. 12,886] 1,963 215 410] — 1,350 3,600 990| 3,490 898| 2,658 678 2,022| 2,361 
oo 25,828 14,529] 7,757] 14,708 1,276 295 520| 1,600 4 
anal 25,014 ‘geez ase! wee ae = = . 200| 1,100} 4.237| 1,384) 3,270 874 2,335| 2,748 
‘ o| 1,585 3,700 975| 64345| 1499| 3,722 813 2177| 2,762 
| 1957. ....... 25,943 15,428 | 6,399) 13,352 1,586 390 550 | 1,365 3,350 925} 63,685| 61,276] 3,190 703 1,969} 2,532 
UST hee eee 25,270 12,577 4,920, 13,371 1,673 425 17 f : f i 
: 6 1,354 3,117 1,101 3672| 1,202] 3,295 854 11884] 2,673 
1959. .......-.. 27,495 15,622 6,349 | 15,233 1,660 547 789 1,687 3,785 1,205 3,833 1,382 3,421 1,053 2,013 2,954 
| BPN hs i = 26,329 17,126|  5,708| 13,800 1,580 555 760] 1,495 3475| 1,045] 3,274] 1,241 3,313 900 1,814] 2,721 
| rs 28,311 17,374 6,178 | 13,888 1,500 620 800 1,530 3,480 1,050 3,347 1,186 3,283 929 1,830 2,732 
eh oiece ns 30,486 19,162} 6 471| 15,138 1/580 720 890| 1,675 3775 | 1,070; 3666| 1,397; 3,712] 1,008 1,981 2,876 
5 Sea 32,776 18,281 7,130) 16,765 1,945 880 i090] 1.870 4,125 1090] 3949} 1,596) 4,246] 1,102 2,072| 2,597 
oo) ie 30,627 19.176| 8,107| 18,946 2.755 1,050} 1,300] 1,965 4,545 11110} 4,190} 1/826) 4,507] 1,186 2,170| 2,724 
| 
we Pence ee ene a ath ae aes eon pend 1,290 1,355 2,075 4,870 1,160 4,347 2,098 5,107 1,238 2,266 2,737 
ii Mocs... ..... ; 388 | 1345 | 1,528 1,410 | 2,029 4.974] 1,100] 4,406] 2,361 5583; 1,213 2,163) 2,636 
er 30,992 21,699| 10,881| 22,039 || 4,129 1/586 11356} 1,910 4713| 1,100] 4,323} 2,642] 5677| 1,146 2,123| 2,555 
1968........ 33,793 22,566} 11,794] 24201 ||  4,026| 1,960 11812] 2,307 5,150} 1.124] 4,482] 2862) 6,653) 1,428 2.286| 2,756 
oD eel 35,510 20,549| 11,270| 26391|| 5459| 2,118] 1,943] 2,342 5296| 1,195} 4.378] 3,022} 7,134] 1,546 247% 2,742 
i] 
a ae 37,863 16,406| 9,483| 26,655 || 5,886] 2116] 1,976] 2,362 5,286| 1,358| 4,093] 2,981 7,382; 1,471 2,361 2,785 
i 39,144 18,579| 11,197! 28,429 | 5438} 2477) 2,292] 2,714 5,691 1.436| 4608] 3377| 7,973] 1,795 2549| 3,088 
7 43,220 | 20,086} 13507) 31,296 || 4508| 3199) 2,771 3,232 6315| 1.576] 5,107| 3,925]  8337| 2,066 2,.661| 3,163 
i 43,453 | 50,198) 217,367| 35,850 5,346 | 3,702| 2974] 3,430 6774| 2415] 5504] 4,256) 9,124] 1,720 2,481 3,080 
| | 
er 43719 | 43.993) 15,279| 32,709 || 4,564 | 3,320) 2,553 2,925 5982} 3220) 4,948| 3584) 8,470) 1,476 1,950} 2,569 
| | 
ys ere 42,582 | 34,516| 10,637) 24,292 2670} 2,702| 2,080] 2,082 4,577| 2,457| 4,228| 2,870| 7,817| 1,186 1,618} 2,645 
ee 49,203 44,102| 14,131} 25,800 | 2962| 3140|  2515| 102462 4'817| 1548; 4.492} 3,173| 9,285] 1,554 1,824| 3,112 
7) ae 54,601 52.926, 15,432, 30,957 | 3270| 3,356) 2,941 3,010 5,707 1598|  4,933| 3,553] 9,392] 1,508 1,746| 3,158 
ae 56,389! 48,036 17,406) 33,215|| 4,037] 3558| 3312) 3,217 5,890} 1,521 5,038) 3,621 9,136| 1,636 1,794] 2,922 
i { Bs $s | 
=F ; +T 5 
1975: January . . 3,104 | 2,514 | 779| 1,645 | 255 189 145 145 230 223 241 182 86 96 215 
February... |. 2,710 2,143 | 729| 1.758 || 264 | 176 140 137 274 211 301 210|> 1,874 78 114 204 
eae 2.760 2.653 | 762| 1.972 337 186 160 150 342 207 316 216 83 141 234 
April. . 2.781 | 3,034 | 769, 2,067 379 212 164 165 339 217 320 208 79 134 268 
SOT sccm’ | 2,692 | 2,380 | 751} 2,180 || 446 208 142 159 390 213 354 198|} 1,837 79 125 234 
Me bx +s - 2,666 | 3,072 | 943| 2,372 344 229 183 192 486 235 384 234 86 151 208 
| | 
ie teen é. : 3,101 3,418 765| 2,263 | 147 195 190 179 515 276 403 251] ) 93 119 226 
August....| 3,867 | 3,178 919| 2,106 72 227 178 181 416 272 424 288| } 112,109 96 134 207 
September..| 4,797 3,696 1,293| 2,272 || 55 253 207 189 463 243 480 346 121 147 225 
October....| 4,994 3,271 1,069} 2,257 || 101 318 213 211 457 185 429 315 148 152 235 
November 4,274 2,564 878| 1,586 60 248 178 166 305 92 296 219|> 1,996 121 147 183 
December 4,837 2,593 980| 1,800 210 260 178 195 361 84 279 203 114 158 205 
; 10 00 115 370 266 132 137 254 
1976: January... . 4,294 2,496 g90| ‘1,952 || 268 224 193 177 3 
February . 3,637 2,751 919| 2,160 274 226 189 194 362 132 419 292|> 2,424 112 163 256 
Go 3,321 3673} 1,223| 2,605 416 281 205 211 428 152 413 282 195 186 31 0 
April... -- 2,990 3,627 931 2.615 529 297 227 217 408 143 347 234 6 
May * 2,882 3428 1,145| 2.288 376 243 200 195 414 128 337 208|$ 2,100 113 155 286 
Said ce 31524 | 3095} 1,364] 2,485 339 262 215 223 495 128 409 254 116 180 278 
24 gos} 2,132 174 210 184 202 488 165 345 219 124 116 229 
nal i re 4929 1,262| 2,358 | 82 280 231 216 477 169 444 301| § 2,302 125 132 213 
September . . 4,872 4,671 1,647 2,278 86 245 244 207 421 140 415 306 154 165 237 
October. . . . 5,313 5,366 1,407 2,342 135 324 233 225 403 106 373 297 a 170 Ma zie 
November . . 5,052 3,616 1.219| 2,125 96 302 192 208 331 3 5 ; 
Secatien. . 5,460 3,526 1216} 1,945 187 245 203 188 289 80 277 218 125 152 252 
1977: January... . 4,909 2,697 1,103) 2,155 219 239 226 194 366 to1 352 248 on 129 4 250 
February .. . 4,314 2,738 1,141 2,311 253 272 ‘ p ee es oe 
832 1346| 2,927 428 316 252 260 506 152 478 336 
Ape <7 3183 2938 1,203 2,506 488 226 226 216 420 115 362 242 121 142 299 
M 3,302 3,391 1.255| 2,587 441 256 230 243 457 136 405 246; 2,194 100 152 286 
wees. 3,513 3,684 1.431 3,035 393 328 256 290 659 196 465 291 117 161 288 
3 411 203 217 223 525 195 362 246 103 119 230 
pot eer: ae oa pe cet 312 273 291 599 203 495 330 340 128 147 235 
eat lt Sarr eal. aoe of 2716 270 286 566 143 468 376 144 161 208 
65 , 
“salad 8060 agar; 1380/2647 102 339 272 278 461 97 414 344 153 143 250 
ctoberae. 5: 5194 5061 1366| 2,530 153 321 21 280 435 77 385 329|} 4,411 128 145 208 
ee: 5,878 6231| 1.359| 2,159 184 258 220 251 350 76 340 273 139 158 245 
ecember .. * oi ’ ’ 
234 214 360 100 348 263 121 110 230 
1978: January... . my eet hg Tak ers rr cn 273 227 388 114 410 287 1,747 124 140 242 
alee ile oan weet Aone x a4t 368 345 291 303 569 150 513 375 133 187 270 
March... . . 3,975 pee ‘ ‘ 7 117 414 296 130 154 286 
i 3,081 693 307 281 291 475 
PAPI iam ois oo os 4p" é 77 305 536 153 446 288|{ 3,084 118 161 275 
3,883 1,288| 3,204 639 330 2 I 
1 EE hp 3/605 5,585 1678| 3,242 591 320 279 294 604 191 435 271 127 168 217 
48 163 376 246|) 2,162 126 124 217 
JULY. onic" 3,703 ee eae art pod $01 279 201 586 168 469 327 137 146 230 
August ... - x , , ; 528 115 468 340 153 164 6 
ae eegplee or pe ES Pe 130 342 335 295 518 102 463 347 173 154 247 
EGtO DOF 2 on ord Pheer pes 163 342 292 259 431 80 372 325|¢ 2,143 142 147 228 
November . . 5,6 , , i 6 66 325 256 154 69 
niStonibee < 5.818 3.610] 1,666) 2,224 240 | 276 231 | 34 | 1 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 
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PETROLEUM, COAL, AND PRODUCTS--COAL 


aT 
ee BITUMINOUS 
asl; 
| Industrial consumption and retail deliveries> Stocks, industrial and retail dealers’, end of period® 
— — — 
Price Manufacturing and Manufacturing and 
Avfioleeale) mining industries mining industries 
YEAR AND Pa, ct ae 
: ’ ; 2 
MONTH oe Exports? | anthracite, ise Electric Retail Electric Retail | Exports pee 
chestnut, Total® power Coke deliveries Total® power dealers mia 
f.0.b. car utilities plants to other utilities 
at mine? Total? (oven consumers 
and 
beehive) 
fie tote | | L 
plus = 
Thousands of Dol. per 
Weer done Leena Thousands of short tons 
ie TT “Ti T ‘tae 
FCAT OR ai ey A 57,190} 8,521 10.328] 630,624]  545,891|| 86,009] 250,842 || 104,800| 96,657 52,161 16,788 26,587 | 9,148| 2,037 
LP hor ease 57,140| 6,676 11.571 599,518] 519,909]| 95,620| 240,105 || 107,306 86,794 69,373 24.812 32,444 12,104| 2.706 
CNRS Be are a 42,702| 4,943 12.036 437,868]  445,538|| 80,610| 206,360|| 91,236 gg.3e9| 45,111 ! 17,794 22,078 | 9.893 | ces, 
TOGO eee 44,077| 3,892 12.583) 516,311]  454,202|| 88,262] 218,507 || 103,845 84,422 72,516 || 27,121 37,828 || 16,776) 2,462 
1951 eee 42,670|  5,956| 14.190] 533,665]  468,904|| 101,898| 236,403 || 113,448 74,378 76,624 || 33,398) 37,304 15.258, 1,750| 
i G52 pemee Te. 40.583; 4,592]  14.300/ 466,841| 418,757|| 103,309] 208,786 || 97,614 66,861| 76,745 35,891|  36,113|| 14.430; 1,709 
(ouaer sakes: 30,949) 2724 15.451| 457,290]  426,798|| 112,283) 224,965 || 112,874 59,976 80,614 | 39,770 | 36,735 16.486 | 1/539 | 
(O54 Wes Ae mn 4s 29,083/ 2,851 14.006| 391,706] 363,060|| 115,235] 177,413|| 85,391 51,798 | 69,201|) 39,711) 27,205 12.335! 810 
| | | i } 
eaten: ance Fae 26,205} 3,152 12.984] 464,633]  423,412|| 140,550) 212,870|| 107,377 53,020} 68,423 || 38,228 28,110 13,342} 998 
Hobie oh ee. 28,900; 5,244 13.532; 500,874]  432,858|| 154.983| 215,430|| 105,913] 48,667,  78,008| 45,956 30,070 || 13,894) 1,122 
(O57 Maa eee 25,338) 4,332 14.670| 492,704] 413,668|| 157,398] 210,793|| 108,020 35,712 80.779|| 50,289)  28934|| 14,092 911| 
G5 ee cee ew 21.171| 2,280 14.239] 410,446]  366,703|| 152.928] 173,476|| 76580) 35,619 76,285 || 48,752 26,242 || 12,957 946 | 
fo50v ce ete: 20,649| 1,788 14.177| 412,028]  366,256|| 165,788| 167,761|| 79,181 29,138 76,202 50,107| 24,8401} 11.496| 1,030 
| / | 
(REN Actaraauke 18,817| 1,440 13.948] 415,512] 380,429|| 173,882] 173,096|| 81,015) 30,405 73,244 || 49,937 22,451 11,029 666 
AGG The eee, | 17,446| 1.435 13.347| 402,977|  374,405|| 179,629) 166,271|| 73,881 27,735, 71,418|| 48,609 22.283 10,393 526 | 
(VI 5 Givin 16,894} 1,869 13.050| 422,149]  387,774|| 190,833| 168,066 || 74,262 28.188) 69,691|| 48.975, 20234], 8305| 482 
1OGSKe eee 18,267| 3,353 13.361] 458,928]  409.225)| 209,038| 175,969|| 77,633 23,548}  70,083|| 49,314] 20,270 8.014; 499 
TOGAuen ENS 17,184) 1,575 13,895] 486,998] 431,116|| 223,.032| 187,758 || 88,757; 19,615, 75,342), 52,661 22.305, 10,081 376 
| | | 
eis 28 does 14,866 851 12.979] 512,088]  459,164|| 242,729] 196,732|| 94,779 19,048 77,393 || 53,437! 23,603] 10506)  353| 
Mesieceoksacne 12,941 766 12.824] 533,881]  486,266|| 264,202| 201,490|| 95,892 191965; 74466|| 52895, 21,332 | 9,206} 239) 
ivinaoe dare ote 12,256 595 12.892 552,626]  480,416|| 271,784] 191,066|| 92,272 17,099 | 93,128 || 69,737| 23.212) 10,940; 179) 
(PWR Se wo ode 11,461 518 13.813| 545,245|  498,830!| 294.739| 188,450|| 90,765 15,224 85.525, 64,168 21.169 || 9.537 188 | 
1069) so hia 10,473 627 15.100 560,505]  507.275|| 308,461| 183,835|| 92.901 14,666| 80,482 60,597 19.701 || 8,962 184) 
| | | : 
CVD oacsosene 9,729 789 16.565| 602,932} 515,619|| 318,921| 184,328|| 96,009 12,072 92,275 71,295 ee) eet | pre 
ROTI. anes 8.727 671 17.673] 552,192|  494,862|| 326,280| 157.024|| 82,809 11,351 89.985 76.987| 12,778|| 7,199 220 
19/29 ener es 7,106 743 18.228| 595,386) 19518348]! 348,612) 159,253|) 87,272 8,748 | 19116500) 98450) 16,632) 9,032 290 
TOs wee 6,830 717| 20.044} 591,738] 19556,912|| 386,879] 160,827|| 93.634 8,200| 102,150 85.512 16,398 } 6.825 290) 
1O74eec eee 6,617 735| 29.972] 603,406] 19552,.954|| 390,068] 153,721|| 89.747 8,840| 1095:477|| 82.631 12.617 || 6,037 280 | 
1O75Rs cee 6,203 640| 44.856] 648,438} 557,535|| 404,483| 145,746 || 83,272) 7,282! 127,150|| 109,74 
VOT Gtr. 4 eee. 6,228 615 46.428} 678,685| 598,750|' 447.021| 144,817|| 984.324 6,900 133,555 110438 Ais ooo8 a0 
CVA ee ae Secs noes 5,861 625 46.579| 691.344! 11620,487| 11475,701 |!1 137.758 || 11 77/369 | 7,020 154.875 || 130,899 23,756 12,721 220 
{S78 eee 6,160 866} 1247.135/!1655,127|  621,330|| 480,171| 133,245|| 71,078 7.914| 143.573 || 126,047 17,166 || 8.162 360 | 
ii ++ —— + + + 
| 
1975: January... . 540 A 41.711] 55,167}  49,826|| 35,695| 13,009|/ 7,303 1,121 
February . . . 535 44} 41.711] 51,808] 45,687/| 31,971] 13,052|| 7,031 863 97.028 | goozs| iesis|| sore; 189 
March... . . 544 32 41.711| 52,603] 47,191|| 32.679] 13,860|| 7/880 652 97.822 80,904 16,766 || 8.665 152 
Aprile es 270 68] 41.711] 53,776]  43,818|| 30,428) 13.021 7.427 366| 102.663 85.719 16,793 8.980 151 
May ...... 535 15 46.428} 55.921 42,957|| 30,427| 12,268 7,282 258; 109,666|| 92054| 17428|| 9603| 184 
anew ae 544 66| 46.428] 56,186;  44.979|| 33,322] 11.348|| 7/000 306; 114.857|| 96839| 17:796| 10.009 222 
Luly aes 455 89| 46.428] 45,960/ —47,709|| 36,444; 10,822/| 6,638 444 
incus then 535 45 46.428] 51,760]  49,263|| 37,832) 11,023 6,564 406 ron bz? east 108 pp 307 | 
September . . 500 102 46.428) 56,066 44,155|| 32,484| 11,088 6,287 581| 111,922 96,621 15,039 7, s 
October... . 560 56 46.428] 60,396 44,940|| 32,728] 11.519 6,659 690} 120,344|| 104.227/ 15.861 178 256 
NOGeberee 555 21 46,428} 53,976}  45,956|| 33,209| 12.020|| 6,485 725| 125808 109273) 16277) es 
December .. 630 63 46.428] 54.819 51,055|| 37,268] 12.716|| 6,716! 1,070 | 127.150|, 109.742} 17.175 | Sort | 233 
} . | , i] ; | 
1976: January.... 525 14 46.428 52,568 52,932 3 | i 
February 440 24| 46.428] 53,773} 46,833 3a'663 1hA30 seoe a 119,008 105,580 yond asi 160 
archi eee 21 46.428| 60,918;  48,623|| 35,989| 12.150 7,262 | 484/ 123.470 || ‘452 | x | 
Korie ss 520 66} 46.428] 59,145}  46,.415|| 33.680) 12158|| 7.077 576 | ced nl FE ny pd eo 
May... ... 555 80| 46.428) 57,934]  46.681|| 33. 126,304 || 111,857} 16,404} = 9.931) 133} 
Wundeec ne 610 75|  46,428| 59,.680| 48,445 36202 bee 7184 388 ates 122020 708 | 11287 | al 
Tf eaneap 490 47| 46.428) 44,318] ~—«51,717/|  39,709| 1 
yon Be aMetie aca! mee Barra see Biss 7.267 264/ 129,660|| 114,153/ 15,367 | 8,715 140| 
September . . 515 120] 46.428} 60,634| 47.680|| 35784| 11'463|| 6908 aa0| 120878 pill veel biel 
October... . 490 42| 46.428} 58,999) 49/312 A f ‘ ; one eed 194 187 | 
November . . 493 66) 46428] 88.780| 61877|| 38736| IZaor|| ear 70 | roatell 4ycaee ween at eel 
December . . 75 23; 46.428] 58,4 : ' 4 ' oes one 210) 
ne oe 8,414 56,144/} 41,452) 13,521 6,941 1,170) 133,585 |! 116,436 | 16,879 9,804 240 
7: January... 36 46.550) 44,679 56,561 
February .. . 420 42| 46860/ 49.260|  so033|| a7ece| 7709 6.258 "7a0| 1438s 101081 13.182 | 8,107 130 
March. .... 484 59/ 46.550] 66,776] —50,278|| 37.175; 12578|| 7) , , a pie ass 
: G : ' ; 043 525 | 122,593 || 107,383 
April... ... 553 18 Fr , ; 15,056 9,025 
le t7s| sx] dasa] ago] ses|| Seees| {1%e8|| $298] S80/ 128624)/ rn3e7o] 6105|/ ad) aa 
Vines, 479 26]  46.650| 63,095} —51.710|| 39'992| 113 peed Cd |e 2d |) 
; ; 351 6,808 365} 145,987|| 127,044 18,768 | 12,108 175 
July arene 474 64 46.650] 49,584 
August... 479 56| 46679] 57.751| sayea|| agge7| toare|| ooze se | Saeae || cate weeks Colon 
September . . 471 94/ 46.579] 69,510| ~—-50,632|| 40.018] 10.203/|| 5 883 ay | arte eee ante th: et 
October... . 587 60 46,579) 67,660 50,230|| 38,259) 11.440 6,335 ss0| Saeaier || Aero pe nb abe — 
November a Bi 75| 46.579] 68,979 50,738|| 38,600; 114462|| 6033 ere | heat 147331 ee pages fo 
ecember . . 111 46.579] 31,002} +~—«-53,808 ‘ ‘ ( ent 25,560 15,500 360 
et a : 41,192} 11.691 6,016 925| 154.875 || 130,899 23,756 || 12.721) 220! 
: January... . 24 46.579 23,115 
February . .. 430 33| 46570] 23520| asia7|| aeecc| ‘Gens|| 508 896 | 120,235 |/ 102,968 | 17,085 8,130) 182 
tata 525 , ‘ 745 8,501 4,155 891; 94950) 82 neal 
Fahd ton 52] 46.579] 38,765}  42.916|| 33:905/ g'361|| 39 "325 | pod PBS eos ey 
iain aan 520 19| 46.579| 59,630/ 46,043|| 34/534; t0'aea|| sone ee Bd | ed om pape | ak 
May ee, 640 1 ne 68,760; 49,110|| 37127| 11 488||  e'soe 408 ease ay OR nd RT 
ingens 1) 47.192] 65,565 cd Lapis 7,129 7 
‘ : 52,468]! 40,703] 11.290|| 6 368 475| 124.663|| 108,536 15,817 8,290 310 
Hy ec ean 43 47.192} 53,640 55,919|| 44 é 
August... . 550 66|  47:498| 64'395| 57'740|| a'oag 11/388 6436 atl “teal eee ee oe ae 
September . . 560 116| 47.542) 7,775; 54'722||  42'560| 11, S01 pede pander 4 eg ome) 
Pale ers ret 142 a7esy| enison|  Seieral| zee 11,637 6,391 525} 127,405|| 112.938 14,105 6,217 362 
November A 30 100} 47530] 69,245/ —2'83|| 39,663| 12'320|| grace geo} taaaeri] travel ines ed I 
ecember . . 179] 47.675] 59.630| —57'gaa|| 43. oy ed ee 8,520) 380 
aa | | 582| 13,381 6,741 925 Mss73)) 126,047 17,106] e162] 360 
o —___ 


Footnotes giving source of data and description of series appear in ion immedi * 
’ th 
GMO Nae ates Ppt @ section i ediately Monthly data prior to 1975 are shown on p. 242. 
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COKE [ CRUDE PETROLEUM 
fond 
Production Stocks, end of period ! 
, 
Oven-coke plants 

— Gross 

eucrra ee p Exports 2 Ol walls, Price, 4 is oll ined 
5 n etroleum 
Beehive linecproductl ae re Petroleum completed wholesale distillation fatlo 
t At coke units 
Total furnace merchant 
plants plants 
I * 
Thousands of short tons Index, Mil. of Percent of 
Numpet 1967 = 100 barrels © capacity 
7 TT s, =e = 

ROA? gs. 6,687 66,759 2.415 1,020 511 509 69 83 

#O68...-. - . ayer ee 2,899 1,561 1,073 488 129 707 27'585 B43 20310 96 

1849...... 5 ; | 3,392 1,717 992 725 140 548 22,042 83.2 77.944.2 87 

1950. . 5,827 66,891 3,445 1,093 800 293 82 398 24,430 

: ’ : 83.2 2,094.9 90 

1951... a 71,987 3,795 1,467 1,026 441 104 1,027 23,453 83.6 2,370.4 96 

1952. ace 63,850 3,625 1,877 1,445 432 103 792 23,466 83.6 2,441.3 94 

SRS oS ih Be 5,243 | 73,594 4,321 2,666 1,626 1,040 172 520 25,762 89.7 2,554.9 92 

1964. . SOU) Pee PROGt 4,857 2,942 1,624 1,317 421 388 29,773 923 2539.6 88 

ae 1,718 | 73,584 | 5,667 1,697 1,386 311 305 531 31,567 92.4 2,730.2 91 

1956. . saab | ma 6,219 2,323 1,921 402 264 656 31,158 92.9 2,905.1 93 

ks ; i : ,137 2,183 954 507 822 28,164 102.4 2,890.4 89 

1958 598 | 53,006 | 7,562 3,813 2.411 1,402 964 393 25,262 102.6 2,789.4 84 

1959... .. 1,074 54,789 | 8,223 4,672 2,987 1,686 1,141 460 827,055 99.2 82.917.7 885 

| 

1960. 1,010 56,219 12,002 4,732 3,452 1,280 877 351 22,492 98.6 82.952.5 883 

1961... .. 881 | 50.830 15,067 4,032 2,820 1,212 1,063 445 21,850 98.9 2,987.2 82 

1962. 812 51.098 15,745 3.901 2,920 981 1,176 394 921.372 99.1 3,069.6 84 

= ‘308 | 16,1 y 2,394 485 1,297 451 20,288 98.7 3170.7 87 

1964. . 1,236 60,908 | 16,865 | 1,971 1,708 262 1,359 524 20,620 98.3 3,223.3 a7 

1965. . 1,657 65,198 | 17,208 | 2,701 2,445 256 1,478 834 18,761 98.2 3,300.8 87 

1966. . 1,442 65,959 17.611 3,078 2,863 215 1,459 1,102 16,780 98.9 3,447.2 91 

1967. . 806 63,775 | 18,187 | 5,467 4,961 506 1,364 710 1045329 100.0 3,582.6 93 

1968. . | 775 | 62,878 19,038 5,985 5,637 348 1,239. 792 14,342 100.8 3774.4 93 

1969. . 710 | 64,047 20,574 | 3,120 3,020 99 1,040 1,629 14,368 105.2 3,879.6 92 

1970. 871 : 65.654 | 21,574 4,113 4,018 95 1,059 2,514 13,020 106.1 3,967.5 90 

1971. 772 | 56,664 21,823 3,510 3,376 134 1,489 1,509 11,858 113.2 4,087.8 86 

1972. 654 | 59,853 23,953 2,941 2,590 351 1,563 1,232 11,306 113.8 4,280.9 88 

1973. 829 | 63,496 26,458 1,184 1,113 71 1,995 1,395 9,902 126.0 4537.3 91 

ae 845 | 60,737 | 24,749 935 910 25 1,084 1,278 12,784 211.8 114,631.6 1187 

ee 713 56,494 25,848 4,996 4,718 278 1,472 1,273 16,408 245.7 4,709.3 86 

PAGE... oss 605 57,728 | 26,029 6,487 6,173 314 2,127 1,315 17,059 253.6 5,081.4 89 

1977. ei 449 53,060 26,948 6,444 6,308 136 2,050 1,241 18,912 274.2 5,468.3 90 

1978. cl 355 | 48,238 26,916 3,534 3,350 184 2,214 889 17,775 300.1 5,500.8 88 

——__—___-. + ~ - +— 

1975: January 70 | 4,924 2,178 | 1,054 1,025 29 1,077 105 1,299 223.1 395.8 85 
Cabriacy 68 4.750 1.965 | 1,262 1,219 43 1,090 127 1,097 228.6 353.9 85 
March 67 5,324 2,105 1,442 1,372 70 1,142 109 1,341 230.2 384.3 83 
April. 62 | 5,030 2,043 | 1,733 1,634 99 1,191 132 1,181 232.2 368.3 82 
May 56 5,052 | 2,031 | 2,261 2,131 131 1,211 133 1,100 234.2 384.7 83 
June 52 | 4.765 2,140 | 2,889 2.741 148 1,216 138 1,246 256.0 385.6 86 

28: 59 | 4,532 | 2,259 3,522 3,323 199 1,283 105 1,229 250.4 414.9 89 
ele ie. | 60 | 4,427 | 2,198 3,867 3,654 213 1,325 89 1,272 256.1 416.9 89 
September . . | 62 4.250 2,220 | 3.821 3.618 203 1,435 1 iu 1,604 256.1 401.5 89 
October... . | 60 4,527 2,307 4,108 3,899 209 1.477 f i é 
ae | 57 | 4.365 2,115 4,522 4,291 231 1,565 52 1,619 261.0 394.6 87 
December... | 40 4,549 2,286 | 4,996 4.718 278 1,472 74 1,817 262.6 411.4 88 
| 
: ? 4,551 2,201 | 5,092 4,820 272 1,502 55 1,465 263.3 403.6 86 
1976: ay: 4 | po 7 2,036 4,994 4,737 257 1,539 oa ee 242.3 358.1 = 
5,041 | 2.177 5,105 4,847 258 1,605 7 : ; i 
pare | “ 4.384 | 2.101 5,062 4,808 254 1,704 116 1,237 245.0 396.4 86 
icy | 55 5.069 | 2.222 4,992 4.736 256 1,795 133 1,501 246.0 413.4 87 
Mee 56 | 4.938 2149 4,729 4,504 225 1.785 137 1,500 248.1 427.7 93 
| 254.3 446.1 94 
2,241 4,641 4,383 258 1,840 101 1,312 ; f 
de a! a peo 2,319 4,445 4,202 244 1,825 210 1,265 254.3 446.3 91 
August .... | , . 4.750 4511 239 1,867 170 1,474 254.3 425.3 89 
September 50 4,720 2,140 ‘ ; 
ae eh der | zee] bie || San] oat | tee gs | ae ae Ble 
i i 261 2,081 90 : B 
November . 42 4,752 | 2,099 ee eee ; 32 1512 264.4 457.0 91 
December . . | 55 4,751 2,211 | 6,487 6,173 314 2,127 | i “ 
91 1,391 262.9 453. 

1977: January. . - . = are po pa pe oot 7262 51 1321 274.2 425.5 93 
February 37 4,267 | 2,021 | 7,231 Bee ne ! f 270.0 456.2 90 
March a 4,696 2,242 7,283 6,991 292 2,00 108 1817 2 0.0 456.2 20 

; 6,748 f D : : 
April 36 4,666 Zo Hrd : 2,436 95 1,382 271.0 463.1 89 
4,822 2,246 6,736 6,500 235 i F | 
ae Ye. 2 4,686 2,218 6,468 6,234 234 2,436 160 1,720 271.8 457.9 91 
AY. ; 
5 221 2,137 126 1,304 270.8 471.1 91 
ee ah = errs 5201 6281 6072 208 2,088 136 1/400 273.3 405.9 90 
August .... ' ’ 4 i 1 2,036 12) 1,924 276.1 4 
September . . 36 aoe = ged ad aoa "4 2,004 12169 1562 278.6 466.3 89 
4,289 2,218 6,554 6,383 i f 
October... . | 32 z , 142 1,785 282.9 449.2 89 
November . . a — cored aa 6,308 136 2'050 66 1/875 288.1 463.5 88 
December .. | 67 4,077 2,243 6,444 6,308 , 4 ee é 
164 2,095 62 1,184 288.8 . 

1978: January... . 29 3,603 2,177 Heald e068 156 2,146 81 1,486 289.7 401.4 84 
February . . . = pe ast 3,460 3,373 88 2,270 42 1/499 293.4 448.3 85 
March... . 33 2,009 no 2321 56 1/369 294.3 426.6 83 

: 753 2,137 3,189 3,107 81 7 ' 5 
April... ... = oi rie epee 2910 83 2,380 103 1,209 206.5 4724 88 
RISY, sic ocr = ’ ; ‘964 2,848 116 2,376 74 1,812 298. j 
te ee ee 29 4,362 2,220 2s : ; 

2,489 53 1,503 301.9 470.5 88 
July... ++. 29 Bene ripe Se pt 162 2,397 46 1516 302.7 483.8 91 
Mage 2,989 2,827 162 ' f 
4,379 2,389 ; 462.2 90 
August .... 25 3 ' 2'896 169 2,287 125 1,619 305.7 R 
Ein ean. co pee aoe 3131 3,029 102 2,191 68 1,406 307.5 475.9 = 
October.... 30 4,512 , ' 4 149 2,185 103 1,294 310.5 i 
November . . 31 4,383 2,314 ri 3360 184 2,214 78 1,861 312.4 | 487.6 90 
December . . 32 4,645 f 2,367 i Ay F | i. 


Footnotes giving so 
following these tables. 


urce of data and description of series appear in the section immediately 


* Monthly data prior to 1975 are shown on p. 242. 
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ALL OILS, SUPPLY AND DEMAND! 
qT 
New Supply Demand 
_—— 7 “Tl af 
Production Imports Exports Domestic product demand 
YEAR AND Change 
MONTH ae Crude in stocks, Total 
ota Natural all oils product Distil- = 
ee gas pt oa Refined (de- demand? poe Oonee Total? Gasoline4 | Kerosene* = Ker. | Jet fuel* 
gana Abe unfinished | Products | crease, -) fp products fuel oil4 
oils ” 
x * * * 
Millions of barrels> 
] | | TI 7 
A987 se cht ore 2,149.2 || 1,857.0 132.9 97.5 61.9 -6.0| 2,125.0 46.4 118.1 | 1,960.5 795.0 1025 | 298.3 5186. | ...: ae 
1848. as. 2,365.4 || 2,020.2 147.1 129.1 59.1 107.1| 2,220.4 39.7 949 | 20858 || 9871.3 112.2 | 340.6 600.6.| s,m 
eG anbemane. 2,234.8 || 1,841.9 157.3 153.7 81.9 -29| 22229 33.1 86.3 | 2,103.5 913.7 102.7} 329.3 496.0 | cussed 
OS0tae ee 2,466.0 || 1,973.6 182.1 177.7 132.5 -20.4| 2,468.4 34.8 765 | 2,357.1 || 994.3 1178 3949 553.8 
{ae 2,760.9 || 2,247.7 205.0 179.1 129.1 370| 27149 28.6 1254 | 625609 || 61,0896 | 67232| 64473 | %5644| ........ 
1952. eee 2,862.2 || 2,289.8 223.9 209.6 138.9 39.6| 2818.9 26.7 131.5 | 2660.7 || 1,157.3 124.7 | _4793 S5E2 |... ce 
Wes en ona 2,973.7 2,357.1 239.1 236.5 141.0 51.8 2,920.5 19.9 126.7 2,773.9 || 71,205.8 7114.5 7488.1 560.5 34.5 
ee ee 2,951.6 || 2.315.0 252.6 239.5 144.5 -106| 2,960.7 13.6 i161 | 28310|| 12906) 1183| 5263] 5223 45.9 
1o5G ee ee 3,221.9 || 2,484.4 281.9 285.4 170.1 -.1| 3,220.4 11.6 122.6 | 3,086.2 || 1,334 
‘ 484. f j , 20. 086. 334.2 116.8 581.1 557.1 56.3 
1958. 3,436.1 || 2,617.3 293.2 341.8 183.8 66.5 | 3,369.1 28.6 1288 | 3,211.7 || 1,373.1 1173 | 6159 562.8 722 
er eee 3,486.7 || 2,616.9 295.2 373.3 201.3 61.0| 34225 || 50.2 1569] 32153|| 13920} 1077| 6161 | 5488 73.0 
1958, 6s 3,364.7 || 2,449.0 295.2 348.0 272.6 -51.1| 3,428.6 4.3 963} 33280|| 14359) 1133) 6534| 531.1 94.2 
eemtae Bec 3545.3 || 2574.6 321.1 352.3 297.2 185 | 3,554.2 25 745| 34772| 14853| 1099| 6600| 5635 104.2 
AOCOR SANA ore 3,579.5 || 2,574.9 340.9 371.6 292.5 ~30.2 9.7 9 | 
1961... 3,683.3 || 2,621.8 361.9 381.5 318.1 40.5 3708.8 32 603 dest (5332 444 6oa4 548.7 7 
RD Sc ysaiee 3,808.8 || 2,676.2 372.8 411.0 348.8 11.8| 3,857.4 1.8 596 | 3,796.0 || 15847 1642 | 7324 545.8 1124 
1983 S eivels santa 3,928.4 2,752.7 401.0 412.7 | 362.1 1.3 3,997.3 1.7 74.2 3,921.4 || 191,632.1 | 9191722 | 197473 10538.9 9415.2 
Pe nae 4,036.1 || 2,786.8 422.5 438.6 388.1 37| 4,108.1 14 725 | 4,034.2 || 111,657.9 | 92.7 750.4 | 564.6 204.3 
1O6Siyonn.ns aaa 4,190.9 || 2,848.5 441.6 45 = | 
1968.22... 4,435.6 || 3,027.8 468.7 aan 4020 387 py tie! is s00 | 44108 |] 7a3.4 914 mA | iy} ae 
Sais taps ciete 0 4,656.3 || 3,215.7 14, ) , ‘696. : ; puny ate : ’ 
(960 cre cone tae 4,922.1 || 3,329.0 363.7 5017 537.7 555 | 419863 708 a27| seore || 1es60| 1029 srs | e682 Sead 
MBean waresbe 5,111.8 || 3,371.8 584.5 552.9 602.7 17.4| 5,244 pte | ees ; — 349.4 
‘ 371, i F ~17. 5,244.8 14 a34| 5,1599|| 20425| 1004/ 9003/ 7219 361.7 
AST O Nita a hae 5,377.7 || 3,517.4 612.2 522.6 725.5 7 | | 
197d eens 5510.7 || 3,453.9 623.9 658.6 774.3 267| eeaaa 5 ata Se528 57132 | 20.9 ort 238.0 308.7 
ee aoe ‘634, 552.6 || 2,213.2 | 
Fev A Nara oe at Se ee ; ook ; one —85.0| 6,071.7 2 81.2 | 59903 || 2,350.7) 85.9 | 1,066.1 925.6 382.5 
(Dees ae apa 6,062.7 || 3,202.6 629.2) 13134 | 917.66 633 | 6.1587 11} yaa} eore2|| 2a024 | cs loatee’) aoa ~ 
f 313. 158. ; ‘078.2 || 2.4024 | 644 | 1,075.9 963.2 362.6 
A915 Sale wists Bates 5,876.9 || 3,056.8 609.7| 1 a2 
Puce: 6,253.6 || 2976.2 601.0 | 1'9467 fo7 | 213 | eyes ry) waz] ames. soutz ey Pr — a 
Loe 6,832.8 || 3,009.3 608.8 | 2,425.6 789.1 200.1 | 6,861.1 18.3 703) 67275 || 2635 640 | 12233) 11209 3703 
cle 6,822.2 || 3,178.2 591.4 4. ‘O11, way ear | eet) ee ares 
2,329.7 722.9 34.3 | 7,011.1 57.7 | 743 | 6879.0 || 2.7195 | 64.0 | 1.2526 1,103.2 385.7 
Tt + ee : 
1975: January... . aul 262.1 51.5 125.8 86.9 | 12220 565.2 | I [ 
February . . . 460.4 240.6 46.9 108.5 64.4 ~12.9 : . or pap ig = ny an = 
ho ae pee ae ae 108. ; 485.3 9 6.0 478.4 || 171.7 | 71/1065 79.8 30.1 
Aprilwcrreie ‘ ; . 14.7 63.0 — 9.9 512.4 a 6.3 505.8 || 197 ; 
ns 455.1 253.7 50.2 102.2 49.1 4 : 7 a at ae = 
May ss 472.3 259.7 50.9 108.9 52.7 122 4761 ad a3 pedips ora oe a oy — 
ibnerae 3 465.4 252.6 50.6 118.4 ; pooch MEE tor te 73.9 | 647 
es - 43.8 18 475.0 0 | 67 4683 || 2135 | 4.0 | 68.0 | 653 7 
Banna ; 58.4 51.8 
August 1... 503.4 255.7 52.5 asl 622 ne pang o] — pt a7 Spell ae 688 29.6 
September . . 500.9 248.4 48.4 141.5 62, en pi a = 490.0 || 218.6 33 67.4 66.9 32.4 
October... . 506.5 258.1 52.2 137.3 | oe ee Bee 2 = 4730) 232 3.8 | 64.9 69.8 31 
November . . 491.3 || 248.3 50.4 139.5 53.0 238 “78.3 . oe aa Gone 45 | oe 70.3 308 
Detembertss 507.2 255.9 52.2 139.9 59.2 ~46,7 S718 o | ph 4 FR - ae = 72.2 0 
7 212.0 85| 1176 90.3 
1976: January... . 513.6 255.2 50.2 | | | ; = 
i : : 144.0 64.1 44.3 | | 
Feb ae iy 582.9 | | 
a 482.1 238.7 48.8 123.7 71.0| 184 514.8 9 7 Ay re ou Sauk Gaetan aa 
arb sans brs 513.6 255.2 51.1 147.8 , a 4 1s 63 107.2 
Apri ee 489.8 5423 igs tae me eH — (3) 5.7 536.4 214.7 | 49 | 103.5 | $6.2 238 
[Rietecne i 498. ; : “ ~ , ) 6.7 | é 
ete we 8.2 251.9 50.4 146.0 50.0 16.2 500.9 (3) 5 283 nas 7 cat ne ge 
516.5 242.8 49.4 169.3 54.9 20.3 511.1 0 a oar “aan oa = Lie 20.8 
eet, a ow c ie -. 604.7 || 226.0 | 36 73.1 75.3 29.2 
August .... 530.8 : ql ' 40.8 522.3 0 7.5 14.8 | 
Soc] ea || His] Soe] 27/82) maa] az || 4] ga] eal zany] ak] ma] | as 
October... . 534.3 i : Y : 8 | 511.0 0 5.9 1 | : 6 | x a 
October. 594.3 250.0 £0. ane ae ny ai 9 50 506.1 2136 | 45 | 78.6 75.8 314 
Saray 533.8 f 179.1 62.7 ~23.0 575.8 ‘9 9 ; ay 7 Lea 28.2 
i Bag ane ae He ao 5 565.4 212.2 65 111.4 97.6 
646.0 || 11 7.6 637.4 || 222.2 | 94 t 318 
1977: January... . 568.7 243.5 49.2 : | hhc _ rie 
February .. . 553.6 227.9 45.8 187.41 928 aad cent < ce Heb eee 201 | 14.1 
nee niBien 595.4 250.8 53.7 208.7 ent “es “eo | 17 49| 573.5 194.1 7.4 ist - wont m0 
pillae ad 557.5 244.3 51.5 205.2 | 1.0 54| 561.8 215.3 ; } 
May... ... 568.0 || 25 2 56.4 34.4 534.1 5 6.2 | os be 4 oe = 
piel ae 88.0 260.3 52.0 212.3 53.4 50.2 535.1 28 62; 5261 led ot = 86.2 30.5 
Ki 50.1 212.6 55.5 23.9 548.0 | 3 es| sana Faby 4 oe =e ae 
a ae 584.5 251.2 51.4 219.7 62.2 43.9 5 | | BU tis a] 5 a a = 
ugust ..,. 574.5 257.5 62.5 | 1.6 6.2 544 
September : 560.5 254.4 4a.1 183.8 63.2 a3 mak 41 6.0 | SSB ata 36 ane oe San 
ctober. . . . 577.0 265, ; :; 2.7 | : : 344 
November , . 551.9 257.4 504 Tank 56.6 32.8 560.5 2.6 53 552.5 222.1 3.9 81.4 87.8 31.4 
December . . 579.9 263.1 ‘ 4 53.5 9.9 560.2 1.4 57 ' 5.9 94.1 83.9 31.5 
526 ‘ava ny ay 4 14 67 553.1 216.8 5.1 102.6 84.6 31.1 
Lig en a are > i it ; 21.6 229.5 85 130.4 104.0 33.8 
February. . . 507.2 234.5 45, : ‘ ~43.4 620.3 3.0 4.9 | 1 
March... 584.7 270.3 508 He 65.2 ~77.2 591.0 | 2 5.6 585.2 port ae Sys he 308 
Mee eee cope Bie | 17 ~23.5 617.5 1.9 6.5 609.2 8.9 135.8 111.3 31.0 
eve ae seat Bee te 198.3 63.0 63 542.5 27 7.4 532.4 a7 ; = 127.3 109.7 34.3 
BUEN oe nee 557.2 265.0 49.0 ; 55.1 27 574.8 3.8 5.9 565. os +3 ae Hk 30.3 
195.0 48.3 84) 559.8 5.9 a1} sa7e|| 2987 Oy 96.2 83.3 30.9 
sh eh oe ae Oe fe ms ast ‘ 2.7 85.1 78.8 31.3 
ust oe 578.5 || 271.5 50.0 cae ‘2 5.9 
September. 583.1 264.0 48.0 212.3 888 AL 590.5 5.6 71 Te an ae = 85.9 31.4 
ober... 580.6 : 52.9 . . : “y 
ponies 580.6 273.4 49.4 205.3 52.5 18.4 585.5 7.5 6.8 538.6 223.3 5.2 79.9 8 8 34.9 
262.2 49.6 205.9 8.4 6.1 570.9 1.5 32.3 
December . . 605.3 268.5 ; 59.7 10.3 586.9 6.5 : i tr e og 81.2 33.1 
| i 50.3 217.6 68.9 14.0 I. 6.7 574.7 226.0 5.3 x 
I | : 632.4 [ 7.8 6.3 618.3 231.9 7.1 1288 aos =a 
L mall, _ lies me 7" Tt 5 32.4 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


followi . 
Set eee * Monthly data prior to 1975 are shown on pp. 242 and 243. 
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ALL OILS, DEMAND AND Stocks! 


eel Se 


REFINED PETROLEUM PRODUCTS4 


i 


Stocks, end of period? 


Gasoline (including aviation) 


Aviation gasoline’ 


ee 
Domestic product demand : o. 
Prices (excl. aviation) 
YEAR AND - 
Un- Retail 
MONTH finished Bae Lea! Ro 
Crude oils, Refined Produc: tocks, grade, Produc: ‘ocks, 
Total petroleum | natural Products tion Exports end of excl, a a end of 
gasoline, period sale, taxes), period 
etc, regular® service 
stations, 
50-55 
itles? 
a 4 a idee lt cities 
i 9 Index, rat 
Millions of barrels 2/73 = 100| per gallon Millions of barrels? 
——- | | T . 
oo 36.5 47.0 52.8 500.8 230.7 4.3 265.8 840.0 47.4 83.1 6.1 
ae 36.0 50.0 65.5 605.7 256.6 5.6 343.5 921.9 37.3 85.54 aan 6.1 
are 33.1 49.4 68.2 603.1 253.4 6.8 342.9 962.4 39.3 10S. Ginietsereee 7.4 
oT 38.9 58.7 85.5 582.7 248.5 7.4 326.9 1,024.5 24.7 108.7 7.2 
ae 42.3 66.2 101.3 634.1 255.8 8.2 10370.1 1,140.8 40.1 127.1 8.3 
aaa 38.2 71.0 108.3 673.8 271.9 7.8 394.0 1,192.1 36.3 126.5 i . 9.3 
er 40.5 72.2 118.7 725.5 274.4 10.4 440.6 | !11,266.4 37.9 BN 940.9) |e eee 214 89.8 10.2 
re 38.5 76.6 128.5 714.9 258.4 14.0 442.5 1,261.3 34.4 146.753) Soren 215 94.9 9.2 
eee 425 84.3 147.6 714.9 265.6 13.6 435.7 1,374.0 34.5 214 103.4 9.5 
eae 43.9 91.3 161.5 780.4 266.0 20.6 493.8 1,428.8 35.6 .216 110.8 12.4 
re 41.2 89.0 165.4 841.3 281.8 21.6 537.9 1,438.1 38.6 221 112.3 14.9 
1958, ; aes: 39.5 96.2 177.7 12788.8 262.7 1222.8 503.3 1,439.5 27.4 214 122.5 12.3 
a Se 42.9 102.4 2125 809.0 257.1 24.9 527.0 1,488.9 16.7 212 123.6 12.0 
Te 42.7 104.7 227.3 778.7 239.8 28.9 510.0 1,522.5 13.5 .210 114.2 13.9 
2 ae 415 107.8 233.9 14826.1 244.7 37.1 14543.3 1,534.5 9.0 .205 118.4 11.6 
i. eee 43.6 114.1 255.5 836.9 252.0 31,4 553.5 1,583.4 6.6 .204 122.3 10.9 
= eee 43.6 117.4 276.2 15835.6 237.4 53.7 5564.5 | 157,625.2 7.0 .201 124.2 9.4 
Sr 45.8 120.2 295.1 839.2 230.1 35.7 573.5 | 161,661.3 166.2 .200 1761.2 117.9 
ar 47.1 127.6 307.1 836.3 220.3 35.9 580.2 1,704.4 48 .208 48.6 83 
See ae 48.9 134.1 323.9 | 874.5 238.4 40.4 595.7 1,792.6 3.8 216 41.2 7.8 
a 44.1 131.1. | 344.5 18944 7 249.0 1896.0 18599.2 1,845.8 49 .226 37.1 ae 
aes 485 | 1412 | 385.7 999.6 272.2 98.9 628.5 1,940.0 21 .230 31.6 ; 
ae 48.8 143.3 | 445.6 | 980.1 265.2 103.5 611.4 2,028.2 2.4 .239 26.5 6.2 
oo) Aa 49.7 153.5 | 446.8 1,017.9 276.4 106.0 635.5 2,105.3 1.4 .246 19.7 5.1 
SaaS 49.3 158.5 | 456.8 1,043.9 259.6 106.8 677.5 2,202.6 1.6 19 252 18.5 4.4 
aa 528 163.8 | 519.8 | 959.0 246.4 100.8 611.7 2,320.0 7; 244 17.0 4.3 
ee ee 59.2 182.6 528.8 1,008.3 242.5 107.0 658.8 2,401.9 17 = _ a 
oo a 56.7 168.7 | 513.1 | 1,073.6 265.0 113.6 695.0 2,337.5 1.0 : : ; 
ee 50.2 147.4 486.4 | 211,133.0 271.4 113.7 21747.9 2,393.6 8 455 13.7 213.0 
. i. 55.7 146.8 514.0 1,111.8 285.5 118.6 707.7 2,517.0 1.3 74 13.3 28 
eae 58.3 156.0 518.9 1,311.9 347.7 121.7 842.5 2,518.2 a 507 14.2 3.0 
ee 62.6 171.4 | 515.7 1,277.6 376.3 116.7 784.6 2,630.5 5 atl 13.9 2.8 
21 423 fl 213.6 
1975: January... . 45 5.6 | 525 | 2!1,099.1 270.5 105.3 21723.4 203.0 (22) 245.9 187.0 4 
SG +) 32 53 | 419 1,086.2 276.8 106.8 702.7 176.7 3 255.4 189.1 422 9 3.5 
March... .. | a2 61 43.0 1,076.4 280.0 110.5 685.9 189.2 (22) 252.1 191.1 425 i) 3.3 
to 43 91 36.8 1,057.2 281.9 114.1 661.2 182.3 (22) 235.7 193.3 428 ) 3.0 
May ...... 42 12.7 30.7 1,069.4 281.0 121.2 667.2 191.1 (22) 217.0 199.0 438 1.1 3.0 
agin (a ale 45 17.1 29.7 1,071.2 276.1 119.9 675.1 201.2 (22) 210.0 206.8 452 11 29 
ie. hos 42 18.3 | 36.5 1,086.4 264.2 a3 —_ gine o> aoe ae ae i oe 
August . | 46 19.1 | 37.2 1,106.9 256.6 : Z i : ; : i i 
opaed 44 18.9 | 37.3 1,147.3 259.4 114.6 773.3 206.0 (22) 229.2 233.7 480 1.3 28 
October. 49 177 | 43.9 1,156.1 269.6 113.4 773.1 200.3 (22) 224.5 235.1 481 1.5 a 
November 37 11.5 | 425 | 1,179.6 271.0 115.6 793.1 199.4 (22) 235.3 233.0 A76 1.3 ao 
December 44 59 54.3 1,133.0 271.4 113.7 747.9 211.3 3 238.0 229.5 476 8 i 
i 201.8 (22) 243.4 227.3 468 4] 29 
1976: January... . 3.8 5.1 57.5 1,088.6 289.3 113.7 685.6 
me] | ae) | game | | tas | see] mie| 3] Mie] ao | ae] ak) es 
oe 4 73 40.4 1,060.5 ; : ; : ; : ; i : { 
oy Lae a 97 36.0 1,057.0 286.6 120.5 649.9 es be) a8) moe a ee Re oe 
a. Se! i 13.9 36.3 1,073.2 284.0 119.4 669.8 : 4 : : b 
red yee" oe 17.0 33.3 1,093.6 281.7 120.0 691.9 220.6 (22) 227.7 229.2 479 1.4 2.3 
4 485 1.4 2.5 
i 34.2 1,134.4 282.6 121.3 730.5 223.9 (22) 229.4 239. 
repel a5 me 376 1,157.7 277.3 1166 763.9 223.3 ne g 233.2 243.2 487 16 26 
ent ry 44 yh rT He. 379 | 208.1 | (22) 229.1 244.7 487 1.0 2.7 
otis de - Let yA oro sac, bay 7611 3] @ 230.5 243.8 486 1 28 
‘ 2 11.2 52.4 1,180.8 298.8 120.5 761.5 209. (22) ; k . 
~sneaae 23 43 6.1 59.6 1,111.8 285.5 118.6 707.7 223.5 2 234.3 242.2 483 1.0 28 
1977: Ja 44 5 0 59.8 1,064.9 294.1 112.0 658.8 215.7 e| ot he oe a = 
: January . p a , 4 ¥ x if 
108.4 650.6 191.6 “ f 
February 3.5 53 53.6 1,050.5 291.5 He ie mn ome ae “ie 26 
et: a7 29 363 i212 318.8 1164 888.2 210.2 | (22) 261.5 249.8 503 MW 28 
6 ss : : ery i f 216.7 A 265.3 254.8 51 k i 
328.8 122.4 720.2 
vist ea Na +4 = os ake 7 124.5 737.1 215.8 (22) 259.1 259.2 517 14 27 
lime. ges 5.3 19.8 37.1 1,195.3 333, i R 
2.6 
f 781.9 226.3 (22) 260.9 261.4 517 1.6 
ae ge oi oye oe oy a308 177 812.9 224.3 | (22) 259.6 260.7 ‘517 14 2.6 
ala oe ez’ es any 341 848.7 213.4 (22) 258.7 259.9 515 1.5 2.8 
September. = hor rp ol 3432 1922 871.0 215.9 4 258.0 257.8 518 1.0 2.8 
Decree 3° re Boe poe ere j 120.1 876.0 214.9 if 261.5 256.5 513 1.2 2.9 
11.4 47.5 1,346.3 oo02 ; ‘511 1.0 3.0 
November . . rir! Ly aie 3119 3477 121.7 842.5 2226 | (22) 260.7 256.0 
December . . e : d " , ; 
7. 215.8 (22) 275.1 255.1 512 9 3.0 
ON stella aa Py 7 TE 3602 216 i198 186.5 | (22) 273.7 252.9 a i ee 
pemeess ; : ; 167, 363.9 123.3 680.6 210.1 | (22) 262. i i : ea 
Rech. Sot 49 77 44.2 1,167.8 ‘ 122.9 686.0 201.2 (22) 251.4 253.0 512 11 h 
f 10.5 8 1,174.1 saa , i f 255.5 ‘617 13 2.4 
Moy ey 36 eee gd Uf aan 110 700.8 78 es 720.0 260.5 524 14 2.5 
pS 58 20.8 33.6 | 1,185.1 363.5 121.0 é 
et é Me 
| ; 226.6 al 219.0 266.4 533 1.4 
SUV ox 9 5.2 21.2 34.7 1,222.4 368.2 121.5 732.7 ae ee atk Posy 05 os OE 
A ; st 5.8 24.3 33.7 1,221.4 357.8 119.1 ae oD 7 ‘ Stas he BAG 414 26 
ugust .... Ec . 7 e 49 f i % i > : 
1,262.9 368.3 1 547 1.1 24 
September . . 5.1 19.9 40.0 ' 781.1 223.6 4 216.1 278.1 i 
3 378.2 122.0 554 12 27 
October... . 5.6 21.4 45.8 1,281 5895 228.7 (22) 223.2 2775 { 
6 381.4 120.8 p 564 1 28 
November . . 5.6 13.3 47.5 1,291 784.6 243.9 (22) 240.8 282.7 ‘ 
7.6 376.3 116.7 i te Il 
December . . 5.2 76 56.7 127 | B 


Footnotes giving source of data and description of series appear in t 


following these tables. 


he section immediately 
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REFINED PETROLEUM PRODUCTS } 


Kerosene Distillate fuel oil Residual fuel oil 
YEAR AND Prica, ioe 
MONTH Produce Stocks, whole- Produc: Stocks, whole- Prone Stocks, 
e.g end of sale, ¥ Imports Exports end of sale - Imports Exports end of 
tion ag F tion 2 tion > 
period (light period 4 (middle period 4 
distillate) 3 distillate) ? 
re — 
om Ind 
Millions of barrels © toes Ae Millions of barrels © cia Millions of barrels © 
1947) ceesie see 110.4 17.7 64.3 | 312.2 42 29.9 | 51.1 65.2 447.8 54.2 10.6 47.1 
14S ee sn ee lde 121.9 723.9 86.0 380.7 2.5 21.3 71.4 90.3 466.3 53.3 13.0 64.0 
ADAG cies ana seers 102.2 20.9 74.0 7340.8 1.8 12.3 875.4 76.8 9424.9 73.2 12.6 860.2 
O50... eee 118.5 19.7 78.2 398.9 2.6 12.7 876.0 80.1 425.2 
; f A } ’ i 120.0 16.2 841.7 
se wants oe 136.7 127.1 82.5 475.8 1.8 22.6 586.6 86.5 469.4 119.2 29.0 842.9 
ASSO ae 191323 10288 84.0 520.4 27 33.5 99.6 87.1 453.9 128.5 27.7 48.7 
{953 Sec 123.2 28.7 83.9 10528.1 3.4 32.3 10977,7 90.0 450.0 131.5 26.0 49.4 
TOGA side lia ia 122.3 27.8 85.2 542.3 3.2 24.2 108.1 91.2 416.8 129.1 26.8 52.1 
ROSSA ss aa a ee il 1 
eee gpg ae | ee es Joos eles eet eee cea ee ere ener ee 
f : . ‘ j |, : 162.9 27.3 44.5 
hs Nek eae 108.9 29.2 94,7 668.6 8.6 47.8 149.4 103.2 415.7 173.3 38.6 60.0 
(oo 2a ee Nee a 88.0 oot 4 14.9 18.9 126.1 94.6 363.4 182.0 25.7 59.5 
eine eae 110.7 26.9 91.2 678.9 17.7 13.4 151.2 96.1 347.9 222.6 20.8 535 
WOGO Ayonsc ce tke 13736.8 13 
foGie eee 141427 Ay poe la Lo oe = “8 ame 233.2 18.5 44.9 
; . : i r 43. 7 
1962 Mn eer et * 1 87.4 it? 93.2 197201 11.8 8.2 144.5 93.6 295.7 oon 128 500 
LN adie ae toca 34.1 92.9 765.1 9.1 15.0 15456.7 93.9 15275.9 272.8 | 15.3 1547.5 
2 Re aa , 362 85.2 742.4 11.8 5.4 155.8 86.5 266.8 295.8 18.9 | 40.4 
16 16 
is ceetieae ‘ons oe i 90.4 765.4 13.0 3.8 155.4 91.9 268.6 345.2 | 14.9 56.2 
ee ae oe ; 785.8 13.8 44 154.1 93.7 264.0 376.8 | 12.9 61.2 
1087... nen roe ; : 100.0 804.8 18.5 4.3 1759.7 100.0 276.0 395.9 | 21.9 1765.6 
1968.62. 101.6 23.5 101.0 840.7 48.1 15 173.2 101.9 275.8 409.9 | 20.0 65.4 
ee eee 102.9 26.8 100.0 848.4 50.9 11 171.7 102.4 265.9 461.6 16.9 58.4 
1970k te siete f ; 
oe * ‘ oe 102.3 897.1 53.8 9 195.3 106.5 257.5 557.8 19.8 54.0 
ee : j 105.7 912.1 55.8 2.8 190.6 110.0 274.7 577.7 13.2 52.7 
972... 80.1 18, i 106.7 963.6 664 1.2 154.3 111.3 292.5 18637.4 12.1 55.2 
OS ae ae Hy 128.0 1,030.2 143.1 3.2 196.5 139.7 354.6 676.2 8.5 53.5 
ae as : . 26. 974.0 105.6 9 200.1 272.0 390.5 579.2 5.0 52.7 
RCDGt eRe oe 55.7 1915.6 285.6 968.6 56.7 
; 3 19208.8 
} ei ee te as 55.7 12.5 312.3 1,070.2 53.5 4 186.0 337.0 sono eas re “ae 
ee 62.8 18.1 368.5 1,196.3 91.3 5 250.3 384.1 640.1 wat : = oo 
eens es B f Pe) 1,156.1 63.3 1.2 216.5 398.0 1 
3). a : 608.6 494.6 4.6 90.2 
| | 4 | 
1975: January . . 6.1 1916.5 253.7 88.4 | 
; 3 x 10.4 0 19 
February 7 15.3 267.2 75.0 85 ie 1787 207.5 v3 30.3 $ — 
April... - 45 15.3 2736 re ae (20) 161.1 294.6 40.3 40.1 3 eh 
May ...... 4.2 16.5 280.6 Ls re (20) P Mae: : at ey a ~ 66.3 
A 1 296.1 
slunenian ase 2.8 15.4 284.6 77.2 21 (20) 163.3 301.3 > 3 at r a. - 
uly pater 37 16.0 283.7 80.3 | ~] 
3.2 (20) 181, 
oe ee 44 ” 2 290 1 80 4 2.9 (20) 197.4 3129 3s 5 sre y" ne 
ar s 3.9 (20) 220.8 : : 
Ocrscarine 44 178 ; a 36.5 39.3 
November . . 47 18.2 pal i : 2 : an a = Sena 368 2 ars 
December .. 5.8 15.6 307.8 86.3 43 (20) ae 3 ry aa 9 mat 
| ’ 1 744 
1976: elon oe be " 9 310.5 84.8 5.1 (20) 165.5 336.7 43.9 
Hasna lly aa in ; 4 A = 6.3 (20) 150.5 339.3 40.4 eis 5 oe 
a a A . 48 (20) 138. r 
ae ae 3 335.3 
Apt 39 17 311.2 79.7 2.9 (20) 137.3 331.8 sas 37 - eas 
buneereeares 35 13.1 303.8 : re pe re ig 38.0 38.2 85.1 
i 86.6 4.5 (20) 165.1 329.2 37.2 36.9 2 eas 
BUY: cherer ai 3.3 1 
patra’ mE ae a 91.8 3.9 (20) 190.9 332.2 39.3 45.1 
ae Me eo ee 92.4 4.1 1 218.0 336.2 40.9 40.5 as 
rte as Ea Ke 88.4 4.5 (20) 232.3 338.9 39.9 43.6 3 va pa 
November . . 4.9 14.4 i ae a: Nr 236.6 341.2 41.9 2 781 
December . . 6.9 12.5 Er oe ey po 225.7 344.3 47.4 aa 2 : 733 
23.2 100.9 6.1 (20) 186.0 349.8 : ~ ie pay 
1977: January... . 8.0 10.5 326.1 104.5 ay ee ; ms 7 
piprantyer 7.1 W147 339.7 103.5 be Boy — 359.2 58.6 50.0 1 64.8 
arch... .. 5.6 13.6 346.9 98.4 ; : 369.6 54.7 55.9 f 
me : K 17.0 (20) 141.9 ; ; ' 114 525.0 
ie a te 1] 2 ! aoe 89.8 4.6 1 148.3 sone 807 ua : mee = 
Wed ora re: ie 365.5 97.1 31 (20) 162.2 ers oy 34.2 1 70.2 547.9 
. 95.7 4.0 (20) 178.9 387.5 65 2 73.4 543.4 
aes es e a e if i 51.6 35.4 1 72.0 527.4 
August .... 3.8 : ; 0 204.9 
September . . 43 20 : aaa pe 5.0 (20) 229.8 oat ae _ . ze ies 
October... . 5.2 19.9 ; ae bt (20) 252.8 389.3 437 ’ Hoar aa 
F 375.1 104.2 4 } — 43.7 5 
November 5.7 20 6 2 267.4 389 ae pie 
Decinibermn 5.8 | s. 100.2 5.6 1 270.6 rs pes 37.7 & 95.9 523.6 
i. 18.1 381.3 103.0 7.0 1 250.3 3044 B70 a8 * os Sena 
' . 41.8 4 5 ‘ 
Ua a ean a Le 3830 95.1 6.1 (20) 213.3 396.7 57.9 ap a 
i ¥ i t 82.7 et ‘ 42.8 4 
Mar 60] he | Bea | Sg Sloan“) jet Se) Sy lB) Stee 
May...... 4.2 13.6 390.7 100.8 39 2 136.2 393.3 46.4 a2 % ad 491.6 
Ans ry ss op 00.8 3 (20) 144.6 393.3 51.2 38.2 . 66.2 494.6 
‘4 (20) 157.3 393.3 47.4 30.9 <i ae wee 
fee mare es re ° ‘ 393.1 96.8 4.6 , —- a ss . 71.9 509.3 
iat A 394.4 1 . 3.2 49.2 
September. . 3.9 16,1 395.8 95 é i. 1 200.2 393.6 50.5 a : 3 75.3 494.5 
October. . . . 47 15.8 397.6 102.3 7 1 220.7 394.0 49.1 30.5 y" oat oy 
November . . 4.7 15.5 398.4 101.0 4 J 233.1 400.1 48.5 347 | 4 81.3 481.5 
December . . 5.7 14.3 403.0 104.2 i J 233.2 407.6 49.9 40. 2 83.4 485.4 
pene 7.9 (20) 216.5 418.0 54.3 asf : nig 501.7 
Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immedietely = - ~s as tier 


following these tables. 
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PETROLEUM, COAL, AND PRODUCTS--PETROLEUM PRODUCTS--Con. 


REFINED PETROLEUM PRODUCTS ! 


Jet Fuel 2 


= 


Lubricants Asphalt Liquefied gases (incl. ethane and ethylene) 
Production 
ND 
Y MONTH Stocks 
M Stocks, Stocks Stocks 
‘ : 4 At gas (at plants 
end of Exports end of Production end of ie aretiray ara 
period period 3 period Total ei (CRG) refineries) 
(L.P.G.) 
a 
Millions of barrels 4 
rs a = ’ = : ; 
an eae 14.3 86 49.3 4.0 53.9 35.3 16:75) Serteomeae 
le WE SA 513.4 69.8 51.9 65.7 66.7 43.0 23TH) cincteinseed 
Re  aatees 12.9 9.2 49.0 49 69.5 46.0 235 ec cetea a eee 
SEE, | FOESOT KA an (ee 14.3 7.8 58.2 5.3 87.3 58.2 90:1 saeeoneneee 
ot i RE PROSE | ERNE CS 17.4 9.6 66.3 6.6 103.3 70.3 33:0)|) aan cee 
Si aae 1.8 16.0 11.0 70.3 6.3 110.7 79.7 B10] eeseeeeeees 
PRE sa.s. x. 2.7 13.0 10.1 72.4 73 121.8 88.5 Sill eo aetna eee 
tone... 3.2 15.1 9.7 74.9 7.2 132.6 98.4 ih ee a 
35 14.3 8.8 83.1 7.8 151.9 108.3 43.6 ; 
4 —— 75.3 13.9 10.2 90.6 9.2 166.2 114.2 52.0 14.7 
ee... 47 13.8 10.9 85.7 10.5 170.5 117.0 63.4 4'03 
oS Gee 5.9 13.0 9.7 89.4 9.8 180.8 123.2 o- 173 
iis... .... 88 14.0 9.0 97.6 10.9 215.1 146.4 68.7 
as i 10.1 229.8 152.2 77.6 25.5 
ag i eee es m1 u 129 1018 1173.0 238.3 159.4 78.9 pe 
ee" -* 97 17.7 13.1 109.6 14.3 255.5 178.7 2/68 22 
Sat ane 14.4 12238.4 182.0 56.4 30. 
1963 8.5 18.3 14.3 111.9 5 12238. oe ie 
= eae 9.9 18.2 14.1 114.9 14.2 296.1 189.6 ; 
06.8 32.8 
14 16.6 13.3 123.6 16.2 307.1 200.2 1 
ee. — .. “yA WH 12.7 129.6 17.3 321.3 216.1 106.2 37.8 
eee | 223 18.7 14.8 127.8 19.9 438.1 : 
1988 eee... 24.3 18.0 14.0 135.5 20.1 469.3 sell 2 : i . u 7e2 
Poe 16.4 14.1 135.7 16.8 502.0 E 
eo 28.1 a 
25.6 399.6 126.0 H 
27.6 16.1 14.7 146.7 15.8 5 te 
isnt 4 eee 27.7 15.8 15.0 157.0 21.2 547.9 417.6 1902 Be 
ae. 25.5 15.0 13.3 185.3 21.6 B75. 4447 1304 85.1 
a 12.7 12.2 167. ; : : . . 
br bye ee 24 11.9 16.1 164.2 21.4 571.3 447.9 123.3 112.5 
a 1592.8 557.5 444.1 113.4 125.1 
1530.4 9.1 1544.3 144.0 : ee 
ae : gle meseat) sitet] oom Vee) ©) ses mee td ee nee 
“Kea i 9.6 12.1 154. ; i j Ff ee 
Lee aes 12.2 172.9 20.9 561.1 4315 129.5 
a 33.7 9.7 é 
15 1524.4 47.6 38.0 9.5 102.8 
1975: January... . 1530.3 8 15.7 8 2 pee ie ae He sais 
* Februar pal < es i 30.2 47.4 38.7 87 97.1 
Moreh 205 | 4 180 od 30.7 44.9 36.7 8.2 101.4 
| AE 30.3 | : ; 4 i f 37.0 93 111.7 
April... .. 3 10 15.4 13.1 31.6 oe aoe 97 12411 
May ...... 293 ‘7 14.9 14.4 29.6 E : 
MES cae 3 a 
9 14.7 16.6 28.4 47.6 37.2 10.4 131 2 
) 29.8 7 14.2 16.2 26.3 48.9 37.8 11 ee 
August . 31.1 5 14.0 14.8 22.6 44.8 35.0 . Beg 
—e : 14.5 19.8 47.4 37.8 A ( 
September 11 12.3 138.1 
nie ae 20.2 46.2 36.9 9.3 : 
October 6 14.2 11.6 ; : see 8 et 
— A 7 14.3 8.3 22.8 48.1 ‘ i 
December - 
5 14.6 6.8 24.9 46.7 37.2 5 108.0 
1976: January... . ess 9 14.0 6.9 27.0 45.1 36.0 =o ee 
ip i 8.6 28.0 47.9 37.6 : i 
February 326 6 13.0 46.2 35.7 10.5 114.0 
eo pana 33.3 ‘ 1.0 12.5 res nol 48.1 36.4 17 122.3 
ah oq 3 ; 12.4 14.9 25.8 AB ae e cy 
‘ae a4 ; ‘ 
June . 
8 11.8 15.0 24.1 47.1 36.1 110 1984 
ill 31 es 8 12.2 gd en 461 365 10.5 147.2 
y m Bc @ op 9 12.1 15.2 18.1 4a8 37.2 96 143.9 
September = 42 9 12.1 13.1 16.4 po 371 9.9 134.2 
October. ano 54 9 12.3 so ms 483 378 10.6 116.3 
November ‘ 4 9 12.3 " i 5 
ae 32.1 5.4 
a J 12.3 6.5 20.9 46.3 36.3 10.9 98.9 
: 30.2 5.0 7 30 76 23.3 42.9 33.5 : 91.2 
1977: January... . 30.4 47 7 130 ae as Me 38.4 10.2 91.2 
February ; 30.7 5.5 8 nate 110 26.7 47.3 37.3 a Reota 
March ese Ih & 397 32.3 5.3 1.0 13.7 25.8 49.8 37.4 12. Bes 
April 303 33.6 5.6 9 11.4 16.4 22.5 46.8 35.9 10.9 . 
ee 208 34.7 53 9 10.6 
NES «3 ces M ; 1 21.6 48.7 36.9 11.8 130.9 
5.3 ii 10.7 17. aa 47.7 36.6 11.2 140.6 
; 30.0 35.0 ; 8 10.4 17.4 ¥ 35.4 10.6 147.2 
July .....- 5.7 . 46.0 . 
31.2 34.0 15.8 15.9 148.1 
August : 5.4 9 10.4 : 14.1 49.1 38.2 10.9 . 
30.1 34.1 11.1 15.4 . 10.5 144,3 
September both ry 5.8 7 oe 127 15.4 48.5 ot 107 136.3 
October : 5.6 . " ; 18.7 49.8 . : ‘ 
November 28.5 35.4 5.2 ) 12.1 10.3 
we ae 7.1 10.1 121.7 
el 8 12.3 8.6 22.7 47.2 aa 9.5 111.5 
34.5 5.1 : F 7 24.8 43.1 i . c 
1978: January... . 333 46 v7 ie oe 26.9 495 38.3 12 uae 
February . . . 32.0 5.8 8 Le 123 28.7 47.2 gen 12 129.4 
March... .. 34.6 5.7 1.1 119 16.2 29.3 47.7 36.5 ana ei 
April; 0... 38.4 5.9 ‘a aig 165 25.1 46.0 34.9 fl fl 
OO a ee 37.7 5.8 y ‘ 46.4 35.6 10.8 147.3 
SIE oyun tas) 11.9 17.8 21.8 . a aes nEEAI 
6.3 7 167 46.3 : 
ae 11.6 iat 34.7 11.4 156.8 
BU ahs ses 6.1 9 5 16.2 46.1 . 
pee 11.7 18.3 35.8 10.9 152.4 
August 35.3 6.0 a 1 18.7 13.8 et : 10.7 144.2 
September cee 63 6 De 15.5 16.1 46.8 nor 132.0 
- 7 12.3 I. 48.0 36.8 11.3 : 
October 32.8 6.1 é 12.4 20.9 i | 
November 33.7 5.7 9 12.2 “ LL 
December s 


i i i joni ediat 
Footnotes giving source of data and description of series appear in the section imm 


following these tables. 


ely 
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PULP, PAPER, AND PAPER PRODUCTS--PULPWOOD, WASTE PAPER, AND WOODPULP 


WOODPULP 3 
PULPWOOD AND WASTE PAPER 
] i Stocks, end of period 
Pulpwocd 1 Waste paper? | Production s 
YEAR AND Dis- aed 
Ivi - | Semi- Total, || Pulp | an 
ts re i pote ar, sae Sulfate? Sulfite *— hae chemical all mills mills board 
Receipts Consumption end of Consumption each pe feele J err 
period pe lotta 
| Haas 
=i 
Thousands of short tons 
Thousands of cords (128 cu. ft.) r — 
i —- ] ;. 
| 
8 || 100 oy eee 
67.) 2798: |) 2080. I naen eves 710 | 
tees mou | ore) same] com | soy | sues Uae] Sar | ee | aim Joc sa ao i | 
(Ota eta onic 22,333 ' A , a 077 2162 POOR Tse siz |} 00] 492] ....; 
AOAOPRE ac taneer 19,266 19,945 | 4,905 6.600 | 397 | 12,207 374| 69 is | i 
1 | 2370 | 2216 |........| 8402 || 82] 410] ..-.. 
mes| mam | cere | zome | aur | seame || ame) ame | 2amm | tie foo | 8) 88) 
27/385 36461 | £929 7,881 | 522 | 16,473 706| 8569 | 2,365 | 2,321 |........ dl hed 3 
27,867 28,141 | 5,639 8531 | 479 | 17,537 677 | 9445 | 2323 | 2343 |......-. pie | = 
28,597 29,436 | 5,070 8.064 | 454 | 18,256 760| 9,812 t ABE! Wea sine | i ae 
| 132 
55 32,879 33,356 | 4,777 9,041 | 456 | 20,740 983} 11,269 | 2555 | 2729 |........ = oS) nd 198 
tees lose 37,184 36,749 | 6,244 8837 | 546 | 22,131 || 941) 12,131 ps a Wr ees jo || 225| 563] 101 | 253 
Weeder Ak 36,280 35,746 | 6,653 8493 | 523 | 21, f 089 |........ li sel sel gat 224 
He ales 34,672 35,248 | 5,942 8671 | 470 | 21,796 929| 12316 | 2,381 | 2890 |........ on || z2| sae] 79] 287 
AOGOET sao tr 38,061 38,691 | 5,173 9,414 | 617 | 24,383 || 1,100| 13,429 | 2479 | 3,230 |........ / 
a : 897 || «294 534 | 69 | 1,142 || 406 
1960 roe rar 41,370 40,485 | 5,948 9032 | 61 | 25316 || 1,138| 14590 | 2578 | 3292 |....... ~~ e). Be oS Ve ae 
42,191 | 5,495 9.018 | 562 | 26,523 || 1,195) 15,422 ; 206 KS Zone | — yas ee 
fee ae 44,020 44,070 | 5,255 9075 | 529 | 27,908 || 1,267| 16301 | 2565 | 3,397 |........ pe | eH 1100 || ee 
ey Meagan 2 : ‘ ; ; OPT cauxesas 717 || | 
eee ioe | Sea) Ue] Se] eat) | ae) ae | mae | sass cc] ae || Be] |) ta a 
NOGA aesee cee 50,793 50,148 | 4,997 9843 | 621 | 324 ; J 4 ; Ses i 
oe eee 757 || 238) 436 82| 1,402 | 
oF ced seoeo tl eioy joses | 970 | sees || t627| 2¢ee7 | 2748 | 3702 |..2..... Bi5 || 275| 456| 84| 1,572 || 563 
37,062 seos2 | 6.586 "yess | 826 | 36677 || 11448| 22998 | 2563 | 3885 |........ 917 || 419] 418| 80 1.710 || 807 
f f : ; F f , : 4 827 || 315| 426| 86 1,902 
61,332 62,092 | 5,721 10.222 | 586 | 40,892 || 1,679| 27155 | 2435 | 4,178 |........ ° sr 
65,707. 65,892 | 5,417 10.939 | 608 | 42.813 || 1.676| 28609 | 2285 | 4416 }........ 851 236 516) 99) 2,103 
BROR AD sector 917 || 378] 470; 70 3,755 || 869 
aacs | eee | Goes | 11000 | 696 | 4a00s || viera| 2oeer | tes | 4ae2 |... | pas || sre! 3a) 71) 2178 || 790 
‘ ; ‘ : ; i 4 3 ek ee 848 298 464 | . 
70,273 71538 | 4,784 11,703 | 626 | 46,767 || 1,656| 37826 | 2,173 j is oe de ae tl oe 
73,493 73,596 | 4,688 12374 | 516 | 48,327 || 1.637| 33045 | 2184 | 4670 |........ | au 
77,103 74,327 | 7,213 12.098 | 848 | 48,349 || 1,723| 33012 | 2210 | 4,711 |........ 117 || 440] 637) 0) 2 | 788 
529,213 4,351 3,201 1,158 || 519 552 87 2,565 692 
Wee a eee | Seer | ea | inara | ra | az7ai || 1443| s2z77 | 200 | 4eaa | 3576) 11372 | em} G73) 66) = 2518 || 79 
eae at We j ( ; i ; 4,852 3,542 | 1,302 | | : 
NOTIMR Ibe pets 72,867 73,935 | 5,840 12103 | 661 | 49,132 || 1,436| 34,064 | 2,012 3 | 200 || 
Tibor soaks 68 74,795 74,170 | 5,806 12,481 | 740 L 49,694 1,351 | 35,108 | 1,643 | 4,807 L 3,552 | 1080 || 459| 551 ni} 2 
4 + re / 
5 203 365 250| 1,111 || 498 526 | 86 260 74 
EL oop Aa aed cae 1702 03 328 BH 128 3305 170 339 250| 1.133 || 573 483/78 | 261 69 
ace 5,056 5,527 | 7.477 699 | 795 3,221 117| 2,289 176 362 277| 1,225 || 630| 516) 78 | 255 || 75 
April... ..- 4,802 5,059 | 6,764 770 | 775 3,076 95| 2,240 148 330 262) 1,222 || 655| 494) 73 184 || 47 
Mayne 5,073 5,155 | 6,372 744 | 755 3,215, 106 | 2,359 146 327 277) 1271 || 710] 480 6 208 || 96 
Suncare ae 5,027 5,244 | 5,834 750 | 744 3,208 111 | 2,334 149 34 : 
Tee he Soe 5,010 | 6,330 696 | 752 3,171 88} 2,307 153 360 263} 1,231 || 682) 475) 74 183 | 58 
August... . 5,497 5476 | 6,346 770 | 740 3,569 107| 2,583 166 | 397 315| 1,140 || 611 465 65 218 || 55 
September . . 5,448 5371 | 6411 784 | 744 3,396 87| 2.436 179 389 305| 1.041 || 540| 448 53 208 || 59 
October... . 6,537 6,297 | 6,727 871 | 768 3,919 133| 2,847 186 421 333} 1,124 || 635) 441 49 161 44 
November . . 5,829 5,908 | 6,627 goo | 717 3,724 127| 2,685 183 | 406 323] 1.113 || 633| 421| 59 186 || 52 
December . . 5,672 5,490 | 6,571 762 | 731 3,371 132| 2,404 167 375 22} 1.188 || S19) 552| 87 240 { 58 
1976: January... . 6,031 6,163 | 6,799 842 | 694 3,935 123| 2,778 179 | 420 435| 1,076 || 562) 431| = 83 206 || 76 
February . . . 6,279 6,130 | 7,008 828 | 633 3,850 120! 2.741 174 402 414| 1,083 || 574) 448) 60 209 || 54 
Ror... | 6028.) 6477. | 6.598 a72 | 660 | a'osz || 130; 2901 | 2 | aoe | aes| ior || oor} aar| so s7| stv || oe 
[Sli oan 6,026 k i ' 
May ...... 5,873 6,361 | 6,014 885 | 652 4,124 125| 2.954 187 395 464; 1,106 || 626) 430 50 229 || 69 
June... 6,318 6429 | 5,912 880 | 656 4,061 141| 2.871 191 401 457| 1.215 || 730| 434 52 216 || 57 
i} 
July 6,001 5,840 | 6,036 784 | 699 | 3,713 101| 2,677 161 388 386| 1,126 | 620, 449| 56 207 || 83 
August 6,369 6317 | 6,069 874 | 675 4.076 || 126] 2.890 208 415 436| 1.081 eos| 417, = 58 232 
September 6,116 5,787 | 6,505 824 | 713 3,613 111|  2:537 180 388 396} 1.051 578| 413 60 223 || 48 
October. . . . 6,443 6506 | 6,270 888 | 710 4,123 117| 2.976 199 382 449| 1,053 || 587| 398 68 201 65 
November . . 5,930 6,069 | 6.111 829 | 721 3,966 138| 2,813 189 411 415) 1.133 || 670| 395 68 191 60 
December .. 5,897 5,571 | 6,417 772 | 779 3,336 112] 2.438 169 337 280| 1,372 || 684| 623 65 210 || 54 
1977: January... . 5,818 6,373 | 6,180 950 | 709 3,753 139| 2,758 180 | 360 317| 1,020 || 605| 354 62 184 || 53 
February . . . 6,176 6,005 | 6,247 958 | 718 3,850 || 120] 2,741 174 | 402 413| 1,045 || 593/ 390 63 236 || 76 
March... . 6,595 6,562 | 6,331 1,067 | 732 4,112 152| 3,026 191 390 354; 1,132 || 640| 424 69 236 || 65 
April. sss. 6,244 6,436 | 6,046 1,045 | 714 3,999 127| 2,986 172 376 338| 1,132 || 644| 415 72 246 || 84 
May ...... 6,480 6,568 | 6,127 1,092 | 682 4,148 139} 3,086 190 386 348| 1,080 || 598; 413 270 || 80 
June sss e., 6,530 6,489 | 6,194 1,079 | 701 4,083 124| 3,052 186 382 339| 1,175 || 677) 424 75 206 || §7 
| 
Waly areas 6,091 6,054 | 6,141 943 | 698 3,791 98| 2,839 164 362 327| 1,185 || 693 80 58 
August .... 6,485 6,396 | 6,302 1,081 | 679 4,026 135} 3,001 167 387 337| 1,188 || 714 77 63 
September... | .... 2.20 5,899 | 6,524 986 | 680 3,668 110| 2,738 153 358 308} 1,098 || 642 64 83 
October. . . . 6,454 6537 | 6,454 1,080 | 648 4,054 93| 3,067 339| ‘774 || 332 58 56 
November . . 5,674 6,171 | 5,961 983 | 661 3,884 109} 2.938 302| 784 || 348 50 
December . . 5,745 5545 | 5,840 928 | 661 3,489 108| 2,592 280/ 1,303 || 631 72 
1978: January... . 5,534 6,406 | 5,421 1,095 | 640 3,944 131| 2,983 316| 1,051 || 613 61 
February . . . 6,129 6,251 | 5,210 1,046 | 633 3,642 135| 2,701 312| 1,062 || 618 62 
March... . 6,998 6,780 | 5,382 1,183 | 706 4,149 142| 3,149 340| 1,090 || 613 83 
April... ... 6,538 6,776 | 5,151 1,155 | 744 4,101 113| 3,150 330| 1,074 || 613 46 
May ...... 6,463 6,751 | 4,844 1.217 | 745 4,103 136| 3,064 341| 1,069 || 611 71 
dluite ssa 6,949 6,884 | 5,020 1,119 | 753 4,109 130} 3,085 325| ‘sos || 426 80 
AY ooo, 6,203 6,090 | 5,141 988 | 732 3,672 114| 2,823 301| 1,014 || 516 69 
August ... . 6,349 6,231 | 5,323 1,136 | 732 3,848 117] 2,983 329| 1,048 || 545 54 
September . . 6,251 6,275 | 5,363 1,020 | 744 3,878 84| 2,960 345| 993 || 473 73 
October. . . . 6,894 6,508 | 5,895 1,144 | 721 4,051 118| 3,088 361| 999 || 4a6 60 
November . . 6,429 6,358 | 5,976 1,071 | 709 3,954 105] 3,007 341 788 || 300 52 
December . . 6,288 5,980 | 5,806 1,004 | 740 3,628 90| 2,745 316| 1,080 || 459 
— - — © 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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WOODPULP P 
APER AND 
BOARD SELECTED TYPES OF PAPER 
Production? Producer 3 Groundwood paper, | Uncoated free Tissue 
1 price indexes uncoated Coated paper sheet papers paper 
Orders Orders 
YEAR AND 
BRONTE Wet- or |. Building 
Paper |Paperboard| machine | Struction aper- paper Ship- Ship- Newsillrshi 
p- | Produc- 
board Sma board gee. Unfilled,| ments Unfilled,| ments orders | ments tion 
New end of New end of 
period period 
= | L 
Thousands of sh z 
| Ses OF KC LOO 1967 = 100 Thousands of short tons 
| my ue ip | i 
MOAT... nee 2,322 249 | 21,102 9.416 9,187 150 
: : ? . 2,349 : 
ioe 2176 i-neah set oe feo 8383 76.7 LANES sen a PEE Rt eee [ARs Plo ec cag MER =U hs cktree 
1949 1763 i 788 HLSW eteeele tt a edcaeee | Serenata Reretttore ee Cllusia teu Bell Leer ica 
ee. \ 154 | 20315 || 9,199 | 98,997 130 1,990 76.4 78.5 oR Here I creme hee eet Pree 
ree: J... 2,385 237 | 24.375 || 10,639 | 10,926 165 
* : ’ i 2,646 81. Falla 
ies es 2.361 230 26047 11.625 11620 ree ys sien es : SiC SH, Mf leretatreeall ce aioe Miteusiatersces “lite feraieeinn (tN eieemeamrenl|| sc auacategetl| ca execstncer fe eee 
- ae 1,941 222 24.418 10.898 10.772 140 2/608 oni are Ree ao Pe adde wae Nopule eee, Niepalete,y Jun tevetatss aie |MN" ete ere “ite coia sparen i ateteca ta) aN) ea een 
ae eae 2.158 256 26,605 11.368 12'335 156 2746 one es Cai ese a | aR eA ae ae | PS REO ea kyo 
ala ape 230 | 26,876 || 11,649 | 12,191 136 | 2,901 Bh a ©, CO MMe Ree, | SOMME kL MS pede RO ek Ae 
ees es... 2,213 205 | 30,178 |} 12,905 | 13,867 179 | 3,228 
i : j ; : 98.2 tT Aa ER ee [R REESE lee eeae Peal At] | 
1966........-.. 2,334 174 | 31,441 || 13,990 | 14,234 14F he -S,0700) 6104.20 NOs mallets. Ilana tee [tte eames ae 
eit sss. 5 2.107 127 | 30,666 |} 13581 | 14/062 138) a HOG || = FORA I” AO7 Dame. l), ccMeee ade Zh ee ene le yet cae eee, men Peed tee | 
RE cries. = 3 2,108 125 | 30,823 || 13.497 | 14,150 {aNbe I .3,05be ee 08.9" | 108.6 Cees I: ate diac e, Plemtree Kcr cal Rte ick fads 
ae 2.432 174 | 34,015 || 15.071 | 15.459 $45, TPO S940 I 1069 YA NOIE eit slick ee laste ote MIP hs eee meen cee | ee 
on ao 2,381 179 | 34,444 || 15,399 | 15,676 175 | 3,194 | 104 
’ , é ; j 6 4108S cerned, iis. eee Mere sok en eee ee see oat eee 
| ee 2.467 159 | 35,749 |! 15.823 | 16,535 155 | 3.236 97.4 109.7 
ena in-9 4 2,788 273 | 37541 || 16537 | 17,484 146 | 3,374 NEN bow eck | feckees ho Mein area eed eid tease | ge oo 
SS aee 2.775 || 260 | 39.230 || 17.300 | 18.239 141 | 3,557 99.7 | 104.7 ce on eae 
1964........... 2,922 | 272 | 41,703 18,152 | 19,605 | 148 3,798 101.6 102.5 Seen | oo eaten imecema Nl ne. coon bl tree seul Lene 
ae 3,127 | 280 | 44,080 || 19,187 | 20,834 AW S026 7015 | 10010 Vee | se eae alee eae eee 
See 3,355 | 293 | 47.113 || 20,653 | 22574 148 | 3.739 | 102.2 Te hen NM sll Seem |W a ed | ae 
faze ore Te 4a") 3.739 1) 102.7 1 100.8 He. label don 9 lhetentn | pears meena 
1967 eres... . 3.162 | ae sate WY onee | O72 nES 144)” 3.763, I! "100.0 |} PS 10010 howe... acne fe cone Aue eae |lheeentees Ieee 
. eee 302 | 51,246 || 22.398 | 24/504 155 | 4,189 86:9 i] 10:0 |e atc. I, gee Wek. 0. 5 Mee agg ene <n rene 
ee 4,040 208 | 54,188 || 23,595 | 26,069 148 | 4.376 99.4 105.7 | 1,171 107 | 1,089 | 3,230 200 | 3,348 
a 3.538 | 273 | 53516 || 23,625 | 25,477 139 | 4,276 | 101.1 101.2 | 1,245 90 | 1,072 | 3,163 183 | 3,279 
ae 3.515 | 313 | 55,086 || 23811 | 26,136 138 | 5,001 102.4 103.0 | 1.216 80 | 1,069 | 3,255 287 | 3,233 
ae 3,728 || 224 | 59.457 || 25.435 | 28,522 148 | 5,352 | 1055 106.4 | 1,405 164 | 1,099 | 3,630 393 | 3,527 
ee 3.993 || 177 | 61,304 || 26.483 | 29,267 149 | 5406 | 115.1 112.8 | 1.240 153 | 1,148 | 3,729 410 | 3,825 
aa 4.123 || 221 | 59,930 || 26,651 | 28,016 144 | 5,118 | 1522 123.5 | 1,255 167 | 1,165 | 3,642 296 | 3,822 
' 1 } 
Bonet... .::.- 3.078 || 140 | 52521 || 23,306 | 24.452 115 | 4,648 | 1703 | 127.1 | 1,245 172 | 1,106 | 3,166 313 | 3,194 
ete A 3,727 188 | 59,898 | 26612 | 27,840 130 | 5,316 | 190.4 138.7 | 1,296 151 | 1,278 | 3,954 337 | 3,981 
a ae 3,864 179 | 62722 || 28,096 | 29,006 129 | 5492 | 1764 | 157.0 | 1,336 137 | 1,331 | 4,279 398 | 4.261 
Mes. sek. 4,025 || 176 | 64.300 || 28,506 | 30,033 136 | 5.625 | 1794 | 187.4 | 1,367 179 | 1,309 | 4,428 404 | 4,448 
—-- i} i zt —— 
| 
tl | 
1975: January 267 || 9 | 4206 || 2,092 | 1,838 10 266 | 170.7 124.1 108 234 113 350 273 321 356 572 365 
February 238 || 9 | 3943 1.770 | 1.855 9 310 | 170.7 124.4 88 157 76 222 254 258 317 358 315 
March. .... 296 17| 4023 1.784 1,858 10 372 170.7 123.6 93 171 86 232 221 258 364 384 333 
A... 248 5 | 4060 |) 1.765 | 1,891 10 304 | 1704 | 123.4 4 180 88 222 199 248 400 395 333 
May esi; : 245 || 10 | 4.188 1.790 | 1.989 10 400 | 1699 | 125.7 93 182 92 246 207 243 416 434 335 
‘es 278 24 | 4215 1,843 1.953 9 410 | 1699 | 1262 102 195 84 238 203 249 418 441 327 
| 
eres... 267 11 4,154 1843 | 1,885 7 418 | 170.6 | 127.4 89 197 90 252 206 252 459 572 31 
August 223 12} 4/591 1.998 | 2.140 10 443 | 1700 | 127.7 114 202 101 264 199 272 457 489 345 
September 242 4 | 4568 1984 | 2,146 10 428 | 1706 | 128.8 105 207 97 263 199 260 | 499 489 322 
October. 255 "1 5.152 || 2248 | 2,434 10 459 | 1706 | 131.2 144 236 122 343 252 303 | 600 558 366 
November 237 || 8 | 4721 2.080 | 2.223 9 409 | 169.7 131.4 118 232 119 301 245 277 555 535 356 
December 283 21 | 4/538 || 2098 | 2077 9 354 | 170.1 131.7 1 172 115 297 313 311 557 546 334 
1976: January 318 23 | 4,954 || 2213 | 2318 11 412 1714 || $1213 103 169 106 354 320 319 572 595 364 
February 280 ga | 4g910|| 2208 | 2,266 1 425 171.7 133.2 104 157:| 103 309 342 308 524 560 345 
March... .. 313 || 20 | 5,426 || 2,372 | 2.542 13 500 | 1729 | 137.0 103 151 108 354 359 353 576 618 370 
pict a 298 7| 5,308 || 2,341 2,472 12 484 174.8 136.2 126 186 110 359 410 326 586 603 350 
Merc. 316 18 | 5275 || 2338 | 2,438 13 487 | 1759 | 136.4 105 159 110 326 382 331 526 586 343 
eo ae 344 7 | 5196 || 2.261 2,456 12 468 | 177.1 139.5 129 191 106 297 352 342 544 587 337 
" 1 2,195 8 430 | 1784 | 141.2 109 201 107 344. | 417 308 493 525 322 
pode ts 335 0 B13 ane 2.402 12 483 | 179.0 | 140.7 109 173 109 | 326 | 384] 340 | 500 | 554 364 
September 306 25 | 4.677 || 2,089 | 2,145 10 432 179.2 | 141.9 104 178 100 318 386 339 | 493 524 343 
October 308 23 | 5,155 || 2258 | 2,419 10 468 | 178.7 141.2 110 171 113 346 367 346 508 556 365 
November 297 11 4912 || 2190 | 2.280 10 432 | 178.5 141.8 95 150 103 297 345 338 504 540 359 
December 303 17| 4,480 || 2090 | 2,001 6 383 | 1775 | 144.2 103 151 104 327 337 332 528 523 340 
1 397 174.6 144.8 99 131 107 362 363 331 555 559 363 
am sh il 534 4 4378 Per 238 10 376 | 1735 | 144.5 98 134 98 | 333 | 369 | 331 557 | 553 340 
tae ghd 359 14 | 5527 || 2442 | 2572 12 501 172.6 145.9 106 138 106 374 363 382 635 649 374 
oh ha 306 19 | 5,242 || 2299 | 2,469 1 464 | 1745 | 148.8 113 142 107 | 360 | 388 | 343 | 591 603 360 
=< aia 304 21 5445 || 2374 | 2,578 "1 481 179.0 | 151.3 112 151 108 346 387 350 567 597 371 
ee, “te 385 18 | 5381 2.358 | 2.529 12 483 | 179.5 153.8 120 167 103 365 383 365 571 604 374 
447 180.6 157.8 112 168 11 319 383 317 518 550 342 
Baa Sn " aBt0 oat a ead “a 540 180.4 162.4 121 178 115 396 400 383 565 621 373 
seer? ‘ ; i 1 453 180.1 166.7 107 180 105 358 408 357 542 580 340 
r 286 5 | 5,012 || 2239 | 2,309 1 j 
September . . 373 576 622 366 
288 14| 5360 || 2358 | 2,484 11 507 1778 168.8 112 145 115 369 360 7 
pecan 374 19 5.131 2,313 2,340 10 468 174.2 168.3 94 134 110 342 349 372 554 595 349 
cried % 317 17 | 4720 |} 2177 | 2,127 10 406 1A 170.4 120 137 102 384 398 354 595 585 337 
m oe . ’ ’ 
421 170.7 175.0 121 151 105 356 348 370 577 591 368 
1978: January... . os be 445 172.1 189.1 98 149 101 363 382 351 602 591 340 
pean 3 y 12 496 174.5 186.6 118 155 116 419 403 402 702 691 373 
2 12 491 | 1773 | 188.7 | 111 | 133] 111 | 337 | 301 | 369 | G5B | 644 364 
Rertlccle +s « 13 506 178.0 190.8 124 130 124 385 390 394 709 661 388 
May ees: 13 473 | 178.6 192.3 132 144 106 376 397 370 666 648 369 
: 193.1 72 138 83 333 405 326 572 575 317 
poate 3 518 OA 189.8 84 143 81 382 408 381 636 659 338 
Peer 187.0 124 173 95 342 405 353 592 597 327 
12 452 185.1 
September 12 491 186.1 189.5 100 160 110 360 367 390 598 648 360 
October. "1 468 186.9 188.7 88 140 110 365 356 379 574 630 344 
oe 1 426 187.4 187.6 104 179 105 363 404 333 568 602 328 
December he mT a 


Footnotes giving so! 
following these tables. 


urce of data and description of series appear in the section immediately 
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PULP, PAPER, AND PAPER PRODUCTS--PAPER AND PRODUCTS 


| 5 PAPER PRODUCTS 
NEWSPRINT PAPERBOARD 
Pro- 
Canada United States Orders duction 
=F Shipping 
containers, : 
Price, ¥ Folding 
YEAR AND eng he | tow Total | cormuaated | paper boxes, 
hea Shipmentenienccns Shipments Stocks | Consump- | transit to Imports 3 | contract, (weekly | Unfilled,| (weekly ao shipments 
Produc- He at mills, Produc- from at mills, tion by pub- f.0.b. mill, average | end of | average | iments 
tion | ee end of tion mills 2 end of jas, lishers, freight | forthe | period | for the 
ee period } period | lishers end of allowed or| period) period) 
period 2 delivered 4 
Thousands of short tons 1967= von 
1,919 482 
3 26 832 8 3,565 377 | 3,958 Ce 457 180 60,965 x 
1048 Boa: deci we 1933 4967 109 367 867 9 4,010 458 | 4,395 COZ Newer 314 | 184 62,141 4 1% 
(Erp Bape aie 5,176 5,164 121 900 898 1 4,257 446 | 4,640 eae nan 359 | } 4 
597 
1950.........-. 5,279 5,311 89 1,015 1,017 8 pe 425 oo cog aiees = = che “= ve 
Let iat aaa ee te epee es ee Ves 2 4563 brs 5,036 85.9} 217 478 212 74.602 | 2046 701 
ea Gy b,687 ise ee aes ieee s 4,669 552| 5006| 896) 245 | 392 | Jar | aag06 | 2.250 765 
MOSSE tcreneiveer ian 733 i 4 ’ : | : f 
eae Sousa eae eee aie 125 1,211 1.213 6 4,684 516} 4.995 | 89.7| 238 | 363) 236| 83,014 2.124 767 
f bi | | ' 
| 577 270 95,064 | 2,336 834 
JOBS Seana 6,191 6,236 80 1,552 1,550 8 5,045 458 5,164 | 899| 277 | | 
97,626 | 2,350 889 
(eth Se pee es 6,469 6,449 100 1,717 1,715 10 5,209 636 5,567 929| 273 419 276 | y i 
1057 eet. Bee 6,397 6,364 132 1,826 1,817 19 5,149 675 5218| 955] 273] 376| 273] 97,121 2,368 921 
6,043 185 1,758 1,761 16 4.950 652 | 4,884 96.1| 276 | 405| 274 97.491 2.31 909 
se Oe ea ag He 1| 308 | 425| 307) 110,051 | 2367 | 944 
HObO es ene 6,394 6,425 154 1,964 1,963 18 5,328 659 5,255 | 96.1 | . : 
i | 
2,038 2,031 26 5,532 |  628| 5,412] 96.1| 304 372 306 | 108,931 2,313 940 
ate aa oe Gaor 167 2,094 8 2.086 8 33 9 5,461 584 5435 | 96.1 319 | 445 | 322| 114,561 2.315 942 
(Eophnr oun se 6,691 6,680 178 2,154 2,162 25 5,577 604 5477.| 96.1 340 414 343 | 122,181 2,316 952 
FOGS Lt ee 6,630 6,622 186 2,218 2,208 4 5,585 545 | 5413| 96.1 357 494 358 | 128,663 | 2,354 960 
TGA ete 7/301 7,310 178 2,261 2.273 22 6,031 585 | 5,954 96.0) 386 563 384 | 137,261 2.345 973 
’ 
LOGE aOR rt 7,720 7,747 150 2,245 2,248 19 6,387 573| 6323)  946| 417 793 410 | 148,471 2,392 | 1,000 
HSOC ea. Aolt a 8,419 8,385 184 2,483 2,480 21 6,898 681 6991 | 974) 449) 731 446 | 160452) 2,502 1,079 
OCT Mei pis inis 8,051 7,968 268 2,709 2,691 39 6,907 630} 6599| 1000| 444| 648 439 | 162596 | 2510 | 1,109 
(WE cope aet 8.031 8,096 203 3,045 3,056 27 7,025| 633| 6462} 101.1; 485 | 869 479 | 173814 | 2575 1,162 
1080 Wena Geen 8.758 8,741 220 3,362 3,363 27 7,344 699 | 6790) 1044) 513 939 507 | 185,652 | 2,627 1,229 
107 Oc tncsies 8,607 8,592 236 3,464 3,457 33 7,130 749 | 6,635 107.6; 482 742 488 | 194,865 | 2.490 1,225 
TOT a ee 8,455 8,362 332 3,476 3,468 4 7057 | 705| 6881} 1122) 513 917 501 | 191,832 | 2,445 1,250 
NOT 2 cee as 8,820 8,901 251 3,656 3,671 27 7,569 544} 7.101 1167) 559) 1,446) 548 | 211926 | 2,525 1,330 
1073) ok ee 9,140 9,199 193 3,738 3,742 23 7,658 603 | 7,410 | 1222) 585 | 1,735 | 569) 228052 | 2.614 1,460 
1074 seescr gent mic 109 548 109,597.| 10443 103,561 103,560 1025 107,022 | 10827 7,399) 151.2) 546 857 | 556 | 216,072 | 2,560 1,700 
| | | | 
NOU: bee ee osere 7,679 7,727 95 3,690 3,690 21 6,363 734 | 5,847 184.0; 479) 1,031 476 | 194,329 | 2,380 1,755 
Te7OW in. Mie 8,915 8,712 299 3,736 3,728 29 6,534 921 | 6,569 1982} 552 1,035 847 | 216.371 | 2592 1,979 
‘Ca Oe Me eee 8,988 9,005 282 3,870 3,866 wv 6772 | 796| 6559} 2154) 558) 1.037| 557 | 227,197 | 2639 | 2,105 
(67S oe eee 9.713 9,792 203 3,768 3,779 22 7,106 728 | 7,484 | 226.3} 600 | 1,368 582 | 243898 2,734 | 2278 
- oo : — = —_— 
| | | 
1975: January... . 823 751 216 338 336 23 503 894 ese | 181.8) 447 943 | 392 14,689 198 145 
February .. . 760 71 265 301 295 29 477 954 575 1818; 450 | s888| 468 13,768 181 133 
March... .. 824 791 298 332 325 36 548 | 1,016 | 553 | 1818] 406 841 431 14.742 187 138 
April... 71 748 321 282 279 38 540 | 1,035 565 184.7| 445 883 439 | 15,541 197 144 
May ...... 801 806 317 269 271 36 569 | 1,014 536 184.7) 478 871 | 470 16.151 192 141 
tiie sey ootee 759 787 289 294 291 39 529 | 1,046 552 184.7| 473 856 475 15,612 195 145 
Lond ae 645 651 283 295 300 34 482 | 1,090 637 184.7| 469 981 | 423 | 16,023 189 140 
August .... 597 623 257 334 327 42 507 | 1.105 440 184.7| 497 997| 515 | 17,006 200 147 
September . . 510 530 237 304 308 38 515 | 1,045 435 184.7} 520 | 1,093, 486 | 18580 214 158 
October... . 487 518 206 336 343 30 565 983 304| 1847| 563 | 11108| 565 20,053 228 168 
November . . 379 448 137 317 315 33 583 837 289 | 1847) 543 | 1,233| 550 16,017 192 142 
December . . 324 365 96 288 300 21 546 734 316 | 184.7 482 | 1,031 | 487 16,145 208 156 
1976: January... . 370 340 126 334 334 21 498 664 270 184.7| 512 | 1,163 502 | 17,509| 202 151 
February .. . 552 484 194 302 303 20 505 | «652 302 | 1847) 583 1,231 567 16,836 193 146 
March... . 812 781 225 330 328 23 531 | 687 | 603 | 1901) 578 | 1.268 577 19.208 235 175 
April... .. 806 792 239 305 306 21 559 760 645 193.1) 576 | 1,256 579 18,058 202 154 
May: caress 813 808 245 312 306 28 570 760 543 197.9] 582 | 1232| 579 17.888 217 161 
June... .. 814 825 234 310 312 25 534) 788 610 197.9| 555 | 1,188 | 564 19,040 228 172 
ily eserves 813 735 312 289 288 26 502} 836 608 202.7} 505 | 1,214) 494 17,176 197 151 
August ... . 825 804 333 321 317 . 30 526 884} 613 2033} 567 1,166| 572 18.495 223 171 
September . . 760 749 345 296 295 31 539 897 538 | 2053) 522 | 1.105| 508 18.651 228 177 
October. . . . 837 813 369 332 327 36 599 884 581 205.3} 574) 1,096) 564 18,741 230 179 
November . . 794 813 350 323 322 36 595 906 662 206.3; 542) 1.088| 561 17,980 211 166 
December . . 718 769 299 283 290 29 575 921 594 207.6| 385 | 1,035 471 16,789 227 177 
1977: January... 733 653 379 330 318 41 529 873 46s} 2004| 528 | 1,089| 505 17,156 212 165 
February . . . 690 648 420 297 291 47 483 896 500 209.4| 553 | 1,097 564 17,086 202 159 
March... .. 726 734 412 337 326 58 572 897 599 216.7| 596 1.189 585 20,607 236 185 
pelle sae 732 729 416 312 305 64 563 873 495 216.7| 580 | 1.217 588 18,498 210 166 
May. ween 755 747 424 330 332 63 599 831 530 216.7} 596 | 1,208 601 19,467 4 
J 760 768 ‘ : 2 178 
une... ... 416 338 341 59 556 | 835 608 216.7| 577 | 1.182 583 20,139 225 180 
JUV. ovard-ae 721 730 408 314 314 60 524 832 483 | 2167} 506 | 1,220 
, f 507 16,997 187 151 
August .... 783 757 434 343 338 65 539 851 558 216.7; 546 | 1.148 581 20,372 232 187 
September he ue 738 408 298 306 58 561 827 532 216.7| 518 | 1.135 519 19,674 224 182 
October... ea 866 30 336 338 55 628 800 552 216.7; 578 | 1,146 570 19,923 237 192 
ovember . . re 6 330 334 51 620 763 610 216.7| 584 | 1.132 560 19,343 215 172 
Deceniber oe 835 282 307 324 34 597 796 624 216.7| 479 | 1,037 478 17,936 235 188 
1978: January... 811 721 372 318 309 43 548 774 593 
216.7| 573 | 1,139 541 18,075 
Fabienne 767 688 452 307 309 4 521 784 530 216.7| 592 | 1,166 576 18,711 173 
March... .. 8 927 350 348 356 u 600 818 611 216.7} 610 | 1.306 595 21.804 196 
April...... 834 798 386 330 325 38 620 818 604 228.2} 622 | 1.386 598 19.482 178 
Moy ieee 843 896 333 333 337 4 631 835 639 228.2| 634 | 1,546 616 21,772 195 
ng nee 7 335 338 30 586 876 747 228.2| 622 1,556 611 22,060 193 
Tiina tees 838 833 293 248 246 
August... 823 813 303 272 277 28 B68 cae be! 
September . . 759 770 292 319 316 30 566 eee ae 
October, . .. 855 868 279 327 332 26 eats nt 
November . . 782 792 269 321 322 24 bid 211 
December , . 768 834 203 309 m | 22 Pies Le 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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NATURAL SYNTHETIC RECLAIMED*S 
T ] 
Price 
\ ; 
Stocks, including wholesale, s Stocks, Stocks, 
YEAR AND Consumption! and ak arc smoked Production* Consumption4 end of Exports? Production Consumption end of 
MONTH period! and te period Pencd 
2 ew 
auAyole York)3 
| 
Long tons one Long tons 
ae ! 2 a 
1947........... 562,661 129,038 711,513 0.208 508,702 559,666 62,366 11,588 291,395 288,395 36,943 
1948........... 627,332 141,541 735,341 .219 488,343 442,072 115,111 5,083 266,861 261,113 32,630 
1949........... 574,522 106,619 | 660,551 176 393,690 414,381 98,042 6,744 224,029 222,679 28,263 
$O60........... 720,268 89,215 802,244 413 476,184 538,289 52,758 7,876 313,006 303,733 35,708 
5h... . 454,015 76,569 734,598 609 845,159 758,897 129,952 9,428 365,933 346,121 45,082 
a 453,846 96,260 805,636 | 386 798,566 807,037 118,987 22,370 273,386 280,002 30,664 
BOS. - ene ee ee 553,473 112,316 647,614 | 241 848,441 784,836 175,845 22,921 296,550 285,050 32,319 
RE ak ns 50 a 596,285 104,543 597.200 234 622,852 636,727 150,395 30,853 257,088 249,049 30,746 
1955.........-. 634,800 110,105 637,577 .390 970,468 894,899 137,739 94,859 325,914 312,781 31,498 
1956........... 562,088 116,469 579,254 .343 1,079,574 874,394 202,846 150,588 286,804 270,547 34,969 
Saas 538,761 101,401 553,670 311 1,118,173 925,879 198,585 205,365 273,989 266,852 29,323 
ee 484,492 | 77,807 475,155 (282 1,054,625 879,912 186,283 196,692 259,578 248,156 29,063 
SE 555,044 79,405 573,580 (365 1,379,652 1,072,726 210,996 293,550 304,145 290,410 29,628 
Osi. = 5 > - 479,048 77,275 | 410,718 385 1,436,442 1,079,245 6248 866 344,878 292,796 276,515 32,798 
See 427,341 68,082 390,908 296 61,404,009} 61,102,171 256,239 296,983 263,860 250,285 30,829 
1962........... 462,759 70,173 421,530 .285 1,574,464 1,255,936 262,077 303,699 280,527 263,419 30,420 
Se 457,228 60,581 379,527 263 1.608.453 1,306,786 283,014 283,208 281,449 263,668 31,193 
BGA... 481,500 86,847 441,190 (252 1,764,941 1,451,513 297,134 321,262 276,257 263,194 30,082 
1965........ 514,706 100,014 | 445,317 .257 71,813,232 71,540,114 311,953 281,777 280,289 269,542 30,156 
Bio... a... 545,678 91,586 431,658 236 1,969,973 1,666,057 348,687 308,440 277,363 264,506 32,289 
ae 488,848 111,664 452.798 199 1,911,873 1,628,258 369,945 299,796 243,650 239,271 28,400 
ie... ns 581,864 107,758 540,174 198 2,131,105 1,896,200 368,158 291,026 257,218 250,426 29,580 
ae 598,272 106,492 585.277 262 2,250,192 2,024,061 441,034 226,493 238,923 231,770 29,267 
ae 559,315 102,597 | 549,925 218 2,197,004 41,917,862 514,783 7290,085 200,568 199,571 27,579 
eae 77,808 133,324 612,719 "180 2,241,005 2,093,159 487, i } } yi 
ore ae $40,598 ego 7602, 156 181 12,416,677 72,291,515 495,683 1257,097 194,447 187,582 419,908 
cee... 3685,436 | § 122,439 | 7642,913 .351 82 585,490 82,400,843 8520,989 275,835 8201,020 8 163,711 20,960 
aes... 9719,046 | 9137537 | 681,318 398 7,92,498,217 | 792,355,819 9618,700 267,119 953,267 9144,568 915,470 
| ; 
6 .299 71,937,848 2,022,431 369,857 214,495 178,233 100,216 10,177 
_ hhheanane penne eas 712508 395 2,303,752 | 72,175,255 458,120 7267,993 778,464 31892 re12 
ae 780,133 | 127.647 | 792,409 416 2,417,527 2,464,082 426,833 299,978 1185370 itaae east 
Sa 764,654 | 125,575 746,231 ‘496 2,475,211 2,436, i f ; : f 
+ 7 
/ 14,520 9,206 9,176 5,770 
ae san a : Sa8e6 iene? / re oo beige res 2001687 17,048 7740 7,632 604 
e see .' | a . - ’ ” 
479,259 15,058 6,356 8,095 : 
March. .... 52,853 | 126,894 51,464 (293 137,141 143,308 ; i - Byls 
i 138,708 167,529 426,604 17,167 5,600 82 ' 
PER ira 3 56,274 125,437 | 52,344 293 ; } a BAG? pas j= eee 
508 113,142 | 32,653 285 153,628 165,718 424.7 \ i i i 
al epee 68 358 125,152 | 58,406 (293 149,776 170,076 408,202 16,782 6,740 9,542 12,826 
7,654 11,369 
31 144,892 154,349 390,782 16,237 4,985 F ; 
“as eke Saest 18952 peed 203 172,707 171,496 378,872 18,359 6,804 9,525 1,288 
cute : 048 | } 181,987 183,185 368,014 19,2 f } : 
a a ae | age = : 1, 358,941 20,638 6,464 8,167 8,298 
i. «7.850 | 110,800 86.212 300 186.723 187,706 365,333 21,149 6,583 7,263 9,027 
Somer 53,410 105,378 | 62,196 :308 189,238 167,031 369,857 22,570 4,215 6,992 10,177 
410 | : 
21,239 6,710 7,936 6,785 
a ee eal ga ee veel 358 198,127 196,041 406.441 22'551 6,969 9,174 9,891 
oe ghalal geen aries rats 370 20,402 221,892 386,744 25,145 8,004 12,196 10,339 
March... .- 71,712 127,038 ; : ; ; , ie ane e780 10/963 
Apr aa 104.660 98.753 408 191'366 erp 483,032 22,551 4,610 3,314 12,392 
aad ae err 102.251 65,708 ‘440 176,286 146,741 472,722 22,477 4,094 3,240 13, 
24,752 2,625 2,684 13,952 
July... pee “= mee oe 100702 14g/a6e 313,608 22'695 3.818 2'960 14/648 
— gee eon 67/480 306 192,650 220,238 475,534 20,588 9,281 10,203 15,071 
September beg ren sient “20 ene 213,306 464,663 21,594 91521 7,887 16,044 
Pe eed ap ‘ f ‘430 206,331 211,873 449,001 19,859 8,577 ; i 
aoaee $0,430 125/325 e787 400 210,923 200,559 458,120 21,126 8,427 8,103 16,812 
December , y 7 
19,111 6,742 9,778 15,950 
1977: January 70,151 ~ 119,915 70,194 408 aaeet hea ea 20,867 6766 8,957 15,826 
Petra « 74404 123/838 2.291 416 213.066 232,561 407,621 24,340 7,902 9675 vie 
March. .... 74,494 123, , : 204,796 203,068 412,850 21,480 7,02 i i 
i 70 72,176 ae ; : 22/057 6,752 9,404 14,989 
cars ae haces 7 408 211,451 218,787 409,347 i ; ; poe 
Mays e «< ae oe eae an 396 201,843 208,625 402,178 20,781 7,336 8,830 ; 
eae” 161,107 430,435 24,719 6,236 8,039 15,511 
50,448 131,725 eee a see 821 430,308 14,857 7,615 9,859 15,971 
a. 62,813 139,708 et ae 201673 208,981 422,325 26,145 6,943 Mies: 16,986 
er. 022 76,272 : ‘ 7 501 14,587 7,939 9,661 ' 
September . . ee my 73'198 443 205,554 205,670 424, i 
5 ; 7,209 9,049 16,148 
Odie a pay os 5 438 195,429 190,944 424,041 13,798 ; | ie 
1,305 129,421 37,393 ; ; 3623 17.133 6.905 8,225 i 
ae 62/526 127,647 81,988 ‘429 196,583 203,350 4 
edi 687 430,968 16,937 9,446 9,785 14,756 
59,186 123,290 46,708 430 198,200 193, iar 13/668 9,618 9,115 14,729 
seme 61,063 116,397 45,677 ‘446 193,767 193,104 427.877 es pee ae hen 
aad i é A55 , } { : 10,107 13,452 
101 AE 446,934 19,475 10,054 } ; 
March... .. —— Lue 439 214,916 197,469 , ’ 10,283 13,702 
i 1,225 115,602 83,435 : 441,408 24,901 9,848 } } 
mae 67,978 ee ga age a 194/386 104'685 433,088 22,275 9,881 10,259 13,561 
ee eeee ’ 390 54,3 F ; i 
WRN hie 05° a9 61,883 123, i 13,674 
61 19,352 9,526 8,7 \ 
494 105.948 Ailend sant 9,599 15,139 
pin 80,132 126,082 71/021 520 205,666 ding pele papa ve 10,013 18511 
August .... i D § 544 207,371 ¢ " 4 7 11,280 14,839 
77,066 : 320 22,219 10,400 ' G 
September . . 65,552 127,653 et, rages 220,203 428, i 1,280 i 
October. . . . 69,465 rod p noe ‘nal 212.096 212,145 419,913 pee ee hs ates 
November . . 70,887 ropes 13 605 ‘558 219,092 } 209,839 424,0 770 | 
December . . 62,810 125,575 4 o {he 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section imme 
following these tables. 
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RUBBER AND RUBBER PRODUCTS--TIRES AND TUBES 


| PNEUMATIC CASINGS 
Shipments! 
Stocks, 4 INNER TUBES, 
YEAR AND 1 end of ee EXPORTS? 
Production period! 
MONTH ates Ben ~ 
riginal eplacemen Export 
Total equipment equipment 
Thousands 
3,256 6,949 4,082 ae 
1680 ss'snte BY 95,550 91,183 25,056 yeh 1787 10,698 1,796 1,202 
TOG SOs acncsy oes 81,314 77,781 26,845 , , 10638 1708 1/162 
(SAG coachine 76,369 76,517 31,584 43,466 1,467 , h 
1950 92,754 99,587 41,349 56,808 1,430 a pase pis 
at We a, alin 0): Cee see) ’ 44 612 1,677 7 y 
HOS Ohe i iseons 83,405 78,442 32,163 4 4500 14.110 31/566 1,039 
NOS Q ec sacintt es as : : ppt a gre : a 108 1'530 817 
ie ce 89,141 90,241 33,333 55,155 1.753 14.762 1,633 
18,747 1,758 881 
AR 112,118 108,435 447,375 459,168 1,892 
ieee WP ncccin h ee 100,365 99,251 Pondokae Ph cea ge bare vo = 
POST is iene octave 106,906 103,654 A ; } f ‘ P 
FSCB YR reins 596,602 598,987 526,810 570,823 51,354 5 Vy 6 : = = 
1SBOW arcane oe 117,975 112,485 34,200 76,851 1,433 26; i 
1,409 1,280 
(OBO. wins acne tit 119,824 119,665 40,228 77,724 1,713 27,577 / 
NOG ocnee 116,781 118,309 34,101 82,844 1363 gm vant pa 
ASQ er, Gan cae 133,872 132,648 41,999 89,095 1,553 27,865 = not 
(068 Wee ame 139,073 138,547 47,134 89,866 41546 29,452 A ris 
OBA ecs wicca shietle 4158,113 4150,488 48,045 4100,369 2,075 37,553 : 
82,381 91,189 
167,854 169,060 58,280 107,905 2,875 37,016 ; a 
A i 1,100 
4177,169 4173,464 454,680 4116,348 2,436 42,569 2,051 
163,192 172,939 447,733 4123,085 42,121 34,782 1,450 ’ = 
4203,060 4199,155 458,392 4137,562 43,202 42,128 2,518 ea 
207,826 204,835 55,632 146,785 2,419 49,152 2,364 d 
190,403 194,541 46,135 146,508 1,898 50,175 | 1,531 1,002 
4216,361 4214539 458,941 4153,646 1,953 934-982 1,589 979 
10229,611 10227,944 1063,924 10161689 102 331 1060,255 2,127 766 
223,418 4938 883 69,600 4165,183 4,100 50,275 4,393 1,290 
4211,390 4209,418 55,245 4145,449 8,724 55,242 9,229 3,608 
4 
i ES eee “eras “aoe wie “aes ote ce iat ay 
Alls ce koe 1931/8688 dtigzelees 115/998 4,11 155,195 115,390 147/181 6,023 2,298 
OP BO ans cscate vs 4223,406 | 4236,640 466,884 4165,193 4,563 43,472 5,328 | 3,015 
B 4 e 
1975: January.... 14,753 11,823 2,984 8,310 529 58,758 487 442 
oe 1210 132 un ae 1 orn = = 
March..... 12,10 ; i A - 
priliye eae 15,222 19,404 4,231 14,642 531 54,082 577 | 425 
May Rene 15,677 17,941 4,291 13,123 528 52,037 574 | 351 
Honeeamieres 16,678 19,384 4,469 14,393 522 49,803 495 390 
UY, siceeene 14,531 17,888 3,342 14,156 390 46,990 435 217 
August .... 16,413 16,332 3,852 12,007 473 47,405 491 267 
September . . 17,878 19,883 5,206 14,159 518 45,711 470 215 
October... . 18,821 18,680 4,856 13,256 569 46,002 547 455 
November . . 15,212 13,854 3,988 9,352 514 47,569 529 352 
December . . 16,215 14,056 3,928 9,667 461 50,020 419 300 
1976: January.... 17,598 14,615 4,769 9,299 §3,172 482 309 
February. . . 18,200 16,410 4,919 10,952 55,395 435 283 
March... .. 20,552 21,843 6,054 15,142 54,837 609 402 
Aptis cere ote 16,085 22,225 5,812 15,946 49,125 532 260 
Mayon 9,856 19,327 5,553 13,394 40,259 408 263 
SITS Pate 10,453 18,842 5,482 13,081 32,405 387 278 
GY) sores 8,025 15,669 3,730 11,758 25,581 236 235 
August .... 8,954 14,103 3,574 10,345 21,285 225 203 
September. . 18,096 15,609 4,211 - 11,144 24,594 247 74 
October... . 21,113 18,718 4,373 14,013 27,581 306 255 
November . . 18,827 16,873 5,419 11,064 200 397 249 
December , . 20,194 16,466 6,241 9,731 34,768 519 357 
1977: January... . 1120,638 116,773 115,835 ‘110,496 1139,010 483 | 253 
February... 20,094 16,609 4,838 11,282 43,212 546 186 
March... . . 22,640 21,022 6,423 14,020 45,616 637 240 
April... ... 20,087 20,530 5,166 14,313 45,832 618 229 
May ...... 19,512 19,790 5,828 13,501 46,231 504 285 
Ane Neate 20,734 22,758 6,511 15,742 44,887 525 193 
Ml Vimgte aces 15,050 17,177 4,474 12,298 43,460 513 190 
August ... . 19,495 18,262 4,425 13,400 45,229 448 127 
September . . 19,321 20,558 5,750 14,383 44,542 544 170 
October... . 18,926 20,247 6,124 13,818 43,841 378 154 
November . . 17,716 16,716 5,306 11,026 45,176 389 108 
December . . 17,425 16,025 4,716 10,798 47,181 436 164 
1978: January... . 18,290 15,170 5,238 9,564 51,523 384 
February... 18,319 15,755 4,840 10,573 54,621 389 He 
March..... 18,987 22,198 6,386 15,373 51,986 474 240 
ANON Feira) sostras 18,828 21,738 6,161 15,224 50,006 406 198 
Mayes. svete 19,148 20,597 6,300 13,888 49,277 458 268 
JOURS spe 8 18,946 22,569 6,121 16,008 46,293 483 188 
ally peer’ 15,108 17,584 4,077 13,265 
August .... 19,245 20,516 4,680 15,464 aa.067 ; 482 223 
September . . 19,155 22,214 5,933 15,888 41,796 414 223 
October. . . . 20,497 22,727 6,408 15,871 40.136 596 Por 
November . 18,299 18,872 5,911 12.597 40.394 483 374 
December . . 18,869 16,946 5,065 11,486 472 | 541 343 
Footnotes giving source of data and description of series appear in the section dinmmecstncaly 


following these tables. 
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PORTLAND 


CEMENT CLAY CONSTRUCTION PRODUCTS FLAT GLASs4 
Shipments2 
, at 4 
P Brick 
YEAR AND Shipments, Brick ors Floor and (common), Manat 7 
MONTH Finished unglazed Structural Sewer pipe Facing tile wall tile wholesale plete OTe 
cement tile ‘ti (structural) and TKaiT shipments, 
(common ’ and fittings, ’ Ee price index, total 
and faca} except facing vitrified glazed and accessories, f.o.b. plant ore 
unglazed glazed and or N.Y, dock? 
unglazed 
Thousands Mil. of std. Thousands of Mil. bri | i 
2 . brick Mil. of - Thousands 
| of bbl. brick | short tons equiv. sq. ft. 1967 = 100 Seiaaitare 
ae 
> ee Leedpien pith 1,238.3 1,341.5 356.3 107.9 58,9 196,703 
148 204 ca 6,706. 1,270.9 1,432.5 321.8 102.3 BBE: Illes sap gen eeecnc oa ee 
aaa : 251.6 1,259.4 1,349.6 357.5 93.1 68:0. s.cradce a tectcc aie 
a acho “n'a, 227,788 6,486.3 1,317.0 1,567.7 432.0 
| ahaa 241,184 6,306.6 1,166.9 1,554.7 467.8 rte 162 348,781 
aoe Settee eee 251,137 5,642.2 993.9 1,548.1 389.4 123.3 75.9 231,508 
Se 260,888 5,771.2 922.0 1,563.0 444.3 134.4 771 268,231 
eee 274,096 6,657.0 907.8 1,702.9 464.0 176.3 78.0 263,048 
co ae 296,295 7,740.8 928.9 2,056.2 522.5 232.8 1 
Oe 311,630 7,381.6 750.5 2038.6 5 81.0 336,445 
aoe ; 535.2 231.3 85.9 333,768 
#067........... 291,762 6308-9 640.7 1,629.0 441.3 207.1 87.0 5267345 
ee 309,674 6,255.0 6548.3 61,723.5 6446.5 6216.6 87.7 237,110 
| en 337,966 7,258.0 521.3 1,973.1 412.5 252.5 89.9 333,733 
Oo ae 314,924 6,502.2 488.2 1,854.5 406.5 233.0 91.3 281,928 
os eee 322,673 6,427.6 476.0 61,763.8 6421.6 228.4 91.5 260,451 
oS eee 334,563 69131 | 422.9 61,743.6 402.7 253.1 92.5 285,987 
ol ie 352,180 7,003.3 6319.7 6 1,726.6 6380.9 6277.9 93.6 317,299 
rer 368,925 7,743.8 311.4 1,837.2 353.4 288.8 94.4 324,955 
o> a 7374,086 8,089.1 313.3 1,732.2 326.9 283.4 95.6 354,308 
SS 380,694 7,551.7 267.4 1,610.3 308.1 272.7 98.3 343,138 
oS ae 374,017 7,117.4 234.5 1,504.4 240.1 257.5 100.0 332,067 
ae 397,448 7,556.8 192.5 1,705.5 220.5 274.5 103.3 387,469 
ae 409,826 7,289.7 241.5 1,783.5 209.0 284.8 107.8 416,870 
7 a 390,461 6,496.0 181.0 1,622.3 173.0 250.4 112.2 384,790 
Saag. 420,238 7,569.7 157.0 1,720.6 155.4 276.1 117.4 464,674 
mos... 440,468 8,402.2 100.5 1,718.0 133.3 307.9 122.1 544,875 
i era 472.016 8,674.1 94.2 1,647.0 122.3 300.6 130.8 597,645 
on ei 431.878 6.6730 99.7 1,454.1 96.9 273.2 143.5 543,382 
MM ics «= 367,085 | 6,261.9 79.5 1,189.9 73.4 251.7 160.5 467,994 
7h 385,723 | 7,218.0 71.0 1,097.8 64.8 277.2 177.0 644,751 
a > ———as 418,777 | 8,663.0 44.6 1,085.9 59.4 265.0 204.0 739,919 
MM... oe ae 451,266 8,585.6 48.0 927.4 58.1 301.7 234.4 829,449 
| { 
1975: January... . 19,191 355.1 6.6 85.5 5.4 20.9 151.0 
February . . - 17,553 326.6 73 65.8 5.3 18.6 154.2 85,730 
March... . . 21,787 | 386.7 8.2 82.5 5.8 21.7 155.0 
April... ... 28,771 | 521.7 | 77 101.6 6.0 21.9 155.4 
a seaniae. 34,101 | 565.3 7.3 112.9 7.0 21.1 156.6 105,183 
DEIR <9» > 36,266 | 587.8 7.0 111.1 5.5 20.6 159.9 
| 
ee 38,910 | 623.2 5.6 114.7 7A 21.5 160.7 
August . . . 39,176 622.3 | 58 115.5 6.0 21.5 163.0 131,143 
September . 38,941 604.5 | 6.6 109.1 6.7 21.6 165.6 
October. . . 41,745 659.0 | 6.0 118.9 6.5 22.8 167.5 
November . 28,346 535.2 48 95.9 5.3 19.6 168.7 145,938 
December . 22,782 | 474.5 6.6 76.5 6.8 19.8 168.7 
| 
1976: January . 17,660 358.3 5.4 65.3 5.0 20.6 170.1 
February 20,484 473.8 8.7 69.2 5.2 20.1 171.7 153,812 
March... . - 28,090 610.2 8.8 106.5 6.7 24.4 172.5 
DM wet 5 33,128 663.1 7.2 100.3 5.3 22.8 173.9 
May ...... 34,468 612.0 6.4 100.0 47 22.9 174.3 160,072 
ae 39,910 669.1 6.5 107.8 6.2 26.1 175.2 
i 38,564 658.9 eS 102.3 6.0 22.6 175.7 
August 41.787 714.3 3.9 107.6 58 24.9 1788 159,455 
oy =p sae : 2 : fr 
October. . 37,404 Y i ji 4 H ; 
November 31,686 631.5 3.7 86.4 4.7 23.1 184.6 171,412 
December 23,165 500.8 43 62.5 4.3 21.8 185.9 
: 3.2 18.0 188.2 
id armondd peer row 32 628 27 20.5 192.6 165,553 
om 31,346 740.1 3.2 97.3 5.2 21.5 194.8 
oN icostis 35,713 784.4 4.0 101.6 5.3 21.6 197.0 
ei eeretes « * 44.5 38 108.3 5.3 22.5 199.4 182,769 
— te000 851.6 45 121.7 BE 24.0 201.4 
20.9 207.8 
onde ald i, cree an 1074 Bt 24.9 209.2 192,768 
August .... 45,521 875.0 41 he re yen 212.2 
Seeerobes . - os Pe a8 91.7 5.4 23.2 214.2 
ica spe cae 3.6 87.5 6.1 22.1 215.7 198,829 
November « . =e pha 35 64,3 4.5 21.5 218.7 
December . . 26,133 660.4 ; ‘ ; 
; 21.2 224.0 
1978: January... . 15,330 437.3 3 aaa a 22.2 224.4 202,552 
February... 18,516 452.0 38 698 46 28.8 228.0 
March..... 31,452 676.1 a9 80.8 49 25.8 230.1 
Apri beara. > 37,239 sr 36 94.1 58 27.9 230.6 210,640 
() ee 44,904 . ¥ : ‘ 27.0 230.7 
una de os os 49,782 866.2 4.2 99.4 By 
(tee 43,755 764.6 3.9 Are a ore 334.1 204,162 
August . . . . Select pg 74 89.9 5.3 23.8 243.2 
September . . 44.617 — 43 93.1 5.6 27.1 243.3 
Dctabets ss i pin ty 44 71.3 4.6 25.2 244.6 212,095 
November . . 37,851 Sat 35 49.6 5.0 23.2 247.9 
December . . 28,952 623.1 ft j 
= , 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 
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STONE, CLAY, AND GLASS PRODUCTS--GLASS CONTAINERS 


SHIPMENTS, DOMESTIC! 
TT : Narrow neck and 
Narrow neck Wide mouth wide mouth ] 
| STOCKS, 
‘| - | | END OF 
PRODUC PERIOD! 
YEAR AND TION! ae Chemical 
Liquor Food and Medicinal household 
MONTH Total q d 
Beer and dairy and ancl 
Food Beverage bottles i? al products toilet Sesctirsivtal 
= 4 — = 
= Thousands of gross 
i] 
= — > iis 
] if 
390 8,057 
12,320 32,158 | 20,766 6, 
Lo a ren "i964 "9.852 27805 "565 10,943 29,690 21,310 | 6,699 2185 
TOA eecceneerorasiexcrs 98,679 93,964 9,852 7; nae 11.662 28.406 21.165 7,062 i 
14S nah es 90,767 87,450 8,835 5,324 : ; 8,738 6,776 
33,469 | 25,707 ; : 
ee ee 117,682 111676 11528 8578 14381 12.868 31,847 25,418 9,099 is 
LOGI AR en scat 117,692 111,67 i } ’ 7 33.925 25.259 $ ; 
ee 115,592 111,428 11,918 8,344 10,457 a 28,924 | 10,989 10,932 
NOB DIR tees: ee ToattGa 12.614 9,853 11,570 13,411 tie 30,058 11,131 12,892 
903 Me joretiant A / / ! 7 q : : 
1964 ae 126,898 121,870 12,745 7,267 9,854 12,951 3 a 
341,571 32,794 11,711 b 
1955 be 3438,531 3434,474 14,337 9,742 10,455 4 13.864 pbs ppl 4 13,897 
ha ial 3 . 3 3 10,427 10,710 14,821 41,686 3 
ens soe 142,005 137,924 15,032 ; ; os 332970 17.834 
t 3 10,837 14,086 43,034 3 
{asym eee 3147,994 3140,448 15,265 9,726 10,837 ee aes rye $11813 18.537 
AUER ices eee 3145,269 3140,469 he oe oe 12/950 15,360 46,249 34,998 13,371 17,369 
(Rock a Annan 154,404 150,463 16,239 11,296 i § = 
1 34,808 | 13,146 | 250 
(eee Herta eee 160,299 154,685 17,628 11,501 : aon nyt : pee eet ba 21,408 
Cie cee eneeete 168,152 164,010 17,904 12,081 ri Ap pet 30.795 | 9,434 21'128 
962 ews here ates 3176,497 Dh! eee be pg oo | page seas: | 8.872 25 ‘641 
cee ea as 181,607 176, i : , . oon 7366 
AQGA Wert sreia/e ais 1efe 189,414 184,773 20,829 17,664 33,252 16,756 | 52,142 36,764 | 375 
38,797 6,882 26,945 
196B be oes sets 202,050 195,924 21,548 20,283 36,134 eae aap po 5.812 30.084 
1OGGnec css vane 211,764 204,093 21,605 27,098 38,206 13450 58.810 38,516 5,664 22,546 
1967, sss ees 225,579 poethes yl 4 : a pipe epee pga 32.833 4.335 23.518 
AOGBT ei al oe eae || Meee seat 221,85 ; : ; ’ ’ a4 4406 30.260 
1969 Beene pastes 260,267 251,050 24,232 56,232 51,086 20,677 | 58,411 35, 

| 34,268 37,091 
CVia.. sraonbane 3269,1 50 3266,21 8 aerere —_— tayH : - Ge pe popatl — — 35/652 
Cin a eee 264,836 256,308 ; jl 354, : : , rood ae 

22,425 | 58,479 29,892 5 . 
197 2a eG oe 3268,457 3265,981 24,333 71,053 55,516 . 4421 35,925 
AOS ae 279,027 274,295 23,634 71,000 61,659 22.728 a = a = | a 
FOTAw Eo. sored 280,397 273,709 24,491 65,631 66,605 i : 

7 25,775 4,035 | 37,666 
pes ie moe | meen || mie | mae) pes | gael te | fe| 0 | 0 ae 
AGTEK MMI ce cats u i f ‘ i i : = 

61,723 30,091 3,720 | ¥ 
OT ee 303,152 304,114 23,869 67,466 92,757 24,488 : == 
TOTS ra bn oreo | 327,609 317,440 27,563 61,403 106,489 25,084 65,062 27,998 = 3,841 
| zi | 4 = ’ — a 
| 99 5,661 | 2,194 | 6,091 2,479 | 443 | 35,562 
ae vase 31807 171864 717 3667 5,119 1,528 3,831 1.872 260 27m 
y : : 5,794 1,805 4,498 ‘ ‘ 
ure 53017 Sere 1363 eta7 6,606 2,020 | 4,389 2,227 288 40,828 
hed 23,079 23,834 2,183 5,896 6,654 | 11964 | 4.757 2,066 | 314 30,707 
ee 24,250 25,388 2,128 6,336 7,489 | 1,994 5,052 2,060 329 | ‘ 
| 
710 7,894 | 1,877 6,762 2,514 451 | 33,569 
ae ee 70,87 73/880 aa78 5280 7,260 1801 4,304 1,897 310 34,613 
September . . 25,241 23,454 2,929 4,723 6512 | 1,906 4,853 2,170 361 | ; 
26,974 23,869 2,009 4,762 6,365 2,320 5,598 2.435 380 38,618 
Biever * 22,929 20,973 1,590 4.747 5,481 2,060 4,694 | 2,091 | 310 40,391 
December . . 19,947 22,212 1,643 5,785 6,000 1,937 4,458 2,097 292 37,666 
4,936 2,508 438 38,598 
1976: January.... 23,843 22,590 1,965 4,422 6,402 1,874 : 
February. . . 24,118 21,546 2,026 4,429 6,222 1,679 4564 2,257 369 ye 
March... .. 26,173 31,382 2,907 7,497 6,771 2,620 7,763 | 3,351 473 y 
Aprile fia «+ 24,693 20,415 1,973 4,754 5,824 1,504 4,028 2,045 287 39,497 
May icceaye 26,220 24,083 2,252 5,324 7,482 1,702 4,265 2,517 | 541 41,626 
Jungs ae erate 26,592 25,265 2,307 5,954 6,962 1,955 4,935 2,761 | 391 41,773 
41,735 
uly eee 25,080 24,580 1,866 5,919 7,994 1,502 | 4,657 2,305 | 337 A 
August .... 28,629 27,303 2,624 5,886 8,180 1,918 5,668 2,624 | 403 42,468 
September . . 24,343 27,718 2,915 5,890 7,245 2,038 6,160 3,075 | 395 38,599 
October... . 27,578 22,716 1,679 4,356 6,861 1,892 4,996 2,625 307 43,337 
November . . 24,211 21,804 1,486 4,926 5,925 | 1,986 4,820 2,357 | 304 45,039 
December . . 21,020 22,943 1,727 5,736 6,070 | 2,004 | 4,712 2,373 321 | 42,800 
1977: January . Oat 22,536 22,080 2,144 4,352 §,909 | 1,825 | 4,775 2,736 339 41,909 
February .. . 24,192 22,358 2,015 4,608 5,890 1,720 5,040 2,744 341 43,241 
March. .... 28,009 34,079 2,960 7,142 9,074 | 2,861 7,888 3,687 467 36,384 
April... ..- 24,333 21,164 1,467 4,521 7,670 1,642 3,462 2,171 231 40,345 
Mavic cree 25,586 23,767 1,825 5,450 8,452 1,794 4.016 1,997 233 41,589 
Rey te e ee 26,959 26,928 2,055 6,697 8,794 1,949 4,994 2,150 289 42,053 
Waive. eee 26,381 24,376 1,533 6,218 8,434 1,564 4,315 2,039 273 42,971 
Muquetes ted 29,415 35,285 3,189 8,451 10,179 2,697 7,354 2,998 417 37,230 
September . . 22,051 23,731 1,887 4,902 7,574 1,833 5,006 2,226 303 33,952 
October... . 25,742 21,479 1,382 4,429 6,515 1,989 | 4,683 2,214 | 267 38,409 
November . . 26,408 23,282 1,554 5,092 6,614 2.198 4,900 2,660 264 41,179 
December . . 21,540 25,585 1,858 5,604 7,652 2,416 5,290 2,469 296 36,888 
1978: January... . 26,068 21,236 1,953 3,778 6,249 1,841 4,937 2,074 404 39,337 
Fabrdahiean 25,449 22,169 1,990 4,087 6,889 1,852 4,807 2,265 279 42,368 
March... .. 28,956 27,532 2,393 5511 8,679 2,321 5,806 2,515 307 43,721 
ADH ean 28,838 26,677 2,310 5,275 8,948 2,132 5,226 2,474 312 45,696 
May ...... 29,238 34,137 2,781 7,013 10,569 2,770 7,194 3,349 461 41,128 
iRinese aaa 28,833 27,382 2,260 6,083 9,755 1,897 4,717 2,375 295 43,058 
July occ 27,017 24,663 1,834 5,390 9,501 1,573 4,187 1,906 } 272 45,562 
August 5. .< 29,515 29,644 2,519 5,756 10,519 2,134 6,018 2,371 327 43,624 
September . . 26,244 27,824 3,434 4,987 9,304 2,060 5,567 2,147 325 42,930 
October... . 30,099 27,508 2,318 4,834 9,253 2,390 5,967 2,415 331 46,204 
November . . 25,771 25,697 2,044 4,546 8,512 2,214 5,640 2,440 301 46,056 
December .. 21,581 22,971 1,727 4,143 [ 8,311 1,900 4,996 L 1,667 227 43,950 
— u Sagi ah . — all —_ al 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 
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STONE, CLAY, AND GLASS PRODUCTS--GYPSUM AND PRODUCTS 


PRODUCTION ! 


SALES OF GYPSUM PRODUCTS ! 


Calcined Board products 2 
IMPORTS, Building plasters ] 
YEAR AND 
a GYPSUM Uncalcined : bs os 
QUARTER Industrial \Venban Gypsum Regular ype oar 
plasters Total Lath nas shoethin gypsum gypsum (pre- 
Regular 9 board board deco- 
basecoat rated) 
| 
Thousands of short tons Millions of square feet 
| i ~<a 7 
iC) re 6.1978] 5,019.3 2,157.1 1,892.2 2075| 1,728.9 477.4 S/B7818 tae |) Uae 
a 7,044.4) 6,248.7 2859.2 2,144.1 220.6} 2,019.2 535.4 B1916 | |S akshanb || Uavteeeten 
TS are 6491.1} 5,664.6 2'593.3 1,969.5 2109| 1,822.4 499.9 ABTGI7. lh deta den. li eeaaenncs 
of 8,119.1) 7.3443 3,190.6 2,185.1 263.1} 2,334.5 610.8 Baba? lh swiyabeel bese ten 
> 8.7049) 7,477.2 3448.1 2541.5 288.1| 2,165.5 661.5 GAG |. esaeeree ||) Peete 
7 ae 8,070.1} 6,870.2 3,067.9 2,299.8 2525| 1,904.3 656.2 BP 71:5: | ropa Meet Ace 
ae |... 82475| 7.1732 3,184.3 2:768.0 254.1} 1,727.1 852.1 19110: ls, Seewdnc |) Onevaciees 
a... ce 910625| 7,680.7 3,359.6 2.7917 2527| 1,703.2 986.3 6707.0: Rieenet andl! Beco eh: 
eee. 5 .,.. ue 10,5734) 8,813.6 3,977.1 2,915.3 298.8| 1,799.2 1,243.4 PiBB11671|swaeeaue |) Uh matte 
 — ar 10,3165} 8,545.6 4346.1 3357.3 334.1| 1/5666 1,328.8 TAGQA oaanenosl’ Mesirascets 
SS ee 91946} 7,761.6 4,334.5 3138.8 3184| 1,412.0 1,307.6 Gi72DIG Nd Aout \lomdaeee 
aes 9600.3} 8,122.1 4,127.7 3,470.7 250.4] 1,320.8 1,197.6 TAVIS. Uepaeha cy | Pecege eat 
eS, Sees. 10,900.0} 9,268.3 6,131.6 3,989.4 344.1} 1,402.7 1,278.9 BIOBOE Ineraeenchh Meabeen: 
ee 9.825.0| 8,590.8 5,305.8 3,720.0 284.6| 1,196.7 1,195.9 089.4 ||! Wee. te Sie 
Pe... ee 9500.0} 82462} 4,967.1 3'899.3 258.9 1,023.4 1,055.5 7809.2 || Wee tens Peete ee 
. a 9,969.0 8,819.4 | 5,420.9 4,048.7 268.8 1,095.7 1,029.5 8.4610) gem ill plowamene s 
ee 10.3880; 9.1811] 5,490.0 4,208.7 279.4| 1,035.5 990.4 80068. eetetees. || Le eee. 
oo ee 10.684.0| 9,440.3 6.258.0 4,562.0 292.0 972.0 993.0 98014") eRe. | Renee 
| ae 340,033.0|  9,3198 5911.3 34.577.0 318.6 828.3 977.0 63721'6 Laie. || Pade: 
oS ae 9.6470, 8.4344 5.4787 4,693.0 322.4 679.9 899.3 93016 ||, See... || tk eee. 
7 a 9393.0} 7.8789 4,563.0 4511.0 293.2 560.9 812.6 626007 «||: eee || Loess 
7 ae 10,018.0| 88438 5,474.0 4,935.0 300.7 535.6 777.7 6607) |e. Meee. 
0S a 39.905.0| 9,324.1 5,858.0 4,681.0 315.8 473.4 70234") | 0080:4 sil ev. | ee eine 
ee 39.4360| 38,4490] 6,127.6 4,218.8 264.6 407.9 587.6 PVP UU MME: cece erat AR Ne aye cote Me Rec Ad oc gl vests | cays 
eS yinares| iageee| osama | es] rd] ee) a) tie | es) Bs) a) a) | a 
3 3 12,005.0 | 7,718.3 4,719.4 ‘ F f 372. i ; i 737. 279. 
w3. Saat aeons 312,592.0 7'660.6 5524.8 348.7 293.0 484.1|  15,151.3 368.9 399.4 341 2 1 i 309 2,700.4 2118 
7 341.999.0 | 310,993.0 74244 5,262.4 322.2 215.2 4164] 12,852.5 259.5 359.0 i ‘408. 420, 
| 8,214.4 | 1,789.9 127.1 
na apantersl| py <p ee ae i020 328.0 131688 1342 3621 m8 10.117.0 | 2,029.4 191.3 
ae 311,980.0 | 311,036.0| 6,231.0 5,030.2 305.4 162. A aoe i Bs sah eind Dae pe 
3 3 3 3 3358.0 135.5 311.7 15,391.6 165.0 417.7 : ,840: 425. 
oS ae 13,390.0 | 312,590.0 7,074.0 5,802.0 : 4 qo) Be ee |) ees azo 
1978 314,891.0 | 314,041.0 3g308.0|  35,881.0 3383.0 3139.6 306.2 Lada! 137. om : 566. : 
ek. 3 Fs 391. : 4 ; 
= + ] 5 il fs | ir 
T | 
— sale lacie pe — | 723.0 66.1 419 88.7 2,332.6 40.2 58.6 37.1 1,737.2 433.2 26.3 
March... .. } 725.0 6434 332.2 |\ 
732.3 | 381.6 e 
ag ae a ony 697.2 | 401.8 1,245.0 744 43.9 89.9 2,607.9 42.2 69.3 49.1 1,908.4 433.7 33. 
Whigs. « 802.4 7218 465.2 |\ 
7-4 574.3 2,246.6 461.5 34.6 
val ae 9675 ean 430.5 l 1,342.7 72.9 47.2 96.2 2,934.3 50.8 85.1 55.7 : 
September 963.5 792.1 6322 \ s a 
982.7 SOS Bee 79.3 56.3 2,250.2 461. i 
amet 901.3 7249 5149 l 1,450.8 79.2 42.7 85.4 2,929.2 49.0 
December 888.7 739.1 498.8 |) 
86.9 395.5 379.1 25.6 12.8 20.8 900.9 13.9 22.8 168 6860 140.1 122 
: 2 786. ; ; ; ; q 22.1 i : k i 
“ai 883.2 915.7 334.6 312.3 aoe one nan 139 25.9 22.6 795.0 162.2 16.9 
March... .- : 28.2 14.5 28.6 1,036.5 : 
April... - - 970.1 887.8 3318 yee cae ae 262 987.1 138 28.0 223 757.3 149.4 16.3 
ee Boo 945.7 8422 676.) — ; 154 293 1,144.2 17.5 31.0 26.3 881.6 169.6 18.2 
J 990.7 931.8 483.5 430.4 25.5 § i ; 
a mm 4 sot Miers 16.1 34.3 25.0 896.4 178.2 m4 
- 489.5 538.9 ; ; 796 ; 35: 24.9 953.0 188.0 5 
ow 14320 1,000.0 6023 469.2 ae ae out) Pitan 14 356 25.4 925.7 175.8 184 
are ‘047: y 645.6 472.7 24. : : pes i 32.2 23.2 927.0 185.5 18. 
September . . ne . ; oe 6227 4268 26.8 13.0 29.2 1 202.6 58 nor oe ot e665 bars 
ancae l "160. ‘919. 445.4 27.3 11.3 a8 | 1 tet: 23.3 899.8 183.0 13.0 
9192 572.3 “y San i 
November . . 1,160.0 aa sae poe 23.1 114 229 1,165.3 15. 
cee: aig oe 19.8 949.4 W4 23.4 18.6 723.2 1600 13.0 
22.7 ° . , ; 799.1 160. } 
ee Fetree 9619 3431 3838 aS 22.4 10.2 ipl EN ried 174 38.4 303 | 1,061.5 213.8 20.5 
sag i ; 347.9 28.3 Nag 4 ont, : 28.2 917.2 190.1 23.9 
March... .. 1,119.0 | 1,046.0 541.1 4 ae we ra 1201.0 ae 287 j 917.2 190.1 23.9 
i 49.0 1,002.0 514.8 459.2 ° g ; 1,281.1 16.9 35.4 26.4 : : 
: oaaae 11610 | 1.0200 ome? Die aa 127 385 | 113799 15.2 39.7 31.4 | 1,055.0 219.1 19.5 
a ee 1178.0 | 1,044.0 770.6 ; as ee 
36.3 23,0 970.0 
1,124.0 | 1,032.0 peep ie ay! op 318 Want 166 41.4 24.3 1,102.3 216.6 20.2 
3 i 1186.0 | 1,072.0 791.9 584.9 26.3 a 276 1333.3 10.3 38.6 24.6 1031.9 206.6 22.4 
ugust ’ - , c | 29.9 j i y f . 238 1058.0 é i 
September 1,187.0 | 1,048.0 720.3 566.4 ee 108 28.1 1,365.7 11.0 38.7 Aapeo cap a8 
0 650.1 567.4 297.6 15.4 35.5 20.5 i 
“eae et yea. : 31.4 9.9 ae anes | 17.9 1137.8 243.5 17.7 
November 1110.0 | 1,010.0 a. a 286 92 22.4 1,466.7 11.9 38.0 j 
—. cust WE ears a : 966.6 | 203.7 16.8 
294.9 25.3 8.9 19.7 1,253.6 11.2 “ty fee 920.9 196.1 15.6 
1978: J : 1,110.0 | 1,051.0 592.9 y ae oat 1104.2 He ; 920.9 196.1 158 
any. ae 1:027.0 955.6 417.3 302.2 ack 110 25.4 1,398.9 14.5 39.8 . aoe 4 me ace 
uary... bec } 369.6 : ' f "364.1 11.5 36.1 : mae : ‘| 
March... . . 1222.0 | 1,071.0 493.3 oe vr oe 1364. 219 ee oe pas 
April... ... 1,333.0 | 1,196.0 no ina 36.8 10.0 27.2 1398.7 12.7 41.7 555 1057.6 236.5 19.8 
767.1 458.2 1,387.8 11.5 40.5 
Cae Bee 1,277.0 Meee pak 5649 38.1 13.8 28.5 ,387. ie 
Ce ane 1,208.0 121, » 13 1,036.8 220.6 rf 
504.7 28.1 9.0 25.4| 1,360.7 be mon o13| 11465 | 257.2 21.3 
MY cso 1,195.0 | 1,164.0 825.5 roe 33.1 10.0 29.2 1,502.5 127 = ae tora pode 200 
aust poe ee ae 551.7 33.0 8.6 26.5 1,325.6 Ae 42.9 17.4 1,135.6 250.0 22.4 
September 1,251.0 | 1,129.0 811.0 aoa 376 10.8 30.6 1,479.5 12 ee the i ooe7 ea 18.2 
aneteead age) tots sane 461.8 37.1 9.1 . Fait 8.4 35.6 14.8 1,097.3 265.5 18.5 
November 1,136.0 1,091: ‘ : 28.6 31.0 H 440. 5 A if) ae 
0 441.1 } a | 
December 1,129.0 1,087.0 688. ip 


Footnotes giving source of data and description of series appear intl 


following these tables. 


he section immediately 
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TEXTILE PRODUCTS--KNIT AND WOVEN FABRICS AND COTTON FIBER 


: 2 COTTON FIBER 
KNIT FABRIC! | WOVEN FABRICS (GRAY GOODS), WEAVING MILLS 
F as 
| Production Stocks, end of period4» Orders, unfilled, end of period 
Knit- 
Spine: ting —— Gone 
non machines C sump- 
YEAR AND oe active Mane Man- : = Pr nai tion 
a tn leet Total3 Cotton made Total? Cotton made Total Cotton = gs 
OR 9 working "ibae fiber iber 
QUARTER machines day 
Thousands 
Milricf Thousands Millions of linear yards of bales? 
pounds 
en eee ee, ee Pa ee ee 11,557 9,546 
AAT kesctinacreeall|y lowaouluertliy Usemdicies fl! Reais ain! Regia, | Weert || on Merte ws cael Maite oe Ue ee eae a oe 14'580 9,095 
NOMS coos ctmtaN dermonaes | casemad. | denise [I | ctvcentgl) Gyiehatns |) Ms ck Ap empire Ghia ene a f MBleer eres Miter a eA ene Cee eid pen 
PSG ee ce eat mech ceccanatsite Uh A corre rte UI Rcegeiets tars) MeSMPRORSTe UMA e‘e: ore [IMME ofa oe coc a 
AY Reg | err) fer 9,910 9,650 
A06GA Tovtwasda,|  iorwdiad odentde | Cendebee I een Cpieae | Miyconse, I Rooms (UN n 9 MI pecan ene Shanes aus es? 
AOS Ieee cee Peetean a seat see ee ee. SEM Ree io ee ee eed keener Seeaee pe her 
WGlonccaisirenl, wesceweill Gereae,|| antecne IP Crkeae fy boweiie | | Mteere Ih mauay + Geekennin: Biiimraean Ih Dole ae, mes ‘ 
HF w cat eecme |) commome Pe ocanenae | eemetoe. Il megane | uaektoe | « [ibis «2+ mUMEea rie BMMRia Ps Sue Regen oes Me ete ste mene oa a = 
HORA lec were Sach ataiotlly WScas Save | ueaaenaceel Hl Leteeeane NI Mes Wes | Meateiea oisgd MMRRCa eno! MINN cantare 
PE A Fore eed oe ae 14,542 9,066 
1OGBiisve cranes. |e semeleue lf” caevaeel | Caestmas | amiaias. |) Bikawies | ee iety <DEL MM ans Qian ro PUiaeeerns lS Sag eet i Ree 
Lec ene Lat ee AMEN ed ies Cony ee Lee Pawel | inereetee | oxen pe Reo 
TGGlonccctos ses | sseexamall teense’ |) Meenaen | “nmmnaky |b Mageiy. | So aaet-e>, Ih meaoree Selieal ence mete ssges Ibe Caer man rae eye a 
WSs Ghgsaily ochre’ |) canasere: | ve uuen | samedi 4” Gomme ll akess/ Emacs Berberine | MRMRrs ee Bpeewas seen Emmcsors = ‘= 
VOBOS hoc neh tecneneell eteseoes li waeeecea lll! emeaiie (| Mactan: | Gitte cos, (NMOMNS ote Resist As, Db Millen tn cad 
& Witte ni24 257 1,885 402 14,265 8,701 
Le ai iene ssl Wehr ees I ere 1) cane) im...) eee 262; 2.473 se4 \4a28| «8.524 
AG teser cere), Socata ||, Werle 11,872 9,254 2,317 1,221 898 298 2,277 635 14,864 ppt 
1063 Eee tl Decseitces (it seek 11,607 8,741 2,593 1,180 829 327 2.813 876 15,290 8,204 
ADGA aae ae oN AStertcoe lia Muaeerite 12,525 8,966 3,314 1,058 646 391 3,715 1,173 15,149 Y 
1,054 
1OGG Smet Cc seh erase 13,181 9,237 3,692 1,159 675 464 4,185 ; 
HOCH Por: nes. | laseeeee 13,079 8,840 4,000 1,366 763 586 3,304 so 
{96 Ticccrsnmenn. || Wane 12,479 8,281 3,981 1,386 839 533 3,353 ; 
HOGE vee ee tees. ||| Racists 12,709 7,478 5,001 1,348 746 587 3,054 1,327 
AOGOMeUAReEs|. haueens 12,339 6,967 5,164 1,345 641 689 2.651 1,078 
{O70 PRG Ce |e piasintecen en seein 11,212 6,242 4,804 1,421 577 831 2,361 828 
AGING csc cE! b= | maakcanees 10,913 6,148 4,657 1,089 472 608 2.657 1,138 
1072 faeces | waomtee || —seaanere 11,048 5,616 5,336 983 408 567 4,164 2,010 
RYE Saree he 2,070.8 54.7 11,755 5,421 6,214 718 289 428 3,502 1,905 
1O7Atce. se tony 2,011.3 46.6 11,054 4,987 5,977 1,290 560 725 1,797 1,071 
TSI Bia ec 1,955.8 47.1 9,777 4,326 5,356 1,099 489 605 2,590 1,414 
176%: Gere te 1,790.9 43.5 10,448 4,450 5,913 1,203 431 767 1,797 1,008 
1 OT TEM cee ae 1,688.6 34.3 10,237 4,237 5,915 986 340 640 2,004 1,146 
AG Gah eset. 1,720.5 33.3 10,228 4,007 6,101 932 314 611 2,037 1.218 
IE ] —— 
rote oe Ne ae lM Renoece 846 406 433 1,335 580 751 1,647 964 
pti 425.5 } Bea 657 312 339 1,292 572 715 1578 944 
Marchnesee 47.0 639 286 346 1,261 548 707 1,700 969 
eet cee allt Ge ahh eceene 833 375 449 1,219 519 695 1,892 1,072 
eras EOE. Conic oun 749 345 397 1,191 510 676 1,961 1,139 
PES roe a 48.4 770 348 415 1,186 502 679 2,135 1,240 
Wee one. 796 354 434 1,175 495 675 2,281 1,327 
August ... . 518.0 814 364 442 1,168 498 665 2.398 1,390 
aoa eee ere, 447 305 11096 497 08 2608 1's01 
Seen 506.2 ‘834 352 474 1/087 488 595 2581 11531 
ecambeas 47.1 980 388 582 1,099 489 605 2.590 1414 
TO7GT lanuarveeel tee (ep iiasies 856 373 477 1,104 528 572 2,528 1,382 
eae ese; aaa 406 388 1081 a7 806 2696 1358 
SON hee . / i : : 
Tories) UY ae N Pegatet- 820 356 457 1,057 448 607 2,708 1,390 
Mayes ee MOOG NA Sarason: 855 369 479 1,030 410 616 2,752 1,491 
Uline areabay 45.7 1,048 459 580 1,072 398 670 2.573 1,433 
alo eel eee Slt (ron ateres 631 258 367 1,093 397 692 2,401 1,368 
August ALD ON atric 815 343 464 1,142 419 720 2,212 1.259 
September 44.2 985 418 560 1,132 408 720 2,071 1.116 
October. Wiles 805 335 464 1,187 424 759 2,008 1,084 
November . . Ae Rp Nie 3 ae 769 327 436 1,203 429 770 1,912 1086 
December . . 43.5 923 371 545 1,203 431 767 1,797 1/008 
1977: January... . 816 344 462 1,252 426 821 1,784 1,012 
February... 419.4 35,7 : tu ee a 1,213 425 781 1,770 1,017 
March 044 t 4 1,196 425 766 1,991 1,081 
April oe tre 792 341 443 1,180 415 760 2.113 1,149 
Ven 456.0 35.3 820 348 471 1,153 391 767 1,980 1,134 
ee 1,027 432 585 1,212 388 817 1,905 wait 
uly eee 613 251 356 1,205 380 819 1,839 1,074 
August... . 414.0 4.3 fee ae A oe - 748 1,722 1,023 
September . . ' 713 1,727 984 
October... . 791 318 466 1,014 347 662 1,801 1,051 
November . . 399,2 34,3 802 320 474 985 339 641 1,848 1,120 
December . . 964 378 577 986 340 640 2,004 11146 
1978: January... . 827 341 478 932 314 611 2,037 1,218 
February... 430.9 33.2 814 323 481 927 311 609 2,050 11295 
March . ¥ fumes 983 382 588 915 306 602 2,148 1,342 
April... 4 784 303 471 866 307 553 2,388 1/585 
May ...... 459.5 32.6 786 305 471 860 307 547 2,522 1.724 
Jonesaoes 970 368 589 884 298 579 2,580 1,759 
JULY reer 621 234 380 871 294 570 2,811 1,728 
August cet! 421.8 34.3 774 294 468 871 300 565 2,772 11765 
ptember . . 964 375 579 851 294 551 2,752 1.709 
October... . 863 349 505 858 295 558 2,923 ug 
November . . 408.3 33.0 1,015 392 613 876 297 574 2,908 1,781 
December . . 827 [ 341 478 932 314 611 2,037 1.218 
{} ; fh ' 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 


BUSINESS STATISTICS, 1979 EDITION 


TEXTILE PRODUCTS--COTTON AND COTTON MANUFACTURES 


COTTON (EXCLUSIVE OF LINTERS) 


SPINDLE ACTIVITY (COTTON SYSTEM SPINDLES)° 


Stocks in the United States, end of period! 


— 


Price: Active spindles, a 
es last working day Spindle hours operated 
Domestic cotton All fibers 
YEAR AND ‘ 
MONTH Exports- Imports? Received SLM Con- Con- 
= Public Con- by grade 41, suming Averaae suming 
otal On farms storage suming farmers staple 34, Total 100 Total Bi 100 
Total and in and estab- (American 10 percent Ae reent 
i da pel 
transit com- lish- upland)? | markets* M cotton 
presses ments 
Thousands of bales® Cents per pound Millions Billions of spindle hours 
T fie | 7, 4 
BARA 5 sarees. 9,604 9,432 1,943| 5,438 2,051 2,656 295 31.9 36.0 nal 21.4 122.4 0 
; : ; E " i 4 ; k 477 116.0 
oa —. 5... 12,526 12,410 2,050 8,785 1,575 2,762 198 30.4 31.2 22.0 20.8 123.3 478 115.8 
1949.......-... 15,531 15,466 3,216| 10,645 1,605 5,150 144 28.6 29.9 21.5 20.2 103.6 405 97.9 
ot 10,306 10,255 1,616| 6,644 1,994 5,720 194 39.9 41.2 22.1 20.7 125.3 491 117.8 
3 10,549 10,462 3,268} 5,636 1,557 5,148 165 37.7 38.6 215 20.3 125.7 494 118.2 
1952. . 12,361 12,306 3,110} 7,613 1,583 4,092 130 34.2 34.6 21.7 20.3 117.7 462 110.0 
= lalaalae 16,680 16,615 2,971 | — 12,002 1,642 2,830 188 32.1 33.6 20.9 19.7 126.2 485 118.6 
TOGA... ..-... 17,731 17,677 2,023} 14,008 1,646 4,159 129 33.5 34.3 20.6 19.1 116.6 452 108.9 
BRR e w+ +. 55 20,946 20,881 1,639| 17,576 1,666 2,485 189 32.3 33.9 21.0 19.4 126.4 486 116.8 
Lo 20,594 20,564 2,613| 16,387 1,564 4,553 98 31.6 31.6 20.2 18.7 123.7 476 115.2 
1957... . 2.2.26. 16,467 16,411 2,251 12,595 1,565 6,927 217 29.5 31.8 19.7 18.1 116.1 447 107.1 
1958.......-... 15,417 15,333 1,076| 12,753 1,504 4,598 143 33.1 32.6 19.3 17.6 112.6 426 103.5 
SPEED on = s+ sas 17,565 17,492 2,188 | 13,754 1/550 3,673 131 31.6 30.6 19.3 17.7 122.7 ‘473 112.3 
1960. .......... 15,869 15,786 2,309 11,990 1,487 7,532 138 30.1 30.0 19.1 17.5 120.1 463 109.9 
1961.........4. 15,495 15,402 1,775 | 11,865 1,761 6,392 173 32.8 33.4 19.0 17.1 117.0 449 106.4 
SS See 18,060 17.917 1.777| 14/630 1/510 3.847 143 31.7 33.1 18.7 16.3 118.7 458 105.4 
ee 20,858 20,705 1.887| 17.376 1.442 4,361 132 32.0 32.9 18.6 15.6 118.1 455 100.1 
a 21,929 | 21,817 1.655| 18,706 1.456 5,241 118 29.6 30.7 18.7 15.3 124.6 ‘471 103.6 
oo 23,787 | | 23,682 2,535 19,619 1,528 3,795 99 28.0 29.5 18.9 14.7 128.0 .493 102.9 
eae 265 20,186 1,121| 17,639 1,426 3,597 100 20.6 22.8 19.5 15.1 132.1 509 102.4 
oS ae 14,567|| 14.476 1513] 11,369 11594 3,973 169 25.4 28.8 20.0 14.4 126.2 486 94.4 
edie... 4 «. 12,978|| 12,926 1.548] 9,807 11571 3,870 95 22.0 24.5 20.0 13.1 128.0 493 85.9 
ee... as 12.265 12,248 1323} 9,653 1,272 2,397 46 20.9 23.1 19.6 12.4 125.6 ‘476 80.9 
eR. 2. 528 11,900} 11,886 1,482} 9,257 1,147 2,982 37 21.9 24.3 18.6 11.6 113.0 435 70.4 
See 10,054 10,035 | 2,389 6,416 1,230 4,128 38 728.1 733.0 by : sb = He 
To wan 12,333|} 12,319 || 3,346| 7,947 1,026 3,089 74 27.2 35.6 : i 4 F E 
7 ——a 12.595 12.586 | 2.788| 8,761 1,037 5,495 33 44.4 67.1 18.0 9.8 116.2 ‘447 63.1 
ait. «9 3 11,486 || 11,476 || 2,037, 8,413 1,026 5,170 46 42.7 417 17.3 8.8 106.2 ‘408 55.5 
DNA.» a. de 9,544 9,528 | 945| 7,431 1,152 3,840 50 61.1 58.0 71 8.0 93.2 352 46.5 
ae 9.610 | 9.581 1,247| 7,377 957 3,431 96 63.8 70.9 16.8 7.5 105.6 406 48.1 
re 12,890 | 12,883 1.665| 10,268 950 4,448 25 52.1 52.7 16.6 6.7 103.6 398 43.4 
ae 11.229 | 11.226 I 2:316| 7,860 1,050 5,875 3 58.5 61.6 16.4 6.4 102.4 394 41.5 
| 
7 T 
37 
1975: January... . 10,690 | 10,680 1,180| 8,418 1,082 409 7 37.0 36.1 17.1 8.6 7.3 293 
February . . - 9,839 || 9,831 | 762| 7,917 1,152 380 1 22.6 36.4 7.0 a6 8 291 3.0 
March... .. 100 9,092 || 681 7,212 1,199 346 1 ! é i : : ; 
a, : 210 8.202 | 659| 6,344 1,199 371 4 35.4 40.4 16.8 8.6 7.9 1314 4.0 
May 7,323 7,315 || 560| 5,559 1,196 364 5 36.5 417 16.8 8.5 6.9 1346 35 
de... ons 6.575 6.566 | | 529| 4,865 1.172 392 4 38.9 42.8 16.8 8.5 7.2 ‘360 37 
7 / | 
1,126 356 (8) 40.6 45.6 16.8 8.4 8.2 .328 4.1 
op 4 oe 13,082 } 13046 ais $490 1,085 325 1 43.5 48.4 17.0 8.4 78 ‘392 3.9 
September . . 12702|| 12,684 8728| 2,919 1,037 258 19 47.2 50.7 16.9 8.3 8.1 "403 4.0 
October... . 11.775 | 11.759 6721 4,045 993 226 1 49.9 50.4 7.1 8.4 10.5 421 5.2 
mod ‘618 || 1 ‘ ; 176 1 49.7 50.9 17.1 8.3 8.4 “418 41 
3.573| 6,000 1,035 
ores oe ‘945| 7,431 1,152 237 6 49.6 55.1 17. 8.0 9.4 378 4.4 
December 9,544 95 / 5 i is é i H . 
17.1 7.9 8.7 435 4.0 
: 8,706 8,689 698| 6,870 1,121 214 3 50.5 57.2 : 
meres] gel) S| Be) ote) ize] at) ] as} Be] a) 8) as] SLs 
March... «+ 6,922 6,903 284| 5,322 : h . : i : vel oe 
: 9 63.9 57.2 7.1 7.9 8.5 : f 
ee S244 £200 pod ey 1208 327 3 57.5 62.1 17.1 7.9 38 43 4.0 
= ea ane : é : : 6 66.9 72.7 17.1 78 i ; i 
oe i 4,301 4,258 176| 2,838 1,244 315 ; 
( 78.7 17.0 77 6.9 344 31 
age ee ayo oy oh eg . a ; so? 73.2 16.9 76 8.2 “410 37 
1 1,842 1,078 274 1 j i 
Some gan get _— : 72.3 16.9 7.6 9.7 388 45 
Septembe 11,768 11.731 9,401 1,406 924 342 5 62.4 i , ; 97 388 45 
i , ‘ 2,980 841 217 26 63.2 77.0 17.0 7.6 : ; i 
October _— be gone ee 856 265 0 65.9| 765 16.9 74 78 ‘390 34 
November 10,297 10,266 en ey 1 63.7 73.1 16.8 75 9.0 "360 4.0 
December 9,610 | 9.581 1,247 7.377 957 376 f : ( 
2 62.7 67.0 16.7 7.4 8.0 402 3.5 
1977: January. . . . 8,716 pe ve) Ee ne oo (8) 64.8 72.2 16.8 73 8.2 “412 35 
793 944} 5,777 1,072 5 35 
February . . . 7,819 7, (8) 70.1 75.8 16.9 7.2 10.3 413 ; 
March 6,642 6,618 al a aie oA (8) 68.3 73.7 17.0 71 8.2 “410 3.5 
April... 5,570 eee poh tame 4 sgh ite 70.6 16.8 7.0 8.3 ‘417 35 
Sos 4,571 4,554 375| 3,005 1174 400 2 66.8 a4 168 7.0 10.2 406 4.2 
gdh eal 3,496 3,483 126| 2,264 1,093 462 1 59.8 ‘ i f 
Re j f 2.8 
’ 18 61.7 58.2 16.8 7.0 6.7 334 ; 
2,909 bh OR gd eee a 8.1 “405 3.3 
sie : rics 1 ata 16,127 13,389 1,773 965 181 86.3 ry ay f aH gees Re 
September 14,798 pet eee org ot 149 53.6| 49.1 16.6 6.8 8.3 ‘415 3.5 
October 14,680 14,671 7608 | 6,219 844 149 om oe ry ioe 4 4 5 a 
November 13,951 13,943 3,874 9,205 864 333 "i Y 16.6 67 93 ‘371 37 
3 E 496 0 48.7 48.4 ; ; 
December 12,890 12,883 1,665 | 10,268 950 a : 
8.2 F i 
: 11,935 11,928 1,360 9,634 934 521 a mrp af r Ly oe rE ae a 
“a aight ; 10,836 10,828 1,162| 8,714 Br ay (8) ie 55.0 16.5 6.5 10.1 403 4.0 
, 1 7,398 ’ y ; § f ‘413 34 
ae <y same 3306 8,388 O76 6,375 eae a (8) aad ore 184 ea BD “408 33 
ee 7,391 ycbe ree Ee rs 8 1 54.8 57.4 16.3 63 10.0 “402 at 
cae oe 6,285 6,281 765 4,411 1,105 528 
a 456 (8) 56.5 67.0 16.3 6.4 65 327 27 
Jul 5,326 5,321 700 | 3,803 1,118 e724 59.8 16.3 6.3 7.9 395 3.2 
i 15,130 15,126 1,606 rn eo aH (8) 56.2 60.0 16.3 63 6 388 39 
: 950 5 ‘ 16.4 6.3 8, "406 f 
September 13,976 13,971 1014 283 (8) 59.6 64.1 ; a0 
12,929 6,603 5,312 ' ‘ 16.4 6.4 10.0 1399 4 
seerel ere 12,124 4.893 | 6,230 1,001 365 0 6 ; = : 9 3 “e ey op 
oral 11,229 11,226} | 2,316 | 7,860 1,050 Abt 2 } : tie 3 
ee , La as | heme 4 


Footnotes giving source of 
following these tables. 


data and description of series appear in the section immediately 
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TEXTILE PRODUCTS--COTTON MANUFACTURES AND MANMADE FIBERS 


COTTON CLOTH MANMADE FIBERS 
E Broadwoven goods over 12 inches in width Exports? | Imports? Production* Stocks, producers’, end of period4 
| Noncellulosic, exc. Noncellulosic fiber, 
f exc. textile glass 
Unfilled | Inven- textile ginss 
orders, tories, Yarn and Yarn and 
end of end of Ratio of monofila- | Staple ; monofila- | Staple, Texti 
= , i extile 
lata ei penne period stocks to Raw cotton ments incl. pee a ments incl. glass 
OR Afni unfilled equivalent (rayon tow Yarn and | _ Staple, fiber (rayon ie Yarn and| Staple, fiber 
ours and (rayon) | monofila-| incl ae (rayon) | monofila- 
QUARTER (at cotton acetate) sb ech eu acetate) rae 
As compared with mills), 
average weekly end oF 
production period ee ‘. 
aa No. of weeks’ Thousands of Millions of pounds 
lin. yds. equivalent production net weight bales 
; | : | | T i 
ey ee ition 9,824 12 ASM ees omar 1,317.0 9.5 746.7 228.4 44.0 3.3 41 7.7 40| S24... Peel.) oe 
MOAB Es fis serene 9,640 8.2 Pic i eae te 806.5 16.6 856.1 268.2 60.9 5.0 8.6 11.1 AG | Aveta. | beneesc |) “Sa 
FOAS IE: ff aR: 8,406 6.8 3.6 73 690.3 10.3 800.6 196.1 77.6 10.0 8.2 14.3 29 | \Jcbau~ | Mecees ce | @ 
1O5Oiandamisgtere 10,013 12.8 1.9 16 453.3 27.1 953.9 305.5 100.0 22.4 23.5 6.1 20-25. | ewes | er 
OG IO ccs eh 10,136 9.5 3.2 .39 700.7 30.7 958.2 336.0 138.9 3h7 34.5 91.3 16:2 | SSA. | cigdatiy |) * eee A 
O53 ocr hatee 9,515 8.6 4.2 54 595.8 13.5 828.8 307.0 163.5 47.2 45.0 64.4 17.3) gies: ~'| Gagems. |) > Ce 
19ES\, is. nee 10,203 9.0 2.9 33 504.0 35.0 886.9 310.0 195.4 51.3 50.3 77.1 327 77 6.6 10.6 
MOBAD en Seer 9,891 8.0 4.0 51 498.6 42.2 706.8 378.9 225.8 58.8 59.2 55.6 320 14.4 4.3 13.1 
1OHS Em ceo 10,175 11.0 3.4 .32 441.8 71.7 865.1 395.6 274.0 105.3 75.8 52.2) 342 21.3 8.2 8.5 
ROBGio 5.3 k 6 teers 10,317 10.5 4.0 .39 424.1 97.5 749.6 398.3 273.1 127.2 96.5 622} 453 12.1 98 6.7 
1057> 1o nc cheers 9,534 9.4 5.5 59 470.8 69.0 714.3 425.1 335.0 180.7 | 110.5 718 58.6 23.9 18.2 16.6 
NOBB he frei scaler 8,974 9.8 5.7 60 416.0 80.3 635.7 5324.2 320.0 170.5 103.8 51.7 544.7 22.2 18.9 11,7 
1050 saat ey: 9,603 14.8 3.5 .25 389.2 142.3 737.7 359.1 412.2 233.1 | 147.4 56.3 55.0 36.6 23.9 37 
| 
19605 2seesant ee 9,366 13.6 4.5 36 378.3 301.4 654.5 314.0 437.4 239.8 177.0 65.2 
(CO meee eee 9,168 11.8 5.5 47 379.5 202.0 641.7 400.5 497.2 253.7 149.3 | 47.8 
19625 ae f 9,248 10.8 5.4 51 351.2 370.8 726.1 500.0 627.4 345.5 190.3 | 62.7 
ABS es oe. aA 8,759 10.6 5.5 52 317.0 364.4 709.7 579.1 712.8 443.2 191.9 | 47.0 
10046 cme ene 8,966 12.0 5.0 43 321.1 325.0 7775 594.3 847.6 559.1 | 239.5 32.6 
AGB seo eho wits 9,238 19.0 4.2 22 251.0 423.2 825.0 648.0 997.7 782.4 | 2823 59.8 
19662 foes Qbene 8,840 21.1 4.0 19 276.4 688.5 799.8 659.2 | 1,164.7 918.1 | 332.4 67.3 
yearn ere 8,278 14.3 5.0 .35 268.1 537.1 734.7 603.4 | 1,215.4| 1,137.9 | 308.8 | 51.7 
TOGB anes een ee 7,476 12.9 5.3 41 256.0 559.6 805.2 739.1 | 1,662.1 | 1,567.3-| 402.7 | 59.4 
CeCe eo 6,968 13.4 5.4 41 330.5 573.3 774.4 758.8 | 1,766.9| 1,761.0 | 501.4 | 78.4 
{S70 teria hese 6,246 13.7 5.4 .39 274.3 543.3 730.8 607.4 | 1,793.4] 1,7928 | 467.3 | 75.0 
‘Cra eeeom st 6,149 15.2 4.9 .33 312.6 569.5 752.7 611.7 | 2,187.9 | 2,104.9 468.2 65.2 
(CLP ae eetird Ant 5,616 19.9 5.1 .22 409.2 735.5 653.1 713.2 | 2,773.3 | 2582.4 | 571.6 | 61.6 
ROTA ciara te eee 5,086 20.8 3.1 15 459.4 686.3 635.3 696.7 | 3,3396| 29698 | 688.0 46.3 
AOA at ice-<s5 Sono 4,714 13.8 3.9 .30 531.5 568.4 | 6361.6 645.4 | 73,431.1 | 2,780.6 | 6829) 639.2 
{976 See eee 4,095 12.3 5.9 50 488.3 487.1 301.3 370.9 | 3,197.2| 2.6768 | 5465 | 18.6 
1016s ai oe 4,718 13.2 47 36 556.0 718.3 286.9 475.4 | 3,292.9| 3,320.2 676.0 18.1 
1977S: gaan 4,356 11.7 4.7 .40 460.1 525.2 282.0 527.0 | 3,658.6 | 3653.8 | 7867 16.7 
FETE ate See 4,007 16.1 4.9 .30 457.9 676.2 300.9 534.6 | 3,814.3] 39527 | 9233) 15.4 
i ] | 4 ah = T + - 2 
1975: January.... 9.4 6.3 67 36.9 2.0 f 2 OFF i Oe. FR) ORO) a) Oe PW eve ee 
February . . . 902 9.3 6.9 74 36.0 24.6 48.4 52.9 566.5 425.3 TWAT? .... 0s 
March..... 11.9 7.2 61 43.8 25.0 | 30.4 
April ae nen 12.5 6.6 53 43.8 27.6 Hh cu aee 
May: cane 978 10.8 5.7 53 37.5 22.9 83.2 80.2 781.5 605.3 VOGUE TS sce 
Nines cee 11.6 5.6 48 37.5 29.8 | 22.6 
Diese ac 15.2 67 44 34.3 32.7 a 
August . 1,051 12.3 5.2 42 38.1 40.6 87.0 105.8 | 9234 791.5 141.0 or 
September Weise) 5.3 40 41.0 43.9 | 198 
October. 12.8 4.8 38 49.8 63.9 |} Fee 
Novanberae 1,164 12.5 4.9 40 41.6 69.5 82.7 132.0 925.8 854.7 TORS $% ores 
December .. 15.9 5.5 34 39.9 775 | } 18.6 
1976; January.... 13.3 5.0 38 42.8 75.7 eee 
February... 1,268 12.9 4.8 37 41.6 60.9 81.8 116.6 904.9 851.9 | ah eee 
March... .. 14.0 4.6 32 54.6 76.1 20.4 
Aprilte ave 14.6 4.6 31 48.0 69.6 |) Bee HS 
May ...... py, dizat 13.6 4) 30 41.1 57.9 79.0 115.9 801.4 807.0 164.9 | Ete 
Sune siy.s0% 12.3 3.9 32 47.8 61.3 18.4 
July | — 17.6 5.7 32 39.0 55.5 i Disne 
August ‘ 12.0 4.3 36 39.0 51,7 65.8 121.5 754.3 827.3 it oh ee 
September 12.3 4.3 35 45.8 51.6 oft 18.0 
October | 11.9 4.6 38 57.5 48.0 pee 
November 1,129 11.3 4.9 43 45.6 57.7 60.3 121.4 832.3 834.0 VOUT oi. ccs 
December 12.0 5.0 42 53.2 52.4 18.1 
1977: dansry Ae | oe 108 48 42 42.8 47.7 ( 
ebruary ... ; ; by 44 51.6 50.2 71.9 135.5 1. 
March..... \ 11.5 45 39 47.1 46.9 eee’ — } = 
Aprile at vet bp 127 4.9 38 47.2 41.2 { 
May. cea f 11.6 47 41 36.9 43.7 74.8 136.7 980.2 1.7 
duiteo ant ae 11.0 47 40 36.5 44.2 ; ads ae ) = 
Utilyowury, ae ce tea 6.1 42 29.4 39.6 \ 
August .... fi 4.6 44 31.0 42.7 69,7 132. 
Patent Ss ia cf e hg re 32.9 923.9 898.7 210.8 ) 13.1 
October.... ind } ao 4.4 40 24.8 35.5 | { 
November . . o : 4.6 A 26.3 32.3 65.6 121.9 7 1 
December . . 13.5 4.6 34 46.3 53.1 e732) one) mez) 1e7 
1978: January... . | lore ee oy 34 32.2 70.0 
February... ’ 5 5 37 36.2 448 71, 129. 
March.....| J 14.4 4.8 .33 37.1 56.7 : = po Waray = ie 
pill’ oe eed | a 14.0 49 .35 35.2 68.7 
May: dave 1, 13.7 4.8 .35 34.5 53.9 76.3 131.7 
June... .., 13.9 4.8 35 33.0 60.6 wok sed Telit AO les W7 
Uy sea es Fee - B 5.9 26 31.4 60.8 
August .... ‘ 5.2 29 35.9 51.3 76. 
Pest ees 3 - bor ih 9 133.8 955.5 952.1 233.7 12.6 
October... . . 16.6 5.7 25 44.8 62.2 
November . . 1,02! 17.0 4.3 25 50.1 51.1 76.2 1 
Decemben 21.1 46 22 50.4 44.1 ee ee er ee i ine 
al. [Ee ™ Bt = me 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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TEXTILE PRODUCTS--MANMADE FIBER BROADWOVEN FABRICS 


PRODUCTION! 


= 


PRICES, F.O.B. MILLS 
Send 
Fabrics (broadwoven), manmade fiber 
Knit fabric 
Fil i 
ilament yarn (100%) fabrics Spun yarn (100%) fabries ee gre 
YEAR AND =a OF INVEN-| cloth, ton 
MONTH ; TORIESTO| _poly- ive 
OR Chiefly Ra Filament UNFILLED) — ester/ sate! se 
: 1 yon ORDERS | _ carded Acetate/ tured 
QUARTER rayon Chiefly peek Glass and/or | Polyester | spunyarn | (GRAY cotton combed nylon sits 
and/or nylon poly fiber Total? acetate | blends fabrics, | GQODS)4| (gray) comon tricot ester 
; ester tal F 4 x ) gray 
acetate fabrics - fabri fabrics with combina- 
fabri fabrics rics i! (gray) DK 
cs ee cotton tions jacquard 
ends 
Milli i 
illions of linear yards Dollars per yard 
T T = 

Ce 9 | eo ee | 

ROADS... ws. aus On ES ee Lee 

“eee CORN ee cheat) aan 

o>) Ss aR EE Ce. IE SOME conch Maxed 

SIM ans CE TEEN | aie | Rie Sapoiaee! Teena | age ee 

> 1 ee age tee oes ce. emu Nc, leenn 

ee 2 a Ree, eet e Cemmamergem 

a Deets HL. Bee AL Seer. oc. reece, 2. Aace. 

OY ae a2 gl UR = ape cen ey ORE nee 

SS ae Se RES Sa a ey oes 

7g See sre | Oe ag SR Seca 

TE Se eperae ny | eo ee | Pe Ee Sea 

CS ae Da TL . Meet. Th evens .i..cf Pease 

USS) ee Ce Oo ee en ee, ee, [cr 

SS eee a Sa Oe (Oe eee | ea ae 

SS Seen Sie)! (Re ee ee ee ee 

Se eee EE ie ae) | eee a oe ee ee 

eee 3,545 1,583 852 283 200 

> Sree 3,926 1,641 856 304 185 

ea eee 4,234 1,612 735 335 7154 

“ee 4,268 1,620 754 324 166 

eee 5,204 1,737 780 8348 176 

Sa a os 3 5 5,394 1,691 776 8345 180 

a 5,028 1,461 640 271 219 

a 4,886 1,433 521 296 240 

Ti ih ae 5,567 1,723 506 377 307 

8 ie sw 473 366 399 

i, Se 432 346 431 

SR cn Rn 279 511 

ot) 357 557 

oT a Soe 357 518 

) ere ee 384 588 

1975: January 
February 73 109 
March. .... 

April... ... 

ena... 77 123 

PO Sa 6x50 

eee 190 pee wade 
August 66 128 69 807 43 638 70 SQ) NPE ct re 
September a avert a 
October. 4% A 
November 63 151 78 877 52 691 83 04 Nee naa 
Ciccasdiat PI eee oe, 

1976: Jan: aS as he's .658 LB 1G ins nieces 
asunt 82 163 83 930 52 732 67 1 25 403 .665 5039 ees 
arches: 27 .399 678 (483 Ge a 
(ia eae 25 419 706 LAGB: oo nite 
ot oe ae 89 143 81 898 46 691 85 25 425 725 433 1.936 
ey 26 421 738 406 1.899 
ly - 27 429 .738 .393 1.866 
‘August. 96 129 75 832 45 642 85 32 428 .738 .378 1.866 
Sectmenber 36 A15 .758 .350 1.846 
alphas 37 418 .767 .340 1.834 
Wieniecitine 90 121 74 840 43 648 84 38 414 .760 341 1.824 
pacar tar 40 .409 .768 343 1.696 

47 398 a 345 1.741 
1977: January. .- 
130 72 900 53 695 88 49 .385 .759 .350 1.789 
February a 44 389 ‘760 383 1.819 
— i. 40 400 764 419 1.846 
1 
ents 35 78 902 n 674 90 42 .399 765 420) || Berita ete 
Leche aad . : 45 388 754 446 1.695 
UNO . 2s eee 
45 .396 .750 .450 1.662 
pode: at" 82 124 69 841 78 616 85 ot oe ie a oe 
paren 36 ‘424 741 445 1.642 
ober 
940 84 693 96 35 441 p77, 435 { 
November wy aed x 34 ‘438 727 ‘435 1.674 
lecem ber 
31 451 fy 2) | Peed 1.655 
ia m| wo] os] omy] wet] || ta 
March... . . , 30 495 751 456 1.658 
April... -.- 946 83 662 97 22 515 .763 467 1.651 
Mayet, Ue pa 43 21 493 780 472 1,655 
JUNE 20 eos 
21 496 CTIB cee ests 
JOY 02 « 7 863 79 596 89 20 496 FHA OAR cout ned 
Auguste -.- eS . 19 ‘516 i704‘ lt. cee 
September . . A7 514 NROAT Ic womea teats 
October... . 84 671 94 19 1406 | tee Pensa lectnaiatetens 
November . . 178 82 959 I 18 AOD eictctttin: cic flere cccbmentaters Bh Se Lt ek 
December . . = ee | xl 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 
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1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


TEXTILE PRODUCTS--MANMADE FIBER MANUFACTURES, WOOL, AND WOOL MANUFACTURES 


as aa = WOOL 
MANMADE FIBER MANUFACTURES WOOL MERS. 
i Consumption, Imports Produc- 
Exports (domestic)! Imports for consumption 39) (clean yield)? tion> 
(clean basis) 
Primarily manu- Raw wool 
Tops, yarn, cloth Tops, yarn, cloth factured products icioans beste) 
YEAR AND delivered — Woolen 
MONTH Total | Total Ge and 
OR manu- manufac- = Total worsted 
QUARTER ae tures Cloth mi ‘o0ds 
ures ae 7 
Tota! Total woven ~a 
Mil. of 
Millions of pounds—manmade fiber equivalent Millions of pounds tn, yd 
1od7 see hese Se 111.5 98.5 94.7 0.5 0.3 0.2 172.3 | 399.2 || 140.0 et een 500.5 
190826. che 93.9 84.7 83.6 1.2 9 5 207.9 | 479.0 || 2328 i ies 497.6 
(Ode eet ee 107.3 99.5 97.3 21 1.4 3 161.4 | 272.5 || 117.6 a6) P coed 414.4 
TOCOUR TE Paes 81.4 73.0 71.4 4.3 3.3 5 197.9 | 4668 || 2167 1.99 470.5 
sieves ae ee 92.1 81.9 80.3 4.2 33 7 4 102.0 | 361.2 89.2 2.70 9375.4 
ber ae 95.0 82.9 78.4 32 2.1 7 4 1 119.6 | 367.1 118.6 | 1.65 351.4 
1953. 96.0 82.9 77.0 4.6 2.9 15 3 2 136.9 | 2943 || 1286 1.73 335.9 
Dieta ene Sane 96.3 82.5 75.9 4.9 2.0 15 5 2 1145 | 2060 || 1021 | 1.71 284.2 
Tice eet ree 87.7 73.2 64.1 7.0 2.7 2.0 1.0 4 132.6 | 248.7 || 136.0 1.42 317.6 
Sacra, BR ABE 92.4 75.8 64.1 8.8 3.9 3.2 1.0 5 144.1 | 246.9 || 143.1 1.37 324.4 
i Svingeeas eee 97.7_|| 79.3 64.0 95 43 37 15 5 127.9 | 1992 || 121.0 1.61 294.5 
(S5Be tec en es 74.6 1055.1 1027.2 13.2 5.8 5.3 1.8 6 119.1 189.7 122.6 1.18 271.3 
OHO eer 78.8 58.6 31.7 33.6 17.2 11.6 45 9 170.4 | 292.2 || 11191.6 1.22 310.8 
TOGO Mey hea as 90.8 66.6 36.1 31.3 12.7 10.8 5.0 1.2 164.6 | 228.2 || 153.9 a0 | Ses 286.5 
{OE Chee 86.4 59.5 31.1 23.5 9.0 8.2 41 12 149.1 | 247.7 || 157.3 "oe rears 286.9 
(So2y eae 90.5 61.3 39.4 30.6 13.5 12.3 8.4 29 148.9 | 269.2 || 1435 3 ae 309.9 
1G6SE hee tro 97.1 66.0 44.1 36.2 15.6 14.3 114 3.8 160.4 | 12277.2 || !2168.0 EB9 FD  coeuee 284.4 
a ia eee 108.5 71.9 48.3 50.0 16.8 15.7 21.6 : 1227 | 2123 || 1139] 140] ...... 255.2 
| 
(Cot een eee 129.1 95.3 62.7 79.0 27.9 26.1 30.6 112.3 | 271.6 || 1089 1.25 267 
1OOGRO oe kn dl. 140.0 || 101.5 66.4 123.1 50.6 44.2 ; 1036 | 277.2 || 1146 tO Th eae 2049 
(OG ee ce 133.0 91.3 67.8 138.8 42.7 32.7 839 | 187.3 78.2 $42 | sesenn 238.6 
ADEE G a ad 129.0 83.6 65.4 193.3 61.7 38.1 91.4 | 2493 || 119.6 40 Diceen 243.3 
(Et cate aeane 146.2 91.3 69.7 257.5 68.6 48.3 938 | 189.2 967 1 BREF casa. 222.5 
OD) ce op cena 147.1 88.2 68.1 329.3 83.0 55.0 76.6 | 153.1 
; i A 73. 1 
(Oiieteae eee 146.7 80.6 64.6 451.1 99.7 66.6 748 | 1266 aa9 e 133 
Te ane eae 177.6 96.3 79.2 480.5 || 113.7 72.3 76.4 
96.6 71.8 1.16 101.8 
AGTSWER ire ak oh 288.2 || 162.7 || 117.4 465.3 || 109.7 67.9 41.4 57.9 39.9 2.50 101.1 
(EVE toot en ene 390.7 || 224.1 150.3 371.3 76.2 56.7 18.6 269 15.2 1.76 81.0 
‘Coe ae 3237 || 188.4 || 1429 400.4 69.2 54.0 15.9 1 
ASTON. ark ot 362.2 || 201.9 || 139.2 479.3 83.8 64.4 15.1 sao 139 ise a3 
Die ae 367.1 || 206.3 || 131.4 531.1 || 110.1 67.7 125 53.0 18.8 1.83 101.6 
HOTS SAS recent 441.7 || 267.3 || 165.7 642.6 || 147.6 87.8 13.0 50.4 23.4 1.90 116.6 
=! _| ‘3 
1975: January. . 22.8 14.3 10.7 28.6 7.2 | 5.5 4 | 22 1 1.16 1.99 
February 20.8 12.5 9.5 24.3 47 3.9 1.4 14 ‘6 1.13 2.04 17.3 
March... 24.5 14.8 11.4 28.6 4.9 38 12 17 12 1.14 2.09 
epee 31.6 18.4 12.5 27.8 57 4.3 17 21 1.4 1.34 211 
Mayme 27.9 14.9 11.9 29.9 5.2 3.9 11 22 1.3 1.51 2.20 19.4 
ii ee 25.7 14.4 11.3 36.6 4.9 37 1.0 29 1.9 1.56 2.09 
div eesecdl) 240 14.0 10.8 40.2 5.8 4.5 
August ....| 27.1 16.1 12.0 37.8 5.6 47 be 7 7 hi 14 2.07 
lade ie ae ee a a 5.6 ‘7 : : : 1.0 171 2.04 20.4 
cee Maes = 7 oe BS 42 8.1 1.3 29 1.3 1.72 1.98 
Noverber.. | 28.6 16.4 12.6 35.0 67 5.3 eT 1s or y- oa — 
December ..| 28.6 16.9 12.5 33.7 6.4 5.1 9.3 3 as is 7 208 “a 
1976: January... . 26.1 15.4 10.9 36.4 7.3 
February... | 27.2 15.8 11.0 29.6 5.6 ta a7 13 33 12 ve 308 
peste 51 ae 1368 cay cn Ne 2 5.3 1.2 1.78 2.06 26.0 
Aprile aes 29.1 16.5 12.5 ‘ , _ we 4 ¢ vee 
35.6 68 5.3 9 |° .69 17 1.76 
May ..... 30.1 17.4 11.8 38.8 6.2 47 10 | 47 ; f 
tine ea ealt 3 29.9 16.9 12.2 47.5 6.9 5.2 14 3.9 3 — 7 
July se... 26.0 14.8 9.6 54.3 
August ..c.| 25.6 13.9 9.7 46.7 72 BB" ri Me 7 = 
September . . 31.8 17.8 12.3 41,7 7.6 6.0 74 a = 78 
October... . 30.8 17.9 12.2 36.9 6.4 5.0 by a: io oa 
November ..| 31.3 18.1 11.8 40.7 7.5 5.6 “i — - He 
Gecewbey. | | 32 18.9 11.6 34.6 75 5.7 7 Gas 13 a 21.9 
: ‘ i : 1.88 
1977: January... . 27.7 16.5 10.6 34,2 7 
February . . 30.8 19.0 10.6 32.5 MP aa 7 ~y — + 
Mache eae ake oar oe + se Mt 5.0 2.0 1.88 26.2 
AgAltea 32.0 18.1 7 36.3 75 4.9 ye ie 
Mav ene ck 31.8 18.3 12 43.9 8.7 5.2 7 = lf 182 
June...... 31.5 17.6 12 59.0 10.0 5.8 13 ps 35 ‘ee ea 
July: boasts 29.4 15.8 9.4 54.8 10.4 ; 
August ... 27. 13.9 9.4 55.4 13.0 79 X oa by = 
Sacteniena |) Gold 18.5 11.9 51.9 10.9 6.6 Ye ml 1.5 1.82 23.3 
October... || 268 14.2 9.6 46.7 9.3 5.8 ss ap = pe 
November . . 27.5 14.6 10.0 37.6 6.1 41 oo - 1. 
December ..| 34.4 19.7 14.0 41.8 10.1 f r Ue 8 1.82 . 25.4 
6.9 1.0 3.0 2.0 1.82 2.26 
Waza Jaden ermal abe 17.1 10.9 45.5 14.9 8.0 . 
Filing. | aed tae a0 46.7 12.0 5.9 - 7 oa i a 
March... 36.8 22.9 13.1 46.3 13.3 7.3 | Hc Li ie 2.30 28.2 
April... 98 || 215 || 128 53.9 || 161 7.9 Ne re he We), So 
May ...... h 23.3 13.2 59.7 13.7 8.1 2. “8 2.2 1.81 2.32 
June 36.6 20.8 13.8 67.7 12.4 7 1.0 4.0 1.6 1.84 2.33 31 
9 15 38 2.0 1.92 2.36 - 
ae ae ae alee yaa |] 141 || ao |. ah. slabs 
ae : ; / 64.9 12, ; 3 1.92 2, 
September: ai 3a 23.3 15.1 58.3 iL 7 on BA 2.5 1.92 2:36 27.3 
Getoler.... | 487 27.5 16.9 50.5 10.2 69 yes 3.4 1.9 1.95 2.36 : 
NavaRiae we leraa a 37.5 178 ai oe “43 12 4.0 1.9 1.97 2.36 
December ..| 42.9 26.8 17.7 37.5 8.1 4.9 12 48 1.5 2.02 30.0 
i Beck tlle ; : 8 4.0 2.0 2.02 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 


BUSINESS STATISTICS, 1979 EDITION 


TEXTILE PRODUCTS--FLOOR COVERINGS AND APPAREL 


APPAREL 
Women’s, misses’, and juniors’ apparel cuttings? Men's apparel cuttings? 
YEAR AND Suits Goats Jeans, Hosiery, 
pels —_ (sepa- Trousers ae Shirts, ship- 7 
pan ' te), ments’ 
oe Coats Dresses oe Blouses Skirts Suits sla ony casual ae 
jump- and dress slacks sport 
suits) sport and 
dungarees 
4 _ 
Thousands of units Thousands of dozens Thousands of units Ubeutanos DSUs O) 
of dozens I doz. pairs 
“I Scan 3 
DY Re an 27 I (Pe Pare 
PM e Ni | Tacicucee ||) ) We sues elt © _-cestee Peal (On itd ostrelll meat nioe as emcteets ty allan eer ttre || eee 147,718 
MEME CHORE. Seka, |. agus , 
SG ee ee a ee 23,412 4,865 37,742 a ae 16,462 143,956 
OE ae ee 25,615 266,674 16,652 10,442 19,497 5,767 36/593')|("et code 16,438 146,511 
LS ee 24,703 248,195 18,048 10,764 4,784 23,695 7,039 46,908." in aaues 18,099 160,676 
1 2) Es 23,902 240,964 18,178 12,049 4,560 19,559 6,328 39,010 16,614 152,888 
> Ss ee 26,628 258,263 16,648 13,019 5,551 19,336 8,212 45,785 18,016 164,937 
ST Boe Le ee eee 24,033 259,312 14,264 13,302 6,072 21,665 7,510 56,267 22,362 159,477 
LL, cco 25,231 254,875 13,431 13,798 6,268 19,292 6,018 56,160 20,228 157,298 
cs cs 23,768 260,389 13,638 14,889 6,575 20,280 7,932 67,06640 chiens 21,757 154,203 
= ot CR | ers 24,481 287,336 11,214 13,320 7,179 20,827 8,909 72087 a cin eten 22,376 147,344 
Bee | are Y : 9,665 14,983 7,458 19,943 9,021 71,666 Seer ae 20,890 146,848 
LS ce 23,411 243,273 : 14,163 7,205 17,932 8,470 STRAUB Ne aeersccerns 21,275 150,017 
CDR age ae eepeet 24,731 257,677 9.678 15,491 8,416 21,111 9,853 | 590,923 fee 22,382 157,188 
le ey reere 23,544 253,606 9,419 15,571 8,338 21,316 10,237 5 105,923 23,208 151,205 
Sa ae, ger 24,294 252,155 9,271 15,241 8,048 18,797 9711 98,313 22,317 168,092 
Se eee 281.8 24,029 250,563 9,676 16,438 7,871 20,315 11,339 116,520 24,711 172,114 
See 319.5 23,117 | 259,979 10,902 17,411 8,362 20,561 11,183 116,675 25,143 180,080 
Oo Sake ae 374.4 23,519 | 272,078 611,988 18,336 7,888 20,377 10,827 128,081 26,897 189,534 
te. Ske. 430.3 25,274 282,071 7,817,631 18,072 8,876 21,855 12,291 142,348 28,211 194,753 
Pe aa, «5 469.2 24,007 273,080 714,268 16,895 9,554 20,495 13,446 147,246 25,598 210,425 
Se SOS 496.5 22,339 281,556 11,808 14,527 8,459 19,489 13,168 146,001 ose 223,482 
Ree ee, Fe. 600.8 22,279 | 277.971 11.796 15,589 8,050 20,564 14,237 166,542 i i 
eed. Sch 5 674.8 21,664 266,856 12,062 14,425 8,265 21,091 14,345 169,542 20,453 248,602 
fame eR: . - 687.3 21,769 251,540 927,992 13,250 6,927 17,694 11,750 173,509) See sneee 20,792 231,795 
ee 770.3 20,690 233,926 20,957 12,639 5,927 16,477 14/403 183.738" |e cane 20,795 210,872 
eae ae 943.0 23,734 244,748 27,907 15,879 5,227 18,693 21,289 166,601) prec ances 1035,250 228,723 
21,327 171,115 34,369 228,269 
TE ioe ae 1,025.4 22,880 227,135 27,721 17,002 4,992 16,679 i Rh loW.« mone ; ; 
a 939.1 20,476 190,264 30,519 17,182 4,367 16,754 18,558 156,559 | ....... 36,498 217,905 
u 32,645 225,514 
ee 834.0 20,876 174,695 34,468 18,971 4,692 13,749 11,544 118,944 163,020 ; ‘ 
pre... £000. »« 920.9 20,689 170,744 34,050 19,735 4,929 16,224 121874 132,163 178,344 36,797 240,918 
ae Soe 1,074.1 18,956 193,092 36,487 24,747 5,434 17,333 14,729 128,840 213,327 42,052 248,144 
meee ere 1,162.3 19,400 191,827 32,840 25,388 5,616 17,014 14,024 129,225 | 214,660 43,523 267,683 
T 
: 5 1,558 14,770 2,426 1,397 1,205 780 11,184 11,136 2,701 14,029 
1975: soe 175.7 j 1421 16,868 2'704 1.493 1,046 1,099 9,458 13,320 2,615 15,346 
atitck. / 1/248 16,241 3,007 1,481 986 1,030 9,159 15,924 2,377 18,488 
oy ae ttm 18,111 3,129 1,617 1,048 1,199 9,579 14,604 2,723 18,258 
rare | ce |] a Pea ee ae ees meee 
ye Ay hae 1.866 13,259 3,033 1, ; , ‘ H j 
2,605 1,465 855 799 8,476 11,712 2,233 20,154 
may een - «= ee ay i 1.738 1,257 811 10,486 12,048 2,890 22/844 
ings 223.8 | 2.136 13,701 3,091 : 
ae 2.411 15,512 2,925 1,744 1,158 845 11,518 13,860 2,903 20,347 
September " ¢ ; 1/904 1,424 1,114 11,801 15,540 3,399 21,806 
2,450 16,279 3,483 : ; ay 
ea 221.7 1.751 11,490 2,735 1,647 1,304 889 10,278 14,232 2,976 19, 
ee 1'363 11,396 2:136 1,395 1,173 955 8,556 12,804 2,554 16,853 
ecem: ’ ’ ’ 
1,570 1,011 12,658 14,736 3,122 17,790 
1976: January . eo om aes bor 384 1,483 9 11,684 12,432 3,263 17/654 
February acca 1701 16.914 2'845 1,760 470 1,543 980 13,527 15,324 3,384 20,811 
ee ys ; 16,608 3,004 771 467 1/329 1,014 12.755 15,240 3,338 19,022 
April... - + - 1,616 ‘ f ; 1,093 12,034 14,160 3,079 20,003 
1,800 15,506 2,331 1,636 384 1,449 ; é 
to tt 2,146 15,314 2,795 11617 419 1,447 1107 11/921 12,672 3,229 22,373 
RE es. 0 . E , ’ 
403 832 781 8,229 16,188 2,386 21,384 
Oe oe 1,488 11,943 2,602 Peas 441 1,362 1,040 9,948 15,612 3,108 22,034 
231.9 1,733 13,102 2,767 ‘ G G ‘ 31132 21017 
August .... 4 2,838 1,690 422 1,389 1,170 10,001 15,660 , 5 
September . . ooh gem 381 1,685 452 1,422 1411 11,225 17,352 3,150 20,954 
October. . . . 2,000 14,106 a8 pd - “ae ae ia ae Sos 19718 
ee aa 1406 10.363 3,144 1,627 312 1,133 1,153 8,185 14,376 2,863 1g87 
December é E F ‘| 
21 1,253 10,161 13,096 3,733 17,369 
1977: January . 1,271 15,566 a ee peed 1468 1,230 11,956 16,609 3,853 18,115 
"February 246.5 1,269 Saye aes ue 563 11575 1.419 13,086 19,877 4,045 21,399 
March... .. 1164 4 ; : 477 11577 1128 12,088 18,151 3,303 18,505 
: 19,217 2,850 2,229 ' : 5 3,645 18,737 
Apis... < 1,156 ry 3.236 2,080 470 1,461 1,120 12,273 18,66 , ; 
at ie 272.8 — ico 3190 2'208 462 1,433 1,172 12,015 19,914 3,819 21,618 
nani 329 2,391 1,667 370 936 899 8,840 15,716 2,775 19,820 
eee" 270.5 } y 198 16.911 3,100 2,154 473 1,508 waz | 10.927 | 17/088 3,480 24,084 
oanater 4 , 2,114 a gal Hoc ert a7 } ‘B12 1/386 10,350 19,094 3,434 24,594 
October. . . — +n 2/664 2.156 424 1/492 1/269 9,427 17,013 3,455 pee 
November . . 284.3 red 12268 2.048 1'875 432 1.293 1.187 7,584 17,740 3,03 } 
December . . ’ : : 18,384 
1,427 1,032 9,650 17,229 3,271 f 
: 1,093 14,586 2,914 Ua ni 1349 962 10,756 18,837 3,271 19,418 
1978: January... . 1/038 15,952 3,276 2,032 ’ 9 18.425 3.962 21,859 
264.9 |. : ; a58 2369 538 1,600 1,380 11,92 i f 
1,237 eee ; 1.939 451 1,477 1.194 10,494 17,375 3,721 21,183 
ie inne 2768 2,137 536 1531 1,378 10,638 17.867 bin aye 
303.4 : a sh ps 2659 2.120 482 1,538 1,293 10,094 \ f ; 
1 788 6,485 11,451 2,838 22,044 
1,615 vi faa 2417 08 1428 1,313 9,770 16,671 4016 24,569 
0 2,314 17,005 2,859 2,4 : 1,486 9,433 21,440 4,268 23,664 
2 4 72 2,226 466 1,392 ; , are 
2,193 1812 op : 1 1,607 1177 16,518 21,587 3,921 ‘ 
1,916 pert pt aie 28 1/505 1/123 13,568 16,778 3,626 24,062 
cto ta ous 180 1.772 | 380 i 1,261 | 398 | 10,890 18,363 2,664 20,383 
1,111 } ’ , e ee 


Footnotes giving source of data and description of series ap 


following these tables. 


pear in the section immediately 


wm 


166 1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


TRANSPORTATION EQUIPMENT--AEROSPACE VEHICLES 


AEROSPACE VEHICLES! AIRCRAFT (COMPLETE) 


1978: January.... 


February... 10,691 5,403 9,818 8,502 5,148 47,498 26,374 20,652 5,238 


ea ace a 11,604 9,717 5,619 49,926 28,654 23,195 5,067 


51,507 28,608 23,964 4,953 


L Sales (net), i Shipments* 
Orders, new (net) receipts, or billings Backlog of orders, end of period ip 
Missiles, 
space 
EAR ANE Aircraft Engines vehicle Air- 
Bon U's. Prime Us 3 hits (complete) (aircraft) systems, i Value nine 
QUARTER Total Govern- Aattack Total Govern- Total Govern- and and engines, weight 
ment ment ment parts parts propulsion 
units, and 
parts 
Thous. of 
Millions of dollars pounds 
AA Fittest Roe ose Miers Pan IK to cteener Siete Cte eee il araaeeretete tll. aanaptnarens dite co! ls wiaatete oD Nlgetnwae (peeps diester edie 
MOAB rensssysoae toon 62,156 OP GOS" lle aittasie. viet 61,158 6384 3,104 AGIT i ate oes | aoe areen onsen 
1840 eos cee rors 1,690 1: S67 all ae veneer 1,784 1,438 3,010 ZIOG | & edeRes |W rokaeteom|) hase ee 
AQE0 wyotetrnk ae 4,316 COT ions ase 2,287 8890 §,039 al Ce En Wa ee ae! ee 
GOB Veter crocs «accuehe 11,100 93,370 3,473 1,434 12,666 10,908 |. Saket | Aoeer eee Nee pace oom 
AOS 2 ofp ora concen 11,482 9,750 6,495 5,011 17,653 16.626" tees «| ee a teens 
1868 icksg phos acm 7,611 6,376 8,611 7,026 16,848 14:594 1 2, GR a hp eavaee en Bvcseeee 
(Cees See oe 6,309 4,501 8,305 6,649 14,852 19.596 | Accesses | Seesetteeseln ov ewedes 
1956 Sasson. pion wees 9,323 6163 We setae 8,470 6,445 15,705 IEA | ccmeees | wescean te  Sanscewe 
TOBG spawicsassicia eRe 12,141 VICENTE Soe cea 9,496 6,559 18,350 1Z29G: | wdetesne || eeecsaee I eoa-ases 
UEGW/O8 Gmniroe occ 7,947 4: B27 ah ue ae 11,766 7,884 14,531 eo ee eae eer re eee 
(Cc ee ee 10,110 5280 ates ses 11,470 7,289 13,171 6.909 |). eRe ea Gees 
POD Os eerste cuenccrs 10,204 OTA aimee eras 11,255 5,395 12,120 GAGS |, eS Perea Scere 
11,373 GETTIN thre Se 10,997 4,319 11 45,452 1212,056 126,089 121,566 124,690 
1143,418 110,443 12,119 1114,948 1144766 1343,922 11,018 5,646 1,546 3,836 
14,963 11,982 13,318 15,972 12,552 13,137 10,572 5,045 1,527 4,056 
17,637 14,086 16,085 16,407 13,203 13,904 10,950 5,301 1,510 4,646 
17,970 13,516 16,282 16,686 12,815 15,218 11,658 6,276 1,527 4,558 
22,213 14,580 20,101 17,016 12,535 20,385 13,696 8,885 2,503 5,480 
27,233 16,351 24,219 20,227 14,530 27,547 15,711 14,655 3,824 4,510 
26,900 18,538 24,423 23,444 16,334 30,936 17,950 16,401 4,252 5,704 
1597,168 || 1516577 1524575 25,592 16,635 | 15 30,749 15 16,343 15 16,608 153,951 155,083 | 
22,005 14,521 19,289 24,648 16,560 28,297 14,298 15,610 3,578 4,338 
TOS ARES 21,161 15,116 19,010 24,752 16,407 24,705 12,882 13,264 2,449 4,522 | 
ASTM ccc sce 21,553 15,229 19,028 21,679 14,114 24,579 13,997 11,999 2,281 4,780 
Pe ene 23,842 14,817 21,274 21,499 13,492 26,922 15,322 13,060 2,572 5,272 
AST Sem cui see 27,044 15,804 24,377 24,305 14,431 29,661 16,695 13,544 2,821 5,670 
NOTA Sete vciesetcists fate 32,704 19,390 30,239 26,849 15,196 35,516 20,889 15,489 | 3,902 6,643 | 
MOD Agae te cases 28,995 18,593 26,647 29,473 17,314 35,038 22,168 15,389 3,503 6,415 | 
AOTBN A an. ccc OE 35,992 21,056 32,364 31,328 19,083 39,702 24,141 17,321 3,558 6,286 
1ST casters oe 38,922 22,682 35,478 33,315 20,704 45,309 26,119 19,709 5,354 6,743 | 
AO7 Shere ceae octane 49,819 25,992 46,340 37,968 21,888 57,160 30,223 28,267 5,602 7,557 | 
at 1 a5 z 
1975: January. . Bak ees | tivecews UCmbeees | — atieet’h ” weeule 
February 6,654 4,031 6,122 6,968 SSO7 4’ toac cr PA coc) MER oben | Gace) cebeee 
March... .. 35,202 21,053 14,893 3,944 | 6,555 
Amilinnmeeie ie) Ob ke A PO gee FS MT UR vines Ee @aase cect 0 Gene LOO Rakeeee nd 9 eee ee 
May .. 5,767 3,505 5,113 7,417 4,198 ee eee ee oe ee Ee ae ee i 
Dunes a we 33,552 20,360 13,990 3,700 6,114 
BUVteceeeemliet ek I PD Oe a ee GG) oO aewcac AR Genet B Lee AneM wena 
August .... 8,584 5,788 7,832 7,580 ADOBAS “cece TOR Cered Pca h Oa ene een tees 
September . . 34,556 21,345 14,171 3,824 6,570 
October -.— JP eo Pe gecesi cele Riewecuen) | Gaviesee | “SO eeeuaenn ) setenm 
November . . 7,990 5,269 7,580 7,508 RAAB DN! oc wines EY Daina weeneh | Betekes |) 9 eau enn lowe eee 
December .. 35,038 22,168 | 15,389 3,503 6,415 
1976; January... . 
February... 6,702 4,802 6,202 7,348 4,327 34,392 22,643 14,139 3,776 6,154 
Marehia cr. fie 
PATA sha tore tale 
Mayiccnare 8,796 4,587 7,739 8,329 5,102 34,859 22,128 14,149 3,578 5,552 5,213 524.5 | 5,343 321.9 
uridine te 427.9 | 4,477 422.7 
Jul 
kd , 325.0 3 
August .... 9,465 4,711 8,765 7,201 4,555 37,123 22,284 16,064 3,724 5,114 5,166 293.9 3008 3505 
September 211.1 2,642 120.1 
October. . .. 395.4 3.885 | 295.6 
peuces £8 11,029 6,956 9,658 8,450 5,099 39,702 24,141 17,321 3,558 6,286 5,542 431.6 3,976 223.0 
lecember 
ae 529.6 5,208 420.6 
1977: January. ... 
eine oe 7,158 4,460 6,198 7,727 5,009 39,133 23,592 16,099 3,843 6,346 5,635 a8 a 704 e397 
rhiae 12.1 4,254 286.8 
4 7 
Mey a ee 9,719 5,257 8,882 8,501 5,119 40,351 23,730 17,566 3,870 5,950 5,713 459.3 eere 7107 
is 490.0 4,817 287.3 
S| eee 
August .... 8,099 4,173 7,352 1 325.6 3,212 165.3 
Becket 8,166 5,063 40,284 22,840 17,585 4,176 5,866 5,853 335,7 3,578 176.6 
October... . 
November . . 13,046 8,792 13,046 8,921 5,513 45,309 26,119 19,709 5,354 
December . . ~ 


UY = eeete Nie 
August .... 11,095 5,382 10,011 9514 5,428 
September . . 
October. . . 


November . . sal an 14,907 10,235 5.003 


57, 
December . . 160 30,223 28,267 5,602 


52 
= 
% 


kh 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 
following these tables. 


BUSINESS STATISTICS, 1979 EDITION 


TRANSPORTATION EQUIPMENT--PASSENGER CARS (NEW) 


FACTORY SALES! 


RETAIL SALES? 


RETAIL INVENTORIES, 
END OF PERIOD2 


EXPORTS3 


From plants in 
the United States 


IMPORTS 


REGIS- 
TRATIONS!S 


Domestics Assembled units Complete units New vehicles 
Domes- Im- Domes- Im- 
YEAR AND tics ports tics ports 
MONTH Not Imports 
oe “ay Inven- be Total From Total dome 
| - iced adjusted tory- Canada Canada tically 
sales spon- 
— ratio sored 
Not seasonally adjusted Seasonally adjusted 
at annual rate * 
T See 
| ae Milttons Thousands Thousands 
SS assa2 |} 32079 |) ..... || <cex. 
> en Seer haa MR oes EC | ese MS Erne fan ene 33,52 1.45 103)|(03;167.2|||| eee 
a ee “yyy | eyo Moog ep Mipeooal (RNID | fecaagen nen Ugo meri, ares 335 | 28,05 ‘12 | 3\491.0 16.1 
saa A MSE | Il ccicc aM decal lle caceeraliberaaes: 4.14 7.54 (05 | 4,838.3 12.3 
Py Se ee oe | 
le an ae “eral etd RSE | ota emetic Geel ec ee 3.65 | 21.29 04} 6,326.4 16.3 
Skip 4'3208 |) fh Phd eee | heceaae (eee SEN. oa alee: 13.58 | 23.70 23 | 5,060.9 20.8 
ean oot Pee ra ea | SOB lh an SHR Mec 14.10 | 33.31 132 | 4:158.4 29.3 
nays-ss>--: — 7s a ee | ce B20 oct samt ats io: 23.19 | 27.12 :04 | 5,739.0 29.0 
i = pe ae os ee | a S67. chads Romero 17.97 | 34.56 (06 | 5,535.5 32.5 
A 7,920.2 7,408 
Ue Mme Lr nceeeeel etiaee | cece 132. cee a, 27.62 | 67.12 .08 | 7,169.0 58.5 
a a hehe oo | B26 Walg:s chee cea: 3851 | 107.68 ‘44 | 5,955.2 98.2 
eae pay oe | T2Bs sNews REE Noe 16.36 | 259.43 76| 5,982.3 || 2068 
es — ce | BEO. Ile hike Meee libee acts 17.19 | 433.92 135 | 4,654.5 || 378.5 
oe ee eee | Sy we B7S salacces 1.6 24.72 | 668.07 46 | 6,041.3 || 614.1 
Rate as oe. 6,674.8 
i —_ 6.142 ce <x Si wees, Me aeaee BOTA cect 1.9 26,82 | 444.62 .39| 6,576.6 || 498.8 
. egadeee ee oe | B20 cost 18 15.61 | 279.44 132 | 5,854.7 || 378.6 
arabe aons 6753 fees | vee Pesce | cree 826'8 roe 15 17.67 | 375.72 72| 6,938.9 || 339.2 
sss) <8-*-- 7a Ua ee ee | O51 kak 1.5 7.78 | 408.80 ‘92 | 7,556.7 || 385.6 
5 ie A Soe... 2 Uae. IP Soe aT oly 1.6 15.64 | 515.70 9.20 | 8,065.2 |} 484.1 
TGS es Sr 
— ey eee —— oone es eee | pe teeeae ee 1266") ||) ak we 1.6 643.80 | 7559.43 || 729.14] 9,313.9 569.4 
1966 ----- | 8508.3 8377 i eee | ree ee 1.379 Coa 2.0 1 i 4.32 aot 3.21 ||7165.64| 9,008.5 || 658.1 
as oy my. ? ‘ oe aeons. alt Ria, : ie L f 020.62 || 323.65 | 8,357.4 || 779.2 
1968 ae te ye. 98222 81626 TOSS ns Sc Were. een 4agi 6) once 2.0 286.78 | 1,620.45 || 500.88 | 9,403.9 || 985.8 
eck aes... | 8. 1,117 cat Aekees-+ | Boe. a Sataanhl) Sa 2.2 292.11 | 1,846.72 || 691.15 | 9,446.5 || 1,061.6 
1970 Wes). ee. . ose ] mato | 1283} oo. fe | oe 12200) 20 2.4 245.62 | 2,013.42 || 692.78 | 8,388.2 || 1,231.0 
WMV... aaeae | 8.681 BOG We oo.) MOE. 1 eee. 1,447 2.1 348.40 | 2587.48 || 802.28 | 9,830.6 || 1,487.6 
een Lt. \] 9,327 1.621 ete Call atest 2.0 376.23 | 2,485.90 || 842.30 |10,487.8 || 1,529.4 
ate xs 9,657.6 9.676 ira eae | TS a ee 1,600 1.9 452.37 | 2,437.34 || 871.56 |11.351.0 || 1,719.9 
ey eae, 7,331.3 7,454 1,412 i ap i ; 572) i 501, "369, 
7574.4... : AAD Me toc Amel. |) GAae AG72M ||| accel 2.6 516.59 | 2572.56 || 817.56| 8,701.1 || 1,369.1 
a oe 6,712.39 || F063" |) ASOT ssc, Hie ent”  RE Pais ee 2.6 550.81 | 2,074.65 || 733.76 | 8,261.8 || 1,500. 
Mee sec. 8,497.6 || 8.611 CSORahe All beeen. ||) eee HC a 24 573.47 | 2,536.75 || 825.59 | 9,751.5 || 1,446. 
MRT 8,5 Se 9,200.8 gana: | 27a ..=-< Hikes! || Boies 47300) .asue 23 591.51 | 2,791.33 || 894.25 |10,826.2 || 1,976. 
Re oo THC. > ||) Ree PIZ0E ||) cee 2.2 2'881.81 || 832.71 |10,946.1 || 1,946. 
44 = ——t- 
1 65 1.6 | 1,654 | 1,593 2.9 29.11 | 160.31 || 41.14] 570.4|| 100.7 
3 73 2.0 | 1,500 | 1,381 2.3 36.52 | 128.66 || 40.21] 590.0|| 115.9 
5 6.1 1.6 | 1,482 | 1,352 2.6 52.11 | 204.91 || 9255] 635.4|) 149.0 
4 5.9 16 | 1,568 | 1,430 2.9 49.11 | 166.17 |} 70.80] 581.3|| 126.4 
‘9 6.4 15 | 1,584 | 1,435 27 52.23 | 178.88 || 72.05] 656.8|| 130.8 
2 65 1.7 | 1602 | 1,422 2.6 50.72 | 177.15 || 6496] 735.6 || 137.4 
1 7.4 17 1,466 | 1,432 2.3 35.46 | 176.78 || 46.02] 7649|| 144.7 
9 7.2 16 | 1,436 | 1,592 2.6 33.35 | 168.89 || 47.53| 7358|| 150.4 
S 2 7.6 1.6 | 1,513 | 1,598 25 49.61 | 139.41 || 56.16] 738.9|| 143.6 
nee al 1 7 1.4 | 11484 | 1,589 2.5 54.72 | 177.92 || 74.01] 799.2|| 120.8 
November ..| 605.9 655 89 4 8.0 1.4 | 1,443 | 1,492 22 64.90 | 179.64 || 66.41| 632.6 80.7 
ae 600 102 6 8.2 14 | 1,419 | 1,477 21 43.95 | 215.93 || 61.93] 820.9|| 100.7 
1976: Jonuary....| 647.4 588 91 8 8.6 1.3 | 1,520 | 1,494 24 35.38 | 242.63 || 62.15] 676.7 89.3 
Fariay...| coz 651 107 10.3 8.9 1.4 | 1,567 | 1,512 2.0 44.32 | 197.78 || 70.05] 634.5 87.3 
March.....| 8345 816 131 10.3 8.9 1.4 | 1,587 1,496 2.0 54.84 | 250.65 || 74.70] 763.9 || 102.4 
Aprile... 789.0 788 126 10.2 8.8 1.4 | 1,609 | 1,510 2.1 61.42 | 252.62 || 85.21] 98837 || 130.2 
lee Se, 2s 775.6 794 128 9.9 8.5 14 | 1608 | 1,517 21 62.48 | 221.88 |} 77.01] 914.0|| 117.8 
Waeeh... x. 850.1 830 127 9.9 8.6 1.4 | 1,660 | 1,520 2.1 56.88 | 261.67 || 90.27| 9369/| 127.2 
July . . 558.8 737 129 10.1 8.7 1.4 | 1,455 | 1,462 2.0 32.42 | 174.79 || 44.47| 939.2 || 129.2 
August . . . 518.4 616 146 9.6 8.1 15 | 1,304 | 1,556 2.3 27.84 | 168.90 || 50.54] 848.1 136.3 
September... | 652.1 645 148 10.2 8.6 1.7 1,415 | 1,464 21 47.15 | 173.10 || 67.10} 749.3 || 143.3 
October. . . 690.8 731 138 9.6 78 118 | 1,364 | 1,422 22 4953 | 157.63 || 54.35] 797.0 || 129.2 
November .. | 768.1 721 119 10.1 8.4 17 1.423 | 1,455 24 56.88 | 208.02 || 75.51| 762.7 || 130.3 
December ..| 732.7 695 113 11.2 9.6 1.6 | 1,465 | 1,503 1.9 44.33 | 227.08 || 74.23] 8456|| 124.5 
1977: January....| 683.7 602 123 10.7 8.9 18 | 1,594 | 1,558 2.1 40.57 | 210.59 || 62.01} 726.0]|| 110.2 
ene ed Be 666 144 11.0 9.1 19 | 1,645 | 1,575 2.1 39.32 | 201.76 || 75.11] 717.2 || 1268 
March... . 953.1 896 189 12.1 10.1 20 | 1,697 | 1,557 1.8 74.33 | 259.60 || 98.71| 8364 || 150.5 
April... . 815.5 822 206 11.6 9.2 24 | 1,697 | 1,551 2.0 54.55 | 246.25 || 91.49] 924.1 176.9 
May......| 9868.3 834 220 11.3 8.9 2.4 | 1,747 1581 21 79.98 | 240.46 || 80.83] 1,014.8 || 204.0 
June......| 951.4 920 198 11.4 9.3 2.1 1806 | 1,613 2.1 60.08 | 265.85 || 9377] 1,050.2 |} 200.0 
731 182 11.0 8.9 21 1,763 | 1,776 2.4 32.35 | 231.57 || 63.26] 1,012.7 || 174.7 
nabs Bie, Hy 727 204 W1 9.1 21 1563 | 1,683 Pp, 23.39 | 210.38 || 35.17] 1,026.8 || 201.7 
nro ety) 657 171 10.8 8.8 20 | 1,669 | 1,673 2.3 49.42 | 199.95 || 54.72] 918.7 199.3 
ae | athe 870 144 11.0 9.1 19 | 1,629 | 1,690 2.2 58.61 | 225.28 || 61.04| 865.8 || 138.4 
Savember...i{ 767.2 738 143 10.8 8.8 21 1,709 1.719 2.3 41.93 | 242.62 || 71.31] 787.8 || 123.4 
December ..| 6878 646 149 11.3 9.2 21 1,731 1,752 2.3 37.00 | 257.02 || 61.83] 945.7 || 170.5 
. 142 10,1 8.0 21 1,887 1,817 27 38.30 | 116.16 || 55.55] 703.1 127.0 
ee aie a 149 10.5 8.5 20 | 1952 | 1,862 2.6 4181 | 25357 || 61.08] 7668 || 151.6 
fetes | oopa 883 195 11.7 9.6 2a 1,991 1,855 2.3 49.56 | 299.11 78,89 | 869.8 || 163.3 
taal 369.4 863 180 12.3 10.2 2.1 2.008 | 1,858 2.2 57.21 | 310.05 || 78.11] 915.9 || 162.5 
Ree 18.7 963 196 11.9 9.8 21 1,970 1,815 2.2 57.92 | 266.50 || 73.54| 987.4 || 162.5 
oo. ome 950 188 11.6 9.6 20 | 1,911 1.767 22 58.20 | 281.40 || 86.83] 1,053.5 || 165.7 
. 9.2 2.0 | 1,729 | 1,761 2.3 33.75 | 236.80 || 47.59 | 1,061.6 || 182.8 
— ae tae ree aa 208 3 | 9.8 2.0 1,510 1,662 2.0 25.95 | 198.33 41.14 | 1,060.6 197.8 
oan aad sell 662 166 4 9.1 20 | 1,606 | 1,652 2.2 46.61 | 212.30 || 78.25| 887.4 || 185.2 
September . 137 ® = tee 2 33 19 | 1629 | 1,665 ae 50.06 | 232.79 || 77.20| 866.0|| 149.3 
October. . . 94.1 aoe oon - an 20 1728 | 1.735 23 43.19 | 230.51 || 80.20| 9825.5 || 139.9 
ri on ; | e597 || 646 124 2 9.4 18 | 1729 | 1,740 2.2 38.36 | 244.28 || 74.33] 948.5 || 158.4 
i : S y | me 
diately * Monthly data prior to 1975 are shown on p. 244, MK ) 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section imme 


following these tables. 


t Courtesy of R.L. Polk & Co.; republication prohibite! 
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1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


TRANSPORTATION EQUIPMENT--TRUCKS AND BUSES, TRUCK TRAILERS 


TRUCK TRAILERS® 


TRUCKS AND BUSES 


Retail Regi 
L egistra- i 
Factory sales! Retail sales” eben Exports? Horst. Shipments 
tories 
' From plants in the U.S. Seasonally adjusted Trailers and chassis 
YMONTH bia 3 dir 
By size class New including 
assembled separate a 
io units chassis and 
Total Domestic 7 end o bodies 
‘ Medium- 7 
Light-duty ony Heavy-duty | period sold aaparataly 
eae 
Thousands of units 
19475) «oe eras 1,239.4 658.0 ‘ll’ cacesccunell| aectdeiteacl saereeavaaletadeasmcat  — 2RRZ 0. 7 GR i SB7ED NI) Ue Beast es Be oe eas 
1940, 9. 0e aaa ee 1,376.3 4,178.2 | siscnccscs | covercaues |escacecdnel saeredensal|) “BOLIB) 70 TOBE | ALOE TSS ZA 72 TS ssa ss'o a 
LOAD ie sees re oh ae 1,134.2 11002:8 ||| cistadancscllsnervarscall cadbesneel@dnsevesedl|  ISKEC) SEI, = OBB ie” er OL 27 SIM TEER ee 
1,337.2 1186.4. I> ccccesaees'| abscnvoteel osteeoomen|eatwecsessit  AORAOE GAZ SALES” Bae ST oan 
1,426.8 1.908:2° || sicddkccec| oonenepcaal oertevdedelieercestacell GIS) "22 EOORRUT |= ORT TR SORE Reese ee ieee 
1,218.2 1065.6: |" sagectsscle| oonecedecw|locacesaael tedeessee-|, I6600|- 60)  =SI29 0S | BART I O6i | SS 8 ee 
1,206.3 1087S | tacwahsha) camanehece| teatietedeell Gxacars-(|  & SGLET p= = "Az |) (> PSAP © «aera eee en eee 
1,042.2 847.8 | cccodsccl dateadhten|dedeordeeelenscsseusst SORTER | Sei SRRe "| CEG Ae ee ee 
1,249.1 10564 | sceinailscacl accsactecdll eavereteeed cvestsceceh 9 CORRE) © eRRB,” 9 RPA a, | RAST RIS, AO Tees akee rc eee 
1,104.5 BORG | vesiccesee|-casaredee |pacawoctsosll Secaceenns) (S907) B32) “SOCAL | OOS IT” | R008) Nicecsee Foe 
1,107.2 BOAT |< scatecsnes|| ovswdiiesee'||wosdsestee|| adcsnnesse| S926) © 827)  SBRDD 625% [Poe ee | Ges reen aoe 
877.3 698.8) | Mysdene ae 
1,137.4 849:5' ll Petey ora 
1,194.5 ASLAL | eteemetern Gell aee tie cde eos ina ome |! eaice e aan 
1,133.8 924.6 654.2 150.5 103.2 160.8 
1,240.2 1,102.2 774.2 154.8 138.8 156.1 
1,462.7 1,316.3 913.6 151.4 165.2 185.9 
1,540.5 1,377.4 1,032.7 144.4 173.8 190.7 
chicas Ao See SER 1,751.8 1,615.9 1,195.0 148.3 195.4 264.2 
1966 a.i52 0 eet: 1,731.1 1,606.5 1,244.7 148.0 226.1 289.1 
§OBTaK mn nates 1,539.5 1,414.4 114,201.1 11228.1 11401.9 267.9 
SBEES. is pene ats 1,896.1 1,765.1 1,461.8 225.5 117.1 360.9 
1969 aye de r= 1,923.2 1,781.2 1,552.1 247.4 137.0 387.1 
197018 orate 1,692.4 1,565.7 1,410.0 207.1 125.3 344.6 
1OTM greece 2,053.1 1,914.3 1,682.9 200.1 132.6 401.3 
1O72eeee oases 2,446.8 2,294.4 2,148.0 220.7 161.7 413.9 
doysears hae 2,979.7 2,786.8 2,564.4 255.4 191.3 456.6 
TOR ee. 8 ae 2,727.3 2,469.6 2,181.1 225.2 178.5 608.5 
1O76 P30 Ale 2,272.2 2,002.8 2,081.3 168.3 106.6 492.6 
191030 co eR 2,979.0 2,733.7 2,757.6 161.4 119.4 552.5 
CELE, Gomes. 3,441.5 3,179.0 3,157.4 171.7 169.1 723.3 
197s Oo ace 3,706.2 3,415.6 3,547.2 | 164.5 202.3 773.9 
1975: January... . 13146.2 13432.4 143.6 14.8 10.8 580.2 
February 13166.8 13143.9 142.1 13.9 10.8 570.0 
March..... 159.8 134.6 142.0 13.8 9.5 557.1 
April... ... 186.2 161.7 154.4 13.7 9.1 553.3 73 
May ...... 194.6 166.2 164.3 13.8 8.2 544.6 ‘63 
‘hing ghee 208.8 182.3 165.6 12.8 8.0 540.1 ‘91 
Nuty) aes 1772 157.7 181.9 148 8.7 519.1 20 
August .... 178.2 158.8 182.6 15.3 7.9 536.6 45 
September . . 229.1 207.2 192.3 14.5 85 534.0 40 
October... . 236.1 211.6 199.4 15.3 8.3 518.9 ‘96 
November . . 195.8 175.6 211.2 13.9 8.7 501.3 
December .. 193.4 170.6 202.1 Al 8.2 492.6 = 
1976: January.... 208.6 191.8 214.8 14.0 85 485.1 
February 232.2 214.0 226.1 13.4 8.3 490.1 re 
March... .. 275.8 252.1 227.2 13.1 8.4 506.2 ry 
Ars weal, 268.2 244.0 222.8 12.9 9.0 523.2 4 
May ...... 267.2 243.1 222.5 13.3 95 536.8 = 
SuTieve nays « 291.3 267.4 226.0 13.0 9.2 564.0 a 
duly ....-- 261.1 243.9 238.9 13.4 
; i f 10.9 574.0 
em 249.8 231.2 236.8 14.5 10.8 625.9 
: ptember 230.9 210.8 239.3 16.2 12.6 564.1 
piste 208.3 191.4 229.1 11.5 9.4 523.8 
lovember . . 242.4 222.3 229.7 13.2 10.8 643.7 
.December . . 243.3 221.5 244.3 12.9 11.8 552.5 
1977: January. ... 251.7 230.8 260.0 
: Q i 14.6 12.8 568, 
February . . . 261.6 241.0 264.2 14.8 13.0 ; po 
March 4 565.4 
meena 334.5 307.1 271.0 15.9 13.8 576.3 m4 
a ventas 288.2 266.0 258.3 14.6 14.0 575.7 7 
fe e testes 290.2 269.0 247.2 14.2 14.5 593.7 at 
tees 316.2 290.9 248.2 14.4 14.5 595.4 = 
July... 264.7 245.4 23 
. | 6.8 13.5 13.6 626.7 
August a 274.5 256.9 257.1 13.5 14.4 656.2 04 
mat 2 305.5 280.4 258.1 13.9 14.3 672.1 22 
oe ee 319.4 297.9 281.3 14.1 14.7 701.3 a2 
Roe 278.0 257.3 281.8 14.3 15.0 727.5 
ecember . . 257.0 236.2 293.3 14.1 14.6 723.3 
1978: January.... 240.6 223.0 259 
7 ‘ 3 13.4 14,7 
Fabrusty’».. 268.0 247.0 276.3 13.6 15.2 7278 aa : 
aes 340.9 311.3 292.2 15.1 17.9 719.7 “ 2.59 
Ail... 319.3 291.2 301.4 14.5 16.4 721.1 o ao 
ME ea 337.6 309.3 303.3 14.2 16.7 702.9 ~ Sp 
set ess 365.5 324.0 315.5 14.3 17.3 679.9 ~ 2.85 
duly... see 272.5 253.9 29 } 
! f 7.7 14.1 18.0 1 
August .... 280.7 265.6 314.8 11.3 1 me 49 2.30 
September . . 305.1 281.2 261.5 12.6 02 eb e 71 3.17 
October... . 365.8 337.2 308.5 13.5 17.3 6042 3 aes 
November . . 330.3 305.3 309.0 13.8 16.7 732.2 — 1.80 
December . . | 290.2 266.6 301.0 14.9 17.9 773.9 62 1.99 
= Pats : i = las : 62 1.67 


Footnotes giving source of data and description of series appear in the section immediately 


following these tables. 


tCourtesy of R.L. Polk & Co.; republication prohibited. 


BUSINESS STATISTICS, 1979 EDITION 


TRANSPORTATION EQUIPMENT--RAILROAD EQUIPMENT 


FREIGHT CARS, NEW (EXCLUDING REBUILT)! 


rs Unfilled orders, 1 Number owned, Carrying capacity, end 
How orien end of period end of period | of period 
[eee aes : ‘eons 
| | 
i] Equip- / | Equip- 
eos ment : Average 
manu- Total pases Total Held for | Aggregate earrae 
facturers facturers ] repairs, | 
|} Percentof | 
= ——s T +1 totalowned §=}|——-_——-——-++—- 
Number | Millions of 
ilies ] tons Tons 
= ==s 7 as 
TT = TT 
92,629 119,771 |} ~ 89,372 1,734 || 4.3 89.22 51.5 
57,701 103,896 || 64,808 | 1,760 47 91.29 51.9 
| 4,273 12,036 || 3,760) 1.754 || 17 91.96 52.4 
i] 109,576 124,489 || 89,136 1,721 5.2 90.46 52.6 
56,112 123,947 | 80,495 1,752 5.2 92.67 52.9 
22,672 | 80,296 || 47,237 1.759 5.0 93.54 53.2 
i] 23,429 | 29,950 || 16,567 1777 |) 49 95,08 535 
14,240 | 15,317 || 8,366 1,736 | 67 93,20 53.7 
83,344 | 147,320 || 69,263 1,699 || 42 91.23 53.7 
30,705 117,257 58,571 1,707 || 4.0 92.16 54.0 
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TERENCE TO EARLIER DATA.—For the available monthly figures prior to 1975, as mentioned in the main note for individual 
2s, consult BUSINESS STATISTICS editions as follows: 1973-74 figures, the 1977 edition; 1971-72, the 1975 edition; 1969-70, 
1973 edition; 1967-68, the 1971 edition; 1965-66, the 1969 edition; 1963-64, the 1967 edition; 1961-62, the 1965 edition; 


9-60, the 1963 edition; 1957-58, the 1961 edition; 1955-56 (also monthly averages back to 1929), the 1959 edition; 1953-54, 
1957 edition; 1951-52, the 1955 edition; 1949-50, the 1953 edition; 1947-48, the 1951 edition; 1945-46, the 1949 edition; 
1-44, the 1947 edition; 1938-40, the 1942 edition; 1936-37, the 1940 edition; 1934-35, the 1938 edition; 1932-33, the 1936 


ion; 1931 and prior years, the 1932 edition. 


he use of italic vs. roman type in printing the statistics for certain series indicates a break in comparability. However, if more than 
change in type occurs, this does not necessarily mean that the various groups of figures in similar type are comparable with each 


ver (see pertinent notes). 
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"Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic 
lysis. As this volume goes to press, a revision of the estimates for 
it and equipment expenditures is near completion. See the October 
0 SURVEY OF CURRENT BUSINESS for a discussion of that 
sion. The data presented here reflect the revision of the new plant 
equipment expenditures series introduced in January 1970. That 
sion, which covered 1947-69, incorporated the following changes: 
Adjustment of the annual expenditure estimates for the various 
stries to benchmark data from the 1958 and 1963 censuses and to 
de range of quasi-benchmark data for those years from other 
erces, and (2) updating seasonal factors for each industry. 
he estimates relate to the whole of American private industry, 
usive of agricultural business, real estate operators, professional 
ices (medical, legal, educational, and cultural), and nonprofit 
nbership organizations. The basic data are derived from reports sub- 
ted to BEA by a large sample of companies, unincorporated as well 
orporate. The estimates presented are universe totals of expendi- 
es for new plant and equipment based on the sample data. In 1963 
enditures of sample companies constituted approximately 60 per- 
t of estimated universe expenditures. 
lew plant and equipment expenditures refer to all costs (both 
cement and expansion) chargeable to fixed asset accounts and for 
ich depreciation accounts are ordinarily maintained. Expenditures 
classified by industry according to the major activity of the com- 
sy. Included in the totals are expenditures for new construction and 
new machinery and equipment (automobiles, trucks, and other 
nsportation equipment; furniture and fixtures; office machinery; and 
»other new equipment). The figures do not include expenditures for 
d and mineral rights; maintenance and repair; new facilities owned 
he Federal Government operated under contract by private com- 
nies; plant and equipment furnished a company by communities and 
anizations; used plant and equipment; and expenditures made in 
sign countries. 
fhe figures shown here do not agree precisely with the totals in- 
bded in the GNP estimates published by the Department of Com- 
xe. The conceptual difference lies in the inclusion in those data of 
tment by farmers, professionals, nonprofit institutions, and real 
ate firms, and of certain outlays charged to current account. In 
Hition, there are differences due to the types of statistical data 
ployed, the plant and equipment estimates being based on surveys of 
chases while the GNP estimates are constructed in a largely indirect 
nner from a variety of sources. : 
e figures for the manufacturing sector are higher than the esti- 
tes of capital expenditures compiled by the Bureau of the Census. 
idition to normal sampling variation, a major source of difference is 


ithe scope of coverage. The manufacturing segment of the BEA series 


ers all establishments (nonmanufacturing as well as manufacturing) 
erated by manufacturing companies, whereas the Census Bureau 
ies relates only to manufacturing establishments. However, manu- 
turing establishments of companies engaged primarily in nonmanu- 
turing activities are included in the Census Bureau manufacturing 
a: in the BEA series they are in the nonmanufacturing sector. 

All quarterly data were seasonally adjusted using the Census Bureau 


More detailed information on sources, definitions, and methods of 
computation appears in the January 1970 SURVEY OF CURRENT 
BUSINESS. 

Unadjusted and seasonally adjusted quarterly data for 1947-67 
appear in appendix I to this volume. Data for planned plant and equip- 
ment expenditures appear in current issues of the SURVEY. Annual 
planned expenditures have been published as a special feature in the 
March issues of the SURVEY in recent years and quarterly planned 
expenditures in the March, June, September, and December issues. 
Summary planned expenditures data are published on p. S-1 of the 
monthly SURVEY. 


2 Includes blast furnaces and steel works; nonferrous metal; and 
other primary metal. 


3 Includes motor vehicles; aircraft (including guided missiles and 
space vehicles); and other transportation equipment. 


- Includes fabricated metal; lumber; furniture; instruments; and 
miscellaneous. 


PAGE 2 
1 See note 1 for p. 1. 
2 Includes tobacco, apparel, leather, and printing-publishing. 


3 Includes trade, service, construction, finance, and insurance. 
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1 See note 1 for p. 1. 


_ 


2 See note 2 for p. 
3 See note 3 for p. 1. 


4 See note 4 for p. 1. 
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1 See note 1 for p. 1. 
2 See note 2 for p. 2. 


3 See note 3 for p. 2. 
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1 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic 
Analysis. The U.S. international transactions accounts summarize 
economic transactions between residents of the United States and those 


of the rest of the world during a specified time period. The data shown 
here exclude transactions under military grant programs. i ; 

The accounts for international transactions may be set up in various 
ways. This volume follows the presentation currently adopted in the 
SURVEY OF CURRENT BUSINESS, which distinguishes between 
transactions in goods and services, unilateral transfers, and capital 
transactions. Not all international transactions can be measured or 
estimated. Those that cannot be determined are categorized here as 
“statistical discrepancy”; they represent the difference between the 
“recorded” net credits and debits. 

Balances of international transactions are computed on the basis of 
selected specific categories of transactions. The selection essentially 
reflects an analytical judgment and may vary according to the general 
context and aim of the analysis. Several balances are presented here. 

(1) The balance on merchandise _trade measures net exports of 
goods from the United States. 

(2) The balance on goods and services measures net exports of 


goods and services from the United States. 

(3) The balance on goods, services, and remittances takes into 
account unilateral transfers other than U.S. Government grants as well 
as net exports of goods and services. 

(4) The balance on current account measures net exports of goods 
and services and unilateral transfers, including U.S. Government grants. 
It is a component of the U.S. gross national product. 

The seasonal factors used to compute the seasonally adjusted 
quarterly figures are derived for individual series mainly by techniques 
developed by the Bureau of the Census. Beginning with data for OTs 
the merchandise export and import totals published by the Bureau of 
the Census, upon which the international transactions data are based, 
represent the sum of seasonally adjusted Standard International Trade 
Classification commodity components. Component series not ex- 
hibiting statistically significant seasonal patterns are not seasonally 
adjusted. Prior to 1977, the merchandise export and import totals were 
seasonally adjusted independently of their components. Beginning with 
data for the first quarter of 1973, changes in U.S. private assets abroad 
and foreign assets in the United States are no longer seasonally 
adjusted. 

Merchandise imports and exports account for the bulk of recorded 
payments and receipts. They are based chiefly on the official foreign 
trade statistics of the United States compiled by the Bureau of the 
Census; exports are on a f.a.s. transactions valuation basis in all years; 
imports are on a customs valuation basis through 1973 and on a f.a.s. 
transactions basis beginning in 1974. Beginning in 1977, imports are 
tabulated on a date of importation basis (i.e., date of physical arrival at 
port of unloading) rather than the previous date of entry basis (i.e., 
date of filing of the customs declaration). The date of importation 
could precede the date of entry by up to two weeks. Certain adjust- 
ments to the Census data for valuation, coverage, and timing are made 
for balance of payments purposes. Major deductions from the figures 
compiled by the Bureau of the Census are exports of goods by the 
Department of Defense under grants and under military agency sales 
contracts, and imports by U.S. military agencies. These items are shown 
elsewhere in the balance of payments. Another adjustment, the addi- 
tion of export and import trade of the Virgin Islands with the rest of 
the world, especially affects U.S. imports of petroleum and products. 
Merchandise imports have been adjusted from 1965 through 1973 to 
correct for an overvaluation of assembled vehicles imported from 
Canada under the provisions of the U.S.-Canadian Automotive Products 
Trade Act of 1965. This problem was largely resolved when the Census 
Bureau began publishing imports on a f.a.s. transactions value basis in 
1974. Also, beginning with data for 1970, both exports and imports 
have been adjusted to reflect the Bureau of the Census’ reconciliation 
of discrepancies in the trade statistics published by the United States 
with those published by Canada. In addition, merchandise exports have 
been adjusted upwards by adding an estimate for inland freight charges 
on shipments to Canada since surveys have revealed that for many such 
shipments these charges have not been properly included in the export 
value|shown on the customs declarations. Also added to the Bureau of 
the Census data on international trade are exports and imports of non- 
monetary gold. Through March 17, 1968, by balance of payments 
convention, private U.S. sales of gold (including newly mined gold) to 
the U.S. Treasury that resulted in a rise in official gold reserves were 
added to Census exports while private purchases (for industrial pur- 
poses) from the Treasury that resulted in a decline in official gold 
reserves were added to Census imports. These transactions were dis- 
continued after that date as a result of an international monetary agree- 
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ment which provided that officially held gold should be used fo) 
effect transfers among monetary authorities and that the price of m 
tary gold remain fixed. The price of nonmonetary gold would be fi 
reflect market conditions. The balance of payments convention 
changed in 1975 (when legal restrictions on pirvate U.S. own 
were removed) to consider Treasury nonmonetary gold tran : 
with private U.S. residents as domestic transactions. An ad 
adjustment to the Census data was necessary beginning with da 
July 1971, to record transfers of nonmonetary gold from (to) 
held under earmark for foreign and international accounts at 
Federal Reserve Bank to (from) U.S. industrial and artistic users i 
1971-75 period and to (from) U.S. industrial and artistic users 
other private U.S. residents since then. The value of gold transfe: 

US. industrial and other residents from foreign official holdings a 
Federal Reserve Bank has been added to Census imports and the 
of gold transferred to foreign official holdings at the Federal R 
Bank from U.S. industrial and other private residents has been ad 
to Census exports. A further adjustment to the Census import da 
been made for the IMF nonemonetary gold deliveries which 
menced in 1976. Another adjustment—for physical movements of 
monetary gold into and out of the country—was made unnecessar, 
1978 when coverage of the Census data was expanded to include 
such movements of gold ore, scrap, base bullion, and nonmone 
bullion. he 

Transfers under military agency sales contracts represent delive 
of goods and services to foreign countries under credit and cash s 
contracts by U.S. military agencies. (Cash received in advance 
deliveries is considered an increase in assets held by foreigners in 
United States; deliveries against cash received in prior periods resu! 
a decline in such foreign assets.) 

Direct defense expenditures cover both merchandise and servi 
Expenditures by U.S. military personnel in the foreign economies 
included as well as foreign expenditures by the Armed Forces, both 
their own use abroad and for transfer to our allies. 

Receipts of income on U.S. investments abroad include: (1) inte: 
dividends, and earnings of unincorporated affiliates and reinve: 
earnings of incorporated affiliates on U.S. direct investment abi 
(net of foreign taxes); (2) dividends and interest on foreign secur 
held by U.S. residents; (3) interest received on bank and comme! 
loans to foreigners; and (4) interest received in dollars and foreign 
tencies by the U.S. Government on loans to foreign countries. | 

Payments of income on foreign investments in the United St 
include: (1) interest, dividends, and earnings of unincorpor: 
affiliates and reinvested earnings of incorporated affiliates on for 
direct investments in the United States (net of U.S. withholding ta 
and (2) dividends and interest paid on U.S. private and Governn 
securities, bank deposits, and other assets held by foreigners. 

Data for income on direct investments are obtained from quart 
and annual BEA direct investment questionnaires. Other income | 
are estimated by applying appropriate yields to outstanding amount 
investment. 

Exports of other services consist of receipts from: Transportat 
foreign visitors to the United States, royalties and fees from affili 
and unaffiliated foreigners, reinsurance transactions, communicati 
foreign government and international agencies stationed in the Un 
States, and nonmilitary services rendered by the U.S. Governn 
whether paid in cash or provided under its assistance programs. 

Imports of other services consist principally of U.S. payments 
transportation, travel, insurance, royalties and fees to affiliated 
ps age foreigners, and miscellaneous U.S. Government expe 

Estimates for transportation receipts and payments are derived f 
questionnaires distributed to U.S. carriers and U.S. agents of for 
carriers, from foreign embassy reports, and from tonnage data. 
tained in the Bureau of the Census reports on foreign trade. Ti 
estimates are based on the number of international travelers reco 
by the Immigration and Naturalization Service, U.S. Departmen 
Justice, and their average expenditures, which are secured fro 
quarterly BEA questionnaire distributed to a sample of the t 
population. Estimates for the remaining services are obtained m: 
from the U.S. agencies or companies participating in the transact 
usually on the basis of regular quarterly or annual questionnaires. — 
; Unilateral transfers consist of net private remittances from 
individuals and institutions, U.S. Government grants, and U.S. Go 
ment pensions and other transfers. 

Net private remittances include: (1) Noncommercial payments 


4 duals residing within the United States and its possessions to 


Wi viduals residing in foreign countries (debit); (2) institutional remit- 
Byes of cash and the value of goods forwarded abroad by charitable 
pmizations (debit); (3) an estimate of the value of parcels sent 
ad by individuals as gifts (debit); and (4) pensions and other 
sfers, including indemnity and restitution payments, made by 
ign governments to U.S. residents (credit). 

Wersonal remittances are estimated on the basis of data received 

1 banks, communication companies, and the U.S. Postal Service. 
itutional remittances are based on information obtained from 
rts of organizations to the Department of State or to BEA. The 
e of gift parcels is determined by applying an average value per 
d to the total number of pounds of parcel post forwarded abroad 
veported by the U.S. Postal Service. Remittances to U.S. private 
lents made by foreign governments are obtained from balance of 
nents records of foreign countries (mainly Germany and Canada). 
U.S Government grants (other than military) consist of transfers to 
igners of goods, services, or cash with either no fixed obligation for 
aent or no obligation. Included are transfers of services under 
nical assistance programs and the Peace Corps. Pensions and other 
sfers to foreigners include only U.S. Government transactions. 
sion payments are made mainly by the Veterans Administration, the 
ce of Personnel Management (formerly the Civil Service Commis- 
, and the Social Security Administration. 

JS. Government capital flows, net, excluding official reserve assets, 
mesent disbursements on loans by the Export-Import Bank, the 
acy for International Development, the Department of Agriculture, 
Department of Defense, and other Government agencies, less repay- 
\t in dollars and foreign currencies of outstanding loans, and net 
ges in holdings of foreign currencies and other claims not included 
a Official reserve assets. Foreign currency holdings included here are 
mained mainly through the sale of agricultural products under PL 
480 and through foreign payments of interest and principal on 
as. Such currency holdings are reduced mainly through their use for 
ernment administrative expenditures and for grants and loans to the 
entries issuing these currencies. 
S. private capital flows, net, include: (1) Direct investments 
d (which include purchases and sales of equity interests in foreign 
erprises, capital movements between U.S. corporations and their 
sign affiliates, and the reinvestment of the U.S. share in undis- 
ted earnings of foreign corporations); (2) purchases and sales of 
eign securities; (3) changes in outstanding claims reported by U.S. 
ks; and (4) changes in claims on unaffiliated foreign residents 
sorted by U.S. nonbanking concerns. 
Data for direct investments transactions are obtained from quarterly 
annual BEA direct investment questionnaires; data on other capital 
vs are collected by the Treasury Department through the Federal 
serve System. 

‘oreign capital flows, net, include: (1) Foreign direct investments in 
United States (which include purchases and sales of equity interests 
JU.S. enterprises, capital movements between foreign corporations 
| their U.S. affiliates, and the reinvestment of the foreign share in 
listributed earnings of U.S. corporations); (2) foreign purchases and 
+s of U.S. securities (including securities issued by local governments 
| securities issued by U.S. Government agencies); and (3) changes in 
j. liabilities to foreigners reported by U.S. banks, by unaffiliated Ws: 
banking concerns, and by the U.S. Government. 
Data for foreign direct investments are based on quarterly and 
al BEA direct investment questionnaires; data on other capital 
* are collected by the Treasury Department through the Federal 

serve System. 
Movements in U.S. official reserve assets include transactions in US. 
icial holdings of gold, special drawing rights, foreign currencies 
easury and the Federal Reserve System holdings), and the U.S. 
serve position in the IMF. The latter equals the sum of the U.S. quota 
ithe IMF and net lending to the IMF minus the Fund’s holdings of 
8. dollars-the amount the United States could purchase in foreign 
eTencies automatically if needed. 
| Special drawing rights (SDR) are international reserve assets which 
ire created through amendments to the Articles of Agreement of the 
eernational Monetary Fund to provide an orderly and adequate 
owth in international liquidity. The fourth allocation to the United 
ates and other participating nations was made on January 1, 1979, 

J additional allocations are scheduled for 1980 and 1981. The alloca- 
on of SDR’s is shown separately in the international as SS" 
edit entry. Changes in holdings of SDR’s are included in official 
‘- 

\- 
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reserve assets. Reserve holdings of SDR’s may change not only as a 
result of allocations but also through purchases of SDR’s from other 
countries or through sales of SDR’s to other countries, and by use of 
SDR’s in transactions with the IMF. 

Detailed annual balance of payments data beginning 1960 and 
quarterly data beginning 1970 are in the June 1979 SURVEY. 
Quarterly data for 1967-69 appear in the June 1977 SURVEY, for 
1960-66 in the September 1977 SURVEY, for 1955-59 in the Septem- 
ber 1970 SURVEY, and for 1950-54 in the Balance of Payments 
Statistical Supplement, a Department of Commerce publication issued 
in 1963. Annual data for 1948-59 appear in the June 1973 SURVEY, 
and for 1919-47 in the previously mentioned Statistical Supplement. 
The format for data prior to 1960 is somewhat different than the 
current format. 
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1 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic 
Analysis. ‘Personal income” is the income received by persons from all 
sources, that is, from participation in production, from transfer pay- 
ments from government and business, and from government interest, 
which is treated like a transfer payment. Persons consist of individuals, 
nonprofit institutions, private noninsured welfare funds, and private 
trust funds. Proprietors’ income is treated in its entirety as received by 
individuals. Life insurance carriers and private noninsured pension 
funds are not counted as persons, but their saving is credited to persons. 
Personal income is the sem of wage and salary disbursements, other 
labor income, proprietors’ income, rental income of persons, dividends, 
personal interest income, and transfer payments, less personal contri- 
butions for social insurance. Beginning in 1960, the estimates include 
data for Alaska and Hawaii. 

“Wage and salary disbursements” consists of the monetary 
remuneration of employees, including the compensation of corporate 
officers; commissions, tips, and bonuses; and receipts in kind that repre- 
sent income to the recipients. Retroactive wages are counted when 
paid rather than when earned. For information on the several com- 
ponents of employer disbursements, see note 2 below. 

“Proprietors’ income with inventory valuation and capital consump- 
tion adjustments” is the monetary income and income in kind of sole 
proprietorships and partnerships, including the independent profes- 
sions, and of producers’ cooperatives. Interest and dividend income 
received by proprietors, and rental incomes received by persons who 
are not primarily engaged in the real estate business are excluded. 
The two valuation adjustments are designed to obtain measures of 
profits in which inventories and fixed capital are valued at replace- 
ment cost, the valuation concept underlying national income and 
product accounting, rather than historical cost, the valuation concept 
underlying business accounting. The capital consumption adjustment 
also places the using up in production of fixed capital on a consistent 
basis with respect to service lives (85 percent of Internal Revenue 
Service Bulletin F for equipment and nonresidential structures) and 
depreciation formulas (straight-line). 

“Rental income of persons with capital consumption adjustment” is 
the monetary income of persons from the rental of real property, 
except the income of persons primarily engaged in the real estate 
business; the imputed net rental income of owner occupants of 
nonfarm dwellings; and the royalties received by persons from patents, 
copyrights, and rights to natural resources. The capital consumption 
adjustment is described in the preceding paragraph. 

“Personal interest income” is the interest income of persons from all 
sources. 

Personal income differs from national income in that it includes 
transfer payments and interest received by persons, regardless of source, 
while it excludes both employee and employer contributions for social 
insurance, corporate profits tax liability and inventory valuation 
adjustment, and undistributed corporate profits. A minor difference 
also appears in the wage and salary components in that retroactive wage 
payments are included in personal income when received and in 
national income when earned. 

The sources and methods used in compiling the monthly series are 


given in paragraphs following. 


For interpolating the annual series and for extending the series 
currently, monthly data from various governmental and private agencies 
are employed. Monthly reports of the U.S. Bureau of Labor Statistics, 
Census Bureau, U.S. Office of Personnel Management (formerly the 
Civil Service Commission), and other agencies are used to estimate 
wages and salaries. 

Estimates for wages and salaries are prepared individually by 
industries, and for the period 1946-78 these are based mainly on pay- 
roll indexes of the Bureau of Labor Statistics, reports by carriers to the 
Interstate Commerce Commission, and payroll estimates of the Office 
of Personnel Management, and Statistical Reporting Service, US. 
Department of Agriculture. In only a few instances were indirect 
methods of estimate employed. 

Federal transfer payments, for the most part, are reported directly 
for the various governmental agencies, such as the Social Security 
Administration, Veterans Administration, and Office of Personnel 
Management in the Monthly Treasury Statement of Receipts and Out- 
lays of the United States Government. Data for State and local govern- 
ment transfer payments are compiled mostly from periodic reports 
made to the National Center for Social Statistics, Manpower Adminis- 
tration, Social Security Administration, and the Bureau of the Census. 
For some of the components of Federal and State-local transfer pay- 
ments (such as State and local workmen’s compensation) no monthly 
data are available. In those cases, monthly data are estimated, either by 
extrapolation using an indicator series, or by smoothing annual data in 
a time series. 

Dividend income is currently estimated from a sample of corporate 
dividend payments. This sample is used to extrapolate and to inter- 
polate monthly the latest tax-return-based estimates. 

Although the monthly estimates of proprietors’ income are prepared 
in considerable detail, they are based on less adequate data than are 
wages and salaries. Farm proprietors’ income is based mainly on cash 
income from farm marketings data provided by the Economics, Statis- 
tics, and Cooperatives Service, U.S. Department of Agriculture. Non- 
farm proprietors’ income estimates are based, for the most part, on 
movements in sales data and similar indirect measures. Since the 
monthly sales data that are employed have already been corrected for 
seasonal variation, no further seasonal correction is necessary. 

Interest estimates are based in part on current information on the 
Federal Government interest receipts and expenses, interest paid on 
outstanding consumer credit, and interest flows of some of the major 
financial intermediaries. Other interest components are estimated based 
on annual controls. 

Other labor income estimates are prepared by interpolating between 
annual estimates and by extrapolating past trends with modifications 
for large scale deviations from trends in employment. 

Rent estimates are prepared by interpolating between annual 
estimates and extrapolating past trends with modifications for natural 
disasters and changes in property tax rates. 

Monthly estimates of employee contributions for old-age, survivors, 
disability, and hospital insurance, unemployment insurance, railroad 
retirement insurance, State and local workmen’s compensation pro- 
grams, and Government employee retirement systems are based on rele- 
vant wage and salary data, taking into account changes in contribution 
tates. Medical insurance premiums, veterans life insurance premiums, 
and Federal workmen’s compensation contributions are based on 
records of the agencies concerned. Estimates of annual old-age, survi- 
vors, disability, and hospital insurance contributions by the self- 
employed are derived from data supplied by the Social Security 
Administration, and smoothed through the year to approximate 
seasonal adjustment. 

Monthly data for 1947-74 for the series indicated by a star are in 
Appendix I to this volume. A discussion of the latest benchmark revi- 
sion incorporating changes in definitions and classifications, and 
improvements in statistical methods appears in the January 1976 
SURVEY OF CURRENT BUSINESS, Parts I. Annual data for 1929-72 
and quarterly data for 1946-72 appear in THE NATIONAL INCOME 
AND PRODUCT ACCOUNTS OF THE UNITED STATES, 1929-74, 
a SUPPLEMENT to the SURVEY OF CURRENT BUSINESS, issued 
February 1977. (See also the July 1976 and subsequent July issues of 
the SURVEY.) 


- “Commodity-producing industries” consist of agriculture, forestry 
and fisheries, mining, contract construction, and manufacturing. 
“Distributive industries” consist of wholesale and retail trade, trans- 
portation, communication, and other public utilities. “Service indus- 
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tries” comprise finance, insurance and real estate, and se: 
“Government and government enterprises” comprises Federal, S 
and local government and government enterprises and pay of 
nent U.S. residents employed in the United States by foreign gov 
ments and international organizations. See note 1 above for sources 
methods used in compiling the estimates. 


3 “Other labor income”’ includes employer contributions to p: 
pension, and directors’ fees. 


4 «Transfer payments” to persons is income payments to pe: 
generally in monetary form, for which they do not render cu 
services. It consists of business transfer payments and gove 
transfer payments. Government transfer payments include pa 
under the following programs: Federal old-age, survivors, disability, 
hospital insurance; supplementary medical insurance; State unemp! 
ment insurance; railroad retirement and unemployment in 
government retirement; workmen’s compensation; veterans bene: 
including veterans life insurance; food stamp; black lung; suppleme! 
security income; and direct relief. Government payments to nonp: 
institutions, other than for work under research and develo 
contracts, is also included. 


5 “Personal contributions for social insurance” includes payme 
by employees, self-employed, and other individuals who participate 
the following programs: Federal old-age, survivors, disability, ; 
hospital insurance; supplementary medical insurance; State unempl 
ment insurance; railroad retirement insurance; government retirems 
and veterans life insurance. . 


. Equals personal income exclusive of net income of unincorpora 
farm enterprises, farm wages, farm net interest, and net dividends f 
by farm corporations. 
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1 Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statist 
and Cooperatives Service. Monthly estimates of cash receipts from f 
marketings are derived from estimates of monthly marketings 
prices received by farmers for the various farm commodities. For n 
of the important farm products, reported mid-month prices are u 
while season average prices are used for a number of minor ¢ 
modities. Beginning 1960, the estimates include data for Alaska 
Hawaii; however, the cash receipts and marketings indexes 
published on a 50-State basis (including Alaska and Hawaii) begin1 
1966. 

Where farm products are placed under loan to the Commo 
Credit Corporation, receipts through loans are counted as inet 
during the month the loan is made, and if the product is later 
deemed, the cost of redemption is subtracted from receipts at the t 
of redemption. Government payments, which are added to cash rece 
from marketings to obtain total cash receipts from farming, comf 
all payments made directly to farmers under various programs suc 
conservation, Sugar Act, Wool Act, soil bank payments, and feed gr 
and wheat programs. Government price support loans that are refles 
in prices received by farmers for their products are not included in 
item since they are covered in the estimates of receipts f 
marketings. 

Estimates of marketings for recent calendar years are based 
estimated production, the normal disposition of the product, and 
usual seasonal movement to market, supplemented by available cur 
data on market receipts, marketings, processing of farm products, 
government price support operations. These estimates will be revise 
more complete data on production, crop-year sales, and mon 
marketings become available. 

Indexes of cash receipts from farm marketings and CCC loan: 
computed by dividing the estimates of the relevant total of 
receipts for each month by the monthly average of the correspon 
total in the base period 1971-73 and converting to a 1967 base pe 
by an adjustment factor required to convert the 1971-73 based it 
for 1967 to equal 100. The indexes shown here are not adjusted 
seasonal variation. 

For a brief description of the current series, see Farm Inc 
Statistics, No. 576, issued July 1977 by the Economics, Statistics, 
Cooperatives Service, U.S. Department of Agriculture; a more con 


sive description regarding construction and use of the farm income 
Hs appears in Major Statistical Series of the U.S. Department of 
# culture, Agriculture Handbook No. 365, Volume 3, and Net Farm 
ome, issued September 1969. 
! Annual totals for 1910-38 for dollar figures for farm marketings 
gear on p. 19 of the March 1957 issue of the SURVEY OF CUR- 
4 iT BUSINESS; those for 1939-46 appear in earlier editions of 
JINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 


i ' 
| Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, 
() Cooperatives Service. The index measures changes in the physical 
me of marketings of all the commodities included in cash receipts 
ja farm marketings, with the exception of those for which neither 
jmtity nor price data are available. The monthly estimates of sales of 
widual farm commodities used in computing the estimates of cash 
1 income provide the basic material for calculating the index. Data 
Alaska and Hawaii are included beginning 1966. 
he index is based on marketings of about 150 agricultural products 
| account for virtually all of the total cash receipts from farm 
eketings. It is calculated by the weighted aggregate method, i.e., 
mtities for each year are multiplied by fixed prices as weights; then 
eqjuantity aggregates for individual periods are expressed as per- 
tages of the appropriate average price-quantity aggregates in the base 
od. The index numbers appearing here are on a 1967 reference base 
od. Beginning 1965, the index reflects the incorporation of revised 
se weights, based on the years 1971-73. 
‘Data on monthly marketings of some items included in the index 
not available currently, and it is necessary to estimate monthly 
iketings from estimated production, the normal percentages sold, 
the usual seasonal movement to market. The estimates are subject 
sevision as more complete data on marketings become available. 
Whe index of physical quantity of farm products sold shown here 
the index of prices received by farmers on p. 32 provide measures 
the causes of fluctuations in cash receipts from marketings but do 
measure exactly the movement in cash receipts, and in some 
ths changes in the indexes may seem somewhat inconsistent. Such 
asistencies as may exist can be explained in part by the fact that 
ough the marketings index and the prices received index are 
aparable in their commodity coverage, they are not comparable in 
ir weighting systems. The indexes are computed by the base aggrega- 
method. The weights were adjusted by imputing values of mar- 
ngs for commodities for which quantities are not available in order 
salance base period aggregates with total cash receipts. This imputa- 
and a shift of melons from the fruit to the vegetable group are the 
y major departures from computational procedures used previously. 
+ prices received index is based on average quantity weights from the 
iods as follows: 1924-29 for the period 1910-34; 1937-41 for the 
od 1935 to September 1952; 1953-57 for the period from Septem- 
1952 to January 1965; and 1971-73 for the period January 1965 to 
e. Prices used in the price index do not reflect loan rates of com- 
sdities placed under CCC loan. In addition, they represent U.S. prices 
which State prices are weighted by constant weights for all months 
seach marketing year, and hence they do not reflect seasonal varia- 
as among States which do affect the monthly index of marketings. 
sother source of possible discrepancy is the inclusion in cash receipts 
such items as forest, nursery, and greenhouse products, which, for 
of data, are included neither in the volume index nor in the price 
ex. 
For a more complete description of the basic methodology used in 
structing the index see Agricultural Handbook No. 109, New Index 
mbers of Farm Marketings and Home Consumption, issued in July 
56 by the U.S. Department of Agriculture. 


3 Includes data for items not shown separately. 
4 See lst paragraph of note 1 for this page regarding inclusion of 


aska and Hawaii. 
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1 Source: Board of Governors of the Federal Reserve System, 
sion of Research and Statistics. The index measures changes in 
e physical volume or quantity of output of manufacturing, mining, 
d electric and gas utilities. It reflects output changes at all stages 


a Slr ne 
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within manufacturing and mining industries (including intermediate as 
well as final products). The index does not cover production on farms, 
in the construction industry, in transportation, or in various trade and 
service industries. 

The index includes production at Government owned and operated 
plauts and shipyards (both Navy and private). Atomic energy manu- 
facturing activity is represented beginning with 1947. A number of 
groups and subgroups include data for individual series not published 
separately. 

Since the index of industrial production was first introduced by the 
Board in the 1920’s, it has been revised from time to time to take 
account of the growing complexity of the economy, the availability of 
more data, improvement in statistical processing techniques, and 
refinements in methods of analysis. 

The figures presented here reflect revisions of the industrial produc- 
tion index introduced by the Board in June 1976, and subsequent 
annual revisions. The 1976 revision added new individual series and 
subdivisions to the index (not shown here); adjusted the individual 
series to the Censuses of Manufactures and Minerals benchmark data for 
changes from 1963 to 1967, and to comprehensive annual data from a 
variety of other sources through 1973; and introduced new seasonal 
factors based on data through 1974. (A description of the revision com- 
pleted in July 1971 is in the 1973 edition of BUSINESS STATISTICS.) 

The method used in combining the individual series is the weighted 
average of relatives. This consists of (1) reducing each series into rela- 
tives, with the average for the base period, 1967, as 100; (2) multiply- 
ing each series of relatives by a base-year weight factor; and (3) adding 
the products (relatives multiplied by weights) for any 1 month to 
obtain the index number for the month. The weights used are percen- 
tage weight factors, that is, the percentage of the weight assigned to 
each series to the total weight assigned to all series in the base period. 
Since the total of the percentage weight factors is equal to 100, the sum 
of the products of all series for any 1 month (all series times their 
respective weight factors) gives the index of industrial production for 
that month. The products of the component series and their weights 
give the number of points contributed to the index by individual series. 
This method of computation facilitates analysis of the changes in the 
index. For example, it makes it possible to observe the points con- 
tributed by each series or group of series, and therefore to determine 
which series or group of series is responsible for the month-to-month 
changes in the total index or in the index for any group or subgroup of 
industries. 

The weights used are based on value added—the difference between 
the value of production and the cost of materials or supplies con- 
sumed—in individual industries for selected base years. The 1967 
proportions, or the relative importance of the groupings based on the. 
1967 weights, are shown in detail in the Federal Reserve Board publica- 
tion, Industrial Production; 1976 Edition. This also includes a discus- 
sion of weights and weight base year 1967. 

Components of the index are adjusted for two kinds of short-time 
recurring fluctuations, i.e., for differences in the number of working 
days from month to month and for seasonal variation. Beginning with 
indexes for January 1947, allowances for holiday observances have 
been made in seasonal factors rather than in working-day adjustments. 
Except for Easter, each of the principal holidays is in the same month 
each year—January, May, July, September, November, and December. 
Reported product data are converted to a daily average basis by ad- 
justing for the number of working days in the reporting period. No 
allowances for holiday shutdowns are made in the working-day adjust- 
ment; consequently, the effects of holiday observances on monthly 
output are reflected in the indexes unadjusted for seasonal variation. 
No adjustment is required for monthly series based on man-hour and 
kilowatt-hour data because they are little affected by calendar 
variations. 

The procedures used in deriving the seasonally adjusted series are 
those incorporated in the X-11 version of the Census Method II 
electronic computer program for seasonal adjustment. A selected 
number of seasonally adjusted components are given professional 
review for further refinement. 

Monthly data for 1947-74 for those series indicated by a star appeat 
in appendix I to this volume. Monthly data for other series prior to 
1973 are available rrom the Board of Governors of the Federal Reserve 


System, Washington, D.C. 20551. 


2 Includes data for items not shown separately. 
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1 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Sales are estimated aggregate dollar values and inventories are estimated 
book values at the end of the year or month. Business sales and inven- 
tories are here defined as the sum of the data for manufacturing and for 
merchant wholesale and retail trade. These figures are smaller than the 
nonfarm business statistics used in gross national product computations 
by the amount of sales (or revenue) and inventories for nonmerchant 
wholesalers (e.g., manufacturers’ sales branches, company-owned 
petroleum bulk stations and terminals, agents and brokers, etc.), 
mining, construction, utilities, communication, transportation, and 
services. 

The term “sales” used here signifies essentially sales or shipments 
for retail and wholesale trade and billings or shipments for manu- 
facturing. 

Trade inventories are valued at cost of merchandise on hand, while 
manufacturers’ inventories are, in general, valued at the lower of cost 
or market price. More recently (since 1974), about one fourth of 
manufacturers’ inventories are valued on a last-in-first-out (LIFO) basis; 
the use of LIFO is less prevalent in trade generally (though it is used 
extensively by department stores and food stores). 

Changes in the book value of business inventories reflect movements 
of replacement costs as well as changes in physical volume. In 
measuring inventory investment as part of the gross national product, 
the data are adjusted ro remove the effect of changes in replacement 
costs. 

The annual totals shown here for manufacturing and trade sales are 
based on unadjusted data; in the case of the manufacturing segment the 
unadjusted figures, as well as the seasonally adjusted data, include 
adjustments for trading-day and calendar-month variation. 

Unadjusted and seasonally adjusted monthly data for 1948-74 for 
total manufacturing and trade sales and inventories appear in appendix 
I to this volume. 


2 See note 2 for p. 19 for a description of the manufacturing series. 


3 See note 1 for p. 50 and note 1 for p. 54 for a description of the 
retail trade sales and retail inventories series. 


4 Sources: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
The series shown in this volume represent estimated sales and inven- 
tories of merchant wholesalers in the United States. Data for Alaska 
and Hawaii are included beginning January 1961. The wholesale trade 
series shown in the 1975 and earlier editions have been revised to 
reflect (1) a new sample design; (2) benchmarking of sales to results of 
the 1967 and 1972 censuses of wholesale trade; (3) conversion of 
classifications from the 1967 to the 1972 Standard Industrial Classifi- 
cation (SIC) Manual; (4) addition of farm assemblers and independent 
bulk petroleum establishments; and (5) revision and updating of 
seasonal adjustment factors. 

The estimates are confined to merchant wholesalers since informa- 
tion on other types of wholesalers is not available except for years 
when the census of wholesale trade was taken. The 1972 Census of 
Business indicated that merchant wholesalers accounted for 51 percent 
of the sales and 82 percent of the inventories of all wholesale 
establishments. 

Areas of wholesale trade not covered in this series include manu- 
facturers’ sales branches and sales offices, buyers, and associations 
engaged in the cooperative marketing of farm products, and agents, 
merchandise or commodity brokers, and commission merchants. 

Sales include sales of merchandise and receipts from repairs or 
other services to customers, after deducting returns, allowances, and 
discounts; sales of merchandise for others on a commission basis are 
also included. Local and State sales taxes and Federal excise taxes are 
not included. Inventories represent stocks, generally at cost, of 
merchandise on hand for sale at the end of the month; they do not 
include goods held on a consignment basis or such items as fixtures, 
equipment, and supplies not held for sale. 

The reporting firms are part of a probability sample representing 

merchant wholesalers in all kinds of business. 

The new sample introduced in November 1977 (covering data back 
to January 1967) was selected initially from the Standard Statistical 
Establishment List (SSEL), a directly developed by the Census Bureau 
representing a universe file of domestic establishments with one or 
more paid employees in all areas of economic activity. The old sample 


incorporated the results of the 1967 Census of Wholesale Trade and 
1971 County Business Patterns file updated by “births” (new wh 
sale businesses). The new sample reflects benchmark data from 
1972 census and includes updates for “‘births” since 1972. 

In the new sample design an annual update is planned to enst 
appropriate representation in the sample. This involves identificati 
of large companies with substantial growth by use of the Cen 
Bureau’s annual Company Organization Survey (COS). In addition, 
process of selecting “births” has been improved by using both expec 
employment size and actual payroll during the first calendar quarter 
operation to determine the firm’s probability of selection in the survi 

Studies have indicated that using the Employer Identification 
number as a sampling unit can underrepresent some large companies. 
the new design, some large multiunit firms selected with certainty 
asked to report on a company basis rather than for a sample of EI 
The noncertainty component of the sample, representing smaller firm 
continues to be selected on an EI basis. 

A detailed discussion of the new series appears in Monthly be 
sale Trade, Sales and Inventories: January 1967-August 1977 (Revi 

Comprehensive details for the descriptions of the different sample 
estimating procedures, etc., as well as estimates of merchant wholesale 
sales and inventories, unadjusted and seasonally adjusted, by kind 
business, appear each month in the Monthly Wholesale Trade Repo 
See also the February 1961, February 1966, and July 1974 Month 
Wholesale Trade Reports, as well as the report Monthly Wholesz 
Trade, Sales and Inventories: January 1967-August 1977 (Revised), f 
details concerning the introduction of the revised samples. The 
publications are available from the Bureau of the Census, Washingto 
D.C. 20233. 

The sales and inventory data are adjusted for seasonal variation an 
in the case of sales, also for trading-day differences, by the use | 
factors developed by the Bureau of the Census using the X-11 versic 
of the Census Method II seasonal adjustment program. 

Seasonally adjusted monthly data for 1948-74 for merchant who! 
salers’ sales and inventories for the series shown here appear in appe 
dix I to this volume. 


5 Annual figures are based on data not adjusted for seasonal variatio 
§ See note 2 for p. 19 regarding comparability of data. 
7 See note 1 for p. 50 regarding comparability of data. 


8 See note 4 for this page regarding comparability of the data. 
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1 Sources: U.S. Department of Commerce, Bureau of Econon 
Analysis and Bureau of the Census. The monthly data for stock-sa! 
ratios are based on the seasonally adjusted sales and inventory series { 
manufacturing and trade. The ratios for each month are derived | 
dividing end-of-month inventory book values by total sales during t 
month. The ratios for a given year are derived by dividing the weight 
average of seasonally adjusted inventories (using the 13 observatia 
including the yearend figures for the preceding and current year) 
the monthly average of unadjusted sales for that year. No adjustmet 
have been made to bring inventory book values, which are typica 
valued at the lower of cost or market, up to the level of selling prices. 

Stock-sales ratios are frequently used in evaluating the current pe 
tion of inventory holdings. While they are useful in this respect, c« 
siderable caution must be used in such analyses. In addition to 1 
problem of selecting a “normal” historical period for use as a frame 
reference, appraisal is rendered difficult by the many cyclical a 
secular factors that are operative. Furthermore, stock-sales ratios 
recent years have exhibited a progressively larger downward bias due 
the valuation of inventories at historical or acquisition prices. T 
problem has been aggravated by the recent high rates of inflation a 
the increased incidence of LIFO as the basis for inventory valuation. 
From a cyclical point of view, stock-sales ratios are genera 
inversely related to business activity; that is, the ratios tend to rise 
sales decline and fall as sales rise. Typically, the change in direction 
the inventory movement tends to occur some time after the turn 
sales. Over the longer run, stock-sales ratios are affected by chang 
efficiencies in the handling of inventories due to such factors as. 
provements in transportation, better control by management, increas 
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a of electronic data processing machines, and other changes in 
gy nology. 

isee note 2 for p. 19 for a description of the manufacturing series; 
yl? 1 for P- 50 and note 1 for p. 54 or descriptions of the retail sales 
# retail inventories series; and note 4 for p. 16 for a description of 
em erchant wholesalers’ sales and inventories series. 

onthly data for 1947-74 for the series indicated by a star are in 
endix I to this volume. 


> See paragraph 1 of note 1 for this page for an explanation of 
rly data for the inventory-sales ratios. 
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‘ Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
» series represents sales of durable goods products directly exported 
manufacturers. This sector of the export market covers approxi- 
tely two-thirds of the value of all products (durable and nondurable) 
ectly exported by manufacturers and about two-fifths of total 
»orts of manufactured products. 

The estimates are obtained from a sample of companies exporting 
able goods that accounted for approximately 40 percent of the 
e of such products exported. The reporting panel was originally 
eloped from the larger panel included in the Census Bureau’s Survey 
wthe Origin of Exports of Manufactured Products: 1960. The survey 
Muded all manufacturing plants of 100 or more employees with 

orts of $25,000 or more in 1960. The following measures were used 
selecting companies to be included in the monthly survey: (1) The 
apany was engaged in exporting durable goods according to the 
50 Survey of the Origin of Exports of Manufactured Products and 
ch exports exceeded $5 million in 1960; and (2) the company was 
juded in the monthly survey for the manufacturers’ shipments, 
entories, and orders series (described in note 2 for this page.) The 
2] of manufacturers’ sales for export in October 1962 was estimated 
.m the annual 1960 totals for each industry group to be published. 
e 1960 data of the establishments of the companies classified in each 
dustry category of the survey were aggregated to company industry 
-als and divided into the October 1962 export sales reported by these 
smpanies. The comparable industry published totals in 1960 were 
tiplied by this ratio to estimate the October 1962 industry group 
al sales for export. 

Seasonally adjusted data became available in August 1968 and were 
blished for the first time in the September 1968 issue of the 
SRVEY OF CURRENT BUSINESS. The data were seasonally 
justed by the Bureau of the Census using the X-11 version of Census 
2thod II. 

Annual and monthly data, as shown herein, are revised to reflect: 
) application of a trading-day, length of month and report period 
justment to the unadjusted sales data; and (2) updating of seasonal 
jjustment factors used in seasonally adjusting the data. 

In addition to the estimates for manufacturers’ export sales for 
‘tal durable goods industries shown in this volume, the original 
ports, entitled Manufacturers’ Export Sales and Orders of Durable 
oods, Series: M4-A, provide export sales for a limited number of 
table goods industry groups and export data for new and unfilled 
ders for durable goods industries, excluding motor vehicles and parts, 
nd for a limited number of other durable industry groups. 

‘A statement giving detailed information regarding methodology is 
ailable upon request from the Bureau of the Census, U.S. Department 
Commerce (Washington, D.C. 20233). See also the Current Industrial 
‘Pbeport, Manufacturers’ Export Sales and Orders of Durable Goods 
Series: M4-A), February 1978. 

‘Wi Monthly data for 1963-74 as shown in earlier editions of Business 

Bhtatistics have been revised and are available from the Bureau of the 
ensus, U.S. Department of Commerce, Washington, D.C. 20233. 


2 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Whe term “‘shipments” as used here represents manufacturers’ receipts, 
t the value of products shipped, less discounts, returns, and allowances, 
wad excluding freight charges and excise taxes. Shipments for export as 
ell as for domestic use are included. Shipments by foreign subsidiaries 
re excluded, but shipments to a foreign subsidiary by a domestic firm 
re included. The shipments figures from the Annual Survey of Manu- 
actures to which the current series is benchmarked include interplant 


‘@ransfers as well as commercial sales. 


~ 


Inventory data are book values of stocks on hand at the end of the 
period, and include materials and supplies, goods in process, and 
finished goods. Inventories associated with the nonmanufacturing 
activities of the company are excluded. In general, inventories are as 
valued by the manufacturer. 

The series for new orders represents new orders net of cancellations 
received during the period. Unfilled orders at the end of a reporting 
period are orders that have not passed through the sales account and are 
equal to unfilled orders at the beginning of the period plus net new 
orders received during the period less net sales. 

The manufacturers’ shipments, inventories, and orders survey pro- 
vides monthly figures that are comparable to the annual totals pub- 
lished each year in the annual survey of manufactures. The sample 
panel is drawn as a subsample of the approximately 70,000 establish- 
ments in the annual survey of manufactures. The monthly reporting 
panel consists of approximately 5,000 reporting units and includes 
virtually all companies with 1,000 or more employees, as well as 
selected medium-size companies that strengthen the sample companies 
in individual industry categories. The panel is supplemented on a cur- 
rent basis by including all manufacturing operations acquired or 
initiated by companies already in the sample. When company reorgani- 
zations, mergers, and changes in ownership result in new successor 
firms, these are retained in the reporting panel. Also, the sample is 
updated periodically from the list of new manufacturing concerns 
added to subsequent annual surveys of manufactures. The reporting 
unit typically comprises the entire operations of a company although at 
the request of the Census Bureau many of the larger diversified com- 
panies file separate divisional type reports for their operations in dif- 
ferent industries. 

Estimates of shipments, inventories, and orders are obtained for 
each detailed category by multiplying the estimate for the preceding 
month by the link relatives based on a matched sample of reporting 
companies or divisions. The data for each company are inflated by their 
sample weights before being summarized. The figures for net new 
orders are derived from the shipments plus net change in unfilled orders 
for each industry category. Estimates for subtotals and totals are 
obtained by aggregating the related component categories within the 
series. The shipments and inventory estimates are adjusted annually to 
the establishment benchmark levels from the’ annual survey of 
manufactures. 

The series for shipments and new orders are adjusted for the number 
of trading days and length of the calendar month period prior to 
seasonal adjustment. New orders are not independently seasonally 
adjusted but are derived from the seasonally adjusted shipments and the 
change in the seasonally adjusted unfilled orders. The component series 
are seasonally adjusted by the Bureau of the Census using the X-11 
version of Census Method II. 

The figures for manufacturers’ shipments, inventories, and orders 
published in this edition of BUSINESS STATISTICS and beginning 
with the June 1980 issue of the SURVEY OF CURRENT BUSINESS 
reflect the latest revision of those series introduced by the Census 
Bureau in May 1980. (General explanations of the previous revisions to 
the series appear in the 1975 and earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS.) 

This latest revision reflects (1) benchmarking of the shipments and 
inventory data to the most recent levels available from the 1972 Census 
of Manufactures and the 1973, 1974, 1975, and 1976 Annual Surveys 
of Manufactures; (2) recalculation of the new orders estimates; and (3) 
updating of seasonal adjustment factors. For most of the series revised 
data are available back to January 1958. A detailed description of the 
manufacturers’ shipments, inventories, and orders is shown, together 
with historical data for all currently available series, in the Current 
Industrial Reports, Manat ee Te om tk 
1958-1977; 1967-1 > and; 1977-79 (Revised), available from the 
Bureau of the Census, Washington, D.C. ‘ 

Monthly data for 1947-74 for the series indicated by a star are in 
appendix I to this volume. 


3 Includes data for items not shown separately. 


4 Data beginning January 1958 are not comparable with those for 
earlier periods; see next to last paragraph of note 2 for this page. 
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1 See note 2 for p. 19. 
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2 Includes data for items not shown separately. 


3 Data beginning January 1958 are not comparable with those for 
earlier periods; see next to last paragraph of note 2 for p. 19. 


PAGE 21 
1 See note 2 for p. 19. 


2 Includes data for items not shown separately. 


PAGE 22 
1 See note 2 for p. 19. 


2 The composition of the supplementary series components is as 
follows: 

Household durable goods industries—household furniture; kitchen 
articles and pottery; cutlery, handtools, and hardware; household 
appliances; ophthalmic goods, watches, watch cases and clocks; and 
miscellaneous personal goods. 

Capital goods industries—this series is comparable to the previously 
published ‘“‘producers’ capital goods” and the “defense products (old 
series)” categories as published in the 1971 and earlier editions of 
Business Statistics. 

Nondefense industries—Machinery, except electrical (excluding farm 
machinery and equipment and machine shops), electrical machinery 
(excluding household appliances, radio and TV, and electronic com- 
ponents), railroad equipment, and the nondefense portions of ship- 
building and military tank vehicles, communication equipment, air- 
craft and aircraft parts, and ordnance. 

Defense products—Based on separate reports on defense work filed 
by large defense contractors in the following industries: Ordnance 
communication equipment, complete aircraft and aircraft parts, ship- 
building, and military tank vehicles. The data are comparable to those 
published annually for the specified industries in the MA-175, Ship- 
ments of Defense-Oriented Industries. 


3 Annual figures for shipments are based on data not seasonally 
adjusted but adjusted for trading-day and calendar-month variation. 


4 Data beginning January 1958 are not comparable with those for 
earlier periods; see next to last paragraph of note 2 for p. 19. 


PAGES 23-25 
1 See note 2 for p. 19. 
? Includes data for items not shown separately. 
3 Data beginning January 1958 are not comparable with those for 
earlier periods; see next to last paragraph of note 2 for p. 19. 
PAGE 26 
1 See note 2 for p. 19. 


2 See note 2 for Danay 


3 Data beginning January 1958 are not comparable with those for 
earlier periods; see next to last paragraph of note 2 for p. 19. 


PAGE 27 
1 See note 2 for p:. 19. 
? Includes data for items not shown separately. 
3 Includes textile mill products, leather and products, paper and 


allied products, and printing and publishing industries; unfilled orders 
for other nondurable goods industries are zero, 


4 For these industries (food and kindred products, tobacco pi 
ucts, apparel and related products, petroleum and coal produ 
chemicals and allied products, and rubber and plastics products), 
are considered equal to new orders. 


5 Annual figures are based on data for new orders not seaso: 
adjusted but adjusted for trading-day and calendar-month variations. 


© Data beginning January 1958 are not comparable with those 
earlier periods; see next to last paragraph of note 2 for p. 19. 
PAGE 28 
1 See note 2 for p. 13: 
? See note 2 for p. 22. 
3 See note 3 for Pi 2s 


4 Annual figures for new orders are based on data not seasona 
adjusted but adjusted for trading-day and calendar-month variatis 


5 Data beginning January 1958 are not comparable with those | 
earlier periods; see next to last paragraph of note 2 for p. 19. 


PAGE 29 
1 See note 2 for p. 19. 
? Includes data for items not shown separately. 
3 See note 3 for i. 27. 


4 Data beginning January 1958 are not comparable with those { 
earlier periods; see next to last paragraph of note 2 for p. 19. 


PAGE 30 
’ See note 2 for p. 19. 
? See note 2 for p. 22. 


3 Source: Dun & Bradstreet, Inc. Figures for new business incorp 
rations represent the total number of stock corporations issued charte 
under the general business corporation laws of the various States ai 
the District of Columbia. The statistics include completely ne 
businesses that are incorporated, existing businesses that are chang 
from the noncorporate to the corporate form of organization, existi 
corporations that have been given certificates of authority to opera 
also in another State, and existing corporations transferred to a ne 
State. Data for incorporations through 1959 are for 49 States, includi 
Hawaii; data beginning 1960 include Alaska and beginning 1963 th 
include the District of Columbia. 

Seasonally adjusted new business incorporations beginning Janua 
1964 utilize factors developed by the Bureau of the Census Method 
electronic computer program. 

Monthly data (unadjusted) for 1947-56 including Hawaii a 
available upon request; those for 1957-58 (unadjusted only) appear 
the 1961 edition of BUSINESS STATISTICS. Monthly data for 19: 
including Hawaii, and for 1960-74 including Alaska and Hawaii, appe 
in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 
of this section). 


Data beginning January 1958 are not comparable with those f 
earlier periods; see next to last paragraph of note 2 for p. 19. 


5 See ist Paragraph of note 3 for this page regarding additior 
coverage. 
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1 
Source: Dun & Bradstreet, Inc. A failure is defined as “a conce 
that is involved in a court proceeding or a voluntary action that is like 
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#}nd in loss to creditors.” All industrial and commercial enterprises 


Wie are petitioned into the Federal Bankruptcy Courts are included in 


a 


. 


ailure records. Also included are: Concerns which are forced out of 
aess through such actions in the State courts as foreclosure, execu- 
i. and attachments with insufficient assets to cover all claims; con- 
4s involved in court actions such as receivership, reorganization, or 
agement; voluntary discontinuances with known loss to creditors; 
# voluntary compromises with creditors out of court, where 
sinable. 
he series shown for liabilities represent approximately current 
Pilities (ie., all accounts and notes payable and all obligations 
#ther in secured form or not, known to be held by banks, officers, 
piated companies, supplying companies, or the Government). They 
ot include long-term publicly held obligations. Offsetting assets are 
aken into account. 
The failure data shown in the table through June 1975 are for 48 
bes and the District of Columbia; data beginning July 1975 include 
aii, and beginning September 1976, they include Alaska. Data for 
years shown here exclude railroad failures and such activities as 
xs, financial companies, holding companies, real estate and 
ance brokers, amusement enterprises, shipping agents, tourist 
panies, transportation terminals, etc. 
he classification of the failure records by industries conforms to 
“Standard Industrial Classification Manual,” in order to facilitate 
st comparison between failures and any other series of data based 
he same official code. 
1e failure index relates the number of failures in each month to 
number of industrial and commercial enterprises listed in the Dun 
bradstreet Reference Book. It shows the annual rate at which 
ness concerns would fail if the number of failures and concerns 
d in that month prevailed for an entire year. The index is expressed 
she annual number of failures per 10,000 listed industrial and 
mercial enterprises. The “‘unadjusted” figures have been slightly 
isted to equalize, insofar as possible, the number of working days 
month. Seasonal fluctuations have been removed in the adjusted 
¢ by a method using deviations from a 12-month moving average. 
Monthly data for 1947-74 for the series indicated by a star are in 
endix I to this volume; comparable monthly data for all series for 
9-72 (except those for the unadjusted failure indexes prior to 1955 
the seasonally adjusted failure indexes prior to 1947, which are 
lable upon request), together with pertinent qualifications, appear 
satlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
this section). Comparable data prior to 1939 for the industry groups 
not available because of revisions in the series in 1939 and 1940, 
scribed in earlier editions of BUSINESS STATISTICS. Monthly 


ol ates for 1936-39 (old basis) are available in the 1940 SUPPLEMENT, 


| earlier monthly figures on the same basis appear on pp. 17 and 18 
» December 1938 SURVEY OF CURRENT BUSINESS. 


See 3rd paragraph of note 1 for this page. 
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Source: U.S. Department of Agriculture: Economics, Statistics, 
sd Cooperatives Service: Crop Reporting Board. Indexes are based on 
ici ial estimates of prices received by farmers for their products sold at 
cal markets—point of first sale—or at the point to which farmers 
hive their products. 

The reported prices received by farmers are tabulated and averaged 
- State. The state estimates of average prices are weighted by mar- 
ing or production estimates to arrive at national averages. 
In computing the subgroup indexes, weights are applied to the U.S. 
etage prices to obtain aggregates for individual commodity groups. 
ishts for 1910 through 1934 were average quantities sold by farmers 
ur the 6-year period 1924-29; from January 1935 to September 1952, 
sights were 5-year averages of sales by farmers during 1937-41. 
tember 1952 to January 1965 index subgroups were weighted by 
be 1953-57 average marketing year sales and for individual items 
pS -57 calendar year sales were used. Indexes for 1965 forward are 
seighted by calendar year marketings for 1971-1973. 
| For combining the various subgroup indexes into an all-crop, an all- 
estock and livestock products, and an all-farm-products index, 


Weights are percentages based on average cash receipts of farmers (with 


4justments to reflect imputed weights for items not included in the 


index) for the four periods, 1924-29, 1937-41, 1953-57, and 1971-73. 
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There are 44 commodities represented in the index as of January 
1979. These items accounted for about 91 percent of total cash receipts 
from farm marketings during 1971-73. Data for some commodities are 
not available back to 1910 (the earliest year for which the index was 
computed). Major changes in index commodity coverage were: the 
addition of 11 commercial vegetable crops in January 1924, and soy- 
beans, grain sorghums, turkeys, cantaloupes, cucumbers, and water- 
melons in January 1935. After 1935, the number of commodity index 
items remained nearly constant; some fresh market fruits and vegetables 
were dropped but processing vegetables added. In the 1976 revision of 
the index commodity weights, 12 items were dropped for the revised 
indexes starting in 1965. Items dropped were rye, American-Egyptian 
cotton, grapes, broccoli, cauliflower, spinach, sheep, lambs, wool, milk 
retail, milkfat in cream, and chickens. One item, broilers, was added to 
the index. 

The items represented in each group and the percentage weights of 
the groups, based on average cash receipts in 1924-29, 1937-41, 
1953-57, and 1971-73 are shown in the table below: 


Group Weights: Index of Prices Received by Farmers 


(Percent) 
Weight Base Period 
Commodity Group 1924-29! 1937-412 1953-573 1971-734 
Allfarm products.... 100.0 100.0 100.0 100.0 
ATCrop sion ms 48.0 42.2 45.2 44.2 
Commercial 
vegetables..... a 4.8 4.2 4.1 
Coon, Ss Sees 13.9 83 8.4 2.9 
Feed grains and 
hay she eon ee Us 6.7 9.1 1271 
Food grains ..... 8.9 7.0 Ue ez 
ruitees ch ees 6.0 5.8 4.7 4.5 
Oil-bearing crops . . 23 Bal 4.9 9.2 
Potatoes, sweet- 
potatoes, and . 
dry edible beans. . 3.3 2.8 1.9 1.8 
Tobaccom oi... 2.6 3.7 4.1 2.4 
Livestock and 
productsi.ici ee 52.0 57.8 54.8 55.8 
Dairy products ... 15.1 7s 14.6 talent 
Meat animals. ... . 26.1 28.6 29.1 BiRe 
Poultry and eggs. . . 99 10.2 10.7 15 
Wool scctegantnc mite A) 1.3 4 Dropped 


1 1910 to January 1935. 
2 January 1935 to September 1952. 
3 September 1952 to January 1965. 
4 January 1965 forward. 


The indexes shown here are not adjusted for seasonal variation. The 
original reports have adjusted indexes for five subgroups—fresh market 
fruit; fresh market vegetables; potatoes, sweetpotatoes, and dry edible 
beans; dairy products; and poultry and eggs. 

The index of prices received by farmers was last revised in May 1976 
when the weight base period was changed from 1953-57 to 1971-73. 
For further information concerning this revision write to the 
Economics, Statistics, and Cooperatives Service for the technical report. 
For additional details concerning these indexes see: (1) Major Statistical 
Series of the U.S. Department of Agriculture, Volume I, Agricultural 
Prices and Parity, Agriculture Handbook 365, (2) Agricultural 
Economics Research, April 1950, (3) Agricultural Economics Research, 
April-July, 1959 and (4) USDA, Statistical Reporting Service special 
report, 1976 Revision of Agricultural Price Indexes. See also the U.S. 
Department of Agriculture report entitled Scope and Methods (Miscel- 
laneous Publication No. 1308 issued in July 1975). 

Monthly data for 1947-74 for those series indicated by a star appeat 
in appendix I to this volume. Annual and monthly data back to January 
1910 appear in various issues of Agricultural Prices and Supplements 
thereto (available from the Crop Reporting Board; Economics, Sta- 
tistics, and Cooperatives Service; U.S. Department of Agriculture, 
Washington, D.C. 20250), and the annual publication Agricultural 
Statistics (available from the U.S. Government Printing Office). 


a 
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To facilitate comparison with other indexes, the indexes of prices 
received by farmers are converted to a 1967 reference base. Annual and 
monthly data back to 1966 are available in the June 1978 issue of 
Agricultural Prices, Annual Summary 1977. Current monthly data 
appear in Agricultural Prices. The converted indexes supplement, but 
do not replace, the official series, which, pursuant to law, are published 
on the 1910-14=100 base. 


2 Includes data for items not shown separately. 


3 Source: U.S. Department of Agriculture; Economics, Statistics, 
and Cooperatives Service; Crop Reporting Board. The Index of Prices 
Paid by Farmers, including Interest, Taxes, and Farm Wage Rates, is a 
measure of the changes that occur in the level of prices paid by farmers 
and their families for commodities and services used in living and farm 
production. In addition to commodities, the combined index (Parity 
Index) includes data for interest per acre on indebtedness secured by 
farm real estate, taxes per acre on farm real estate, and cash wage rates 
paid hired farm labor. 

Prices paid by farmers are compiled primarily from data reported by 
feeder pigs, independent retail merchants and chain stores. Costs of 
feeder pigs, electricity, and telephone services are reported by farmers. 
Data were collected annually from 1910-22 and quarterly from 
1923-36. Starting in 1937 feed and feeder livestock were surveyed 
monthly. Prices paid for individual commodities are estimated by 
States, and then weighted by estimates of purchases of the commodity 
by farmers in each State to obtain an average for the country-as a 
whole. Survey procedures and frequency were changed in 1977. See 
Agricultural Prices, January 1977 for program changes (available from 
U.S. Department of Agriculture; Economics, Statistics, and Coopera- 
tives Service; Crop Reporting Board). 

For the period 1910 to March 1935, indexes for commodity groups 
were constructed by weighting prices of individual commodities by the 
average quantities estimated to have been purchased per farm during 
1924-29; for the period March 1935 to September 1952 weights were 
based on 1937-41 purchasing patterns. For the period September 
1952-1964 weights were based on 1955 expenditures and for 1965 
forward 1971-73 expenditures. The commodity-group indexes are 
combined into an index representing commodities used in both living 
and production, together with interest, taxes, and wage rates paid hired 
farm labor, by weighting the group indexes in proportion to the 
percentage of total expenditures represented by the commodities and 
services in the corresponding groups in the respective periods. 

Percentage weights used in deriving the combined index are shown 
in the table below: 


Group Weights: Index of Prices Paid by Farmers 
Including Interest, Taxes, and Wage Rates 
(Percent) 


Weight Base Period 
1924-29! 1937412 19553 1971-734 


Family living items... 41.2 44.0 39.50 30.4 
Productionitems.... 36.4 41.2 50.90 57.6 
AXES achat ate aeaer ein Sa) 3.8 2.04 2.8 
INGEZeStivay sc astreweneie te ie 6.5 3.0 .96 4.0 
Wagerates tic tes.ehe, at 10.2 8.0 6.60 ue 


Commodities, interest, 
taxes, and cash 
Wage walesitarsiciat eves 100.0 100.0 100.0 100.0 


1 1910 to March 1935. 

2 March 1935 to September 1952. 
September 1952 to January 1965. 

4 January 1965 forward. 


Monthly data for 1947-74 for those series indicated by a star appear 
in appendix I to this volume. 

Annual indexes back to 1910 and monthly and quarterly indexes 
for 1923-60 were published in U.S. Department of Agriculture 
Statistical Reporting Service, Statistical Bulletin No. 319, 1962. A 
detailed description of the 1950 and 1959 revisions of the indexes 
appears in the April-July 1959 issue of Agricultural Economics 
Research. A technical description of the 1976 revision may be obtained 


from the Price and Labor Branch of the Economics, Statistics an 
Cooperatives Service. ; 7 » 

The method of computing Parity Prices is described in Agriculture 
Prices, January, each year. A description of the major indexes an 
Parity appears in the U.S. Department of Agriculture Handbook, No 
365, Volume 1, entitled Agricultural Prices and Parity. (See also th 
supplements to the September issues of Agricultural Prices for year 
prior to 1971 and the August Supplements for 1971 and later years ant 
the USDA bulletin Scope and Methods, Miscellaneous Publication No 
1308 issued July 1975.) These publications are available from the US 
Department of Agriculture: Economics, Statistics, and Cooperative 
Service: Crop Reporting Board: Washington, D.C. 20250. ; 

In order to facilitate comparison with other indexes, the indexes 
prices paid by farmers are converted to a 1967 reference base. Annua 
averages and monthly data back to 1966 on the 1967 base were pul 
lished in the June 1978 issue of Agricultural Prices, Annual Su 
Data for current months appear in each monthly issue of Agriculture 
Prices. The converted data supplement, but do not replace the offici 
series that, pursuant to law, is published on the 1910-14=100 base. 


Prices Received by Farmers by the Parity Index (Prices Paid, Inclu 
Interest, Taxes, and Farm Wage Rates), both indexes on th 
1910-14=100 base. It measures whether the prices farmers receive fo; 
farm products are, on the average, higher or lower than prices they Dal 
for goods and services in relation to the base period, 1910-14. 

A ratio that incorporates and reflects government payments maé¢ 
directly to farmers is identified as an “Adjusted Parity Ratio.” It i 
described in detail in the January 1964 issue of Agricultural Price 
Monthly data for the Adjusted Parity Ratio appear in the January issu 
of Agricultural Prices each year since 1964. (A monthly “prelimin: 
Adjusted Parity Ratio” is described in the April 1967 issue 
Agricultural Prices and the figures appear in each monthly is 
thereafter.) Annual data for 1933-77 are shown in the table below: 


% 
| q 
Adjusted Parity Ratio, 1933-77 R. 
(1910-14 = 100) < 
z 
Year Year Year Year <x 
7 
1933.....66 1944...110 1955... 85 1966000 
1934... 80 1945... 1956... 84 4967 cam : 
1935... 9S 1946. .0 05S 1957 cue - 855 eee x 
1936... 95 1947...116 1958... 88 1969... 
1937... 97 1948... 241 1959... 82. 1970 
1938... 83 1949... 100. 1960... 82° 19fb oem 
1939... 85 1950...102 1961... 83 1972... am 
1940... 88 1951...108 1962... 84 1973 730 
1941... 98 1952...101 1963... 81 1974... 
1942...109 1953... 93 1964... 80 es, 
1943...116 1954... 89 1965... 81 1976... b 
1977... 
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" Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics 
The Consumer Price Indexes (CPI’s) are statistical measures of 
average changes in the cost of fixed, or constant, “‘market baskets” o 
consumer goods and services purchased by the index population, eithe 
all urban consumers or urban wage earners and clerical workers. 7 

The indexes as published in this issue of BUSINESS STATISTICS 
and beginning with the March 1971 Survey of Current Business, reflec 
the series converted to the new reference base, 1967=100. Indexes ° 
the new base were first published by the Bureau of Labor Statistic 
(BLS) for January 1971. (AS a convenience to users of these indexes 
the BLS is continuing publication of the United States “‘all items 
indexes on the 1957-59 reference base.) The general concepts an 
methods used in computing the indexes were not affected by the 197 
conversion to the 1967 reference base period. 3 

The last major revision of the index’ was completed in Decembe 
1977. Effective with release of the January 1978 index, the BL 
introduced: (1) an updated and revised CPI for Urban Wage Earners an 
Clerical Workers (CPI-W) and (2) a broader-based CPI for All Urba 
Consumers (CPI-U), including salaried workers, the self-employed, th 


i] 

| 
ped, and the unemployed, as well as wage earners and clerical 
\Kers. This revision included an updating of the expenditure weights 
jhe various spending categories, such as food, clothing, medical care, 
and the area, item, and outlet samples. In addition to the introduc- 
of the CPI-U, which represents about 80 percent of the popula- 
whereas the CPI-W represents about 40 percent; other visible 
#provements include: (1) monthly or bimonthly indexes which are 
sable for 28 major urban areas compared with monthly or quarterly 

xes for 23 areas previously; (2) regional indexes which are available 
ypurban areas of different population-size classes; and (3) some index 
ponents which are of a more general character than a very specific 
. Less obvious improvements include: (1) more accurate reflection 
urrent purchases in the fixed market basket; (2) more representative 
ets; (3) increased monthly and bimonthly pricing—largely replacing 
-terly pricing; (4) substantially lower measurement errors; and (5) 
ore modern conceptual basis and statistical methods. Both the new 
‘U and the revised CPI-W have been linked to the unrevised CPI-W 
f December 1977 to provide continuous series. 
etails regarding the major revision effective with the January 1964 
‘x appear in the 1977 and earlier editions of BUSINESS 
'.TISTICS; details regarding the major revision effective with the 
ry 1953 index, as well as information pertaining to the 1962 
arsion of the index to the 1957-59 reference base, appear in the 
3 and earlier editions of BUSINESS STATISTICS; a description 
ihe interim adjustment of the index for the 1950-52 period appears 
¢ 1953 issue of BUSINESS STATISTICS. 
The description of the CPI’s in the following paragraphs applies 
nly to the series beginning January 1978. 
he quantity and quality of items contained in the respective 
cet baskets are held constant except at times of weight revisions. 
‘CPI’s reflect, therefore, only changes in prices and none of the 
eer factors that affect family living expenses, such as change in family 
aposition; it tells nothing about changes in the kinds and amounts of 
ds and services families buy, or the total amount families spend for 
or the differences in living costs in different places. Data are 
piled separately for the individual Standard Metropolitan Statistical 
sas (SMSA’s) and the smaller urban areas in which prices are 
ected and combined by population weights to obtain the index for 
United States. 

he indexes are of the weighted aggregative type. When it was first 
ed in 1919 (with index data going back to 1913), the time-to-time 
ages in retail prices were weighted according to expenditures of 
“e earners and clerical workers in large cities during 1917-19. At 
t different times it has been necessary to modernize the samples and 
hods of calculation of the index and to bring up to date the 
sarket basket” of goods and services included. The index numbers as 
tently published, utilize the 1917-19 expenditure weights for the 
3-24 period; 1934-36 expenditure weights for the 1930-49 period; 
4 the average of the two sets of weights for the intervening period 
1925-29. Weights for 1950-52 represent 1947-49 spending patterns, 
i those used beginning January 1953 were estimated 1952 spending 
terns, based on a study of consumer expenditures in 1950. (Pending 
apletion of the major revision made in January 1953, certain interim 
‘ustments were made in 1951 and the indexes were recalculated back 
January 1950—except data for “all items” and “rent” which were 
vised back to January 1940 to correct for a bias in the rent index.) 
sighting factors for the series beginning January 1964 were derived 
m reported expenditures of a carefully selected sample of wage- 
er and clerical-worker families’ and individuals in 1960-61 and 
justed for price changes between the survey dates and 1963. The 
hrrent spending patterns reflected in the CPI were derived from a 
ensumer Expenditure Survey undertaken over the 1972-74 period. 
1e reported expenditures were adjusted for price change between the 
yey dates and December 1977. 
in the 1978 revision, new market baskets for the indexes were 
veloped, many improvements in pricing and calculation methods 
‘ere introduced, and prices were obtained from a sample of 85 primary 
mpling units (PSU’s) (instead of 56 urban areas as formerly) which 
salude central cities, suburbs, and urbanized places within 25 miles of 
ected county or selected groups of contiguous counties. Prices are 
30 collected outside of the PSU’s to represent out-of-town purchases. 
Wl features of the 1978 revision were incorporated into the index 
‘sinning with data for January 1978. A continuous series was 
otained by linking (splicing) the new indexes beginning January 1978 
. the series through December 1977 at the national level. (Much of the 
metropolitan area data were linked on a schedule extending from 
hovember 1977 through April 1978.) 


" 
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The goods and services covered by the index are those customarily 
identified as purchased for daily living” items. Prior to January 1978, 
about 400 items were priced, with the basis of sample selection being 
probability proportionate to importance in consumer spending. Two 
subsamples of items were priced in different cities and in differént 
outlet samples. Thus, all of the most important items were priced in all 
of the 56 cities, while those of lesser importance were priced in either 
of two subsamples of cities. Detailed, rather narrowly defined specifica-. 
tions were used to collect prices for items of the same quality in succes- 
sive price periods. In the current series, approximately 224 sets of items 
called item-strata are priced for the CPI’s. These fairly broad categories 
of goods and services are exhaustively defined on checklists. The 
original selection of the specific items to be priced in a specific retail 
store is generally accomplished by a collector using the checklist in 
systematic stages that take sales information provided by the 
respondent into account in each stage. After the initial selection, the 
same item (or a close substitute) is priced from period to period so that, 
as far as possible, differences in reported prices are measures of price 
change only. Federal, State, and city taxes are reflected in the index for 
the items on which they are imposed. Property taxes are included in the 
cost of home-ownership and implicitly included in rental costs. Neither 
income, personal property, nor social security taxes are included. 

As a result of the 1972-74 expenditure survey and the change to the 
“disaggregated” pricing technique, the components of the CPI, 
including groups, subgroups, and right down to the individual item 
indexes, have undergone numerous changes. For example, of the 224 
new, more general items, one category which was formerly “piano 
lessons” now reads “fees for lessons or instructions” (golf, swimming, 
tennis, piano, etc.). Although this disaggregated, outlet-specific pricing 
has little visible effect on the summary price indexes, the number of 
detailed price indexes published has been changed substantially because 
of the significantly larger range of goods and services covered. The 
reduction in detail, however, has been outweighed by the improved 
representation of more accurate measures. Some examples of new items 
being priced for the CPI due to these methodological changes are 
electronic calculators, auto rentals, convalescent and nursing home care, 
hairpieces and wigs, and safe deposit box rental. In addition, a greater 
variety of used cars, more convenience foods, more infants’ and 
toddlers’ clothing, etc., are priced. 

As mentioned above, with the 1978 revision several changes were 
made to the classification structure of the CPI such that the definition 
of the categories are not identical. For example, the purchase and repair 
of televisions and sound equipment in the unrevised CPI-W was 
included in the “‘other” category, and in the revised CPI it is included in 
the “housing” category. Also, “other apparel commodities” now 
includes luggage and other items not previously priced and no longer 
includes diapers; automotive body work and additional items not 
previously priced are now included in the “maintenance and repairs 
(automobile)” category; and the ‘other goods and services” category 
which combined tobacco products, alcoholic beverages, and financial 
and miscellaneous personal expenses prior to January 1978, now also 
includes personal care and educational expenses, but excludes alcoholic 
beverages. Due to the broadening of the categories, many former 
categories which have been continued contain items not previously 
priced. Groups and subgroups not previously published are other 
rental costs” (included only rent of hotels and motels prior to January 
1978 and now includes tenants’ insurance), “financing, taxes, and 
insurance” (includes mortgage interest costs, property taxes, and 
property insurance costs), “fuels” (includes fuel oil, coal, and gas and 
electricity prior to January 1978 and additional items not previously 
priced thereafter), “other utilities and public services (included 
residential telephone services and residential water and sewage services 
prior to January 1978 and additional items not previously priced 
thereafter), “housekeeping services” (includes postage, moving, storage, 
freight, household laundry, drycleaning services, and appliance and 
furniture repair), “infants’ and toddlers’ apparel” (consists only of 
diapers prior to January 1978 and includes additional _items not 
previously priced thereafter), “other apparel commodities” (includes 
juggage and other items not priced prior to January 1978 and no longer 
includes diapers), “other private transportation commodities (includes 
motor oil, coolant, and related automotive fluids, tires, and other 
vehicle parts and equipment), “other private transportation services 
(includes vehicle insurance, automobile finance charges, vehicle rental, 
registration, and other fees), “medical care commodities (included 
only drugs and prescriptions prior to January 1978 and additional 
medical supplies thereafter), “professional services (combines 
physicians’ fees, dentists’ fees, and other professional services), “other 
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medical care services” (includes hospital and other medical care services 
and health insurance), “entertainment commodities” (includes the com- 
modities portion of the former “reading and recreation” category less 
TV and sound equipment), “entertainment services” (includes the 
services portion of the “reading and recreation category less TV repair 
and educational expenses), ‘toilet goods and personal care appliances” 
(included only “toilet goods” prior to January 1978, now includes 
additional personal care products), “personal and educational 
expenses” (combines financial and miscellaneous personal expenses 
with educational expenses), “school books and supplies” (included only 
college textbooks prior to January 1978 and additional educational 
materials not previously priced thereafter), and “personal and 
educational services” (combines financial and miscellaneous personal 
services with educational services). 

The food component includes both food at home and food away 
from home (restaurant meals and other food bought and eaten away 
from home). Prior to the revision made in January 1953, prices for 
“food away from home” were estimated to move like prices for “‘food 
at home,” but since that date have been measured by prices for 
restaurant meals and snacks (including vending machine items). 

(See the technical notes, Food Distribution Changes and the 
Consumer Price Index, Reprint No. 2434 from the January 1964 
MLR; Calculation of Average Retail Food Prices, published in the 
January 1965 issue of the MLR; and Revision of the CPI Food Outlet 
Sample, Reprint No. 2563 from the January 1968 MLR.) 

The medical care index include prices for several drugs and 
prescriptions; other medical care commodities; physicians’ services; 
dentists’ fees; other professional services; hospital rooms, other hospital 
and medical care services; and health insurance. Health insurance is 
represented by prices for a number of hospital and professional services 
for which claims are paid, plus a small portion representing the insurer’s 
earnings or “overhead.” For details on health insurance, see the 
technical note, Health Insurance in the Revised CPI, in the November 
1964 MLR. (See also the August 1978 MLR.) 

The housing index measures changes in rental costs and in terms of 
expense connected with the acquisition and operation of a home. Prior 
to the 1953 revision, the cost of the acquisition of a home was 
considered an investment and was excluded from the index coverage. 
Detailed information on the housing component is available in the 
February and April 1956 issues of the MLR; Reprint No. 2188. 
Mortgage interest rates, a segment of homeowner costs, are discussed in 
detail in the October 1957 Reprint No. 2261, and a general description 
of homeownership and rental costs is provided in the July 1970 MLR, 
Reprint No. 2682. 

The private transportation index includes prices paid by urban 
consumers on such items as new and used automobiles, gasoline, motor 
oil, tires, repairs and maintenance, insurance, registration fees, driver’s 
licenses, parking fees, etc. City bus, streetcar, subway, taxicab, intercity 
bus, airplane, and railroad coach fares are some of the components of 
the public transportation index. Additional information may be found 
in the August 1956 MLR, Reprint No. 2202, the January 1978 and 
subsequent CPI Detailed Reports, and the May 1961 MLR, Reprint No. 
2368. 

Foods, fuels, and several other items, are priced monthly in each 
urban location. Prices of most other goods and services are obtained on 
a regular rotating pricing cycle—monthly in the five largest urban areas 
and every other month in all other places. Most prices are obtained 
from personal visits or interviews by BLS agents. 

As previously stated, the quantity weights currently used (beginning 
1978) represent the average purchases of the urban consumer or urban 
wage earner and clerical worker population groups in the years 
1972-73. The basic information for this weight calculation was 
obtained from the 1972-73 Consumer Expenditure Survey in 216 
areas, adjusted for price change between the survey dates and 1977. 
Selected for pricing, to represent all urban places in the United States 
were 85 primary sampling units with 2,500 inhabitants or more in 
1970, including Alaska and Hawaii. The PSU’s include central cities, 
suburbs, and urbanized places within 25 miles of a selected county or 
group of contiguous counties. Prices are also collected outside of the 
PSU’s to represent out-of-town purchases. 

Most of the expenditure information was obtained in a series of 
quarterly interviews which involved about 20,000 families and covered 
the calendar years 1972 and 1973. Additionally, another sample of 
about 18,000 families kept 2-week diaries to provide expenditure data 
for frequent purchases, such as food and personal care items, which are 
typically difficult to recall over a longer period. The average annual 


incomes were $11,745 and $12,453, respectively, for the all urt 
consumer and urban wage earner and clerical worker population group 
A major innovation in the 1978 revision consisted of determining, 
a scientific way, where people buy. A Point-of-Purchase Survey (POPS 
was conducted to select for each index population a representatiy 
sample of retail stores, mail houses, bowling alleys, doctors’ offices, ar 
other places where goods and services were bought. In previo 
revisions, data permitting a scientific selection of outlets we; 
unavailable. Although in the 1964 revision, areas and types of outle 
were selected with probability methods, the outlets themselves we: 
not. Outlets that dropped out of the sample were replaced on 
judgment basis, and no provision was made for reflecting shifts. 
merchandising techniques or for the development of new stores am 
shopping areas. The lack of a scientifically selected sample and th 
deterioration in the sample over time were two of the most seriou 
deficiencies—or possible sources of bias—in the previous CPI systen 
The 1974 POPS provided the only known technique for associati 
market basket items with outlets frequented by the two specif 
population groups and covered approximately 23,000 families. Mo; 
items priced for the indexes were selected from the full probabilit 
sample of retail stores and other outlets developed from survey resu 
Still another survey was initiated to provide more accurate an 
current data for the rent index. Under the previous system, in mos 
cities, rent data were collected for two subsamples of up to 500 re} 
units each. Rents in each subsample were recorded every 6 months—o 
sample priced 3 months after the other so that rent levels w 
collected every 3 months by interviewers who either phoned or visit 
tenants. The interviewers used a detailed checklist covering cost f 
fuels, gas and electricity, telephones, garage space, furniture, w. 
maid service, switchboard service, and so forth. In the 5 largest citie 
three subsamples of about 500 rental units each were priced 1 
annually in different calendar months, providing data for a differ 
subsample every 2 months, and for the same subsample every 6 month: 
A new rent survey, begun in 1974, has been incorporated into th 
ongoing CPI program. Under the new system, the overall sample withi 
cities is smaller, and each sample is divided into 6 subsamples for sem 
annual pricing. Thus, rent information is collected from di n 
subsamples each month rather than bimonthly or quarterly as befo 
For example, one subsample is surveyed in January and July, another i 
February and August, and so on. Interviewers ask for the amount of th 
previous month’s rent as well as the current rent to make short-te 
comparisons of rent between the current month and the pre 
month and this 1-month change is combined with the 6-month 
to generate a composite change for each subsample. The new 
design, therefore, has improved the timeliness as well as the accuracy 0 
the rent index. - 
In calculating the index, price changes for the various items in 
location are combined with weights that represent their importance 
the spending of their respective index population. Individual urban an 
data are then combined in the total index with weights based | 
estimated 1970 population of all urban consumers or of urban wa 
earners and clerical workers. Almost half of the weight is carried by 
23 largest areas (about a quarter of the weight is carried by the 5 s 
areas) only a little over 10 percent of the weight is carried by the 
areas selected to represent the smallest areas with urban popula 
from 2,500 to 75,000 and the two intermediate size classes—th 
composed of areas having urban population between 75,000 to 385 
and 385,000 to 1,250,000—each carry about one-fifth of the 
Most of the index numbers are computed on the 1967=100 refe 
base; index numbers for new series which had no close a 
prior to the 1978 revision are computed on a December 1977=10 
base; the all items index for the U.S. city average and for selecte: 
SMSA’s is also available (from the BLS) on the 1957-59=100 base. __ 
The individual SMSA, regional, and city-size class indexes measu 
how much prices have changed in a particular area or size class, fro 
time to time, but they do not show whether prices or living costs af 
higher or lower in one area or size class than in another. 

In December 1978, the relative importance of the goods and se: 
Priced for the CPI-U was as follows: food and beverages, 19.24 
housing, 44.258; apparel and upkeep, 5.486; transportation, 17. 
medical care, 4.959; entertainment, 3.963; and other goods an 
services, 4.287. For the CPI-W, the comparable figures were as follows 
food and beverages, 20.946; housing, 40.957; apparel and upkeey 
5.524; transportation, 20.045; medical care, 4.489; entertainmen 
3.794; and other goods and services, 4.245. ‘ 

Beginning January 1966, the BLS monthly releases show seasonall 
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ysted national indexes which were computed for selected groups, 
sroups, and special groups where there is a significant seasonal 
jfeern of price change. The factors currently in use were derived by 
Census X-11 Seasonal Factor Method. It should be noted that in 
ary of each year, seasonally adjusted indexes and seasonal factors 
kA last 5 years are updated based on data through the previous 
em ber. 
lonthly or quarterly data for 1847-78 (where available) for those 
jes indicated by a “star” appear in appendex I to this volume. 
porical data tables, some providing annual data prior to 1947 and 
athly or quarterly data prior to 1966, including the special group 
xes, are available from the Bureau of Labor Statistics, U.S. 
artment of Labor, Washington, D.C. 20212. 
The indexes are initially issued in the form of a press release about 
t weeks following the month to which the data pertain. The CPI 
ailed Report is issued about a month after the press release and 
tains additional detailed data. Detailed data and quarterly articles 
lyzing price developments in the nation’s economy are presented in 
' MLR. Monthly indexes are available at the national level for many 
»gories of items; monthly average prices are available for fuel items 
should again be available for some food items beginning in late 
9 or early 1980. 
fonthly releases of the U.S. Department of Labor contain, in 
ition to the national average, indexes for areas grouped by size of 
by region of the country, for cross-classifications of regions and 
-classes, and for the following areas: Chicago; Detroit; Los Angeles- 
ng Beach-Anaheim; New York; Philadelphia; Boston; Houston; 
neapolis-St. Paul; Pittsburgh; Buffalo; Cleveland; Dallas-Ft. Worth; 
waukee; San Diego; Seattle-Everett; Washington; Atlanta; Baltimore; 
cinnati, Honolulu; Kansas City; St. Louis; Anchorage; Northeastern 
insylvania; Miami; Portland, Ore.-Wash.; and San Francisco-Oakland. 
* area is generally the SMSA exclusive of farms except for New York 
4 Chicago, where the more extensive Standard Consolidated Areas 
used, and LA-Long Beach-Anaheim; which is a combination of 
SMSA’s. Area definitions are those established by the Office of 
nagement and Budget in 1973, except for Denver-Boulder, Colorado, 
ich does not include Douglas County. Definitions do not include 
isions made since 1973. 
Additional information on the concept, methods of calculation, 
:s, and limitations of the index may be found in the following 
*blications of the U.S. Department of Labor: 
Report No. 517, The Consumer Price Index: Concepts and Content 
er the Years (Revised May 1978). 
Seasonally Adjusted CPI Components, a technical note in the 
august 1966 issue of the MLR. 
The Consumer Price Index, A Short Description of the Index—a 
mphiet issued by the BLS in 1971. ; 
Updating the Consumer Price Index—An Overview, an article in 
ly 1974 MLR (Reprint No. 2979). 
Escalation and the CPI: Information for Users, a pamphlet issued by 
se BLS in 1978 (Revised). ; 

Facts About the Revised Consumer Price Index, a pamphlet issued 
+ the BLS in 1978 (Revised). : 

The Statistical Structure of the Revised Consumer Price Index, a 
schnical note in the August 1964 issue of the MLR. . 
New Features of the Revised Consumer Price Index, an article in the 
epril 1964 issue of the MLR. 

‘The Revised Consumer Price Index, an article in the February 1953 
sue of the MLR. eae 
‘New Consumer Price Indexes by Size of City, an article in the 
ipust 1972 issue of the MLR (Reprint No. 2822). ial, 
Measuring Regional Price Change in Urban Areas, an article in the 
»ctober 1973 issue of the MLR (Reprint No. 2920). 

Bulletin No. 1554, The Consumer Price Index; Technical Notes. 
‘Bulletin No. 1517, The Consumer Price Index: History and 
pechniques. 

“Bulletin No. 1711, BLS Handbook of Methods. 

‘Bulletin No. 1366, Seasonal Factors—Consumer Price Index: 
elected Series, June 1953-May 1961. ; 

‘Bulletin No. 1256, Consumer Prices in the United States, 1953-58. 
‘Bulletin No. 1165, Consumer Prices in the United States, 1949-52. 
Bulletin No. 1140, The Consumer Price Index: A Layinan's Guide. 
‘Bulletin No. 1039, Interim Adjustment of Consumers’ Price Index. 
Bulletin No. 966, Consumers’ Prices in the United States, 1942-48. 
Bulletin No. 699, Changes in Cost of Living in Large Cities in the 


United States, 1913-1941. 
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2 
Includes home purchases costs which were classified under services 
prior to 1964; indexes for earlier periods have been recomputed 
according to the new definition. 


> Excludes home purchase costs which were classified under this 
heading prior to 1964; indexes for earlier periods have been 
recomputed according to the new definition. 


4 Includes data for items not shown separately. 


PAGE 34 
1 See note 1 for Duos. 


2 Includes costs for lodging while out of town and tenants’ 
insurance not shown separately. 


3 ; P 
Includes home purchase, mortgage interest, taxes, insurance, and 
home maintenance and repairs. 


4 Includes residential telephone, water, sewerage service, and other 
utilities not shown separately. 


5 Called “solid and petroleum fuels” prior to 1964 and “fuel oil and 
coal” from 1964 through 1977. 


§ Includes data for items not shown separately. 


PAGE 35 
1 See note 1 for piss: 


2 Seasonally adjusted consumer prices are designed to eliminate the 
effect of changes that normally occur at the same time and in about the 
same magnitude every year—such as price movements resulting form 
changing climatic conditions, production cycles, model changeovers, 
holidays, and sales. 

The factors used initially in computing the seasonal adjustment 
indexes were derived by the BLS Seasonal Factor Method using data for 
1956-65. The BLS Seasonal Factor Method was used to derive seasonal - 
factors through 1975. In 1976, the Census X-11 method of seasonal 
adjustment was used to revise the seasonal factors from 1967 forward. 
Each January, the seasonal adjustment factors for the preceding 5 years 
are revised using the Census X-11 method. Detailed descriptions of BLS 
seasonal adjustment procedures are available upon request from the 
Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Washington, 
DiG2 20212; 
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1 source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
The indexes of spot market prices represent monthly averages of the 
Tuesday indexes of prices on commodity markets and organized 
exchanges. The Tuesday index is a measure of the price movement of 
22 sensitive basic commodities whose markets are presumed to be 
among the first to be influenced by actual or anticipated changes in 
economic conditions. The commodities used in the index are either raw 
materials or products close to the initial production stage which are 
traded through organized markets or through other markets whose 
activities are recorded in trade or Government publications. Highly 
fabricated commodities whose prices reflect relatively large fixed costs 
are not included. Of the 22 commodities, 9 are foodstuffs (butter, 
cocoa beans, corn, soybean oil, hogs, lard, steers, sugar, and wheat) and 
13 are raw industrials (burlap, copper scrap, cotton, hides, lead scrap, 
print cloth, rosin, rubber, steel scrap, tallow, tin, wool tops, and zinc). 
Prior to November 1977, cottonseed oil was priced instead of soybean 
oil. 

The Bureau of Labor Statistics also publishes four special group 
indexes. They are livestock and products, metals, textiles and fibers, 
and fats and oils. However, some of the 22 commodities (sugar, for 
example) do not fall into any of these four groupings, and some are 
included in more than one (lard, for instance, is included in both the 
livestock and products index and in the fats and oils index). 


SP eee eee 


36 1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


The Tuesday index of spot market prices is not an abbreviated form 
of the comprehensive producer price index (described in note 2 below), 
which is composed of approximately 2,800 items. It differs from the 
producer price index in method of construction and weighting as well 
as in coverage. In the producer price index, items are weighted 
according to their relative importance based on gross value of 
shipments, and the index is a weighted arithmetic mean. The spot 
market index, on the other hand, is an unweighted geometric mean of 
the individual price relatives, i.e., the ratio of the current price to the 
base period price. 

More detailed information is available in the Bureau of Labor 
Statistics Report No. 157, Daily Spot Market Price Indexes and Prices, 
January 1, 1957-December 31, 1959, issued February 1961, See also 
BLS Bulletin No. 1910, Handbook of Methods (1976). 

Through December 1968, spot market prices for each commodity 
and indexes for groups of commodities were published by the Bureau 
of Labor Statistics for each trading day on the workday following the 
day of reference; they were also available in a weekly summary released 
on Wednesday covering the week ending Tuesday. Beginning January 
1969, Tuesday spot prices are compiled by BLS for calculation of 
indexes on Thursday; these prices and indexes are released each Friday 
and include data for the most recent Tuesday, the preceding Tuesday, 
and year ago indexes. A summary of the previous month’s data and 
monthly averages of indexes usually appear in the BLS release for the 
first or second Tuesday of the month. 

The annual data shown here are simple arithmetic averages of the 
monthly data computed by the Bureau of Economic Analysis. 

Monthly data for 1950-1974 for the 22 commodities appear in 
appendix I to this volume. Monthly averages for 1950-78 for all series 
appear in historical tables available upon request from the Bureau of 
Labor Statistics, U.S. Department of Labor (Washington, D.C. 20212). 


2 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
The Producer Price Index, formerly known as the Wholesale Price 
Index, is designed to show the general rate and direction of price move- 
ments at the primary market level for finished, intermediate, and crude 
goods, as well as for particular commodities and groups of com- 
modities. The change to the name “Producer Price Index,” which 
became effective when March 1978 data were released, was made to 
reflect more accurately the coverage of the data. At the same time there 
was a shift in analytical emphasis from the All Commodities Index, the 
Industrial Commodities Index, and other traditional commodity 
grouping indexes to the Finished Goods Price Index and other stage-of- 
processing (SOP) indexes. 

Prices used in calculating Producer Price Indexes represent prices 
received by producers in the first important commercial transaction for 
each commodity. These indexes measure only “real” changes, i.e., price 
changes not influenced by changes in quality, quantity, terms of sale, 
level of distribution, unit prices, or source of price. Most quotations are 
the selling prices of selected manufacturers or other producers, 
although some prices are those quoted on organized exchanges or 
markets. Transaction prices are sought in general, but list or book prices 
are used if transaction prices are not available. Prices reported are 
exclusive of excise taxes. Producer Price Indexes do not currently cover 
most price movements outside the mining, agricultural, and manu- 
facturing sectors and thus do not reflect transactions at retail or other 
non-primary market levels, services (except gas and electricity to non- 
residential users), construction, real estate, transportation, or securities. 

Producer Price Indexes can be organized primarily by commodity or 
by stage of processing. The commodity structure organizes products by 
similarity of end-use or material composition. Each individual product 
is grouped under one of 15 major commodity groups, two of which 
comprise the index for Farm products and processed foods and feeds 
and the other 13 of which compose the Industrial Commodities Index; 
the All Commodities Index is composed of all 15 major commodity 
groups. Stage-of-processing indexes (formerly known as economic 
sector indexes) organize products according to the class of buyer and 
the degree of processing, manufacturing, or assembling to which the 
products are subjected before they enter the market. The three major 
stage-of-processing indexes are: (1) Finished goods, commodities that 
will not undergo further processing and are ready for sale to the 
ultimate user (e.g., automobiles, meats, apparel, machine tools); (2) 
Intermediate materials, supplies, and components, commodities that 
have been processed but require further processing before they become 
finished goods (e.g., steel mill products, cotton yarns, lumber, paper 
boxes, flour); and (3) Crude materials for further processing, products 


entering the market for the first time which have not been m 
factured or fabricated but which will be processed before becomi 
finished goods (e.g., scrap metals, crude petroleum, raw cott 
livestock). 

For analysis of general price trends, stage-of-processing inde 
are more useful than commodity grouping indexes. This is becai 
commodity grouping indexes sometimes produce exaggerated 
misleading signals of price changes by reflecting the same price mo 
ment through various stages of processing. For example, suppose t 
a price rise for steel scrap results in an increase in the price of st 
sheet and then an advance in prices of automobiles produced from t 
steel. The All Commodities Price Index and the Industrial Commodi 
Price Index would reflect the same price movement three times—on 
for the steel crop, once for the steel sheet, and once for the auto 
biles. This multiple counting occurs because the weighting struct 
for the All Commodities Index uses the total shipment values for 
commodities at all stages of processing. On the other hand, the F 
ished Goods Price Index would reflect the change in automobile price 
the Intermediate Materials Price Index would reflect the steel she 
price change, and the Crude Materials Price Index would reflect tl 
rise in the price of steel scrap. 

Some products may be allocated to more than one stage- 
processing grouping. For example, while most gasoline is sold 
individual consumers as a finished good, business firms also purcha 
gasoline as an intermediate product for their motor vehicle fleets. 
such cases, the total weight of the commodity is distributed among t 
various stage-of-processing categories according to the class of custom 
and the relative proportion of output that is consumed at each level 
processing. For the period 1947-66, the basis of this distribution w 
the BLS inter-industry study for the year 1947. Beginning in 1967, tl 
1958 inter-industry study of the Commerce Department’s Bureau | 
Economic Analysis was used as a guide. Since 1976, the 1967 inte 
industry study of the Bureau of Economic Analysis has been used 
the basis for allocation. 

The Bureau of Labor Statistics’ policy is to revise the Producer Pri 
Index weighting structure periodically when data from industri 
censuses become available, generally at 5-year intervals. Since Janua 
1976, the new weighting structure incorporates values of net shipmer 
of commodities in 1972 as reported in the Census of Manufacture 
Census of Minerals Industries, and other sources (from 1967 throu: 
1975, weights were based upon information from the 1963 industr 
censuses). The Producer Price Index concept remains basical 
unchanged and continuity of most series was maintained after t 
weighting changes. 

An extensive change in the commodity classification structure w 
introduced in January 1967 to provide more index detail th 
formerly, and to eliminate some inconsistencies in the earlier classific 
tion system. A number of new indexes resulted from the reclassific 
tion, and some former indexes were discontinued. The new index 
were recalculated back to 1947 wherever possible. The new indexes a 
the components affected by classification changes are individual 
footnoted in this volume. Further details on the revised classificatii 
structure appear in Wholesale Prices and Price Indexes, January 19 
(Final) and February 1967 (Final). 

The index as published in the 1969, 1967, 1965, and 1963 issues 
BUSINESS STATISTICS and, beginning with the April 1962 SURVE 
OF CURRENT BUSINESS, reflects the series converted to t 
reference base 1957-59=100. Indexes on the 1957-59 base were fi 
published by BLS beginning with the January 1962 index. 

The index as published in the 1971 and subsequent volumes refle: 
the series converted to the reference base 1967=100. Indexes were fi 
published by BLS on the 1967=100 base with the January 1971 inde 

The general concepts and methods used in the index are the same 
before the 1962 and 1971 conversions to the 1957-59 and 19 
reference bases. These rebasings of the producer price index were nr 
accompanied by a change in the base weights; the methodolo 
employed in converting to the new reference bases involved routi 
arithmetical calculations that did not affect the continuity or statisiti 
comparability of the index series. Detailed information regarding t 
conversion, as well as rebasing factors for all series in the producer pr 
index, are available from the Bureau of Labor Statistics, Washingt 
D.C. 20212. See also Wholesale Prices.and Price Indexes, 1962 (B 
Bulletin No. 1411); Wholesale Prices and Price Indexes, 1963 (B 
ara No. 1513); and Wholesale Prices and Price Indexes, Janu: 


The last general revision of the producer price index was complet 
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pea ly 1952. The principal changes from the old series were as 
ws: (1) Increase in the commodity coverage from about 900 to 
ut 1,900 items (presently, about 2,800 items are included); (2) 
ge in the basis for weights from average sales for 1929-31 to 1947 
5 (through 1951, the index weights for the old series were based on 
peage sales in the years 1929, 1930, and 1931 for farm products 
on average sales in 1929 and 1931 for all other commodities); (3) 
e in the base period from 1926 to 194749 (see the 2d through 
paragraphs of this note for information regarding adoption of 
7-59 reference base and new weighting and classification 
ctures); and (4) a modification of the classification system. The 
sed series was worked back to January 1947 and was linked to the 
2 series as of that date to provide a continuous index. 
The prices used in the index through 1951 are the simple arithmetic 
ages of the four or five weekly prices for each month; each weekly 
ve is that which prevailed on a specific day of the week. From 1952 
ough 1966, the prices most often used were those that prevailed on a 
ticular day of the month—usually Tuesday of the week containing 
15th of the month; beginning January 1967 prices relate, for the 
st part, to the Tuesday of the week in which the 13th of the month 
s. For some commodities, however, another day may be selected as a 
e representative trading day; e.g., some farm products are priced as 
londay. Usually the prices selected are f.o.b. production or central 
tketing points. Delivered prices are included only when it is the 
stomary practice of the industry to quote prices on this basis. 
The index is calculated as a weighted average of price changes. The 
ights used in the index represent the total net selling value of com- 
dities (including the value of sales for export) produced, processed 
or imported into the United States, including Alaska and Hawaii, 
4 flowing into primary markets. Values are f.0.b. production point 
4 exclusive of excise taxes; the values of interplant transfers, military 
ducts, and goods sold at retail directly from producing establish- 
nats are excluded. The weight universe includes values from industries 
ssified as manufacturing, agriculture, forestry, fishing, mining, 
arrying, well operation, and gas and electricity public utilities. It 
Judes values for goods competitive with those produced in the 
»ducing sector of the economy, such as waste and scrap materials. All 
stematic production is included, but individually priced items, such 
works of art, are excluded. Civilian goods normally purchased by 
Government are included, but production of military goods is 
cluded. The producer price index refers to the private producing 
ror of the economy and sales by the Government are excluded; 
wever, Government sales of electric power are included since they are 
nsidered competitive with free market sales. The import values 
sBiclude imports from foreign countries, Puerto Rico, and the Virgin 
nas. 
Calculation of an individual commodity price index starts with the 
serage of prices for individual company reporters, with each reporter 
ally having equal weight regardless of any differences in company 
-e, The short-term relative of price change, which is the ratio of the 
rent month’s average price to the previous month’s average price, is 
en applied to the previous month’s index to derive the current 
bonth’s index. To derive indexes for commodity groupings, each 
»mmodity price relative is first weighted with its own shipment value 
yus the shipment values of related commodities not directly priced 
ose prices are assumed to move similarly. The individual weighted 
ommodity price relatives are summed to produce a commodity 
ouping aggregate, which is then divided by its corresponding weighted 
lue in the index base period. 
Beginning January 1976 weights are based upon the industrial 
ensuses for 1972; from 1967 through 1975, on the 1963 censuses; 
om 1958 through 1960 on the 1954 censuses; from 1955 through 
957, on an average of the dollar value of primary market transactions 
1 1952 and 1953; and from 1947 through 1954, primarily on the 
vollar value of transactions reported in the 1947 industrial censuses. 
Effective January 1958, there was a major revision of the gas and 
ectricity components of the fuel, power, and lighting materials group 
~enamed fuels and related products, and power in January 1961). 
Jihese components were renamed “gas fuels” and “electric power’ to 
yoint up the break in comparability between the former series and the 
ent series. The gas fuels index differs from the former gas index in 
veyeral respects: (1) The present index is a composite of two product 
lass indexes, utility gas (natural) and a series on liquefied petroleum 
as (the formerly published gas price index consisted of only one item, 
matural gas); and (2) an improvement in pricing method—the price of 
as was formerly represented by end sale to industrial users, whereas in 


y 


iP 
b 
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the current series gas is priced at point of purchase by pipelines, usually 
at the wellhead, and liquefied petroleum. gas is priced at point of 
purchase at the processor’s plant. Natural gas indexes are published on a 
2-month lag due to data collection and processing delays. 

Substantial changes were made in the electric power series in 1958. 
The former series on electricity was based on average realized prices of 
electricity for sale to all users and included a heavy proportion of 
residential sales. The current series is based on commercial and 
industrial sales only, and pricing is in terms of specified amounts of 
power consumption by commercial and industrial users. The current 
electric power series is based on bills for two fixed kilowatt-hour 
quantities to industrial and commercial users; it will respond to change 
in rates only and will not be affected by variables other than price, such 
as monthly variations in type of consumers or differential rates for large 
volume consumption. In December 1970, the electric power index was 
again revised to include indexes and average prices for the nine Census 
Regions. The sample size was expanded to include data for both 
publicly and privately owned utilities. The utilities are weighted within 
the public or private sector to reflect their share of total electric power 
revenue. Public and private sectors are weighted to reflect their revenue 
proportions in each region. Each region is weighted to reflect its 
proportion of total U.S. electric power revenues. The indexes are 
published by BLS on a one-month lag due to processing delays in data 
collection. 

For a more detailed description of the 1958 weighting structure and 
the revised gas fuels and electric power series, see the BLS monthly 
report, Wholesale Prices and Price Indexes, March 1958 Preliminary 
Report. See also Wholesale Prices and Price Indexes, 1958 (BLS 
Bulletin No. 1257). 

In addition to indexes of producer prices by stage of processing, 
BLS has developed indexes by durability of product. Several of these 
indexes are reproduced here. The durability-of-product indexes supple- 
ment the economic sector indexes by stage of processing, and embrace 
all of the series in the total producer price index. The assignment of 
manufactured commodities generally follows the industry classifica- 
tions used, by the Federal Reserve System in its index of industrial 
production. For a description of the series see Wholesale Prices and 
Price Indexes, 1957, BLS Bulletin No. 1235 (July 1958) and Wholesale 
Prices and Price Indexes, 1958, BLS Bulletin No. 1257 (July 1959). 

Industry Sector Price Indexes (ISPI) measure price changes for the 
output of selected industries and product classes on the basis of the 
Standard Industrial Classification (SIC) system rather than the 
commodity classification used for Producer Price Indexes. ISPI data 
facilitate comparison of price data with other economic statistics which 
are based on the SIC system, such as wages and productivity. [SPI data 
appear in monthly issues of Producer Prices and Price Indexes. 

For a more detailed description of Producer Price Indexes and 
methods of calculation, see BLS Bulletin No. 1910, BLS Handbook of 
Methods for Surveys and Studies (1976), available from the U.S. 
Department of Labor, Washington, DC 20212. For more detailed 
descriptions of stage-of-processing indexes, see Producer Prices and 
Price Indexes, Supplement 1978, Data for 1977, Wholesale Prices and 
Price Indexes, Supplement 1976, Data for 1975; and Wholesale Prices 
and Price Indexes, January 1967 (Final) and February 1967 (Final). 

Monthly data for 1947-74 for those series indicated by a star appear 
in appendix I to this volume. Historical data sheets providing annual 
and monthly data for all available periods for all published series are 
available upon request from the Bureau of Labor Statistics, U.S. 
Department of Labor (Washington, D.C. 20212). 
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1 See note 2 for p. 36. 


2 Prior to January 1967 entitled “farm products and processed 
foods.” Although there were changes in composition, the index is 
considered to be comparable with the earlier series. The group now 
includes alcoholic and nonalcoholic beverages and manufactured animal 
feeds in addition to the items included in the former group. 


3 Includes data for items not shown separately. 


4 The component “livestock and live poultry” published in editions 
of BUSINESS STATISTICS prior to the 1967 issue has been discon- 


tinued. 
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5 New index. Replaces, and is not comparable with the former 
index “processed foods,” published in editions of BUSINESS STATIS- 
TICS prior to the 1967 issue. In addition to the items included in the 
former “processed foods” group, the new index includes alcoholic and 
nonalcoholic beverages and manufactured animal feeds, and corre- 
sponds to the census of manufactures classification system. 


New index beginning 1967. This subgroup comprises alcoholic and 
nonalcoholic beverages (cola drinks, ginger ale, and plain soda), 
packaged beverage materials (coffee, cocoa, tea), and other beverage 
materials (malt, flavoring syrup, and cola syrup). 


7 Prior to January 1967 entitled “dairy products and ice cream.” 
Indexes are comparable. 


8 Prior to January 1967 entitled ‘‘canned and frozen fruits and 
vegetables.” The index is considered continuous. Prior to January 1947, 
frozen fruits and vegetables were not included in the index. 


° Prior to January 1967 entitled ‘“commodities other than farm 
products and foods.” The new group excludes alcoholic and nonalco- 
holic beverages and manufactured animal feeds, but the indexes are 
considered generally comparable with those formerly published. 
Effective January 1976, textile products were reclassified and weights 
were revised. Fibers, yarns, threads, and fabrics are now grouped 
largely according to current marketing patterns whereas they had 
previously been classified according to type of fiber. 


10 New index beginning 1967. This subgroup comprises mixed 
fertilizers, fertilizer materials, and pesticides. 
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3 Effective with the January 1955 index, cosmetics and related 
products were transferred from drugs, etc., to the ‘‘other chemicals and 
allied products” subgroup. 


4 Includes data for items not shown separately. 


5 Effective with data for January 1958, the series for ‘“‘gas” and 
“electricity” were revised and renamed “gas fuels” and “electric 
power.” See footnote 2 for p. 36 for a description of these series. 


® Prior to January 1967 entitled “television, radio receivers, and 
phonographs.” Title was changed to conform with the sample, which 
now includes tape recorders, as well as radio receivers, television 
receivers, and phonographs. 
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1 See note 2 for p. 36. 
2 See note 9 for Dass 


: “Machinery and equipment,”’ published by BLS prior to January 
1967 as a special group index, is now a major group in the new regular 
classification structure. The former major group index ‘“‘machinery and 
motive products” published in the 1965 edition and earlier issues of 
BUSINESS STATISTICS has been split into two major groups 
“machinery and equipment” and “transportation equipment” (where 
the subgroup index for “motor vehicles and equipment” is included) 
shown on p. 40. (“Machinery and motive products” is shown by BLS 
in its full monthly reports as a special group index.) 


4 Includes data for items not shown separately. 
5 New index beginning 1967. Replaces the former index with the 


same title, which has been discontinued. The new index includes 
industrial process furnaces and ovens, abrasive products, and electric 


welding machines and equipment, as well as forming machines, po 
driven hand tools, gas welding machines and equipment, and cu t 
tools and accessories. 


6 New index beginning 1967. The commodities in this index (b 
ing brick, clay tile, and clay sewer pipe) were formerly included in tl 
index entitled “structural clay products,” which has been discontin 
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1 See note 2 for p. 36. 
2 See note 9 for Deed br 
3 Includes data for items not shown separately. 


4 See note 9 for p. 37. The base period for the reclassified ind 2Xe 
in this group of textile products is December 1975=100. ; 


5 New major group index introduced in January 1967. It com 
the former subgroups “‘motor vehicles” and “transportation equip 
R.R. rolling stock” (transferred from the previously published index f 
the old major group, “machinery and motive products’’), and 
published on the reference base December 1968=100. ’ 

6 Prior to January 1967 called “motor vehicles” and sh 
formerly under “machinery and motive products” (see note 5 for 
page). 
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1 See note 2 for p. 36. 


each year. Such adjustments are made in price movements resultif 
from normal weather patterns, regular production and supply cy¢ 

model changeovers, seasonal discounts and holidays. Seasonal factor 
are revised at the beginning of each year to take into account the 
recent 12 months of data. Seasonally adjusted data for the previ 
years are thus subject to change each January. 


3 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics 
computed from indexes compiled by the U.S. Department of Labor 
Bureau of Labor Statistics. The purchasing power of the dolla 
measures changes in the quantity of goods and services a dollar will 
at a particular date compared with a selected base date. It must 
defined in terms of : (1) The specific commodities and services that 
to be purchased with the dollar; (2) the market level (producer, 
etc.) at which they are purchased; and (3) the dates for which 
comparison is to be made. Thus, the purchasing power of the dollar 
a selected period, compared with another period, may be measured 
terms of a single commodity or a large group of commodities, 
example, all goods and services purchased by consumers at retail, or 
finished commodities sold in primary markets. 

The Bureau of Labor Statistics publishes two basic price inde 
that may be used to calculate the purchasing power of the dollar in 
United States: (1) The Producer Price Index for Finished Goods, wh 
relates to prices received by the producers of finished commodities 
the primary market level, and (2) the Consumer Price Index (CPI 
which measures average changes in retail prices of goods and se 
purchased by urban wage earners and clerical workers (families 
single persons living alone). The original indexes from which 
purchasing power series are computed are shown on pp. 33 and 36. 

The purchasing power of the dollar is computed by dividing 
price index number for the base period by the price index number 
the date to be compared, and expressing the result in dollars and cen 
The base period is the period in which the Price index averages 100. 
and in which purchasing power is $1.00. The following table illustra 


the calculation of the purchasing power of the 1967 dollar and the J 
1957 dollar in June 1967: 


| 
tl 
| 
- 


| 


Price Index (1967=100) 
| 
yf ket level 


June 1957 1967 June 1967 
} BD) (2) (3 (4) 
qjaary (PPI) 93.2 100.0 100.2 
“sumer (CPI) 84.3 100.0 99.7 

June 1967 purchasing power 
June 1957 = $1.00 1967 = $1.00 
Col. 2 =Col. 4 Col. 3 =Col. 4 
(S) (6) 

mary (PPI) $0.930 $0.998 
asumer (CPI) 846 1.003 


BUSINESS STATISTICS, 1979 EDITION 


e 1967. 


‘ 
a 


+3..$2.778 
4... 2.841 
5... 2.193 
6... 2.268 
(7... 1.650 
18... 1.479 
19... 1.401 
20... 1.256 
21... 1.988 
22... 2.004 
23... 1.927 
24... 1.980 
£25... 1.876 
:26... 1.938 
27... 2.028 
8... 2.000 
29... 2.037 


y 


b 
be 


“110d. . 


corporat 


~ 


f 
* 
- 
hn 
& 


Monthly data for 1947 
storical data tables providing monthly data are 
ureau of Labor Statistics, 
212. The Producer Price Index for Finished 
anuary 1947; thus, purchasing power 
Index are not comparable 
shown on page 41 and in 


yn request to the B 
bor, Washington, DC 20 
sods is not available prior to J 
fa shown above for the All Commodities 
th data for the Finished Goods Price Index 


hich was previou 
sere); (2) starting with 196 
ased not only on the previou 
tates but also on the results o 


¢ Bureau of the Census covering 


Purchasing Power of the Dollar 
(1967=$1.00) 


* 
As measured by producer 
sprices for all commodities 


oes 

1930..$2.242 
1931... 2.660 
1932-2 2976 
1933... 2.941 
1934... 2.591 
1935... 2.421 
1936... 2.398 
1937... 2.247 
1938... 2.469 
1939... 2.513 
1940... 2.469 
1941... 2.217 
1942... 1.965 
1943... 1.876 
1944... 1.866 
1945... 1.832 
1946... 1.605 


Annual data for 1913-46 are shown in the table below: 


Thus, the first figure in column 5S expresses the June 1967 primary 
‘ket value of the June 1957 dollar (June 1957=$1.00) and indicates 
ecline of 7 percent in purchasing power between June 1957 and 


As measured by 

consumer prices 
Year Year 
1913..$3.367 1930..$2.000 
1914... 3.322 1931 22193 
1915... 3.289 1932... 2.445 
1916... 3.058 1933222577 
1917... 2.604 1934... 2.494 
1915272217 1935... 2.433 
1919:.. 1.931 1936... 2.410 
1920... 1.667 1937... 2.326 
1921... 1.866 1938... 2.370 
1922... 1.992 1939... 2.404 
1923... 1.957 1940... 2.381 
1924... 1.953 1941... 2.268 
1925... 1.905 1942... 2.049 
1926... 1.887 1943... 1.931 
1927>51:923 1944... 1.898 
1928... 1.949 1945... 1.855 
1929... 1.949 1946... 1.709 
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B Source: U.S. Department of Commerce, Bure 
ata represent the value of new construction put in p 


14 appear in appendix I to this volume. 
available back to 1913 
U.S. Department of 


Bureau of the Census. 
lace during the 


Beginning with data for 1960, significant revisions have been made 
+ follows: (1) The series for new housin 
e the results of new procedures and to 
sly included in the farm series 
8, the series on nonresi 
sly used survey data for the 37 Eastern 
f the new survey conducted monthly by 


g units has been revised to 
include farm housing, 
(not shown separately 
dential buildings is 


the 13 Western States; (3) the 


series on farm construction has been revised to exclude farm housing; 
and (4) other public utilities have been revised to incorporate later basic 
data for 1967 through 1969, and to reflect new estimating procedures, 
beginning 1970, while revised data for 1968-70, obtained from the 
newly introduced Progress Reporting Survey for the 13 Western States, 
were introduced into the private residential nonhousekeeping series. 
Neither of the series in this last group is shown separately in BUSINESS 
STATISTICS. 

The new construction value-put-in-place data include estimates for 
additions and alterations not shown separately. New construction 
covers the complete original erection of buildings or structures other 
than buildings, including essential service facilities and utilities. 

Estimates of the value of construction activity include the cost of 
architectural and engineering fees, materials and building-service equip- 
ment installed, charges for the use of construction equipment, labor, 
overhead, and profit on construction operations. The estimates do not 
include speculative profits, the cost of land, or the value of production, 
processing, and other special purpose equipment that is not an integral 
part of the building or structure itself. 

The value-put-in-place estimates are intended to represent the value 
of on-the-site work on all buildings and other structures under con- 
struction during a given period, regardless of when work on the 
individual active project was started. This value represents a summation 
of the cost of materials actually used or consumed during the period, 
regardless of when the materials were purchased or delivered to the site; 
the cost of labor performed during the period; charges for use of 
construction equipment during the period; and proportionate 
allowances for overhead costs, profit on construction operations, and 
the cost of architectural and engineering services. 

The distinction between private and public (Federal, State, and 
local) construction is made on the basis of ownership, not source of 
funds. 

Where the basic data for an individual series are not available on a 
monthly basis, no monthly value-put-in-place estimates are published, 
but monthly estimates are included in all affected totals. The 
methodology described below applies to the current estimating 
procedures. 

Value-in-place estimates for new one-unit housing (including farm) 
are ‘based on estimates of the number and average cost of new housing 
units started each month. Estimates of the number of units started in 
places requiring building permits for construction and in places not 
requiring permits are obtained separately from sample surveys 
conducted monthly by the Bureau of the Census. Average cost 
estimates for starts in areas that require building permits are based on 
the average value of permits issued each month, adjusted for understate- 
ment in permit valuation and for the cost of architectural and 
engineering work. The average cost estimate for single-family housing 
units started in nonpermit areas is derived by taking 95 percent of the 
average permit value of single unit houses. 

Value-in-place estimates for buildings of two or more units in permit 
areas are directly measured from monthly progress reports from a 
sample of new residential building projects started each month. A 
sample of new projects authorized by building permit is selected from 
reports of housing units in the Housing Starts Survey. These projects 
are selected as follows: (1) All projects with 200 or more units; (2) all 
projects with less than 200 units with all buildings of two to four units; 
(3) One-half of the projects with less than 200 units with at least one 
building that has five units or more. 

Beginning in 1977, the design for selecting projects of two or more 
units authorized by permits was changed to reflect the probability of 
selecting permit areas as well as the number of units in the project. 
When a project is started the owner is asked to report value of work 
done each month until the project is completed. About 2,500 projects 
are in the sample each month. Estimates based on actual surveys for 
buildings in nonpermit areas were introduced with January 1977 
statistics. Before January 1977, construction estimates for buildings of 
two or more units in nonpermit areas were made under the old 
procedure by applying fixed rates of progress to the cost of units 
started in nonpermit areas. 

The combined total construction cost of units started each month in 
both permit-issuing places and nonpermit areas is converted into value- 
put-in-place estimates in accordance with long-established progress 
patterns. 

Additions and alterations to private residential buildings are 
estimated on the basis of quarterly surveys of owners and renters of 
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residential properties. No monthly estimates are published for this 
series. 

Private nonhousekeeping residential and nonresidential construction 
expenditure esiimates are based on a Monthly Construction Progress 
Survey conducted by the Bureau of the Census. This survey uses four 
different sources for identifying nonresidential projects: (1) Contract 
awards for building projects reported by F.W. Dodge Division of 
McGraw-Hill Information Systems Company in the 37 Eastern States 
and the District of Columbia; (2) building permits with values of 
$500,000 or more in permit-issuing places in the 13 Western States 
which are part of the reporting panel of the Census Bureau’s Building 
Permit Survey; (3) building permits with values of less than $500,000 
from permit-issuing places in the Western States and which are part of 
the Census Bureau’s Housing Starts Survey; and (4) projects in Western 
States in areas not covered by building permit systems as determined 
from an area sample which is also part of the Housing Starts Survey. 

A sample of building projects is selected from these sources and 
monthly progress reports are requested from the owners, builders, or 
architects responsible for these buildings. In 1979, close to 700 new 
projects were sampled per month in the 50 States, about 9 percent of 
the total number of projects from which the sample was drawn. 
Estimates are prepared from the sample data; they are adjusted for 
undercoverage and appropriate imputations are made for non- 
respondents. 

The procedure described in the preceding two paragraphs applies to 
data beginning January 1968. Procedures applying to earlier data 
appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS or in the Census’ 
Construction Reports C30-665. The net effect of the new procedure is 
to lower the estimates for total new private nonresidential building 
construction for 1968 by 3.4 percent compared to the previously 
published total. The previously published data have been gradually 
reduced starting in March 1965 and continuing through December 1967 
(i.e., 0.1 percent decrease in March 1965, 0.2 in April 1965, etc., up to 
3.4 percent in December 1967). 

Annual farm nonresidential construction expenditure estimates are 
extrapolated from the U.S. Department of Agriculture Annual Farm 
Production Expenditures Survey. No monthly or quarterly estimates 
are published for this series. 

Annual estimates for most privately owned public utilities (covering 
construction expenditures by railroads and by electric light and power, 
gas, and petroleum pipeline companies) are based on data obtained 
from Federal regulatory agencies or from cooperating private 
companies and trade associations. Preliminary current values for gas and 
electric are from BEA’s quarterly Plant and Equipment survey and 
railroad values are from ICC quarterly survey. No monthly estimates 
are published for these series. 

Expenditure estimates for the telephone and telegraph category are 
compiled monthly by the American Telephone and Telegraph Company 
(telephone) and by Western Union Telegraph Company (telegraph). 

Monthly expenditure estimates for State and locally owned public 
construction are derived from monthly surveys (beginning September 
1968; quarterly surveys prior thereto) conducted by the Bureau of the 
Census. In these surveys, expenditures for construction are assumed to 
represent the value of construction put in place during the previous 
month. 

Expenditure estimates for practically all types of federally owned 
construction are based on reports compiled by the responsible Federal 
agencies. 

Seasonal adjustment factors for all series, except farm construction, 
including the series for which monthly values are estimated and not 
published, have been computed by employing the X-11 version of the 
Census Bureau’s Method II Seasonal Adjustment Program (X-11 Variant 
of the Census Method II Seasonal Adjustment Program, Bureau of the 
Census, February 1967). Seasonally adjusted values are computed for 
all individual types of construction, and the values for individual types 
are combined as required to obtain values for total series. 

Monthly data for 1947-74 for series indicated by a star appear in 
appendix I to this volume. Monthly estimates on a more detailed basis 
are published currently by the Bureau of the Census in Construction 
Report, Series C-30, Value of New Construction Put in Place, which is 
available on a subscription basis. Monthly data for 1947-74 for all 
series, as well as comprehensive explanations of the data appear in the 
C30-74S, a special historical supplement to the monthly Construction 
Reports C30 series. 


2 Includes data not shown separately. 
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2 Includes data not shown separately. 
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1 Source: F.W. Dodge Division, McGraw-Hill Information Syste: 
Company. Data cover new construction, additions, and major alte 
tions projects; maintenance work is excluded. 

Beginning with January 1969, data cover construction in 50 Sta 
and the District of Columbia. In the period 1956-68 data cover 
contiguous States and the District of Columbia; prior to 1956, 
Eastern States and the District of Columbia. 

F.W. Dodge construction statistics are based on data obtained fro 
Dodge Reports, permit place reports, publications, and sampli 
Permit place and sample information are used for one- and two-fami 
house data. The bulk of nonresidential and residential data is based c 
Dodge Reports. 

The valuation figures contained in Dodge construction statisti 
represent, as nearly as possible, actual construction costs. Constructic 
cost of a project is exclusive of land, architects fees, and, in the case « 
manufacturing buildings, the cost of equipment which is not an integr 
part of the structure. 

The monthly indexes of total value of construction are based c 
seasonally adjusted data. The annual indexes are based on annu 
figures and are not averages of the monthly indexes. 

Monthly data prior to 1975 for series indicated by a star are | 
appendix I to this volume; monthly data for 1956-74 for all other seri 
appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see referen 
note, p. 1 of this section). Except for the index, the annual totals fi 
1956-78 reflect revisions not distributed to the monthly data. 


2 Source: Engineering News-Record; as reported by Engineerir 
News-Record. Data cover new construction plans for public (Federa 
State, and municipal) and private projects in the United Stat 
(including Alaska and Hawaii beginning 1959). The published figures d 
not, however, represent the value of all plans, but only value of plat 
reported to Engineering News-Record for projects above a certai 
minimum cost of construction (for industrial plants, highway, ar 
heavy construction, $100,000; for nonindustrial buildings, $500,000 

Beginning January 1963, a more intensive field reporting system w: 
instituted, resulting in improved coverage, mainly in commercial an 
public building, private mass housing, waterworks, and sewerag 
Because of this, data for periods prior to 1963 are not strictly con 
parable with those following. 

Monthly totals are combinations of 4- or 5-week periods ending c 
the Thursdays falling within the month. For this reason, care should t 
exercised in making month-to-month comparisons. 

Monthly data for 1961-74 appear in earlier editions of BUSINES 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section); monthly data f¢ 
1950-60 are available upon request. Published reports provide data b 
State and geographic division for each of the classes of constructio: 


3 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Censt 
(Construction Statistics Division). 

A housing start consists of the start of construction on a ne 
housing unit, when located within a new building which is intende 
primarily as a housekeeping residential building designed for no: 
transient occupancy. Start of construction for private housing units 
defined as the beginning of excavation for the foundation of a buildin 
for public housing units it is defined as when the construction contra 
is awarded. All housing units in a multifamily building are counted ; 
being started when excavation for the building is started. A housir 
unit is a single room or group of rooms intended for occupancy ; 
separate living quarters by a family, by a group of unrelated perso! 
living together, or by a person living alone. A housekeeping residenti 
building is one consisting primarily of housing units. Housing star 
exclude group quarters (such as dormitories and rooming houses) ar 
transient accommodations (such as transient hotels, motels, touri 
courts) and mobile homes. Publicly owned housing includes housir 
units in buildings for which construction contracts were awarded t 
Federal, State, and local governments. Units in structures built t 
Private developers for sale upon completion to local public housir 
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orities under the U.S. Department of Housing and Urban Develop- 
it “Turnkey” program are classified as private. 

he distribution of housing starts between metropolitan and non- 
opolitan areas is based on definitions published by the Office of 
agement and Budget in Standard Metropolitan Statistical Areas. 

ning January 1976, the data for metropolitan-nonmetropolitan 
gributions are based on 1974 definitions; data for April 1968- 
jeember 1975 are based on 1967 definitions; data for January 1964- 
h 1968 are based on 1964 definitions; data for 1961-63 are based 
1961 definitions; and data for 1959-60 are based on 1959 


Winitions. 


Se 


SS SS 


Seasonally adjusted estimates of housing starts are the actual 
liber of housing units started in a month adjusted to remove the 
al seasonal movement. The adjustment allows for month-to-month 
ations resulting from normal or average changes in weather condi- 
es, from the differing number of holidays and from the differing 
aber of days in the month. The purpose of this seasonal adjustment 
» bring out underlying cyclical trends. 
he seasonal factors were developed using the X-11 version of the 
sus Method II. A description of the X-11 version appears in Bureau 
he Census Technical Paper No. 15, “The X-11 Variant of the Census 
hod II Seasonal Adjustment Program.” Further information on 
1 may be obtained from the Chief Economic Statistician, Bureau 
the Census, Washington, D.C. 20233. 
fonthly data for 1959-74 for total privately owned housing units 
ed, unadjusted and seasonally adjusted at annual rates, appear in 
sendix I to this volume; those for 1959-74 for total privately and 
licly owned housing units started are in earlier editions of 
NESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). For 
omprehensive explanation of the series, see the construction report 
es C20, titled “Housing Starts,” published monthly by the Census 
eau. 


4 Beginning 1956, data are for 48 States and the District of 
umbia; prior thereto, for 37 States and the District. Data for 1956 

he 37-State basis are as follows (millions of dollars): Total, 24,628; 
slic ownership, 8,036; private ownership, 16,377; nonresidential 
iding, 9,006; residential building, 10,042; nonbuilding construction, 
81. 


5 Beginning 1959, data for Alaska and Hawaii are included; earlier 
res exclude these 2 States. 


a 


6 Beginning 1963, data are from a more intensive field reporting 
tem in most States; earlier data not comparable. 


1 Beginning January 1969, data cover construction in 50 States and 
- District of Columbia. Data for 1969 on the 48-State basis are as 
lows (millions of dollars): Total, 67,825; public ownership, 22,867; 

ate ownership, 44,958; nonresidential building, 26,078; residential 
ilding, 25,589; nonbuilding construction, 16,157. 


8 See Sth paragraph of note 1 for this page. 
9 Data no longer available; 1978 annual total represents Jan.-July. 


i@ Data are for 5 weeks; other months, 4 weeks. 
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2 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census 


“onstruction Statistics Division). aes ; 
ew private housing units authorized by local building permits 


Biiate to the time of issuance of permits rather than to the actual start 


construction. They do, however, provide some indication of activity 

residential building in advance of the start of actual construction. 

though construction is started on most residential buildings in the 
me month in which the permit is issued, several months or more may 
lass between the issuance of a permit and the start of construction. On 
xe average, for all types of structures combined, about 2 percent of 
xe units authorized by permits are not used at all and permitted to 
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Beginning January 1978, data are for 16,000 building permit-issuing 
places. Although the coverage has varied in number over the years 
(14,000 for 1972-77; 13,000 for 1967-71, and 12,000 prior to 1967), 
comparability has not been affected. As of 1978, this coverage accounts 
for approximately 88 percent of all new private residential construction 
in the United States as compared with 85 percent in 1967 and about 83 
percent in earlier years. 

Basically, the procedure followed in arriving at the monthly building 
permit authorization totals involves the cumulating of monthly data 
from all permit-issuing places that authorized 50 or more housing units 
(20 or more in some States) in a recent year, with estimates for the less 
active places based on a stratified probability sample of these places. 

Monthly data for total new private housing units authorized for 
1962-74 appear in appendix I to this volume. Monthly data for 
1962-74 for one-family structures authorized appear in earlier editions 
of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 
For more detailed figures for new private housing units authorized by 
local building permits, see the Census report Housing Starts (Series 
C20). For a more comprehensive explanation of the series, see Census 
reports Housing Authorized by Building Permits and Public Contracts 
(individual places) (Series C40) and Housing Authorized by Building 
Permits and Public Contracts (States and Selected Standard Metro- 
politan Statistical Areas) (Series C42). 


3 Sources: Beginning Nov. 1977, the National Conference of States 
on Building Codes and Standards (NCSBCS) and U.S. Department of 
Commerce, Bureau of the Census. Prior to Nov. 1977, Mobile Home 
Manufacturers’ Association and U.S. Department of Commerce, Bureau 
of the Census. Data are collected from all mobile home manufacturing 
establishments in the continental United States. The mobile homes 
must meet certain residential requirements in compliance with the 
Mobile Home Construction and Safety Standards Act of 1974. The 
Department of Housing and Urban Development (HUD) is responsible 
for its enforcement, with NCSBCS acting as its agent. Seasonally 
adjusted data are calculated by the Bureau of the Census. 

Mobile homes are defined as single, expandable, and double-wide 
living units with under-carriages and wheels. No mobile offices, mobile 
classrooms, or other units designed not to be dwelling units are 
included. Each mobile home shipped is counted as an individual living 
unit; a double-wide unit consisting of two singles joined together at the 
site, is counted as a single unit. 

Monthly data for 1959-74 unadjusted, and for 1964-74 seasonally 
adjusted appear in appendix I to this volume. 


4 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census 
(Construction Statistics Division). The data represent a combination of 
various construction cost indexes weighted by the relative importance 
of the major classes of construction. They are implicit indexes 
computed by dividing the total seasonally adjusted estimate of new 
construction activity in current dollars by the total expressed in 1972 
dollars. Since the total in 1972 dollars is obtained by adding the 
estimates for the separately deflated classes of construction, the 
composite cost index is the equivalent of a variably weighted index, 
reflecting changes not only in the component indexes but also in rela- 
tive importance of the major classes of construction that are used as 
weights. In the computation of the monthly composite cost index, the 
shift in the relative importance of the major classes of construction due 
to their different seasonal movements is eliminated through the use of 
seasonally adjusted activity estimates. The annual composite index 
represents the ratio between the annual value of total new construction 
put in place in current dollars and the comparable annual total in 1972 
dollars. 

The cost indexes currently used for calculating the construction 
activity series in 1972 prices and thus entering into the composite index 
are as follows: The Boeckh index (apartments, hotels, and office 
buildings; and commercial and factory buildings); The American 
Appraisal Company (nonresidential building, selected types, and 
military facilities); Turner Construction Co. (nonresidential, selected 
types, and military facilities); Geo. A. Fuller Co. (nonresidential, 
selected types, and military facilities); U.S. Department of Agriculture, 
Economic Research Service (farm construction); Bell System Telephone 
Plant (buildings and outside plant); Handy-Whitman Public Utility 
(buildings, gas plants, and electric light and power plants); US. 
Department of Transportation, Feceral Highway Administration, 
Bureau of Public Roads (military facilities and highways); The 
Associated General Contractors of America, Inc. (sewer and water, 
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conservation and development, miscellaneous); Engineering News- 
Record (construction); and U.S. Department of Commerce, Bureau of 
the Census (one-family houses); Environmental Protection Agency 
(sewers), and Bureau of Reclamation (dams and reclamation projects). 
Monthly data for 1947-74 appear in appendix I to this volume. 


5 Source: The American Appraisal Company. The indexes are based 
on a detailed bill of quantities of materials and labor entering into the 
structural portion of four representative types of buildings—frame, 
brick, concrete, and steel—in 30 cities throughout the United States, 
with allowances for contractors’ overhead and profits. 

Building fixture items such as plumbing, heating, lighting, sprinkler 
system, elevators, etc., are not included. Workmen’s compensation and 
liability insurance and old-age pension factors are included in the labor 
portion. 

The indexes reflect changes in average price levels with no allowance 
for the extreme costs resulting from overtime wages, premium on 
materials, or sacrifice prices and omissions of overhead costs and 
profits during recession periods. The material and labor costs are 
recomputed monthly in accordance with normal average prices and 
wages for the various kinds and grades of materials and classes of 
building trades, as verified or adjusted to normal from personal 
investigation of appraisers and information as to actual costs from 
clients and others. These computations automatically result in weighted 
averages for the individual buildings. Arithmetic averages are computed 
for the individual buildings and cities to obtain the city and national 
average. The latter covers 30 cities. The original reports give indexes for 
each of 22 typical cities, 4 of which are presented here. Since these 
index figures are based on 1913 as 100 for each individual location, 
they indicate the trend in each city and not the trend among the 
various locations. Actual costs vary widely among different buildings 
and different regions, and the indexes therefore are not applicable to 
specific buildings. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1947-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). 


§ Beginning 1967, data are from 13,000 local building permit 
systems; prior thereto, 12,000. 


Z Beginning 1972, data are from 14,000 permit-issuing places. 


id Beginning 1978, data are from 16,000 permit-issuing places. 
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1 Source: The American Appraisal Company, Publication and 
Education Division. (The indexes shown here have been shifted to the 
1972 base by the U.S. Department of Commerce.) Indexes are simple 
averages of indexes for 20 major pricing areas as follows: Atlanta, 
Baltimore, Birmingham, Boston, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Dallas, 
Denver, Detroit, Kansas City, Los Angeles, Minneapolis, New Orleans, 
ae York City, Philadelphia, Pittsburgh, St. Louis, San Francisco, and 

eattle. 

The reference base period selected assumes that 1926-29 average 
costs throughout the United States (not for individual areas), for each 
type of building, are equal to 100. Thus the individual area indexes 
reflect both changes in costs and differences among the areas in the 
level of costs. 

Basic cost data on materials are obtained from local building- 
materials dealers, in connection with the company’s cost-pricing service. 
Materials priced include common brick, common lumber, portland 
cement, structural steel, heating and plumbing equipment, paint, glass, 
and hardware. Prevailing rates of wages are obtained primarily from 
contractors and building-trade associations. Actual wage rates are used, 
rather than nominal rates, and rates of both common and skilled labor 
are included. An arbitrary labor-efficiency correction is used, based on 
the organization’s study of labor conditions in each area. Weights are 
based on studies of actual building costs by the organization and vary 
with the different types of structure. 

Monthly indexes on the new (1972=100) base are available back to 
1972 only; those for 1971 and prior years on the 1967=100 and the 
1957-59=100 bases are in the 1977 and earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section. 


< Source: Engineering News-Record. (The indexes shown he 
reflect data as of 1st of the indicated month; also, they have b 
shifted from the 1913=100 to the 1967=100 base by the U.S. Dep 
ment of Commerce. 

The Construction Cost Index and the Building Cost Index have fi 
components each, three material items and labor. The material ite 
for both indexes are: (1) The base price of structural steel sh 
which from 1913 (the ENR base period) through July 1938 is 
Pittsburgh only and since then is a three-mill average for Pittsb 
Gary, and Birmingham; (2) consumers’ net price of cement exclusive 
bags, f.o.b. Chicago, from 1913 through June 1948, and since the: 
20-city average of f.o.b. bulk prices; (3) lumber, which in 1913 
through 1935 was 3” x 12” to 12” x 12” long leaf yellow pine, who 
sale, at New York, and beginning 1936 is 2” x 4” S4S pine and fir 
carload lots (ENR 20-city average). The labor component of 
Construction Cost Index, which is designed to show the movement 
construction cost in general, is the common labor rate, ENR 20-ci 
average, while the labor component of the Building Cost Index is 
ENR 20-city average for skilled labor. The labor rates are shown 
p. 75 under construction wages. | 

The component series are weighted according to their relatiy 
importance as determined by the compilers. As a step in arriving ; 
proper weights, the average production of steel and cement in the yea 
1913, 1916, and 1919, average production of lumber for 1913 an 
1916, and the number of common industrial laborers, according to tl 
1910 Census, were placed on a dollar-value basis using 1913 averas 
prices as compiled by ENR wherever possible. These data are shown 
the following table: 


Value Perce1 

33,000,000 short tons steel at $30..... $ 990,000,000 2 

90,000,000 barrels cement at $1.19 .... 107,100,000 : 

42,000,000 M board feet lumber 

at $28.50, ose ae ee ee 1,197,000 ,000 2 
1,200,000,000 man-days at $1.52 

(8 HOUES) 3°. on eet ee 1,822,000,000 4 

Total <...2) 4 cas au ee eee 4,116,000,000 10 


It should be noted that these data represent total production in tt 
United States and not amounts used in the construction industr 
According to the Engineering News-Record, they were used as a guid 
but the proportions of the items were adjusted to their importance | 
the construction industry with the aid of experienced constructic 
men. An expenditure of approximately $100 on the four items in the: 
proportions was assumed for 1913 (the ENR base period) and tl 
quantities of the three materials and the man-hours of labor that cou 
be purchased for these amounts were computed. Purchases of simil 
quantities of these four items were assumed to be made at each successit 
period. 

The expenditure of $100, at 1913 prices, for the proper quantiti 
of each item in the Construction Cost Index is given below, and it mz 
be noted that the “adjustment” mentioned above is an importa 
factor. 


2,500 pounds of structural steel at $0.015 


(Pittsburgh base) (see next paragraph below) ....... $37.5 
6 barrels of cement at $1.19 (net barrel, f.o.b. 
Chicago) (see 2d paragraph below)............. 7.4 


600 board feet, Southern pine, 3” x 12” to 12” x 12” 
at $28.50 per M ft. (New York base) (see 3d 


paragraph below). <.« «> +. nice setae ms near ee 17.1 
200 man-hours at $0.19 (common labor, average 

for Country) << s <5. oe seen Cane eee 38. 

Total. « 1s, we: niga anes ment Bk RES eee 99.” 


The adoption of the three-mill average for structural steel shapes 
August 1938 did not necessitate any change in the weighting of tl 
component. 

In July 1948, when cement went-off basing point pricing, t 
20-city average cement price was substituted; no adjustment in t 
weight factor was necessary. 

For the Southern pine lumber series prior to 1936 the weight wv 
600 board feet. In linking this series with the series for 2” x 4” pi 


, 
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\ ) fir, the 1936 average value of lumber of the old type as included in 
. /index was first determined (quantity weight, 600 board feet, times 
s average price for the year). The equivalent 1936 average value of 
/ new type was represented by 1,088 board feet of lumber, which 
geatity is now used as the weighting factor. 
; The Building Cost Index is computed in the same manner as the 
+ struction Cost Index, except that the skilled labor trend is 
stituted for common labor. Since the skilled rate is considerably 
jaer than the common rate, a weight of 68.38 man-hours was 
qs ituted for the common labor weight of 200 man-hours used in the 
istruction Cost Index, as shown in the table above, in order to have 
same labor component in the base period when the rate was 
tiplied by the weight. The computation for labor in 1913 for the 
iding Cost Index is 68.38 x $0.555, which gives approximately 
\.00. The trends of the two indexes reflect the divergent movements 
age rates for common and skilled labor. 
fonthly data for 1967-74 for Building and Construction Cost 
exes appear in the 1971 and subsequent editions of BUSINESS 
ATISTICS (see reference note, p. 1 of this section; data for 1951-66 
available upon request. 


3 Source: U.S. Department of Transportation, Federal Highway 
ninistration. The index is a composite derived from average contract 
es for fixed amounts of the following items: Common excavation; 
acing (portland cement concrete pavement and bituminous concrete 
sement); and structures (reinforcing steel, structural steel, and 
ietural concrete). In more exact terms, the index is a price index, 
asuting price changes for fixed amounts of the items represented. 
‘The base quantities for 1967 involved in these data are as follows: 
5,655,000 cubic yards of roadway excavation; 79,942,000 square 
ds of portland cement concrete surfacing with an average thickness 
8.7 inches; 51,230,000 tons of bituminous concrete surfacing; 
_,587,000 pounds of reinforcing steel for structures; 885,235,000 
ands of structural steel; and 5,572,000 cubic yards of structural 
secrete. 
The annual figures are weighted averages derived from quarterly 
Quarterly data for 1967-74 are in the 1971 and subsequent 
tions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this 
tion); those for 1962-66 are available from the source upon request. 
a back to 1939 for the index on the 1957-59=100 base appear in 
1969 edition of BUSINESS STATISTICS. Detailed discussions of 
index appear in Public Roads Magazine, volume 31, No. 10, 
stober 1961 and volume 36, No. 4, October 1970. 


4 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Domestic 
amerce, Construction and Forest Products Division. Through 
1, the composite index of output of construction materials 


asures changes in the combined output of 10 groups of construction . 


terials (data for 8 groups are compiled monthly and for 2 groups 

arterly). The groups represented in the composite, in addition to the 
sups shown here (i.e., iron and steel products, lumber and wood 

»ducts, and portland cement), are as follows: Millwork; paint, 

nish, and lacquer; asphalt products; heating equipment; clay 

truction products; gypsum products; and plumbing fixtures (data 

- Jast two groups compiled quarterly). Beginning January 1972, the 

nposite measures changes in the combined output of 7 groups of 

struction materials (millwork, asphalt products, and heating equip- 

“nt no longer included). The items used in deriving the composite 
flex accounted in 1947 for approximately 50 percent of the estimated 
‘ue of shipments of all construction materials. 

The index for each group of construction materials represents the 
eduction, sales, or shipments of one or more specific materials. The 

ce data consists of monthly or quarterly production, shipments, or 
ses for each item. The monthly or quarterly physical output of each 

terial is multiplied by its 1947 price to provide the value of such a 
santity of materials if it had been produced or shipped in 1947. The 
sulting values of all materials constituting each group are added 
zether to yield aggregates for the group. The aggregates are converted 
| index numbers by equating the 1947-49 monthly or quarterly 
erage to 100. } 

The seasonally adjusted composite index results from the weighted 
wtegation of the seasonally adjusted group indexes. It is calculated by 
2 following procedure: (1) A monthly seasonally adjusted composite 
ries is derived from the 5 groups (8 groups through 1971) for which 
onthly data are available; (2) a quarterly seasonally adjusted 
wmposite series is derived from the preceding series; (3) a quarterly 
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seasonally adjusted composite series including the two quarterly series 
(gypsum products and plumbing fixtures) is then calculated; (4) the 
ratios of the indexes in the 7-group series (step 3) to their comparable 
indexes in the 5-group series (step 2) are then used to adjust the 
respective monthly index values of the series worked out in step 1. 

The 5 monthly seasonally adjusted series (8 through 1971) are 
derived and statistically evaluated by the electronic computer method 
developed by the Bureau of the Census and modified by the National 
Bureau of Economic Research. The electronic computer method 
provides a basis for more detailed analysis than is possible by the usual 
ratio-to-moving-average method. Its significant features are: (1) The 
ratio-to-moving-average technique is first applied to derive a preliminary 
seasonally adjusted series (the procedure starts with ratios computed by 
dividing the original observations by a 12-month moving average; 
moving seasonal adjustment factors are computed from these ratios, 
and a seasonally adjusted series is obtained by dividing these 
preliminary seasonal adjustment factors into the original observations); 
(2) a graduation formula (a weighted 15-month moving average) is used 
as the estimate of the trend-cycle curve used to obtain the final 
seasonally adjusted series; (3) a measure of the irregular component of 
each series is utilized to determine the type of moving average to fit 
the seasonal irregular ratios (the larger the irregular component, the 
larger the amount of smoothing that is carried out). 

Monthly data for 1959-74 (except for 1961 data for lumber and 
wood products) appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
(see reference note, p. 1 of this section). For monthly indexes for 
1947-54 see “Construction Materials Statistics,” published by the 
source agency; 1955-58 (and 1961 for lumber and wood) mgnthly 
indexes are available upon request. 


2 Beginning January 1972, data are not completely comparable 
with those for earlier periods; see 1st paragraph of note 4 for this page. 
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2 Sources: Federal Housing Administration (FHA) and Veterans 
Administration (VA). The data on. applications for FHA home 
mortgage insurance represent requests by an approved lender for FHA 
to insure a mortgage on a proposed one- to four-family home, or home 
newly constructed while under FHA inspections. To make application 
for home mortgage insurance the lender submits a completed FHA 
application form and any other required documents to the FHA 
insuring office that serves the area in which the property to be covered 
is located. These data are limited to one- to four-family homes and 
therefore are closely comparable to the VA program referred to below. 

Requests for VA appraisals are requests for determination of 
reasonable value of homes to be built (or already built) for occupancy 
by veteran owners only; they may be initiated by the veteran, lender, 
builder, owner, or sponsor. For the most part the requests relate to 
single-family homes. 

For both the FHA and VA series the seasonally adjusted annual rate 
figures are based on adjusted daily rates (which are derived by dividing 
data for a given month by the number of working days in that month; 
ie., excluding Saturdays, Sundays, and National and Government 
holidays). : 

The FHA and VA series indicate the importance of these Govern- 
ment porgrams in the field of new home construction. However, 
certain limitations in these series should be observed, particularly in 
their relation to other data. Although FHA and VA may make inspec- 
tions during construction and the units may be counted as FHA or VA 
“starts,” the permanent financing after completion is not always under- 
written by FHA or VA. Also, some applications for FHA commitments 
or requests for VA appraisals may not be approved or may lapse. There 
is some duplication of units in applications for FHA commitments and 
requests for VA appraisals. In cases where both agencies issue valuation 
commitments the agency that makes the compliance inspection reports 
the unit as a start, even though the mortgage may finally be under- 
written by the other agency or by neither agency. 

Monthly data for 1954-74 (seasonally adjusted at annual rate) for 
FHA commitments and VA appraisals appear in appendix I to this 
volume; monthly data for 1959-74 (unadjusted) for FHA commitments 
and VA appraisals appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
(see reference note, p. 1 of this section). Monthly data for applications 
for FHA commitments for 1935-58 (unadjusted) and for requests for 
VA appraisals for September 1950-58 (unadjusted) are available upon 


request. 


ee 
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2 Source: Department of Housing and Urban Development, Federal 
Housing Administration. Data relate to the annual or monthly volume 
of home mortgages insured under the provisions of Title I, Sections 2 
and 8; Title II, Sections 203, 203 (i), 203 (k), 203 (mi) 2135220; 
220 (h), 221, 222, 225, 233, 234, 235, and 237; Title VI, Sections 603, 
603-610, and 611; Title VIII, Sections 809 and 810; and Title IX, 
Section 903, of the National Housing Act. 

The series includes only those mortgages on properties on which 
inspection of the completed home has been made and the mortgage 
endorsed for insurance by the Federal Housing Administration. The 
data represent the aggregate face amount of the insured mortgages. 

Section 603-610 added to Title VI of the National Housing Act of 
August 5, 1947, provided for mortgage insurance in connection with 
the disposition of publicly owned housing. The first such insurance was 
reported in December 1947. 

The amendments of April 20, 1950, provided for mortgage 
insurance under Section 8 on houses for families of low and moderate 
income, and for the insurance as single-family housing of site-fabricated 
projects under Section 611 and of sales-type cooperative housing under 
Section 213. Mortgage insurance under Section 8 was initially reported 
in August 1950 and the insurance of single-family home mortgages 
under Section 213 and Section 611 in February 1951 and July 1951 
respectively. 

No insurance has been written under Sections 8, 603, 603-610, or 
611 since August 2, 1954, except pursuant to commitments 
outstanding on that date. 

Section 903 was enacted September 1, 1951, to supplement the 
existing systems of mortgage insurance in providing adequate housing in 
defense areas. The first mortgage insurance under this section was 
reported in February 1952. No insurance has been written under this 
section since August 11, 1955, except pursuant to commitments 
outstanding on that date. 

The amendments of August 2, 1954, provided for mortgage 
insurance under Section 203 (i) on single-family dwellings for families 
of low and moderate income, particularly in suburban and outlying 
areas (also farm homes). From 1950 to 1954, similar authority was 
provided in Section 8 of Title I. Under Section 220 the amendments 
provided mortgage insurance to assist in financing the rehabilitation of 
existing housing and the construction of new housing in slum clearance 
and urban renewal areas where Federal aid to slum clearances or urban 
renewal is being extended under the provisions of Title I of the 
Housing Act of 1949, or where the community has an approved work- 
able program for the prevention and elimination of slum and blight. 
The first mortgage insurance under Section 220 was reported in 
October 1956. The 1954 amendments also authorized the FHA to 
insure under Section 221 mortgages on low-cost housing for families 
displaced by reason of governmental action in a community that hasa 
workable program for the elimination and prevention of slums and 
urban blight, or where a federally aided slum clearance and urban 
redevelopment project is being carried out. The first mortgage insurance 
under Section 221 was reported in April 1956. 

Initially intended to assist in the relocation of families to be 
displaced as the result of governmental action, it was amended in 1961 
to provide more liberal terms, to broaden the program to apply to low- 
and moderate-income families generally, and to eliminate the necessity 
for a community to obtain approval of a workable program as a pre- 
requisite for FHA insurance. The Demonstration Cities and Metro- 
politan Development Act of 1966 further broadened Section 221 by 
adding subsection (h), which provides for insurance on any mortgage 
executed by a nonprofit organization to finance the purchase and 
rehabilitation of deteriorating or substandard housing for subsequent 
resale to low-income home purchasers. 

Section 222, also added to Title II by the Housing Act of 1954, 
established a system of mortgage insurance to aid in the provision of 
housing for servicemen in the Armed Forces and the Coast Guard, 
subject to certification by the Secretary of Defense (or the Secretary of 
the Treasury) to the effect that the serviceman requires housing, is 
serving on active duty, and has been on such duty for more than 2 
years. The first mortgage insurance under Section 222 was reported in 
November 1954, 

Section 225, added by the Housing Act of 1954, authorized the 
insurance under other operating programs of “open end” mortgages 
containing a provision allowing the outstanding balance on the 
mortgage to be increased to the original face amount to pay for repairs 
or improvements, or to an amount exceeding the original face amount 
by the cost of any additional living space. The first mortgage insurance 
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under Section 225 was reported in April 1955. No insurance has b 
written under this section since November 1967. 

Section 809 was added by legislation approved June 13, 1956 
assist in financing the production of civilian owner-occupied hou: 
for employees of a research or deyelopment installation of one of 
military departments of the United States, upon certification by 
Secretary of Defense. The first mortgage insurance under Section 
was reported in December 1956. 

Section 810, added by the Housing Act of 1959, provided 
mortgage insurance on not more than 5,000 units of off-base hou 
for military and essential civilian personnel of the Armed Servi 
There has been no insuring activity to date under the home mortg; 
provision of this section. 

The various sections added by the Housing Act of 1961 under Ti 
II are described below: 

Section 203(k), to finance major home improvements. The fi 
such insurance was reported in November 1961. 

Section 220(h), to finance the improvement and rehabilitation 
homes and multifamily structures in urban renewal area. The first su 
insurance was reported in October 1962. | 

Section 233, authorizing the insurance of mortgages on new one- 
four-family homes that involve the use and testing of advan 
technology or experimental neighborhood design, with the object 
reducing costs and improving quality. The Housing Act of 19 
extended the experimental provisions of this section to the rehabili 
tion of existing structures. The first mortgage insurance under Secti 
233 was reported in October 1964. 


Section 234, authorizing FHA to insure a mortgage covering 
family unit in a multifamily structure and an undivided interest int 
common areas and facilities that serve the structure (condominium 
The structure must be financed with an FHA-insured mortgage, oth 
than a Section 213 cooperative mortgage. The first mortgage insuran 
under Section 234 was reported in June 1963. 

The various sections added under the Housing and Urban Develc 
ment Act of 1968, approved August 1, 1968, are: 

Section 203(m) under Title II, authorizes the insurance 
mortgages on seasonal homes. This program is not operational unti 
determination is made by the Secretary that there are adequate fun 
available for financing residential construction. There has been | 
insuring activity to date under this section. 

Section 235 under Title II provides homeownership assistance 1 
lower income families in the form of periodic payments by FHA 
mortgagees which would reduce interest costs to the mortgagor 
market rate home mortgages. The first mortgage insurance unc 
section 235 was reported in October 1968. 

Section 237 provides, on an experimental basis, mortgage insurar 
to finance homeownership for certain lower income families w 
cannot qualify under normal standards because of their poor recor 
but who can meet mortgage payments with appropriate bud; 
financial counseling. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1949-74 appear 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
this section). 


3 Source: Veterans Administration. Data represent the princi 
amount of home loans guaranteed or insured under the authority 
the Servicemen’s Readjustment Act of 1944, as amended (now Chap 
37, Title 38, U.S. Code). The act was approved June 22, 1944, 1 
loan-guaranty operations did not get under way until November 19. 
Monthly figures are on a calendar-month basis beginning Octo 
1957; earlier data end the 25th day of the month (September 16 
includes the extra week of August 26-30). 

Section 1810 (Title 38, U.S. Code) provides for the guaranty 
loans to veterans, the proceeds of which are to be used for purchas 
residential property or constructing a dwelling to be occupied as 
veteran’s home or for the purpose of making repairs, alterations, 
improvements in property owned by him and occupied as his hot 
Originally, only veterans of World War II were eligible. Korean conf 
veterans were made eligible by amendment to the Act in July 19 
Public Law 89-358, approved March 3, 1966 extended eligibility 
veterans with service after January 31, 1955, i.e., post-Korean veter: 

Originally, first mortgage home loans carried a guaranty of 
percent of the loan, up to a maximum of $2,000; the maxim 
guaranty was increased to $4,000 in December 1945. An amendmen‘ 
the act in 1950 provided, under certain conditions, that the amo 
guaranteed may be 60 percent of the loan and not over $7,5 
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yever, the maximum guaranty has been increased to $25,000 by 
+ ation approved October 18, 1978. Private lending institutions 
: 2 the loans, with the Government guaranteeing the loan within 
$ limits ‘stated above. Under certain conditions the Veterans 
jainistration is authorized to lend up to $33,000 directly to the 
can when funds from private sources are not available. 

| onthly data for 1947-74 appear in earlier editions of BUSINESS 
) TISTICS (see reference note, p. 1 of this section). Monthly data for 
45 are available upon request. No earlier monthly figures are 
sable. The total amount of home loans guaranteed from November 
| 4 through December 1945 was $192,240,000. 


‘Source: Federal Home Loan Bank Board. Data represent the 
vunt of Federal Home Loan Bank advances to member institutions. 
aber institutions comprise savings associations (i.e., building and 
associations, cooperative banks, homestead associations, and 
ar institutions), mutual savings banks, and currently, one insurance 


4 pany. 

ind-of-year data prior to 1947 and monthly data for 1939-74 
in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference 

+, p. 1 of this section). 


° Estimated by the Federal Home Loan Bank Board from data 
rted monthly by insured savings and loan associations. These 
mates are based upon data reported by associations holding 97 
»ent of total savings and loan association resources. 
Statistics presented are estimates of the amount of mortgage loans 
Wed during the specified periods by all institutions of the savings- 
-loan type (including building and loan associations, cooperative 
ks, homestead associations, and similar institutions). In general, 
x estimated totals are derived by expanding mortgage loans made 
jimsured associations on the basis of the relationship between assets 
ed institutions and total assets of all such associations. 
Only loans on homes (one- to four-family residential properties and 
or more family units) are included in the construction and purchase 
-purpose categories. Loans on homes for any other purpose (e.g., 
M@pnancing repairs and reconditioning, taxes and insurance), and all 
‘home loans are grouped under “all other purposes.” Prior to 
3, loans on residential structures with five or more family units 
not included in the construction and purchase loan-purpose 
gories, but came under “all other purposes.” 
All federally chartered associations are required to be members of 
Federal Home Loan Bank System, while membership is optional 
State chartered associations. 
Annual data prior to 1947 and monthly data for 1936-54, 1957-60, 
1965-74 appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see 
erence note, p. 1 of this section). Monthly data for 1955-56 and 
41-64 are available upon request. 


§ Source: Insurance Information Institute, Insurance Service Office; 
or to 1965 the data were compiled by the National Board of Fire 
'derwriters. For years prior to 1970 data represent direct fire and 
itning losses for buildings and contents, but do not include losses 

n automobile fires, forest fires, or other items not usually covered 
fire insurance policies. Beginning 1970, data cover the total dollar 

e of all losses, both insured and uninsured, resulting from fires in 

United States; these values are based on individual company reports 
insured fire losses, to which the Insurance Service Office has added 
sestimate of losses not covered by insurance. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 appear in 
flier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
s section). (Revision for October 1941; $30,833,000.) 


7 Data include minor revisions not distributed to months. 


8 See note 6 for this page regarding change affecting comparability 
uthe data beginning 1970. 


9 See 3d paragraph of note 5 for this page. 


° Data are no longer available; 1978 annual represents January 
ough November. 
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1 Source: Data are compiled by McCann-Erickson, Inc., and pub- 


lished in Advertising Age. All series are based on national advertising 
and cover expenditures for media, talent, production, and any other 
expenditure borne by an advertiser. The indexes, therefore, are sensitive 
to both rate and volume changes. Data are for 50 States including 
Alaska and Hawaii. 

The comparison base for all indexes is the average monthly expendi- 

ture during the year 1967 for each medium. 
; Briefly, the method utilized in seasonally adjusting the monthly 
indexes for each medium involves the following steps: (1) Twelve- 
month moving totals of monthly expenditures are computed from past 
three years data for each medium; (2) these totals are then converted 
into 24-month moving averages, each of which in turn is divided into 
the expenditure levels of its equivalent month over the past 3 years; and 
(3) these figures, when averaged for each individual month, become 
the deseasonalizers for the coming year. When the expenditure figure 
becomes available for a given month during the current year, it is 
divided by its equivalent deseasonalizer in order to obtain a seasonally 
adjusted figure. This figure is then divided by the average monthly 
figure for the year 1967 to obtain the index number for the given 
month. A new set of twelve monthly deseasonalizers is individually 
prepared every year for each medium. 

The index of magazine advertising is based on the reports provided 
by the Publishers Information Bureau, Inc. Monthly adjustments are 
made to take into account the variation in number of issues of weekly 
magazines from month to month. 

The index for newspaper advertising is based on expenditure reports 
obtained from the Bureau of Advertising, American Newspaper 
Publishers Association, Inc. 

The network and spot TV indexes are derived from expenditure 
estimates provided by Broadcast Advertisers Reports, Inc. 

Monthly data for 1973-74 appear in the 1977 edition of BUSINESS 
STATISTICS; no comparable monthly data prior to 1973 are available. 


2 Source: Publishers Information Bureau, Inc. (data compiled and 
published for P.I.B. by Leading National Advertisers, Inc.). Amounts 
represent advertising revenue of general magazines and national farm 
magazines; advertising in nationally distributed newspaper supplements 
and sections is not included in the data presented here (however, such 
data are provided in the original reports received from P.I.B.). Figures 
include data for Alaska and Hawaii. Space cost is based on the one-time 
rate; special rates are used where applicable. Retail advertising and 
direct-mail advertising are not distributed according to individual 
classes but are included in “all other” (not shown here separately) 
advertising. Figures for certain publications, not shown separately by 
industry classes for 1948, are also accounted for in “all other.” 

Basic data for industry class totals are reported on a cumulative 
basis only; therefore, monthly data are derived by subtraction. Figures 
from year to year may not be strictly comparable, as minor publica- 
tions are added or deleted. Comparability of both the annual and the 
monthly data may also be affected by shifts in the classification of 
products. No comparable data prior to 1948 are available. 

Monthly data for 1951-74 appear in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 


3 Includes data for “‘all other” not shown separately. 
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1 See note 2 for p. 48. 


2 source: Media Records, Inc. Data reflect trends in expenditures 
for newspaper advertising; they replace the series shown for advertising 
linage in the 1971 and earlier editions of BUSINESS STATISTICS. j 

The basis of 64 cities was established in 1971 (up from 52 in earlier 
years) as a more representative sample of the country; it is a stratified, 
random sampling. The design represents cities of different size, 
including suburban as well as central city newspapers. The published 
one-time, open-line rates are used in extending linage to dollars for each 
of the newspapers in the 64 cities. In the retail and classified categories, 
where patterns of rate differentials can be established, lower rates are 
used. wa 

No disclosure is made of any newspaper's expenditure estimation 
nor of the cities comprising the 64-city base. A series on department 
store advertising, shown as a separate component of retail store data, is 
also available from the original source. Monthly data for 1970-74 


ee 
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appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference 
note, p. 1 of this section). 


3 See note 4 for p. 16 for a description of the merchant wholesalers 
series. 


4 See note 4 for p. 16 regarding comparability of the data. 
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1 Sources: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census 
and Bureau of Economic Analysis. The series through 1966 is described 
in note 1 for page 59 of the 1975 edition of BUSINESS STATISTICS. 
Beginning with data for 1967, the series is revised and modified to 
incorporate changes through December 1978. The revised series is 
described below. 

Sales include merchandise sold for cash at retail and wholesale by 
establishments primarily engaged in retail trade; amounts received from 
customers for layaway purchases; receipts from rental or leasing of 
vehicles, equipment, instruments, tools, etc.; receipts for delivery, 
installation, maintenance, repair, alteration, storage, and other services; 
and gasoline, liquor, tobacco, and other excise taxes which are paid by 
the manufacturer and wholesaler and passed along to the retailers. Sales 
are net after deduction for refunds and allowances for merchandise 
returned by customers. Trade-in allowances are not deducted from total 
sales. Total sales do not include commissions from vending machine 
operators or nonoperating income from such sources as investments, 
tental or sale of real estate, etc. 

In the new series, sales exclude sales and excise taxes collected 
directly from customers and paid directly to a local, State, or Federal 
tax agency. Also excluded are receipts from customers from carrying or 
other credit charges. In the old series respondents were requested to 
include these taxes and credit charges in their reported sales. 

The sales figures represent total sales and receipts of all establish- 
ments primarily engaged in retail trade. They do not include sales at 
retail by manufacturers, wholesalers, service establishments, and others 
whose primary activity is other than retail trade. 

The current series represents the results of an extensive modi- 
fication of the monthly survey of retail trade. The monthly estimates 
have been revised to reflect (1) a new sample design; (2) benchmarking 
of the results of the 1967 and 1972 censuses of retail trade; (3) re- 
definition of sales to exclude sales taxes and finance charges; (4) con- 
version of classifications from the 1967 to the 1972 Standard Industrial 
Classification (SIC) Manual; and (5) revision and updating of seasonal 
factors. 

The new sample introduced in November 1977 (covering data back 
to January 1967) was selected initially from the Standard Statistical 
Establishment List (SSEL), a directory developed by the Census 
Bureau, representing a universe file of domestic establishments with one 
or more paid employees in all areas of economic activity. The old 
sample incorporated the results of the 1963 and 1967 economic 
censuses updated by ‘“‘births” (new retail businesses). The new sample 
reflects data from the 1972 census and includes updates for “births” 
since 1972. : : 

In the new sample design an annual update is planned to ensure 
appropriate representation in the sample. This involves identification 
of large companies with substantial growth by use of the Census 
Bureau’s annual Company Organization Survey (COS). In addition, the 
process of selecting “births” has been improved by using both expected 
employment size and actual payroll during the first calendar quarter of 
operation to determine the firm’s probability of selection in the survey. 

Studies have indicated that using the Employer Identification (El) 
number as a sampling unit can underrepresent some large companies. 
In the new design, large multiunit firms selected with certainty are 
asked to report on a company basis rather than for a sample of EI’s. 
The noncertainty component of the sample, representing smaller firms, 
will continue to be selected on an El basis. 

Effective with the January 1979 Monthly Retail Trade Report, 
retail sales by kind of business were revised for the period January 
1967-December 1978 based on estimates derived form the 1977 Annual 
Retail Trade Survey (ARTS). The previously published January 
1972-July 1977 sales series used as input in this revision were modified 
to remove the effect of panel imbalance correction factors applied 
during the historical revision of November 1977. This operation had 
little impact on the 1967-71 sales series previously published. 


Detailed discussions of the series and the January 1979 modifi 
tions appear in Monthly Retail Sales: January 1967-August 1 
(Revised) and Monthly Retail Trade: January 1979, available from 
Bureau of the Census. . 

Current data are adjusted for seasonal variation and for tr 
day differences using seasonal factors developed by the X-11 Variant 
the Census Method II Seasonal Adjustment Program (U.S. Bureau 
the Census Technical Paper 15, Revised 1967). Holiday adjustm 
factors were developed by a method similar to that described 
Seasonal Adjustment on Electronic Computers, pp. 356-359, Or, i 
tion for Economic Cooperation and Development, Paris 1961. Tradi1 
day factors for adjusting sales estimates were also derived from t 
X-11 program. A description of the technique may be found | 
Estimating Trading-Day Variation in Monthly Economic Time Seri 
U.S. Bureau of the Census Technical Paper No. 12, 1965. Details cc 
cerning the seasonal and trading-day factors may be obtained ec 
Chief, Business Division, Bureau of the Census, Washington, D 
20233. 

Descriptions of the series for periods prior to 1967 appear int 
1975 edition of BUSINESS STATISTICS. Monthly data for perio 
prior to 1975 for those series marked with a star appear in appendi 
to this volume; for availability of other data refer to the last ty 
paragraphs of note 1 for p. 59 of the 1975 BUSINESS STATISTIC 


2 Includes data for kinds of businesses not shown separately. 


2 Beginning January 1967, data are based on a new sample and a 
not comparable with those for earlier periods; see note 1 for this pag 
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2 Includes data for kinds of businesses not shown separately. 


PAGES 54 and 55 


1 Sources: U.S. Department of Commerce, Bureau of Econom 
Analysis and Bureau of the Census. These data represent estimat 
book values of all U.S. retailers’ inventories (including Alaska a 
Hawaii). Inventories are valued at the cost of merchandise on hand. F 
an explanation of methods of valuing inventories, see paragraphs 3 a 
4 of note 1 for page 16. 

The data shown are estimates of inventories held at the vario 
kinds of stores and are not on a commodity basis. The breakdown in 
durable and nondurable inventories is based on the durability of t 
commodities accounting for the major portion of the retailers’ sal 
Thus, nondurable items carried by the retailers dealing primarily 
durable goods would ve reported in durable goods inventories. 

Retail inventory estimates beginning with 1946 incorporate adju 
ments to the yearend estimates presented in the 1952-75 Annual Ret 
Trade Reports of the Census Bureau. The yearend inventory estima’ 
are based on essentially the same sample, chosen with a kno 
probability of selection, which is used to produce national montt 
estimates of retail sales. The estimates were derived from this samy 
of reporting firms by weighting the reported inventories of each sam] 
by a value dependent upon its probability of selection. Line of tra 
estimates for 1947-66 are classified according to the 1957 Standz 
Industrial Classification (SIC) while the estimates for 1967-78 ; 
classified according to the 1972 SIC. Estimates for all years cov 
Alaska and Hawaii. A more complete description of the sample appe 
in the Annual Retail Trade Reports of the Bureau of the Census. 

Monthly estimates are prepared by the Bureau of Econon 
Analysis, based on sample data reported to the Bureau of the Cens 
The data are seasonally adjusted by use of the X-11 version of 1 
Census II seasonal adjustment program (specifications for this progr 
may be obtained from the Chief, Statistical Indicators Division, Bure 
of Economic Analysis, Washington, D.C. 20230). 

For descriptions of the series published before the basic chai 
in methodology adopted by the Bureau of the Census, see pp. 16 a 
17 of the October 1951 SURVEY OF CURRENT BUSINESS : 
Revised Estimates of Retail Inventories in the June 1948 SURV! 


(see also the November 1952, January 1954, and December 1961 isst 
of the SURVEY). 
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Monthly data for 1947-74 (subject to the limitations in note 3 for 
page) for the items indicated by a star appear in appendix I to this 


e. 

) fonthly data (unadjusted and seasonally adjusted) for 1959-60 by 

4 of trade appear on pp. 20-24 of the February 1966 SURVEY: for 
1-66, on pp. 39-40 of the October 1970 SURVEY. Monthly data by 

» of trade for 1967-73 are available upon request. No comparable 

qf for years prior to 1964 are available for the department store 

ponent of the general merchandise group. 


| 


| )' Includes data for kinds of businesses not shown separately. 


‘Data beginning January 1967 have been revised to exclude 
vities classified in wholesale trade in the 1972 Standard Industrial 
esification : Manual. In addition, nonstores (mail-order houses, 
ling machine operators, door-to-door salesmen) have been removed 

the general merchandise group (but remain in the nondurable and 
retail stores totals). These revisions help maintain comparability of 

trade inventories and sales and avoid double counting in the 
ufacturing and trade inventory total. 
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Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census 
Bureau of Economic Analysis. This group of stores consists of 
panies which had 11 or more retail establishments at the time the 
1 sample was selected from the 1974 Standard Statistical Enter- 
2 List and which, in addition, qualified. for certainty selection. To 
tify for certainty, total annual sales of these companies (on a 1974 
) had to exceed specified dollar volume cutoffs which varied by 
4 of business. The certainty cutoff ranged from annual sales of $2 
ion to $25 million or more. 
(n previous sample designs, the sole criteria for classifying a 
pany in this group was that the company had to have operated 11 
snore retail stores at the time of the most recent retail Census. Under 
current sample design a company must meet both the establishment 
the certainty sale-size criteria to be included in the group. 
MData for this group on the new sample were collected beginning 
+ 1977 only. There are no plans for presenting comparable data for 
ot periods. Data on the old sample appear in the 1975 edition of 
SINESS STATISTICS. 


Includes data for kinds of businesses not shown separately. 


3 See last paragraph of note 1 for this page regarding availability of 


PAGE 58 


! Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 

» accounts receivable data presented here represent balances of credit 

»s owed to all retail stores by customers. Data refer to receivables 
tstanding as of the end of the month and include receivables against 
fich the firm may have borrowed. However, credit paper discounted 

sold to others and accounts actually charged off as bad debts are 
“Inded. Also excluded are accounts charged on credit cards issued by 
ser organizations, such as oil companies, Central Charge Service, 

ers’ Club, etc. It should be noted that changes in receivables 

ances from month to month and year to year reflect changes in the 

ctice of discounting or selling receivables, as well as changes in the 
ounts of goods sold on credit and in the rates at which customers 

de payment. Charge account receivables are those for which full 
yment was scheduled to be made at the end of the customary billing 

iod; installment account receivables are those for which payment 
4g scheduled in two or more parts (“revolving” accounts are included 
‘this category). 

The series begin with yearend data for 1952, as reported in the 
anual Retail Trade Reports of the Bureau of the Census; no data are 
ailable for earlier years. End-of-month data are available beginning 
uary 1959 and appear currently in the Census Bureau Monthly 
tail Trade Reports; no monthly data prior to January 1959 are 
ailable. Data for December 1952-December 1958 are yearend figures 
mpiled from reports received in the Annual Retail Trade Surveys and 
* based on essentially the same probability sample used to produce 


the estimates of sales of all retail stores (see note 1 for p. 50 describing 
the series on sales of all retail stores). 

Beginning January 1959, statistics on accounts receivable have been 
compiled each month, and are obtained currently from the sample and 
estimating procedures used to provide monthly estimates of sales of 
retail stores, except that establishment data are obtained for sales while, 
for the most part, only Employer Identification Number totals are 
obtained for accounts receivable data. A description of the accounts 
receivable series (including details about the sample) appears each 
month in the Census Bureau Monthly Retail Trade Reports. Monthly 
data beginning January 1960 include data for Alaska and Hawaii. 

Effective with data for September 1970 the sample for the retail 
trade survey was revised to incorporate information from the 1967 
Census of Business; no comparable data for periods prior to September 
1970 are available (complete details appear in the August 1971 issue of 
the Census Bureau Monthly Retail Trade Report.) 

Seasonally adjusted monthly data have been compiled by the Census 
Bureau and were published beginning with the January 1965 issue of 
the Monthly Retail Trade Report. Data are adjusted on the basis of 
adjustment factors developed from the X-11 version of the Census 
Method II seasonal adjustment program; details concerning the seasonal 
and trading-day factors may be obtained from the Chief, Business 
Division, Bureau of the Census, Washington, D.C. 20233. Seasonally 
adjusted monthly data for 1959-62 (old sample) for the components 
shown here, as well as those for 1959 forward for the breakdown by 
kind of business, are available upon request from the Bureau of the 
Census. 

In addition to the components for the accounts receivable series 
reproduced here, a breakdown of monthly data by kind of business, 
unadjusted and seasonally adjusted, appears regularly in the Census 
Bureau Monthly Retail Trade Reports. 


2 Data beginning October 1965 are not comparable with earlier data 
because of revision of the sample to bring the estimates more closely in 
line with the results of the 1963 Census of Business. 


3 Data beginning August 1968 are not comparable with earlier 
periods because of a revision to the sample. 


4 Data beginning September 1970 are not comparable with earlier 
periods (see paragraph 4 of note 1 for this page). 
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1 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Data represent the latest estimates for the specified dates as published 
in Current Population Reports, Series P-25; the figures relate to the first 
day of the month. The Bureau prepares monthly estimates of the 
population according to three definitions: (1) Total population 
including armed forces overseas, (2) resident population, and (3) 
civilian population. The series shown in this volume, total population 
including armed forces overseas, covers the resident population of the 
50 States and the District of Columbia and the armed forces stationed 
in foreign countries and in outlying areas, but not their dependents. 
The resident population excludes armed forces stationed abroad, 
residents of the Commonwealth of Puerto Rico, residents of outlying 
areas under U.S. sovereignty or jurisdiction, and other American 
citizens living abroad. (Also available at semiannual intervals are esti- 
mates of the population including overseas armed forces and their 
dependents and civilian citizen employees of the Federal Government 
and their dependents.) 

The estimates are based on the 1950, 1960, and 1970 Censuses, 
taken as of April 1 of those years; statistics on births and deaths for the 
resident population, provided by the National Center for Health 
Statistics, U.S. Public Health Service; statistics on net civilian immigra- 
tion provided by the Immigration and Naturalization Service, Depart- 
ment of Justice; data on movement of persons between Puerto Rico 
and the U.S. mainland, provided by the Planning Board of the 
Commonwealth of Puerto Rico; data relating to civilian citizens abroad, 
provided by the Civil Service Commission and by the Department of 
Defense; and statistics for the armed forces from the Department of 
Defense. For a full description of sources and methods used, see 
Current Population Reports, Series P-25, No. 802 Estimates of the 
Population of the United States and Components of Change: 1940 to 
1978; May 1979. 
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Monthly data for 1950-74 are in appendix I to this volume; no 
monthly series is available prior to 1950. Estimates as of January 1 for 
1940-79 comparable with data as of July shown in this volume, and 
estimates as of July 1 (excluding Alaska and Hawaii) for 1940-69 are in 
the above-mentioned Series P-25, No. 802. 


2 Sources: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
The data are derived from a sample survey of households to represent 
the U.S. civilian noninstitutional population 16 years and over. The 
survey is conducted each month by the Bureau of the-Census for the 
Bureau of Labor Statistics and information is collected by trained inter- 
viewers from a sample of about 56,000 households, representing 614 
areas in 50 States and the District of Columbia. The data collected 
(beginning 1955) are based on the activity or status reported for the 
calendar week including the 12th of the month. Estimates relate to the 
week containing the 8th of the month. 

For the period shown, the survey sample data have been weighted to 
a population base in accordance with four decennial censuses. 
Beginning January 1972, labor force estimates are based on results from 
the 1970 Census; for April 1962-December 1971, on the 1960 Census; 
for January 1953-March 1962, on the 1950 Census; and for 
1947-December 1952 on the 1940 Census. Changes in the population 
base had the effect of changing the level of the civilian noninstitutional 
population and components of the labor force. For strict compara- 
bility, allowances should be made when using the statistics for over- 
lapping periods (see note 5-8 for this page). 

Data beginning 1960 include Alaska and Hawaii. See note 6 for this 
page regarding comparability of estimates. 

The original monthly source report, Employment and Earnings. 
provides fully defined concepts, detailed estimating procedures, specific 
measures of sampling variability for each category, as well as com- 
parisons with other similar series. The reader is also referred to BLS 
Report 463. “Concepts and Methods Used in Labor Force Statistics 
Derived from the Current Population Survey,” U.S. Department of 
Labor. 

Definitions of the major categories within which the civilian non- 
institutional population is classified are given below. 

Labor force.—The civilian labor force comprises the total of all 
civilians who are either employed or unemployed, in accordance with 
the criteria given below. The total labor force also includes the Armed 
Forces (including those stationed abroad), as obtained from the Depart- 
ment of Defense. 

Employed.—Employed persons comprise those who, during the 
survey week, were either (a) “At work”—those who did any work for 
pay or profit, or worked without pay for 15 hours or more on a family 
farm or business; or (b) “With a job but not at work”—those who did 
not work but had a job or business from which they were temporarily 
absent because of vacation, illness, labor-management dispute, bad 
weather, or because they were taking time off for various other reasons 
(whether or not they received pay for the time off, or were seeking 
other jobs). Each employed person is counted only once; those who 
hold more than one job are counted in the job at which they worked 
the greatest number of hours during the survey week. 

Unemployed.—Unemployed persons comprise (a) those who did not 
work at all during the survey week, who made specific efforts to find a 
job within the past 4 weeks, and who were available for work during 
the survey week; and (b) those who did not work at all, were available 
for work, and were waiting to be called back from layoff or were 
waiting to report to a new wage or salary job within 30 days. 

Revised definitions for “employed” and “unemployed” persons 
were adopted beginning with data for 1957 and again beginning with 
data for 1967. Annual data for 1947-56 were adjusted to reflect the 
1957 changes: Two groups of persons (averaging from 200,000 to 
300,000 per month), formerly classified as part of the employed, “with 
a job but not at work” group, were reclassified as unemployed. 
Effective 1967, changes in the classification of persons as employed or 
unemployed were made to identify more closely the employed and 
unemployed as specifically defined above. Prior to 1967, the current 
availability test was not applied and the time period for jobseeking was 
ambiguous. Also, prior to 1967, persons may have been counted as 
unemployed if they were looking for another job while absent from 
their present job during the survey week because of strikes, bad 
weather, etc. Other changes were made in definitions, sample, and 
coverage; figures for persons 14 and 15 years old were now to be 
excluded. No adjustments to pre-1967 figures could be made for 
changes in definitions, but where feasible, data back to 1947 were 
revised to exclude persons under 16 years of age. 


Long-term unemployment.—This group comprises those per 
unemployed 15 consecutive weeks or longer. Persons on layoff 
included after 15 or more full weeks since the termination of their m 
recent employment. If a person ceases to look for work for 2 week 
more (or is employed), the continuity of long-term unemploymen 
broken. (For unemployment by various other periods of duration, 
Employment and Earnings, mentioned above.) : 

Not in the labor force.—Civilians in the noninstitutional populati 
16 years of age and over, who are not classified as employed or 
employed are defined as “not in the labor force.” The group inclu 
those engaged in own home housework, in school, unable to w 
because of long-term illness, retired, too old, seasonal workers 
whom the survey week fell in an “off” season (not reported as u 
ployed), persons who became discouraged and gave up the search 
work; and the voluntarily idle. Also included are those doing o: 
incidental unpaid family work (less than 15 hours) during the 
week. 

Nonagricultural employment in this series differs in levels and trer 
from estimates compiled from establishment payrolls—see page 61a 
following pages. Factors such as definitions, coverage, and sour 
account for the differences. This series, from the direct househo 
interview survey, includes domestics and other private househ« 
workers, self-employed persons, and unpaid family workers w 
worked 15 hours or more in the survey week in family-operated ent 
prises, whereas the payroll or establishment survey covers OI 
employees on payrolls of nonagricultural establishments; perso 
holding more than one job during the survey week are counted once 
the household survey, but multiple jobholders are counted each tiz 
(ie., on each payroll) in the establishment survey; and persons witk 
job but not at work (ie., absent because of bad weather, we 
stoppage, personal reasons, etc.) are included in the household surv 
but are excluded from the payroll survey if on leave without pay f 
the entire payroll period. 

Other detailed statistics available monthly in Employment a 
Earnings include: employed and unemployed persieis Gy aa a 
marital status, family relationship, veteran status, full- and part-tir 
status, occupation, industry, and class of worker; unemployed perso 
by reasons for unemployment, duration of unemployment, a 
jobseeking methods; hours of work; major activity of employed a 
unemployed persons 16-21 years of age; and labor force participati 
tates and employment population ratios by age, sex, and race. 

For persons not in the labor force, data are published quarterly « 
their previous work history, present desire for work, future jobseeki 
intentions, and detailed reasons for nonparticipation (including d 
couragement) by age, sex, and race. 

Monthly data for 1948-74 for series shown with a star are 
appendix I to this volume; seasonally adjusted monthly data f 
1948-78 appear in Employment and Earnings. 


3 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statisti 
See note 2 for this page for concepts of labor force statistics. 

Effective 1973, the Census Bureau’s X-11 Variant of the Cens 
Method 11 Seasonal Adjustment Program has been used to adjust t 
labor force data. (For pre- 1967 data, the BLS Seasonal Factor Meth 
was used.) The X-11 method is an adaptation of the ratio-to-movi 
average method with allowances for changing seasonal patterns. T 
procedures incorporate refinements for ascertaining the underlyi 
trend and cyclical movement and for handling irregular valu 
(including sampling errors and short-term fluctuations due to unforest 
able events not following any consistent pattern, such as unust 
weather, strikes, etc.) Each year seasonal adjustment factors for une 
ployment and other labor force series are recalculated to incorpors 
the experience of the previous year. A summary of the methodolo 
current seasonal factors for major labor force series, and 5 years 
revised seasonally data appear each year in the February issue of t 
source publication, Employment and Earnings. 7 

All seasonally adjusted civilian labor force and unemployme 
rate statistics, as well as the major employment and unemployme 
estimates, are computed by aggregating independently adjusted seri 
The 12 basic component series which are used in computing the over 
unemployment rate are the four age-sex groups (males and females, 
to 19 years and 20 years and over) for unemployment, nonagricultu 
employment and agricultural employment. Aggregates that ; 
combinations of these groups (such as civilian labor force, total empl 
ment, etc.) are derived by combining the seasonally adjusted values 
the component groups. The seasonally adjusted rates of unemployme 
for all civilian workers, for example, is derived by dividing 1 
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»nally adjusted figure for total unemployment (the sum of 4 
nally adjusted age-sex components) by the figure for the 

nally adjusted civilian labor force (the sum of 12 seasonally 
ed age-sex components.) 

 fonthly data for 1948-74 for series shown with a star (unemploy- 
t rate for married men, 1955-74) are in appendix I to this volume. 

y thly seasonally adjusted data for 1948-78 (or for the earliest period 


able) appear in Employment and Earnings. 


Annual data for population are midyear estimates (as of July 1) 
sad of calendar year averages. 


| 
! 
| 


] Beginning 1953, as a result of the introduction of material from 
1950 Census into the estimating procedure, civilian noninstitutional 
alation level (not shown on p. 59) was raised by about 600,000 
ons; labor force, total employment, and agricultural employment 
aS ey raised by about 350,000. Other categories were relatively 
ifec 


Beginning 1960, the labor force series include figures for Alaska 
Hawaii. The addition of the two States raised the level of the 
jan noninstitutional population, by about 500,000, and the labor 
by about 300,000, four-fifths of this in nonagricultural employ- 
(Statistics for the noninstitutional population, ie., labor force 
persons not in the labor force, are not shown in this volume.) 
er labor force categories were not appreciably affected. 


Beginning April 1962, the labor force data are not strictly 
parable with earlier figures because of the introduction of 1960 
sus data into the estimating procedure. The change primarily 
sted the labor force and employment totals, which were reduced 
bout 200,000 persons. The unemployment totals were virtually 
anged. 


* Beginning January 1972, the labor force data are not strictly 
,parable with earlier figures because of the introduction of 1970 
sus data into the estimating procedure. The civilian noninstitutional 
ation, 16 years of age and over (not shown in this volume), was 
d by nearly 800,000 and the levels of the labor force and of 
sloyment were increased by a little over 300,000; unemployment 
is and rates were relatively unaffected. 
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* See notes 2 and 3 for p. 59 
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* Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
a relate to the United States, including Alaska and Hawaii. For an 
lanation of the differences between employees on nonfarm 
:blishment payrolls and nonagricultural employment as a component 
ne labor force series, see twelfth paragraph of note 2 for p. 59. 
Workers covered.—The estimates of employees (other than govern- 
see paragraph below) include all full-time and part-time workers 
onagricultural establishments who received pay for the pay period, 
any part of the pay period, that includes the 12th of the month. Not 
bered are proprietors, the self-employed, unpaid volunteer or family 
kers, farm workers, domestic workers in households, military 
vsonnel, and employees of the Central Intelligence and National 
rity Agencies; salaried officers of corporations are included. 
sons on an establishment payroll who are on paid sick leave (when 
- is received directly from the employer), on paid holiday or 
sation, or who work during a part of the pay period even though they 
unemployed or on strike during the rest of the period are counted 
employed. Not counted as employed are persons who are laid off. ,on 
€ without pay or on strike for the entire period, or who are hired 
- have not been paid during the period. Persons who worked in more 
n one establishment during a single reporting period are counted 
th time reported, whether the duplication is due to turnover or dual 
holding. Distinction is made between two principal categories of 
tkers: (1) all employees and (2) production and related workers, 
struction workers, and nonsupervisory workers. “All employees’ 
hmprise all persons, both supervisory and nonsupervisory. For defini- 
mn of “production or nonsupervisory workers,” see note 1 for p. 64. 


; Employment in Federal Government establishments relates to 
civilian employees only and represents those who occupied positions 
the last day of the month. Intermittent workers are counted if they 
performed any service during the month. BLS considers regular full- 
time teachers (private and governmental) to be employed during the 
summer vacation period whether or not they are specifically paid in 
those months. 

The data are classified in accordance with the Standard Industrial 
Classification Manual, 1972 (Office of Management and Budget). In 
October 1978, the Bureau revised the employment series; adjusted to 
March 1977 benchmarks and converted to the 1972 SIC. 

Benchmark adjustments.-Employment estimates are compared 
periodically with comprehensive counts of employment which provide 
“benchmarks” for the various nonagricultural industries, and 
appropriate adjustments are made as indicated. The primary sources of 
benchmark information on employment data, by industry, are com- 
piled quarterly by State agencies from reports of establishments 
covered under State unemployment insurance laws. These tabulations 
cover nearly nine-tenths of the total nonagricultural employment in 
the United States. The remaining one-tenth are obtained from the 
records of the Social Security Administration, the Interstate Commerce 
Commission, and a number of other agencies in private industry or 
government. 

The estimates for the benchmark month are compared with new 
benchmark levels, industry by industry. If revisions are necessary, the 
monthly series of estimates between benchmark periods are adjusted 
at levels between the new benchmark and the preceding one, and the 
new benchmark for each industry is then carried forward progressively 
to the current month by use of the sample trends. Thus, under this 
procedure, the benchmark is used to establish the level of employment; 
the sample is used to measure the month-to-month changes in the level. 

Data for all months since the last benchmark to which the series has 
been adjusted are subject to revision. To provide users of the data with 
a convenient reference source for the revised data, the BLS publishes, 
as soon as possible after each benchmark revision, a summary volume of 
employment, hours, earnings, and labor turnover statistics, entitled 
Employment and Earnings, United States. 

Monthly data for 1947-74 for the series shown with a star are in 
appendix I to this volume. 

All available national monthly and annual employment data through 
December 1978 (except seasonally adjusted data) for each separate 
industry are published in the U.S. Department of Labor Bulletin No. 
1312-11, Employment and Earnings, United States, 1909-78 (1978), 
available from the Superintendent of Documents, U.S. Government 
Printing Office, Washington, D.C. 20402. See note 2 below regarding 
revised seasonally adjusted data. Estimates shown in earlier editions of 
BUSINESS STATISTICS are according to earlier benchmarks and 
seasonal factors then in use. 


2 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
See note 1 for this page for sources, coverage, and definitions of the 
establishment (or payroll) employment statistics. 

The seasonal movements which recur periodically (such as warm and 
cold weather, crop-growing cycles, holidays, vacations, etc.) are, 
generally, the largest single component of month-to-month changes in 
employment. After adjusting the data to remove such seasonal varia- 
tion, the basic trends are more evident. 

A detailed description of the seasonal adjustment method appears 
in “BLS Seasonal Factor Method” (1966); for establishment data, 
seasonally adjusted series for all employees, women employees, produc- 
tion workers, hours, and earnings, are computed using the BLS Seasonal 
Factor Method. Seasonal adjustment factors are directly applied to the 
component levels. Seasonally adjusted totals for most of these series are 
then obtained by taking a weighted average of the seasonally adjusted 
data for the component series. Seasonally adjusted average weekly 
earnings are the product of seasonally adjusted average hourly earnings 
and seasonally adjusted weekly hours. Average weekly earnings in 
constant dollars, seasonally adjusted, are obtained by dividing average 
weekly earnings, seasonally adjusted, by the seasonally adjusted revised 
Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers 
(revised CPI-W), and multiplying by 100. Indexes of aggregate weekly 
hours, seasonally adjusted, are obtained by multiplying average weekly 
hours, seasonally adjusted, by production or nonsupervisory workers, 
seasonally adjusted, and dividing by the 1967 base. For total of the 
major group industries, the indexes of aggregate weekly hours, 
seasonally adjusted, are obtained by summing the aggregate weekly 


eee 
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hours, seasonally adjusted, for the appropriate component industries 
and dividing by the 1967 base. 

The seasonally adjusted establishment data for Federal Government 
are based on a series which excludes the Christmas temporary help 
employed by the Postal Service in December. ; 

For labor turnover rates, seasonal adjustment factors are applied 
directly to the component series. These series are then aggregated to 
obtain total levels (total accessions and total separations). These factors 
are derived by the Census X-11 Method using the trading day option. 
As a result, these series are adjusted for the number of times each day 
of the week occurs in a given month, as well as for the month of the 

ear. 
4 The revised seasonally adjusted series for the establishment data 
reflect experience through May 1978. Seasonal factors to be used for 
current adjustment appear in the October 1978 issue of Employment 
and Earnings. : 

Monthly data for 1947-74 for the series shown with a star are in 
appendix I to this volume; and also appear in the BLS Bulletin No. 
1312-11, Employment and Earnings, available from the Superintendent 
of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, Dice 
20402. Figures shown in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
are not comparable since they are based on earlier benchmarks and 
seasonal factors. 


. Beginning 1959, the data include figures for Alaska and Hawaii. 
For the March 1959 benchmark month the inclusion of these two 
States raised the level of total nonagricultural employment by about 
212,000 (0.4 percent). 


PAGE 62 
1 See note 1 for p. 61. 


2 See note 2 for p. 61. 


PAGE 63 
1 See note 1 for p. 61. 
2 See note 2 for p. 61. 


3 The government division includes Federal, State, and local 
activities such as legislative, executive, and judicial functions, as well as 
all government-owned and government-operated business enterprises, 
establishments, and institutions (arsenals, navy yards, hospitals, etc.), 
and government force account construction. The figures relate to 
civilian employment only. Federal Government employment excludes 
employees of the Central Intelligence Agency and the National Security 
Agency. 
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1 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
The employment estimates are for the United States, including Alaska 
and Hawaii. See note 1, p. 61 regarding sampling, estimating, industry 
classification procedures, and benchmark adjustments. The data cover 
all production and related workers in mining and manufacturing; con- 
struction workers; and nonsupervisory workers in transportation, 
communication, electric, gas, and sanitary services; wholesale and retail 
trade; finance, insurance, and real estate; and services. Included are full- 
time and part-time workers who are on payrolls of private nonagricul- 
tural establishments and who received pay for all or any part of the pay 
period that includes the 12th of the month. Not counted are persons 
who are laid off, on leave without pay, or on strike for the entire 
period. Persons who worked in more than one establishment during a 
single reporting period are counted each time reported, whether the 
duplication is due to turnover or dual jobholding. The manufacturing 
series exclude manufacturing operations in government establishments 
such as arsenals and navy yards; these are covered in the government 
division, p. 63. 

“Production and related workers” include working supervisors and 
all nonsupervisory workers (including group leaders and trainees) 
engaged in fabricating, processing, assembling, inspection, receiving, 


storage, handling, packing, warehousing, shipping, maintenance, Te 
janitorial and guard services, product development, auxiliary pr 
tion for plant’s own use (e.g., power plant), recordkeeping, and ) 
services closely associated with the above production operati 

“Construction workers” include the following employees: Wor 
supervisors, qualified craft workers, mechanic’s apprentices, labo: 
etc., whether working at the site of construction or in shops or y 
at jobs (such as precutting and preassembling) ordinarily performed 
members of the construction trades. 

“Nonsupervisory employees” (not above the working supe 
level) include office and clerical workers, repairers, salespersons, 0 
tors, drivers, physicians, lawyers, accountants, nurses, social work 
research aides, teachers, drafters, photographers, beauticians, musici 
restaurant workers, custodial workers, attendants, line installers 
repairers, laborers, janitors, guards, and other employees perfo 
similar services. 

Monthly data for 1947-74 for series indicated by a star are 
appendix I to this volume. Continuous monthly series for all of 
major industrial groups back to 1947, and for some back to 19. 


appear in BLS Bulletin No. 1312-11, Employment and eae Uni 
States 1909-75 (1978). Current national estimates for over separ 


industries appear in the monthly report, Employment and Earnin 
These volumes are available from the Superintendent of Documer 


U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Figu 
shown in earlier editions of BUSINESS STATISTICS are adjusted 
earlier benchmarks then in use. 


2 See note 2 for p. 61 and note 1 for this page. 
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1 See note 1 for p. 64. 
2 See note 2 for p. 61. 
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1 See note 1 for p. 64. 
2 See note 2 for p. 61. 
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1 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statist 
The hours and earnings series are based on reports of gross payroll é 
corresponding paid hours for full- and part-time production and rela 
workers, construction workers, or nonsupervisory workers who recei 
pay for any part of the pay period that included the 12th of the mon 
See note 1 for p. 64 for descriptions of these workers. Total gi 
payrolls are before deductions, e.g., for old-age and unemploym 
insurance, group insurance, withholding taxes, bonds, and union dt 
The payroll figures also include pay for overtime, holidays, vacatic 
and sick leave (paid directly by the employer for the period reporte 
Excluded from the payroll figures are fringe benefits (health and ot 
types of insurance, contributions to retirement, etc., paid by 
employer), bonuses (unless earned and paid regularly each pay peric 
other pay not earned in the pay period reported (for exam 
retroactive pay), or payment in kind (tips, and the value of free r 
fuel, meals, etc.) 

Hours and earnings are based on payroll information from a sam 
of industrial and commercial establishments collected under 
cooperative Federal-State program. These estimates are based o 
slightly smaller sample than that for employment estimates, since a 
establishments that report employment do not furnish payroll and h 
information. Reporting establishments are classified by industry on 
basis of major product or activity as determined by sales or rece 
data for the previous calendar year. The classification is in accorda 
with the Standard Industrial Classification Manual (1972). Indepen¢ 
benchmarks are not available for the hours and earnings series. At 
time of the annual adjustment of the employment series to new ber 
marks, the levels of hours and earnings may be affected slightly by 
revised employment weights (which are used in computing the indu 
averages for hours and earnings), as well as by the changes in seas 
factors also introduced with the benchmark revision. 


BUSINESS STATISTICS, 1979 EDITION 67-69 


prerage weekly hours.—The workweek relates to the average hours 
hich pay was received and differs from standard or scheduled 
. Such factors as unpaid absenteeism, labor turnover, part-time 

and work stoppages cause average weekly hours to be lower than 
uwled hours of work for an establishment. Also, group averages 
t changes in the workweek for component industries. When the 
eriod reported is longer than 1 week, the figures are reduced to a 
| y basis. Overtime or other premium-paid hours are not converted 
jraight-time equivalent hours. (See note 4 for this page relating to 
ze overtime hours worked, and note 2 for p. 72 for average hourly 
wags excluding overtime.) 


Wprverage hourly earnings.—Data are on a “gross” basis; that is, they 


it not only changes in basic hourly and incentive wage rates but 
such variable factors as premium pay for overtime and late-shift 
. and changes in output of workers paid on an incentive basis. 
shifts in the volume of employment between relatively high- 
and low-paid work and changes in workers’ earnings in individual 
ishments affect the general average of hourly earnings. Averages 
surly earnings should not be confused with wage rates, which 
sent the rates stipulated for a given unit of work or time, while 
gs refer to the actual return to the worker for a stated period of 
The earnings series do not represent total labor cost to the 
»yer Owing to the exclusion of irregular bonuses, retroactive items, 
ents of various welfare benefits, payroll taxes paid by employers, 
varnings for those employees not covered under the production- 
eet Or nonsupervisory worker definition. Similarly, average weekly 
gs are not the amounts available to workers for spending, since 
do not reflect such deductions as those for income and social 
ity taxes, etc. (See spendable earnings series, note 2 for p. 76. 
mngs expressed in 1967 dollars (real earnings) are adjusted for 
ses in purchasing power since the base period, 1967, by dividing 
rent earnings by the Consumer Price Index for Urban Wage 
ers and Clerical Workers (CPI-W). 
eethod of computing industry series.-Average weekly hours for 
dual industry are computed by dividing production or nonsuper- 
, worker hours (reported by plants classified in that industry) by 
mber of production or nonsupervisory workers (reported for the 
establishments). Similarly, average hourly earnings are obtained 
ividing the reported total production or nonsupervisory worker 
ll by the total production or nonsupervisory worker hours. 
,ates for both hours and hourly earnings for nonagricultural 
rons and major industry groups are averages (weighted by 
syment for hours and by aggregate hours for hourly earnings) of 
gures for component industries. Gross average weekly earnings are 
uted by multiplying gross average hourly earnings by average 
ly hours. In addition to the factors mentioned above, which exert 
g influences upon gross average hourly earnings, gross average 
ly earnings are affected by changes in the length of the workweek, 
time work, work stoppages, labor turnover, and absenteeism. 
stent long-term increases in the proportion of part-time workers in 
trade and many of the service industries have reduced average 
weeks and have affected the average weekly earnings series. The 
nonthly report, Employment and Earnings, provides current hours 
arnings averages for about 450 separate industries. 
onthly data for 1947-74 for the series shown with a star are in 
dix I to this volume; monthly data not adjusted for seasonal varia- 
Mfor hours per worker in the manufacturing industry (1932-46) and 
ourly and weekly earnings prior to 1975 are in the U.S.D.L. 
tin No. 1312-11, Employment” and Earnings, United ee 
-78 (1979), available from the U.S. Government Printing Office, 
ington, D.C. 20402. 


Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 

for the private sector payroll, excluding agricultural and govern- 
- workers, are derived from employer reports to the States plus 
ional sources (including the BLS report, “Employment and 

s.? the Bureau of Census series, “County Business Patterns,” etc.) 
covered in the sample reports. (See note 1 for this page and note 1 
sages 61 and 64 for concepts and definitions for employees, 

ction and nonsupervisory workers, hours, and earnings.) } 
since hours and earnings data for the transportation and communt- 
n, trade, finance, and services divisions became available beginning 
ary 1964, data for private payrolls are not available monthly prior 
964; figures for all private employees are available beginning 1939. 
‘monthly data prior to 1975, see BLS Bulletin No. 1312-11, 
joyment and Earnings, United States, 1909-78 (1979). 


« 


3 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
See note 1 for this page for definitions, concepts, computation, and 
limitations of average weekly hours, and hourly and weekly earnings 
statistics. 

In accordance with the annual practice of updating seasonal factors, 
effective December 1976, the BLS published revised seasonally adjusted 
data back to 1971 for most series. A change in procedure was 
introduced so that aggregated levels of seasonally adjusted hours and 
earnings are now derived as a weighted average of their seasonally 
adjusted components. Prior to this change, the seven series involved 
were directly adjusted. (BLS has published the complete historical 
series for these seven items.) All other hours and earnings series are 
seasonally adjusted by applying factors directly to the corresponding 
unadjusted series; seasonally adjusted average weekly earnings are the 
product of seasonally adjusted hourly earnings and weekly hours. 
Weekly earnings in constant dollars, seasonally adjusted, are obtained 
by dividing seasonally adjusted average weekly earnings by the 
seasonally adjusted Consumer Price Index for Urban Wage Earners and 
Clerical Workers (CPI-W). For a detailed description, see ‘The BLS 
Seasonal Factor Method” (1966). 

Monthly data for 1947-74 for the series shown with a star are in 
appendix I to this volume. Monthly seasonally adjusted data for 
manufacturing (1947); transportation and public utilities and total 
wholesale and retail trade hours (1964-74); and for all other series 
(1971-74), are in the December 1976 issue of Employment and 
Earnings (BLS); data prior to 1971 appear in BLS Bulletin No. 
1312-11, Employment and Earnings, United States, 1909-78 (1979); 
available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 
20402. Data shown in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
reflect earlier benchmarks and seasonal factors then in use. 


4 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
Overtime hours are defined as those for which premiums are paid 
because the hours are in excess of the number of hours of either the 
straight-time workday or the workweek during the pay period which 
includes the 12th of the month. Weekend and holiday hours are 
included only if overtime premiums are paid. Hours for which only 
shift differential, hazard, incentive, or other similar types of premiums 
are paid are excluded. 

The concept pertains to hours worked at a rate higher than straight 
time; it includes premium hours worked even when the weekly total is 
below 40. This may occur in industries where the normal workweek is 
under 40 hours (such as printing or apparel). On the other hand, hours 
paid for at double time for holidays actually worked (when straight 
time is paid for holidays not worked) would not be reported as over- 
time hours. Also excluded are hours worked beyond the normal work- 
week that are not compensated at premium rates. 

Since overtime hours are premium hours by definition, the gross 
weekly hours and overtime hours do not necessarily move in the same 


direction from month to month; for example, premiums may be paid’ 


for hours in excess of the straight-time workday although less than a 
full week is worked, as noted above. Diverse trends at the industry- 
group level may also be caused by a marked change in gross hours for a 
component industry where little or no overtime was worked in both the 
previous and current months. In addition, such factors as stoppages, 
absenteeism, and labor turnover may not have the same influence on 
overtime hours as on gross hours. Overtime hours are computed for 
individual manufacturing industries by dividing production worker 
overtime hours by the number of production workers. 

Monthly data for 1956-74, reflecting the latest benchmark and 
conversion to the 1972 SIC codes, are shown in appendix I to this 
volume. 
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1 See note 1 for p. 67. 
2 See note 3 for p. 67. 
3 See note 4 for p. 67. 
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1 See note 1 for p. 67. 


2 See note 3 for p. 67. 


NN 
1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


70-75 


PAGE 70 


1 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
Aggregate hours of wage and salary workers paid for, in all industries 
except agricultural, are derived principally from the BLS payroll 
statistics from establishments. See note 1 for pages 61, 64, and 67 of 
this volume for descriptions and concepts of the basic data for em- 
ployees, production workers, nonsupervisory workers, and average 
weekly hours. These data are supplemented by data from the labor 
force survey and from BLS studies of wages and supplements in the 
manufacturing sector which provide data on the regularly scheduled 
workweek of white-collar employees. 

Data for seasonally adjusted average weekly gross hours (times AY 
weeks) are multiplied by the seasonally adjusted figures for all em- 
ployees (which include supervisors and salaried officers of corporations) 
for each industry division except manufacturing. Although the weekly 
hours data refer to production workers or nonsupervisory workers only, 
it is assumed for the hours computation in the nonmanufacturing 
industries that the length of the workweek is the same for both wage 
and salary workers. For manufacturing, a separate estimate is developed 
for nonproduction workers’ weekly hours. 

Monthly data for 1947-74 for all nonagricultural industries and for 
government are in appendix I to this volume; monthly data for total 
private and for the industry divisions for 1947-74 are available upon 
request. 
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1 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
Indexes of aggregate weekly employee hours are derived from the BLS 
summary of employers’ payroll statistics; see note 1 for pages 61, 64, 
and 67 of this volume for descriptions and concepts of the basic data 
for employees and hours used in preparing the indexes. Aggregate em- 
ployee hours are obtained by multiplying seasonally adjusted produc- 
tion or nonsupervisory workers by seasonally adjusted average weekly 
hours (for each manufacturing major group industry, for the subdivi- 
sions of retail and wholesale trade, and for the other divisions as a 
whole) and dividing by the monthly average for the 1967 period. For 
total private, goods-producing, service-producing, total trade, manu- 
facturing, durable, and nondurable goods, the indexes are obtained by 
summing the seasonally adjusted aggregate weekly employee hours for 
the component industries and dividing by the monthly average for the 
1967 period. 

The seasonally adjusted indexes in this volume reflect the latest 
benchmark adjustment and conversion to the 1972 SIC codes. Monthly 
data for 1971-74 appear in BLS Bulletin No. 1312-11, Employment 
and Earnings, United States, 1909-78 (1979), available aa the 
Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. 


PAGE 72 
1 See note 1 for p. 67. 


2 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
These data eliminate only the earnings due to overtime paid for at one 
and one-half times the straight-time rate for hours in excess of normally 
scheduled hours of either the straight-time workday or workweek. No 
adjustment is made for other premium-payment provisions—for 
example, holiday work, late-shift work, and overtime rates other than 
time and one-half. (Any overtime work paid for at double-time rates 
would be treated as if it were paid for at time and one-half rates.) 
Average hourly earnings excluding overtime are computed by dividing 
total production worker payroll for the industry group by the sum of 
aggregate production worker hours and one-half of aggregate overtime 
hours. (See note 4 for p. 67 for a description of overtime hours.) Prior 
to 1956 the estimates were based on application of adjustment factors 
to gross average hourly earnings; the figures prior to 1956 are con- 
sidered comparable with later data. 

In the BLS monthly report, Employment and Earnings, data on 
average hourly earnings excluding overtime are aoaiehin tea major 
industry groups in the manufacturing division. 

Monthly data for 1941-74, are in appendix I to this volume; also 
see BLS Bulletin No. 1312-11, Employment and Earnings, United 
States, 1909-78 (1979), available from the Government Printing Office, 
Washington, D.C. 20402. 
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1 See note 1 for p. 67. 
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1 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Sta i 
See notes 1 and 3, p. 67, for description of the original gross 
statistics which cover straight-time hourly earnings plus premium 
incentive pay. The earnings refer to all production or nonsupe i 
jobs, including part-time jobs. | 

The hourly earnings indexes exclude effects of two types of chan 
that are unrelated to underlying wage-rate developments: Fluctuati 
in overtime premiums in manufacturing (the only sector for wh 
overtime data are available) and the effects of changes in the proport 
of workers in high-wage and low-wage industries. The seasonal adji 
ment eliminates the effect of changes that normally occur at the sa 
time and in about the same magnitude each year. 

The earnings index expressed in 1967 dollars is adjusted for chan 
in purchasing power since the base period, 1967. This constant do 
index is calculated by dividing the seasonally adjusted earnings index 
the Consumer Price Index, seasonally adjusted, for the respect 
period. 

The indexes in this volume have been slightly revised as a result 
corrections to the data file and the introduction of more precisior 
the processing system. 

Monthly data 1973 and 74 are available upon request. 


2 Source: Engineering News-Record. Figures represent the hov 
wages of common and skilled labor in the construction industry as 
the 1st of each month. The data are compiled from monthly rep 
of correspondents in 20 cities as follows: Atlanta, Baltimore, Birm: 
ham, Boston, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Dallas, Denver, Detr 
Kansas City, Los Angeles, Minneapolis, New Orleans, New Y¢ 
Philadelphia, Pittsburgh, St. Louis, San Francisco, and Seattle. * 
rates are arithmetic averages of wages actually paid in the 20 cities: 
cover take-home pay plus fringe benefits, including welfare fu 
pension fund, etc.; the data reflect retroactive wage increases. i 
skilled labor rates are averages for three principal trades (bricklay 
carpenters, and structural ironworkers); the common labor rates 
averages for building and heavy construction. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1932-74 appea 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. | 
this section). Correction for November 1959 average skilled labor wi 
is $3.937. Monthly revisions of previously published rates for 1953 
(skilled wages) and for data prior to September 1946 are in the note 
the 1959 and 1957 editions of BUSINESS STATISTICS. 


3 Source: U.S. Department of Agriculture, Crop Reporting Bo 
Statistical Reporting Service. The hourly farm wage rates begin 
1974 are from the Quarterly Agricultural Labor Survey that us 
probability sample derived from land area listings and from a f 
employers list (which contains all sizes of labor users except agricult 
service firms) for the contiguous United States. The wages, expresse 
terms of dollars per hour, relate to rates for hired farm wor 
(working only for wages, for 1 hour or more) paid by the hour, 
week, or month; excluded from the averages are wages for fai 
workers. The hourly wages are for the week containing the 12th da 
January, April, July, and October, and cover field and lives 
workers, machinery operators, packinghouse and maintenance, bi 
keeping, supervisors, and other agricultural workers. No compat 
data prior to 1974 are available. 

The hourly wages shown prior to: 1974 are based on informa 
received by mail from a sample of crop and livestock farms for t 
farm workers paid per hour (without room or board) on about thi 
of January, April, July, and October. Comparable data for 1974 a 
follows: As of January 1, $2.17; April 1, $2.24; July 1, $2.28; Oct 
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!30; Year, $2.29. Quarterly dates for this earlier series for 1948-74 
# x in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference 
hep. 1 of this section). 


Source: Interstate Commerce Commission. Average hourly earn- 
of employees of class I railroads are based on the number of 
s (excluding executives, officials, and staff assistants) on the 
qoil at the middle of the month. Beginning 1972, the data are for 
aul roads only, that is, excluding figures for switching and 
qenal companies; data prior to 1972 include data for these 
anies. 
re total compensation (from which the hourly earnings are 
esd) includes employees’ contributions but excludes taxes paid-by 
ilroads for old age retirement and unemployment insurance. Back 
sesulting from retroactive wage agreements and other adjustments 
¢ included in the monthly figures but are included in computing 
anual averages; the averages therefore may differ substantially in 
years from the average of the monthly figures. Average hourly 
ings are affected by changes in the proportion of employees in each 
group, as well as by changes in wage rates. Effective 1971, the 
ission publishes figures for the months of June and December 
a8 the year. 
nual data prior to 1947 and monthly figures for 1929-74 appear 
dier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
is section) and on p. 20 of the November 1936 SURVEY OF 
RENT BUSINESS (the latter for data through 1935). 
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Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
»dable average weekly earnings in current dollars are obtained by 
»eting estimated Federal social security and income taxes from 
ge weekly earnings. The amount of income tax liability depends 
number of dependents supported by the worker and on the 
er’s marital status, as well as on the level of the gross income. To 

these variables, spendable earnings are computed by BLS fora 
er with no dependents and for a married worker with three 
ndents. The computations are based on gross average weekly 
ngs for all production or nonsupervisory workers which exclude 
ge benefits,” other income, and income earned by other family 
bers. This series reflects the spendable earnings of those married 
<ers, with three dependents, whose gross weekly pay approximates 
average earnings indicated for all production and nonsupervisory 
zers. It does not reflect, for example, the average earnings of all 
ied workers with three dependents; such workers, in fact have 
“er gross average earnings than workers with no dependents. Since 
time as well as full-time workers are included, and since the 
ortion of part-time workers has been rising, the series understates 
merease in earnings for full-time workers. 
“onstant dollar, or real, spendable earnings represent the buying 
ser of the spendable earnings of a worker earning the average pay 
with the applicable deductions, after allowance for price changes 
a the 1967 base period. These data are calculated by dividing the 
onally adjusted spendable earnings by the seasonally adjusted 
sumer Price Index for the current month. 
°or a more complete discussion of the uses and limitations of these 
»s, see the following U.S. Department of Labor articles: Monthly 
>t Review—‘Measures of Change in Real Wages and Earnings,” 
uary 1972; “Compensation Per Man-Hour and Take Home Pay,” 
: 1971; “Two Measures of Purchasing Power epee t Aral 
il; “Developing a General Wage Index,” March 1971; Employmen 

Earnings—“Changes in the Spendable Earnings Series for 1976; 
Nets of the Tax Adjustment Act of 1975 and the Social Security Tax 
: Change,” March 1976. ; 
Spendable average weekly earnings for a worker with no dependents 

for a married worker with three dependents for all industry 
sions, except government (not seasonally adjusted), in current and 
dollars are shown in current issues of the Employment _and 
ings monthly report, and monthly, back to 1964, in BLS Bulletin 
"2-11, Employment _and Earnings, United States, 1909-78 (1978). 
able from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 


102. 


, 


8 See notes 1 and 2 for p. 67. 
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1 Source: Conference Board, Inc. (The). The index of help-wanted 
advertising volume is based on the number of help-wanted ads 
published in the classified sections of leading newspapers currently, one 
in each of 51 cities located throughout the country, representing 51 
major labor market areas. (As of 1971, one newspaper was deleted.) In 
1968, nonagricultural wage and salary employment in the 52 labor 
market areas selected for the index represented 72 percent of employ- 
ment in the 200 major labor areas defined by the Bureau of Labor 
Statistics and 51 percent of total nonagricultural employment in the 
United States. Currently, the nonagricultural wage and salary workers 
in the 51 areas included in the index continue to represent over 50 
percent of total U.S. nonagricultural employment. Smaller metro- 
politan areas are not directly represented. 

The original data are adjusted for monthly variation in the number 
of Sundays and for seasonal variation. Seasonal adjustment is made for 
each individual newspaper series by The Conference Board. The 
seasonal factors are reviewed annually and are recalculated when 
necessary. After the Sunday adjustment and the seasonal adjustment, 
the average daily want-ad volume in each city is converted to an index 
on a base of 1967 average daily volume equal to 100. 

In combining these city indexes into regional totals, weights are 
applied to each city index, representing the proportionate weight of 
annual nonagricultural employment in each of the labor-market areas 
represented in the sample. The effect of this weighting is to adjust for 
differences among cities in the ratio of help-wanted advertising to the 
number of nonagricultural employees. These differences reflect 
different competitive positions of the individual papers represented in 
the sample and variations in the relative importance of newspaper 
advertising volume as a means of seeking employees. The city indexes 
are summed into regional and national indexes by multiplying each city 
index by the appropriate weight. 

As stated above, the index covers ads published in classified sections 
of newspapers; it excludes ads in financial, sports, and other sections. 
Also, it should be noted that the index is based on the number of ads 
rather than the number of jobs advertised. 

In addition to the national index, shown here, data are available 
from the source agency for each of the nine major regions and 51 
individual cities. For an analysis of the behavior of the index (with 
reference to the business cycle and labor market conditions), see The 
Board’s Technical Paper No. 21 (1970). 

Monthly data for 1971-74 are in the 1975 and 1977 editions of 
BUSINESS STATISTICS; monthly data for 1951-70, reflecting revised 
seasonal factors and other technical modifications, are available upon 
request. 


2 Sources: U.S. Department of Labor: Bureau of Labor Statistics 
in cooperation with the Employment and Training Administration and 
the State employment security agencies from a survey of establishments 
that employ over 10 million persons in the manufacturing industry. 
Figures for Alaska and Hawaii are included beginning 1959. 

Labor turnover is the gross movement of wage and salary workers 
into and out of employment in individual establishments over the 
entire calendar month. Each type of personnel action is cumulated 


for a calendar month on an industry, basis and expressed as a rate per 


100 employees in the industry. For example, the actual number of 
particular actions, such as quits, in reporting firms is divided by total 
employment in those firms. The result is multiplied by 100. All groups 
of employees, i.e., full-time, part-time, permanent, and temporary, are 
included. The rates relate to all employees including executive, office, 
sales, and other salaried personnel and production workers, and are 
weighted by employment in the major industry groups. 


“Total accessions” are all additions (permanent and temporary) to 
the employment roll during the calendar month, including both new 
and rehired employees. The total includes “new hires” (see below), 
employees transferring from other establishments of the same 
company, and employees who return to the employment roll after a 
layoff, military separation, or other absence. 

“New hires” are additions (permanent and temporary) to the 
employment roll of persons who have never before been employed by 
the establishment or of former employees, returning under circum- 
stances other than being recalled. Employees transferring from one 
establishment to another within the same company are excluded. 

“Separations” are all terminations of employment during the 
calendar month which last at least 7 consecutive calendar days. Total 


ee 
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separations include, in addition to quits and layoffs, transfers to 
another establishment of the same company, discharges (for incom- 
petence, etc.), and other miscellaneous types of separations (such as 
disability, death, retirement, or entrance into the armed services— 
expected to last for more than 30 consecutive calendar days). 

“Quits” are terminations of employment during the calendar month 
initiated by employees for such reasons as a new job, dissatisfaction, 
return to school, marriage, maternity, ill health, or voluntary retire- 
ment (except on company pension). Failure to report after being hired 
and unauthorized absence (if on the last day of the month the person 
has been absent more than 7 consecutive calendar days) are considered 

uits. 
s “Layoffs” are suspensions without pay during the calendar month 
(lasting or expected to last more than 7 consecutive calendar days) 
initiated by the employer without prejudice to the worker. 

Seasonal factors derived by the Bureau of Census X-11 method 
(and reflecting also adjustment for trading-day differences) are applied 
to the turnover rates for all items except the totals. Effective December 
1976, total accessions and total separations are derived by taking a 
weighted average of their seasonally adjusted components. 

Separate data for over 200 individual manufacturing industries and 
7 nonmanufacturing industries (in mining and communication) as well 
as separate rates in manufacturing by States and areas are included in 
the original monthly report, Employment and Earnings. 

_Month-to-month changes in total employment in manufacturing 
industries as indicated by labor turnover rates are not comparable with 
changes shown by the compiling agency’s reports on employment, as 
the former are based on data for the entire month, while the latter 
refer to the pay period that includes the 12th of the month. Persons on 
strike are not included in the turnover computations beginning with the 
month the strike starts through the month the workers return; em- 
ployees on strike are excluded from the employment estimates if the 
stoppage extends through the report period. 

Annual and monthly data in this volume reflect the latest bench- 
mark adjustment and conversion to the 1972 SIC codes. 

Monthly seasonally adjusted data on the 1972 SIC code base for 
1930-74 for accessions and separations and 1951-74 for new hires are 
in BLS Bulletin No. 1312-11, Employment and Earnings, United 
States, 1909-78 (1979), available from the Government Printing 
Office, Washington, D.C. 20402. 


3 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
Data include all known work stoppages arising out of labor- 
management disputes involving six or more workers (not necessarily 
members of a union) and continuing a full day or shift, or longer, 
whether intitated by the workers or by the employers. In addition, 
jurisdictional and sympathy strikes involving work stoppage are also 
covered. The data are based on notices or leads regarding labor disputes 
appearing in daily papers and trade journals, as well as records from 
Federal and State agencies that deal with employer-employee disputes. 
Also, some employer associations, companies, and unions voluntarily 
furnish the Bureau with work stoppage information. Questionnaires are 
sent to representatives of parties in the disputes asking for detailed and 
authentic information to substantiate these published reports. Effective 
1959 and 1960, the data include Alaska and Hawaii. 

The figures on “days idle” and “workers involved” cover all workers 
made idle for as long as one shift in establishments directly involved 
in a stoppage, even though they may not be active participants or 
supporters of the controversy. They do not measure the indirect or 
secondary effects on other establishments or industries whose em- 
ployees are made idle as a result of material or service shortages, For 
a given period, the total number of workers involved includes workers 
counted more than once if they were involved in more than one 
stoppage during that period. The figures for “in effect during the 
month” include data for stoppages beginning in the specified month 
and those continuing from the preceding months. For annual data, 
number of stoppages and workers relate to those beginning in the year; 
days of idleness include all stoppages in effect. Bureau of Labor 
Statistics Bulletin No. 1902, Analysis of Work Stoppages, 1974, 
provides annual data by industry and occupation (for government 
stoppages, by function), location, size and duration, major issues 
involved, contract status, and union affiliation. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1934-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). Monthly figures for 1927-33 are available upon request. 


“4 Beginning 1959, rates for total accessions and total separatio. 
include transfers between establishments of the same firm and are n 
strictly comparable with earlier data. 


PAGE 78 


1 source: U.S. Department of Labor, Employment and Train 
Administration. The data represent an unduplicated count of insur 
unemployment under the regular State, Federal employees’, and e 
servicemen’s programs, and that covered by the Railroad Unemp! 
ment Insurance Act. Insured unemployment in Alaska, Hawaii, and 
District of Columbia is included for all periods; in Puerto Rico and t 
Virgin Islands beginning 1961 and 1978 respectively. The percentage 
civilian employment (excluding agricultural and domestic worke: 
covered by the State, railroad, and Federal civilian employee prograr 
has ranged as follows: Prior to 1965, under 50 percent; as of Decem 
1969, 57 percent; December 1972, 66 percent; and as of Deceml 
1974, 70 percent. : 

Beginning 1970, the insured unemployment figures also inclu 
persons eligible for unemployment compensation under the extend 
duration provisions of regular State laws; see note 15 for this p 
Not included are operations under the Federal Supplemental Bene: 
and Special Unemployment Assistance programs (which began Janua 
1975), Temporary Unemployment Compensation Act of 19: 
(effective June 19, 1958), and Temporary Extended Unemployme 
Compensation Act of 1961 (effective April 8, 1961). ‘ 

Data reflect the number of workers reporting the completion of 
least 1 week of unemployment. Annual averages may reflect adju: 
ments not distributed to the monthly data. 

A direct comparison of insured unemployment statistics wi 
estimates of total unemployment cannot be made because — 
differences in concepts and coverage. The main groups of worke 
excluded from this series on insured unemployment are employees 
selected nonprofit organizations, unpaid family workers, self-employe 
and some State and local government workers. Also, prior to 197 
workers employed in “covered” industries might be ineligible becau 
of size-of-firm exclusions; see 2d paragraph of note 2 below. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1957-74 are 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
this section); those for 1955 and 1956 are available upon reque 
Monthly insured unemployment data from the beginning of ea 
Federal program through 1966, for the State programs, total (1939-61 
and the railroad workers (1945-66) plus definitions, uses, and covera 
are in “Historical Statistics of Employment Security Activiti 
1938-66” (January 1968), USDL, Manpower Administration. 


2 Source: U.S. Department of Labor, Employment and Traini 
Administration data cover operations of regular programs under Sti 
unemployment insurance laws. All series include operations in the 
States, as well as in the District of Columbia, Puerto Rico (beginn’ 
1961), and the Virgin Islands (beginning 1978). Y 

For the period shown, the number of workers covered unt 
Federal law has been extended according to size-of-firm and payr 
provisions. Originally, firms were covered which employed 8 or m« 
workers on at least one day in each of 20 different weeks in a calen 
year. Effective January 1, 1956, the law covered firms with 4 or mi 
employees and, beginning January 1, 1972, firms with one or m 
employees. Almost all of the States were required to amend th 
unemployment insurance laws in 1971 in accordance with the Empl 
ment Security Amendments of 1970. In 1976 the law was amended 
extend coverage (effective January 1, 1978) to include virtually 
State and Local government employees plus many agricultural ¢ 
domestic workers. ’ 

An initial claim is the first claim in a benefit year filed by a wor 
after losing his job, or the first claim filed at the beginning of a s 
sequent period of unemployment in the same benefit year. The i 
claim establishes the starting date for any insured unemploym 
which may result if the claimant is unemployed for 1 week or lon 
Effective with data for 1950, transitional claims (filed by person: 
they start a new benefit year) are excluded; therefore the data repres 
more closely instances of new unemployment. ) 

Insured unemployment for a given month is the average wee 
number of covered persons filing claims certifying to 1 or more we 
of unemployment under State programs during that month. Operati 


1: extended duration provisions are not included; see note 15 for 
| page which gives the volume for recent years. The insured unem- 
nent series (adjusted for the lag between actual unemployment 
e filing of the claim) refers to the actual week of unemployment. 
| tate of insured unemployment (insured unemployment as per- 
ege of average monthly covered employment) is based on covered 
}oyment for the 12-month average ending two completed calendar 
ers prior to the month for which the insured unemployed relate. 
jdjusted series is computed by a ratio-to-moving-average method to 
yve the effects of seasonal changes. 
qeate laws are designed to provide some replacement for wage losses 
ed through unemployment among workers regularly attached to 
abor force. To be eligible for benefits, a worker must have had a 
mated minimum amount of earnings or employment (or both) 
“covered” employers. As a result, the insured unemployed count 
ides new and part-time workers who have not had sufficient 
gs OF employment to earn rights to benefits. Unemployed persons 
Mhave exhausted their benefit rights are not covered; in times of 
nged unemployment, the loss of benefit rights could cause a 
eed divergence between the trends of insured unemployment and 
unemployment. 
r number of beneficiaries, monthly data represent the average 
ly number of beneficiaries, computed from weeks compensated 
. the calendar month or year. See also note 6 for this page. 
r benefit payments, data beginning 1971 exclude payments made 
extended Sectioe provisions by the States having such programs. 
hly figures for amount of benefit payments are unadjusted for 
d benefit checks and transfers under the interstate combined-wage 
annual totals are net amounts adjusted to exclude such items. 
anual data prior to 1947 and monthly data for 1961-74 are in 
wt editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
section). Revised 1963 data for initial claims and for insured un- 
oyment are in the 1971 BUSINESS STATISTICS note. 
onthly data, definitions, uses, limitations, and technical notes, are 
4istorical Statistics of Employment Security Activities, 193866” 
1968), USDL, Manpower Administration. 


Source: U.S. Department of Labor, Employment and Training 
inistration. The data cover operations in the United States (includ- 
iska and Hawaii), Puerto Rico, and the Virgin Islands under the 
ram of Unemployment Compensation for Federal Civilian 
lloyees, effective January 1, 1955. The UCFE program provides un- 
oyment insurance protection to civilian employees of the Federal 
‘mment or of wholly owned instrumentalities, with the following 
rotions: Elective officers in the executive and legislative branches of 
ament, certain foreign service personnel, temporary emergency 
-ers, and other small groups. 
Jonthly data for 1955-74 appear in earlier editions of BUSINESS 
PISTICS (see reference note, p. 1 of this section). Additional series 
‘al claims, monthly benefit payments, etc.) with monthly data back 
955 are in “Historical Statistics of Employment Security Activities, 
66” (January 1968), USDL, Manpower Administration. 


Sources: U.S. Department of Labor, Employment and Training 
inistration and Veterans Administration (for 1947-51). Data for 
mperiod 1947-51 refer to the unemployment program under the 
icemen’s Readjustment Act of 1944; this program included all 
Alaska, Hawaii, the District of Columbia, and Puerto Rico. 
e September 9, 1944, readjustment allowances were payable to 
le unemployed (or self-employed) veterans of World War II. Data 
n for initial claims and average weekly number of beneficiaries 
de data for self-employed veterans. After July 1949, most veterans 
e ineligible for allowances under this Act. 

Mata for the period 1952-58 relate to the program under the 
erans’ Readjustment Assistance Act of 1952 (effective October 15, 
2), which provided benefits to eligible unemployed veterans who 
service on or after June 27, 1950 (chiefly veterans of the Korean 
ict) and covered all States, Alaska, Hawaii, Puerto Rico, the 
iin Islands, and the District of Columbia. 
‘Initial claims” refer to the first claim filed by a veteran following 
discharge from the armed services and to additional claims (those 
1 in a second or subsequent period of unemployment). To avoid 
licate counting, initial claims and insured unemployment exclude 
ims filed to supplement benefits under State or railroad programs. 
- number of beneficiaries and the amount of payments include data 
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for all veterans who received payments under the VRA Act of 1952, 
whether or not the payments supplemented benefits under State or 
railroad programs. Benefit rights under the VRA Act terminated for 
most veterans on July 26, 1958, and for all veterans, on January 31, 
1960. In 1959, under this program, initial claims totaled 63,000, and 
benefits paid were $17,391,000; insured unemployment and number of 
beneficiaries averaged 13,000 and 14,000 persons per week. 

Data beginning 1959 relate to the program under the “‘Ex-Service- 
men’s Unemployment Compensation Act of 1958” (UCX), effective 
October 27, 1958. Ex-servicemen who had a period of service that 
began after July 31, 1955, and those who entered the armed services 
before February 1, 1955, and were separated after October 27, 1958, 
are eligible under the UCX program. The figures exclude information 
relating to beneficiaries who have claimed benefits jointly with other 
programs. For November and December 1958, initial claims totaled 
42,000 and 33,000 and benefit payments totaled $1,700,000 and 
$5,100,000; insured unemployment averaged 32,000 and 46,000 per 
week and the number of beneficiaries averaged 14,000 and 38,000 per 
week. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1944-52 and 
1957-74 are in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see 
reference note, p. 1 of this section): revised monthly data for 1953-56 
are available upon request. Average weekly insured unemployment and 
benefits paid under all Federal programs (back to beginning of each 
program) are in “Historical Statistics of Employment Security Activi- 
ties, 1938-66” (January 1968), USDL, Manpower Administration. 


5 Source: Railroad Retirement Board. Data relate to the program 
authorized by the Railroad Unemployment Insurance Act (effective 
July 1, 1939). The data cover program activities during the period, 
regardless of when unemployment occurred. 

An application for benefits is filed by a railroad worker at the 
beginning of his first period of unemployment in a benefit year; no 
application is required for subsequent unemployment periods in the 
same year. Applications for 1947-54 are for fiscal years ending June 30; 
beginning 1955, for calendar years. Totals for the period 1948-54 
include some applications submitted in June with respect to the 
following year. Figures for monthly benefits paid are adjusted for 
settlement of underpayments and recovery of overpayments and also 
include payments under the Temporary Extended Railroad Unemploy- 
ment Insurance Benefits Act of 1961. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1955-74 are shown 
in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
of this section). Monthly data for insured unemployment (1945-54) 
and benefits paid (1939-54) are available upon request; monthly data 
prior to 1955 for applications and benefits paid are published in The 
Monthly Review (Railroad Retirement Board). 


: Beginning August 1950, the average weekly number of benefi- 
ciaries is based on a 5-day workweek; for earlier periods, on the 
calendar week. 


7 Total claims for 3 months, October-December. 
+ Weekly average for 2 months, November-December. 
? Total benefits paid for 2 months, November-December. 
10 Effective 1955, includes Federal civilian insured unemployed. 


11 Data for the period January 1955-June 1959 include the number 
of beneficiaries under the Federal civilian employees’ program; separate 
figures for State only for 1955-59 are as follows (millions): 1.08; 1.02; 
1.23; 2.22; 1.46. 


12 Beginning 1955, data are calendar-year totals; for 1947-54, data 
are fiscal-year totals ending June 30. 


13 For the period 1958-70, annual data include payments made 
under State programs operating temporary extended benefit programs; 
see note 16 below. 


14 Total for 1959 includes retroactive payments (for claims in 
extended benefit periods) made as a result of the 1959 amendments to 
the Railroad Unemployment Insurance Act. 
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15 Effective 1970, data include insured unemployment under the 
extended duration provisions of regular State laws. For the years 
1970-78, the total (for all programs) includes average weekly insured 
unemployment under the extended duration provisions as follows 
(thousands): 138; 280; 182; 48; 175; 779; 680; 508; 172. 


16 Effective 1971, excludes payments made under State temporary 
extended benefit provisions; data for the period 1958-70 include such 
payments. 
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1 source: Federal Reserve Bank of New York. The figures represent 
the total acceptance liability outstanding on the last day of the month 
of banks and bankers in the United States and of agencies of foreign 
banks in this country. Data comprise acceptances based on (a) imports, 
(b) exports, (c) goods stored in the United States or shipped between 
points in the United States and foreign countries, and (d) dollar 
exchange. Data by classes of acceptances are available in the Federal 
Reserve Bulletin. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). 


2 Source: Federal Reserve Bank of New York; published in Federal 
Reserve Bulletin. Amounts placed are according to a varying number of 
companies. Dealer-placed paper is as reported by dealers and includes 
all financial paper sold in the open market; the original maturity is for 
9 months or less. Directly placed paper, as reported by financial com- 
panies that place their paper directly with investors, is issued in the 
form of unsecured promissory notes payable to bearer; these notes are 
offered to mature on any day specified by the purchaser from 30 to 
270 days. Beginning 1971, data reflect inclusion of paper issued 
directly by real estate investment trusts and additional finance 
companies. 

Finance companies are institutions engaged primarily in activities 
such as, but not limited to, commercial, savings, and mortgage banking; 
sales, personal, and mortgage financing; factoring, finance leasing, and 
other business lending; insurance underwriting; and other investment 
activities. Nonfinancial companies include public utilities and firms 
engaged primarily in activities such as communications, construction, 
manufacturing, mining, wholesale and retail trade, transportation, and 
services. 

Monthly data for 1971-74 appear in the 1977 and 1975 editions of 
BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section); those 
prior to 1971 are available from the Board of Governors of the Federal 
Reserve System. 


3 Source: Farm Credit Administration. Data provide a comprehen- 
sive picture of the farm credit activities under the supervision of this 
agency as of the specific periods covered, except that no data are 
included here for loans of joint-stock land banks or for emergency crop 
and drought-relief loans. The Farm Credit Administration currently 
supervises the activities of the Federal land banks, the Federal land 
bank associations, the Federal intermediate credit banks, the produc- 
tion credit associations, and the banks for cooperatives. The Agricul- 
tural Marketing Act revolving fund was supervised by the Farm Credit 
Administration; however, during August 1953 the outstanding balance 
of loans from this fund was fully repaid. 

The Farm Credit Administration formerly also supervised the 
functions of the production credit corporation (merged in the Federal 
intermediate credit banks as of January 1, 1957) and the lending 
activities of the Federal Farm Mortgage Corporation, an emergency 
institution on whose behalf the Land Bank Commissioner made loans 
(the authority to make Land Bank Commissioner loans expired July 1, 
1947, and on June 30, 1955, the outstanding loans totaling 
$10,635,000 were sold to the 12 Federal land banks). The liquidation 
of the regional agricultural credit corporations was under the supervi- 
sion of the Farm Credit Administration prior to April 16, 1949; as of 
that date the assets of such corporations were transferred by law to 
the Farmers Home Administration. 

Also under the direction of the Farm Credit Administration was the 
liquidation of the joint-stock land banks, which were privately 
capitalized institutions organized under the Federal Farm Loan Act. 
Liquidation of these banks was completed in July 1949. 


District banks of the Farm Credit System are located in each of 
12 Farm Credit districts. The offices are located in Springfield (Ma 
Baltimore, Columbia (S.C.), Louisville, New Orleans, St. Louis, St. Pi 
Omaha, Wichita, Houston, Sacramento, and Spokane. In each dis 
organization there are three permanent credit institutions—a Fed 
land bank, a Federal intermediate credit bank, and a bank for coo’ 
tives (also, a production credit corporation prior to January 1957) 
addition to local Federal land bank associations (formerly, na 
farm loan associations) and production credit associations. In addi 
to the district banks located in the above-mentioned cities, there 
Central Bank for Cooperatives located in Denver, Colorado. 

Data in greater detail and descriptions of the lending institution 
the system may be found in the annual reports of the Farm Cre 
Administration. 

Annual data prior to 1947 and monthly or quarterly data 
1941-74 appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
reference note, p. 1 of this section). Monthly figures for 1932-40 
shown in the 1942, 1940, 1938, and 1932 editions of the SUPP] 
MENT and, except for a few minor revisions in the 1932-33 figures, 
correct and comparable with data in subsequent volumes after 
“grand total” and “total short-term credit” are adjusted to exch 
emergency crop loans and drought-relief loans. Figures for Feds 
land banks published in the 1932 SUPPLEMENT are substantiz 
correct. 


4 Loans to cooperatives include loans by the district banks 
cooperatives and the Central Bank for Cooperatives (excluding advan 
in connection with CCC programs). The data prior to January 1957: 
include loans (direct) by Federal intermediate credit banks and, prio! 
August 1953, loans from the Agricultural Marketing Act revolving fu 


5 Data for other loans and discounts include Federal intermedi 
credit bank loans to and discounts for financing institutions (exclu: 
of loans to other Farm Credit institutions), loans by production cre 
associations (beginning December 1933) and by regional agricultt 
credit corporations (for the period October 1932-March 1949). Fed 
intermediate credit bank loans to and discounts for other Farm Cre 
institutions (regional agricultural credit corporations, production cr 
associations, and banks for cooperatives) are omitted from the total 
other loans and discounts and total loans for all agencies to av 
duplication. Emergency crop loans and drought-relief loans, which 
formerly under the supervision of the Farm Credit Administration : 
are included in the totals for short-term credit (other loans and 
counts) shown in the 1942 and earlier SUPPLEMENTS, have b 
excluded for all years covered in subsequent volumes. 


6 Prior to 1955, includes loans made by the Land Bank Com! 
sioner on behalf of the Federal Farm Mortgage Corporation. (See p 
graph 2 of note 3 above.) 
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1 Source: Board of Governors of the Federal Reserve System. ] 
represent the condition of the 12 Federal Reserve Banks combine: 
reported at the end of the month. 

Total assets include Reserve bank credit outstanding and the 
certificate account, as well as these items not shown separately: Spi 
drawing rights certificate account, Federal Reserve notes of o 
banks, other cash, bank premises, cash items in process of collect 
and other assets. Reserve bank credit outstanding also includes i 
not shown separately: Acceptances bought outright and held u 
repurchase agreements (beginning December 1966), and Reserve 1 
float oa uncollected cash items minus deferred availability 
items). 

Total liabilities include—in addition to deposits and Federal Re: 
notes—capital accounts, other liabilities and accrued dividends, 
deferred availability cash items. Total deposits are mainly member4 
reserve balances; they also include the U.S. Treasurer’s general accc 
foreign, and other deposits. 

Federal Reserve notes constitute the major part of the coun 
currency in circulation and are liabilities of the Reserve banks that 
them. They are a prior lien on all assets of the Reserve banks an 
specifically secured by the pledge of collateral at least equal tc 
amount of notes issued. This collateral may consist of gold certific 
U.S. Government securities, and eligible short-term paper discount 


juased by the Reserve bank. In the past the amount of notes that 
be issued was subject to another limitation, viz. that the Reserve 

have gold certificate reserves of a given percentage of the Federal 

e notes in actual circulation. The requirement, which no longer 

s, was 40 percent prior to June 12, 1945, and 25 percent from 
late until March 18, 1968. 

#nnual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 appear in 
st editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
ection). (Revisions in millions of dollars: December 1960 for gold 

jicate reserves, 17,479; March 1945 for total bank reserve credit 

| 20,311; March 1930 for member bank reserve account, 


{includes data not shown separately. 


Includes direct and guaranteed securities. 


Between mid-1917 and December 1959 member banks had to 
y legal reserve requirements entirely in balances held at Reserve 
s. Until June 21, 1917, however, member banks were allowed also 
sunt a part of their cash in vault and a part of their deposits with 
’ banks as legal reserves. Beginning December 1, 1959, banks were 
authorized to count part of their cash in vault as legal reserves, 
| ieuca 23, 1960, this privilege was extended to include all 


Source: Board of Governors of the Federal Reserve System. Total 
ber bank reserves held represent reserves with the Federal Reserve 
ss and, beginning December 1959, also vault cash. From December 
59, through November 23, 1960, member banks were allowed to 
t part of their cash in vault as legal reserves; thereafter, this 
ege was extended to include all vault cash. 

‘jth respect to required reserves, the Board of Governors of the 
ral Reserve System has legal power to set (within specified limits) 
ercentage of deposits that must be held in reserve for each reserve 
ification. Excess reserves are the difference between reserves 
ily held and required reserves; they indicate the extent to which 
‘ber banks may legally expand their loans and investments without 
g recourse to the Federal Reserve banks. 

sree reserves are the difference between the excess reserves of 
‘ber banks and member bank borrowings at Federal Reserve banks. 
sgative figure indicates a situation in which borrowings are larger 
excess reserves; the term “net borrowed reserves” is frequently 


Monthly data for 1947-74 for those series indicated by a star appear 
»pendix I to this volume. Annual data prior to 1947 and monthly 
for 1959-74 for required reserves appear in earlier editions of 
INESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 
thly data prior to 1947 (1958 for yequired reserves) are available in 
Supplement to Banking and Monetary Statistics, Section 10, 
lished by the source agency. 
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* See note 5 for p. 80. 


* Source: Board of Governors of the Federal Reserve System. 
a cover the condition of weekly reporting large commercial banks as 
he Wednesday nearest the end of the month or year. The weekly 
rting banks are 171 of the largest commercial banks in the Nation, 
a member and nonmember, of the Federal Reserve System. These 
%s had total assets of $750 million or more in their domestic offices 
if December 31, 1977 and voluntarily report their balances in assets 
liability accounts as shown in these tables. 
he series has been revised from time to time to extend the coverage 
to reflect other improvements. The 1979 revision, beginning with 
January 1972 data is the first major one since June 1966. It reflects 
ges in the panel of reporting banks, a change in consolidation basis, 
changes in content of several of the asset and liability items. The 
sequent series cover virtually all the assets of member and nonmem- 
hcommercial banks in the United States with assets of $750 million 
ore. The revised panel includes 171 reporting banks compared with 
before. The net effect of the panel changes, which added large 
Wks and dropped smaller ones, was to decrease the total assets by 
5 percent. In 1979, the new series accounted for 49 percent of 
assets of all domestic commercial banks. 


~ 
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| 
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For data shown in this volume, there are three major breaks in 
comparability: (1) Effective with figures for January 1972, to incor- 
porate the revision described above; (2) effective with data for July 
1965, to reflect banking conditions in (but not outside) the larger cities 
and, include all branches of reporting banks, regardless of location; (3) 
effective with data for June 1959 (announced in June 1961), to provide 
more adequate classification and breakdown of deposits, as well as to 
improve the coverage of banks. Revisions of lesser significance were 
effective with data beginning January 1952 (announced in early 1953) 
and beginning June 1969 (announced in August 1969). 

More complete details regarding the revisions effective with data for 
July 1965 and June 1959, appear in the August 1966, and June 1961, 
issues of the Federal Reserve Bulletin. A description of the June 1969 
revision appears in the August 1969 Federal Reserve Bulletin. Further 
information on the January 1979 revision is available from the Banking 
Section of the Division of Research and Statistics at the Federal 
Reserve Board, Washington, D.C. 20551. 


: Adjusted demand deposits represent deposits other than domestic 
commercial interbank and U.S. Government, less cash items in process 
of collection. 


4 In addition to items shown separately, the demand deposits total 
includes deposits of mutual savings banks, foreign deposits, and 
certified and officers’ checks. 


5 In addition to items shown separately, the time deposits total 
includes the following: U.S. Government deposits, and beginning June 
1959, also State and local government, mutual savings bank, domestic 
interbank (commercial), and foreign deposits. Prior to June 1959, 
interbank deposits are excluded. 


é Coverage of banks improved effective with data for January 
1952; earlier figures not strictly comparable. 


7 Revised basis; not comparable with earlier data (see 3d and 4th 
paragraphs of note 2 for this page). 


: Change in reporting procedures; earlier data not strictly 
comparable. 


9 Revised basis; not comparable with earlier data (see 2d paragraph 
of note 2 for this page). 
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2 The term “adjusted” denotes exclusion of loans to domestic 
commercial banks and, through May 1969, after deduction of valuation 
reserves; beginning June 1969, data are reported gross (before deduc- 
tion of valuation reserves). Figures prior to June 1959 exclude loans to 
foreign banks. 


3 Loans to nonbank financial institutions include loans to sales 
finance and personal finance companies, other business credit com- 
panies, mutual savings banks, insurance companies, mortgage com- 
panies, savings and loan associations, and Federal lending agencies. No 
comparable data are available for periods prior to April 1961. 


4 Includes data for “bills” and “‘certificates” not shown separately. 


: Beginning June 30, 1948, data are reported gross (before deduc- 
tion of valuation reserves); prior thereto, on a net basis. 


$ Coverage of banks improved effective with data for January 
1952; earlier figures not strictly comparable. 


7 Revised basis; not comparable with earlier data (see 3d and 4th 
paragraphs of note 2 for p. 81). 


5 Change in reporting procedures; earlier data not strictly 
comparable. 


9 Revised basis; not comparable with earlier data (see 2d paragraph 
of note 2 for p. 81). 
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1 source: Board of Governors of the Federal Reserve System. The 
data have been revised from the previously published series to reflect 
both conceptual and statistical improvements. They have been 
expanded to cover more Foreign-related banking institutions operating 
in the United States, and include for the first time lease financing 
receivables as a component of commercial bank credit. With the 
addition of U.S. agencies of foreign banks, New York investment 
company subsidiaries of foreign banks, and Edge Act corporations, the 
U.S. banking system is defined for purposes of these series to include all 
institutions located in the 50 states and the District of Columbia that 
are engaged in commercial banking activities. The revised bank credit 
series measures credit extended by such banking institutions to all 
U.S. or foreign customers other than commercial banks in the United 
States, and other than directly related institutions. 

Among the statistical changes in the revised series are improved 
blowup procedures for estimating data for domestically chartered 
banks, more frequent benchmarking of current estimates, and substitu- 
tion of monthly averages for data for the last Wednesday of the month. 
In addition, the revised series provide new detail, not shown separately 
here, on loan components, separate data for domestically chartered 
banks and foreign-related institutions, and a new measure of nondeposit 
funds of commercial banks. 

The revised series have been estimated for the period back to 
December 1972. No comparable earlier data are available. 


Adjusted to exclude interbank loans. 


: Reported by the Board of Governors of the Federal Reserve 
System. Annual data represent rates in force on December 31 of each 
year. Monthly data are for rates in force at the end of the month. Data 
cover rates to member banks on all advances secured by U.S. Govern- 
ment obligations and on discounts of the advances secured by eligible 
paper under Sections 13 and 13a of the Federal Reserve Act. 

Rates also apply to advances secured by obligations of Federal inter- 
mediate credit banks maturing within 6 months. 

End-of-month data for 1947-74 appear in appendix | to this volume; 
end-of-year data prior to 1947 and end-of-month data for 1929-46 
appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference 
note, p. 1 of this section). (Revised figure for November 1929 is 4.50 
percent.) 


4 Source: Farm Credit Administration. The figures represent 
interest rates charged by the Federal Intermediate credit banks and are 
averages of the loan rates of the 12 banks. The average annual interest 
tate for each FICB is determined by averaging the 12 monthly rates. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). (Revisions: May 1930, 4.82 percent; August 1930, 4.13; 
July 1933, 3.12; September 1947, 1.53; July 1948, 1.90; March 1949, 
2.04; February 1951, 2.04; July 1951, 2.36; October 1955, 2.63.) 


5 Source: Federal Home Loan Bank Board, Data are combined 
averages of interest rates on conventional first mortgage loans for the 
purchase of single-family homes. They are confined to loans originated 
directly (rather than by correspondents) and are compiled from data 
received through the cooperation of a representative sample of five 
major types of lenders in the United States. These lending institutions 
are savings and loan associations and life insurance and mortgage 
companies (which submit directly to FHLBB individual transcripts of 
conventional loans for the purchase of single-family homes) and mutual 
savings and commercial banks (which report to the Federal Deposit 
Insurance Corporation). 

Federally underwritten mortgages are excluded from the survey, as 
are loans for any purpose other than for purchase of a home. 

Monthly data for 1963-74 appear in the earlier editions of 
BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 


§ Source: Federal Reserve Bank of New York; published in Federal 
Reserve Bulletin. For bankers’ acceptances and commercial paper, the 
figures represent averages of daily offering rates of dealers. Rates on 
finance company paper are averages of daily rates published by finance 
companies, for varying maturities in the 150-179 day range. However, 
beginning November 1977, they are unweighted averages of offering 
rates quoted by at least five dealers (in the case of commercial paper), 


1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT BUSINESS 


or finance companies (in the case of finance paper). Previously, 
were the most representative rate quoted by those dealers and fina 
companies. 
Monthly data for 1970-74 for rates on finance company pa 
placed directly appear in appendix I to this volume; annual data p. 
to 1947 and monthly data for 1938-74 for rates on bank 
acceptances and commercial paper appear in earlier editions 
BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 


7 Source: Board of Governors of the Federal Reserve System. 
represent rates on new bills issued within the period indicated; they 
on 3-month taxable Treasury bills. 

Monthly data for 1947-74 appear in appendix I to this volu: 
monthly data for 194146 appear in earlier editions of BUSINI 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 


8 Source: Board of Governors of the Federal Reserve System. | 
are averages of daily figures. Each daily figure is an unweighted ave! 
of the yields of the issues included. From early 1953 forward, 
yields are based on daily closing bid prices; prior thereto, on the m 
of daily closing bid and asked prices. The series includes selected ne 
and/or bond issues. Substitutions of issues are made from time to ti 
in order to provide a generally continuous and representative ser 
For some periods, the data are based on a single issue. | 

Monthly data for 1947-74 appear in appendix I to this volui 
monthly data for 1941-46 appear in earlier editions of BUSINE 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 
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1 source: Board of Governors of the Federal Reserve Syst 
These data represent mutually consistent series for consumer inst 
ment credit outstanding and consumer installment credit exten 
and liquidated. Data for Alaska and Hawaii are included beginn 
January and August 1959 respectively. 

Consumer credit represents all short- and intermediate-term cr 
used to finance the purchase of commodities and services for persc 
consumption or to refinance debts originally incurred for s 
purposes. Mortgage debt is generally excluded. Because of cer 
difficulties, some credit that is really consumer credit cannot 
included in the data. On the other hand, it is impossible to exclude 
the nonconsumer credit that the definition requires. The amount 
consumer credit omitted from the series far exceeds the amount 
nonconsumer credit that still remains in the series. 

The term “credit” means an advance of purchasing power that cc 
be used to obtain goods and services, or an advance of goods or serv 
in exchange for a promise to pay at a later date. The term “‘consu 
tion” means the process of using up goods and services as an en 
itself rather than as a stage in production. Credit extended to gov 
mental agencies and nonprofit or charitable organizations, as wel 
credit extended to business or to individuals exclusively for busi 
purposes, is excluded. 

Installment credit includes all consumer credit held by finar 
institutions and retail outlets that is scheduled to be liquidated (or 1 
the option of repayment) in two or more installments. Revolving ct 
and budget and coupon accounts are treated as installment credit ra 
than as charge accounts because they involve scheduled repayment | 
monthly basis. ““Automobile paper” represents credit extended fos 
purchase of new or used passenger automobiles whether or not 
credit is specifically secured by the automobile purchased. “Mc 
homes” covers credit extended for the purchase of mobile ho 
Home improvement loans include both FHA-insured and nonins 
loans made to finance the maintenance and improvement of dwe 
units. 

Like most economic statistics, the consumer credit series is base 
comprehensive benchmark data that become available periodic 
Current monthly estimates are projected from the latest benchmar 
accordance with weighted changes indicated by sample data. 
estimated totals are adjusted as necessary whenever new benchi 
data become available. Classifications are made on a “holder” t 
Thus, installment paper sold by retail outlets is included in figure 
the banks and finance companies that purchased the paper. 

Estimates of installment credit extended, liquidated, and 
standing represent summaries of accounting records. Conceptually 
amount of outstanding credit represents the sum of the balances ii 
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fpaent receivable accounts of financial institutions and retail 
on any given date. Credit extended covers all debit entries to 
_ccounts during a given period, and credit liquidated covers all of 
edit entries. The difference between credit extended and credit 
ited during any given period is thus equal to the change in the 
aiding balance during the period. Information is not available to 
eparate estimates of the amount of chargeoffs, and under most 
‘stances the amounts involved are relatively small. 
» estimates of the amount of credit outstanding and those of 
ent credit extended include any finance and insurance charges 
| od as part of the installment contract. Similarly, installment 
liquidations include the payments on these charges. The inclusion 
nce charges is general for most types of installment contracts, 
they are usually written on a discount or an add-on basis. Also 
ed in many cases, is unearned income on loans, since some 
s Cannot separate the components. A preliminary March 1979 
te ons; banks as reported on the Call Reports showed 
ion of $835.4 billion (2.3%) to be unearned income on loans. 
)»m-mortgage, non-business part is not determinable. 


other fact to consider in using figures on installment credit 
ed and liquidated is the inclusion of loans to refinance or con- 
e other installment obligations or to renew existing loans. The 
dd simultaneously to both credit extended and credit liquidated 
so net effect on the amount outstanding. Little is known of the 
amount of such refinancing, but it is not believed to be suffi- 
large most of the time to have any significant effect on the 
of installment credit extended and liquidated. But it depends on 
issuer. Unpublished data on federal credit unions show 43% of all 
made by federal credit unions are refinanced. 
se adjusted data for installment credit extended and liquidated 
adjustments for differences in the number of trading days and 
ious seasonal influences. The seasonal factors used are derived by 
‘ified ratio-to-moving-average method (for availability of details of 
sethod, see next to last paragraph of this note). 

re is a necessary relationship between credit extensions and 
ations, which is determined by the nature of the installment 
.ct. Once a contract is made, the schedule of liquidations is 
pain ed. Because liquidations on installment contracts are dis- 
‘sd evenly over a number of months, data on liquidations show 
less seasonal variation than data on extensions. Moreover, the 
val movements that do occur in liquidations are to some extent 
H to the seasonal movements in extensions. 
“© a more complete description of the series on consumer credit 
nding, as well as for details of the method of seasonal adjustment, 
anking and Monetary Statistics 1941-1970, Section 16, Consumer 
‘, published by the Board of Governors of the Federal Reserve 
ra. Section 16 will be rewritten in 1980 or 1981. 
-onthly data for 1947-74 for series indicated by a star appear in 
dix I to this volume. The 1959 edition of BUSINESS STATIS- 
contains end-of-year figures for 1929-46 for total consumer 
outstanding, total installment credit, and total noninstallment 
by major types of accounts, as well as for 1939-46 for other 
. The latest revised monthly figures prior to 1979 (other than 
‘shown in the appendix) are available from the Board of 

ors of the Federal Reserve System (Washington, D.C., 20551). 


des auto dealers and excludes 30-day charge credit held by 
(and entertainment companies. ~ 


Beginning January 1977, includes retailers (formerly not 
:ied); they are not comparable with data for earlier periods. 
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Source: U.S. Treasury Department. These data incorporate the 
ses in the President’s Budget for 1969, in accordance with those 
amendations of the President’s Commission on Budget Concepts 
wh were adopted and implemented during fiscal year 1968. They 
cover all Federal agencies and programs, including virtually all 
ams financed by trust and deposit funds, which prior to that time 
not included in what was called the “administrative budget. 
eginning fiscal year 1967, data are on the basis of the Monthly 
om ent of Receipts and Outlays of the U.S. Government, compiled 


\ feports received from disbursing, collecting, and administrative 
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agencies of the Government. Data for prior years were derived on basis 
of the unified budget concepts adopted January 1968. 


2 “oe s ” . 
Net receipts” represent gross budget receipts less refunds. 


3 Source: U.S. Treasury Department. These data are on the basis of 
the Monthly Statement of Receipts and Outlays of the U.S. Govern- 
ment. “Borrowings from the public” are net transactions of total 
agency securities, plus public debt securities as published in daily 
Treasury statements, minus the Federal securities held as investment of 
Government accounts and noninterest-bearing public debt securities 
held by the International Monetary Fund and international lending 
institutions in recognition of U.S. Government subscription commit- 
ments. “Reduction in cash balances” is the difference between the 
“budget surplus or deficit” and “borrowing from the public.” 


4 Source: U.S. Treasury Department. Data are on the basis of daily 
Treasury statements and administrative accounts and reports. “Gross 
debt outstanding” includes investment transaction of the Department 
of Health, Education, and Welfare; Housing and Urban Development; 
Labor; Transportation; Treasury; the Veterans Administration; and 
ae independent agencies, as well as other securities held by the 
public. 


5 Includes data not shown separately. Amount of public debt 
securities outstanding have been adjusted to exclude issues to IMF and 
other international lending institutions. 


6 Includes holdings of Federal Reserve Banks. 


7 See 1st paragraph of note 1 for page 87. 
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1 Source: U.S. Treasury Department. Data cover only budgetary 
operations of the Federal Government, i.e., only those operations 
involving accounts that determine the budget surplus or deficit. All 
yearly data through 1976 as shown in the present volume are fiscal year 
totals ending June 30. Effective with 1977, annual figures are for 
fiscal year ending September 30. Beginning fiscal year 1967 actual 
figures are from the Monthly Statement of Receipts and Outlays of the 
U.S. Government, compiled from reports received from all Government 
collecting, disbursing, and administrative agencies and the Treasurer of 
the United States. Data for prior years were derived on basis of the 
unified budget concepts adopted January 1968. The Monthly State- 
ment shows gross receipts, refunds, and net receipts, and outlays, 
applicable receipts, and net outlays. Budget receipts and outlays shown 
in this volume are “net.” 

Budget accounts include general accounts (which are credited with 
receipts not designated by Congress for specific purposes and cover 
most appropriations and expenditures), special accounts (or funds 
earmarked by Congress for specific purposes), revolving accounts 
(financing a continuing cycle of operations in which expenditures 
generate receipts, and the receipts are available for expenditure without 
further action by Congress), consolidated working fund (established to 
receive, and subsequently disburse, advance payments from other 
agencies or bureaus), management fund account (to facilitate 
accounting for and administration of intragovernmental activities which 
are financed by two or more appropriations), trust fund accounts 
(moneys held in trust for use in carrying out specific purposes or 
programs), and transfer appropriation accounts (allocations which are 
treated as nonexpenditure transactions at the time the allocation is 
made). 

Items under receipts are explained as follows: “Individual income 
taxes”—taxes both withheld and not withheld; “social insurance taxes 
and contributions”—employment taxes and contributions, unemploy- 
ment insurance, and contributions for other insurance and retirement 
(see also note 2 for this page); “other” —excise taxes (see also note 4 for 
this page), estate and gift taxes, customs duties, and other miscel- 


laneous receipts. = 
Monthly data for July 1967-December 1974 are in earlier editions 


of BUSINESS STATISTICS. 
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2 Includes individual income taxes designated for the Presidential 
election campaign fund. Prior to February 1974, these taxes included in 
“Other.” 


3 Includes taxes and contributions for Federal old-age and survivors 
insurance trust fund, Federal disability insurance trust fund, Federal 
hospital insurance trust fund, railroad retirement accounts, unemploy- 
ment insurance, Federal supplementary medical insurance trust fund, 
Federal employees retirement contributions, and other retirement 
contributions. 


4 Includes excise taxes on alcohol, tobacco, documents, other 
instruments and playing cards; manufacturers excise taxes, retailers 
excise taxes (repealed effective June 22, 1965); and miscellaneous. 


5 Includes data not shown separately. 


© Includes interest payments by Government Corporations and 
other business-type activities on securities issued to the Treasury, Prior 
to January 1975, Rents and royalties on the Outer Continental Shelf 
lands were shown as proprietary receipts from the public for the 
Interior Department. Cumulative year to date figures may not add due 
to budget realignments. 


7 Social Security Trust Fund outlays are included in HEW’s 
expenditures beginning fiscal year 1963; prior thereto, reflected under 
the Treasury Department. 
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1 source: American Council of Life Insurance (formerly Institute 
of Life Insurance.) The portfolios in the end-of-year data are at annual 
statement asset value, with bonds carried on an amortized value basis 
and common stocks at market value. Through 1969 the portfolios in 
the end-of-month data are at book value of ledger assets; beginning 
1970, they are annual statement values. In the monthly figures, adjust- 
ments for interest due and accrued and for differences between market 
and book values are, in general, not made on each item separately but 
are included in “total” and “other assets.” The monthly data are 
estimates of total assets of all U.S. legal reserve life insurance companies 
and are based on monthly reports from companies representing in 
recent years over 85 percent of all assets. The estimating procedure, 
effective with the data for January 1957 (monthly only), resulted in 
increases in the monthly asset totals ranging from $100 million to 
$300 million over totals that would have resulted from the procedure 
previously in effect. These increases, which affect the various categories 
in differing degrees, make the monthly data through 1956 not entirely 
comparable with those beginning with 1957. 

Assets for the accident and health departments of life insurance 
companies are distributed by type and are included in the assets of all 
companies. 

The classification “‘real estate” includes real estate sold under con- 
tract of sale but does not include real estate owned subject to redemp- 
tion. Foreclosed liens subject to redemption are included in “mortgage 
loans”? and are not transferred to “‘real estate” until the redemption 
period is past. “‘Other assets” include collateral loans, due and deferred 
premiums, and transportation equipment. 

Monthly data for 1951-56 (on old basis) and 1957-74 (on new basis) 
appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference 
note, p. 1 of this section). 


2 Source: Life Insurance Marketing and Research Association. Data 
represent the actual total volume of new paid-for life insurance sold 
in the United States, exclusive of revivals, increases, dividend additions, 
reinsurance acquired, and credit life insurance. Through 1974, data for 
credit life insurance insures borrowers to cover payment of loans in case 
of death. Beginning with 1975 data, coverage is limited to obligations 
not exceeding 120 months’ duration. The 1978 data are estimated 
U.S. totals projected from monthly reports by 172 companies which at 
the end of 1978 accounted for 71 percent of the new ordinary 
(including mass-marketed ordinary) insurance written. 

“Ordinary life insurance” (including mass-marketed ordinary 
beginning with 1965 data shown here) is that usually issued in amounts 
of $1,000 or more with premiums payabie on an annual, semiannual, 
quarterly, or monthly basis. The term is also used to mean a plan of 
insurance for a person’s whole life. 


“Group life insurance” is that issued, usually without me 
examination, on a group of persons under a master policy. It is usi 
issued to an employer for the benefit of employees, the indivi 
members of the group holding certificates as evidence of 


insurance. 
“Industrial life insurance” is that issued in small amounts, ust 


not over $500. Premiums are payable on a weekly or monthly basis 
are generally collected at the home by an agent of the company or 
in by mail. : 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1951-74 
1941-45 for all series and 1946 for group and wholesale and ordi 
insurance (see exceptions mentioned in this paragraph and in no 
following) appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
reference note, p. 1 of this section). The 1947-50 annual tote 
insurance and ordinary insurance (beginning with the 1965 volu 
include revisions not allocated to the monthly data. Monthly date 
1938-40 for ordinary insurance are available in the 1942 SUPI 
MENT; for monthly data for 1930-37 see the 1940 volume and pf 
and 19 of the September 1937 SURVEY. 


3 Includes a yearend upward adjustment not allocated by mot 
Adjustments are as follows (in millions of dollars): Total, 201.0; g 
and mass-marketed ordinary (wholesale), 154.0; industrial, 47.0 


i! Beginning 1954, ordinary insurance written excludes the 
insurance business in savings banks. For the years 1947-53, re 
tively, the following amounts were included (millions of dollars): 5 
54.2;49.3; 50.0; 47.4; 58.8; 63.2. 4 


5 Data for the latter part of 1954 and thereafter include 
insurance written under the Federal Government employee prog 
Under this program, $6,738,000,000 went on the books in Nover 
1954 and $1,925,000,000 in April 1955. § 


© Includes data for Alaska and Hawaii beginning with 1957 
1958 respectively. - 


7 Includes $27,801 million coverage on U.S. Armed Forces. 


. Beginning 1965, the major portion of “wholesale” (mass-ma Ke 
ordinary) included with ordinary instead of group. ’ 
> Includes $8,294 million Federal Employees Governmesii 


Insurance. § 
8 


1° Includes $3,421 million Federal Employees Government 
Insurance. 


") Includes $17,175 million Servicemen’s Group Life Insurance, 


12 Includes $28,500 million Servicemen’s Group Life Insurance, 


‘3 Includes $907 million Veteran’s Group Life Insurance and aa 
Reserve coverage. 4 


14 Includes $1,694 million Veteran’s Group Life Insurance. 
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Source: U.S. Treasury Department. Beginning 1966, 
compiled from the daily Treasury statement; prior thereto fror 
Circulation Statement of United States Money. Figures are the | 
stock at the end of the months and years indicated. 7 

The factors accounting for changes in gold stock are n 
production of gold, net gold imports or exports, and changes | 
amount of gold under earmark. For several reasons the combin 
movement of these factors in any given period may not corres 
exactly to the reported change in gold stock in that period. 
usually various lags in the statistics as a result, for example, of d 
refining or assaying newly mined or imported gold; and net d 
consumption of gold in the arts and industry may affect the 
from month to month. There are also less regular influences, 
when they occur, are generally of much greater importance. 
character was the increase in the gold stock in February 
attributable to the devaluation of the dollar, the decrease in the 
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February 1947, June 1959, and June 1965, resulting from the 
ynt of the United States gold subscription to the International 
y Fund, and, since April 1934, net changes in gold held in the 
States by the active portion of the Exchange Stabilization Fund. 
w4-of-year data prior to 1947 and monthly data for 1936-74 
in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference 
». 1 of this section). The figures prior to 1934 as shown in the 
nd 1940 volumes incorporate revisions back to 1913 to exclude 
87 million of gold coin which was dropped on January 31, 1934, 
ger to make them comparable with later data. The resulting figures 
fe earlier years probably understate somewhat the amount of 
oin held by the public, but fluctuations in the total are not 
d by the revision. The large increase in the figures in 1934 
id primarily from the revaluation of the gold stock on the basis of 
anged gold content cf the dollar. The revaluation added $2,806 
i to the gold stock on February 1, 1934. 


Htatistics on exports and imports of gold are\from the U.S\ 
«ment of Commerce, Bureau of the Census. Data on changes in 
nount of gold held under earmark are_from the Board of 
fnors of the Federal Reserve System. The amount of net-release 
armark represents gold released from earmark at Federal Reserve 
for foreign account, less gold placed under earmark-for foreign 
at (with allowance when necessary for changes in gold earmarked 
| for account of Federal Reserve banks). The figures include gold 
oy the Federal Reserve banks for foreign and international 
ats. The minus sign indicates an increase in earmarked gold. An 
2 in earmarked gold is the equivalent of net export and a 
se in the equivalent of net import. 

nual data prior to 1947 and monthly data for 1932-74 (with 
tions mentioned below) appear in earlier editions of BUSINESS 
STICS (see reference note, p. 1 of this section). Previously 
ned figures for net release from earmark should be revised to read 
sows (in millions of dollars); December 1931, —22.9; June 1939, 
8; July 1939,-164.0. — 


Source: Board of Governors of the Federal Reserve System. 
s are calculated at the rate of $35 per fine troy ounce through 
from January 1972-September 1973 at the rate of $38 per fine 
ounce, and at $42.22 thereafter. Canadian production (which 
es Newfoundland beginning 1949) is reported by the Dominion 
sa of Statistics. 

anual data prior to 1947 and monthly data for 1941-74 appear in 
- editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
ection). 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
ective July 1967, exports and imports of silver (both ore and 
bullion and refined) are being reflected at the actual values 
ed on the individual Shipper’s Export Declarations and Customs 
-s. Prior to that time reported values outside the price range of 
-$1.29 per ounce were adjusted to the Treasury price of $1.29 per 
+. In addition, the so-called “‘cupro-nickel clad” dimes and quarters 
<cluded whenever such coin can be separately identified. 

mnual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 appear in 
-t editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
ection). Monthly averages and monthly figures back to 1913 and 
respectively are shown in the 1932 SUPPLEMENT (revisions for 
arts, in thousands of dollars: 1913 monthly average, 2,989; 1925— 
ary, 7,339; February, 4,929; March, 6,661; April, 4,945; 1930— 
ember, 2,660). 


Silver prices for the months are averages of daily quotations, 
veas annual prices are averages of the 12 months as compiled by 
‘ly and Harman and published, beginning 1967, in “Metals Week, 
-Graw-Hill publication; prior to 1967 the data appeared in Metal 
Mineral Markets,” a weekly news service of the Engineering and 
ng Journal. Quotations are per troy ounce 0.999 fine. rae 
esinning with 1962, quotations represent the prices at which silver, 
ommercial bar form of acceptable brand and quality, is offered to 
iy and Harman for nearby delivery at New York in quantities 
scient to meet daily requirements. Prior to 1962, prices are for silver 
ained in unrefined silver-bearing materials; they were determined 
andy and Harman on the basis of actual sales of bar silver (0.999 
yin amounts of 50,000 troy ounces or more for nearby delivery at 
- York. Silver contained in unrefined silver-bearing materials sub- 
- 


mitted for refining is quoted at a discount from silver in commercial 
bar form. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). Monthly averages and monthly figures back to 1913 and 
1923 respectively are shown in the 1932 SUPPLEMENT (revisions: 
January 1923, $0.657; July 1933, $0.376). 


® Source: American Bureau of Metal Statistics. Data for the United 
States are based on production (from material of domestic origin) of 
commercial bars, 0.999 fine, and other refined forms, plus purchases of 
crude silver by the U.S. Mint. Refined forms other than bars comprise 
shot, crystal, etc.; these account for only a small part of the total. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). Monthly figures beginning 1923 appear in the 1932 
SUPPLEMENT. (Revisions for United States, in thousands of fine 
ounces: 1923—July, 5,986; September, 4,901; October, 5,014; 
November, 5,249; December, 5,140; 1924—December, 5,674.) 


q Figures beginning May 1949 include production in Newfoundland. 
8 Includes revisions not allocated to the monthly data. 


: Beginning 1954, data include purchases of crude silver by the U.S. 
Mint. 


a Beginning 1962, data are for silver in commercial bar form (until 
mid-November 1962, priced one-quarter of a cent higher than on 
former basis; four-tenths of a cent higher from November 15, 1962 to 
September 2, 1968; one cent higher effective September 3, 1968). 


= Beginning September 1965, data include gold deposits by the 
International Monetary Fund for the purpose of mitigating the impact 
of gold payments to the Fund for quota increases by countries which 
purchased such gold from the United States. The United States has a 
corresponding gold liability to the Fund. 


12 Because of an overall revision to the export commodity classifica- 
tion system effective Jan. 1, 1978, data may not be strictly comparable 
with those shown for earlier periods. 
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1 Source: U.S. Treasury Department. Data are as of the end of the 
year or month indicated. Currency in circulation includes all U.S. 
money outside of the Federal Reserve banks and the Treasury, with 
two exceptions: (1) Gold coin and silver coin “known” to have been 
exported; and (2) all gold coin outstanding. Thus, the figures include 
currency held by the public, vault cash held by banks, and any 
“unreported” U.S. money carried or shipped abroad. 

Gold coin was withdrawn from circulation in January 1934, since 
the Gold Reserve Act of 1934 (which was the culmination of gold 
actions of 1933) vested in the United States title to all gold coin and 
gold bullion. Gold coin is included in the circulation figures prior to 
January 1934 published in the 1959 and earlier volumes of BUSINESS 
STATISTICS, but the amounts included (effective with the 1940 
volume) are as revised by Federal Reserve to reflect a deduction of 
$287 million in each period. The $287 million (representing gold coin 
reported in January 1934 as still in circulation) was excluded because it 
is believed to have been largely lost or melted down, or otherwise to 
have disappeared from circulation over the years. 

End-of-year data prior to 1947 and monthly data for 1936-74 
appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference 


note, p. 1 of this section). 


2 source: Board of Governors of the Federal Reserve System. The 
series shown here was introduced by the source agency in the latter part 
of 1960 and has been revised from time to time to incorporate new 
benchmark levels and to introduce new seasonal factors. The data are 
averages of daily figures for the month or year indicated. The series was 
expanded between January and August 1959 to include data for Alaska 
and Hawaii. ; 

“Money supply” covers the total of the public’s holdings of coin 
and currency, plus demand deposits at commercial banks, excluding 
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those held by foreign banks. The demand deposit component consists 
of demand deposits at all commercial banks and certain foreign related 
institutions, other than those due to domestic commercial banks, 
foreign banks, and the U.S. Government, less cash items in the process 
of collection and Federal Reserve float (float represents reserves 
credited to memiber banks on checks in process of collection by the 
Federal Reserve banks for which offsetting debits have not yet been 
made against the reserve accounts of the drawee banks), and foreign 
demand balances at Federal Reserve banks. The currency component 
consists of currency outside the Treasury, the Federal Reserve banks, 
and the vaults of all commercial banks. 

The time deposits series covers time and savings deposits at all 
commercial banks other than those due to domestic commercial banks 
and the U.S. Government. Effective June 9, 1966, balances 
accumulated for payment of personal loans were reclassified for reserve 
purposes and are excluded from time deposits reported by member 
banks. The U.S. Government deposits series consists of Government 
demand deposits at all commercial banks. 

The money supply figures and time deposits are seasonally adjusted 
in accordance with the ratio-to-moving-average method, described in 
the June 1941 Federal Reserve Bulletin. Seasonal adjustment factors 
are derived separately, on a semimonthly basis, for the two components 
of money supply. The preliminary factors are computed by the Census 
Method II seasonal adjustment program, with appropriate adaptations 
to semimonthly data. Seasonal factors produced in the machine runs 
are subsequently reviewed and are modified and balanced according to 
the procedure outlined in the June 1941 Federal Reserve Bulletin. 

For detailed information on concepts and methods and on the 
subsequent revisions of the money supply series, see the Federal 
Reserve Bulletins for October 1960, August 1962, June 1964, 
September 1966, February 1973, and December 1974. 

Monthly data for 1947-74 for those series indicated by a star appear 
in appendix I to this volume. Revised monthly figures for 1959-74 
for all other series appear in the February 1973 and February 1976 
Federal Reserve Bulletins. 


3 At all commercial banks. 
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1 Source: Federal Trade Commission. Quarterly estimates for all 
manufacturing corporations (except newspapers), classified by both 
industry and asset size, are produced from uniform, confidential in- 
come statements and balance sheets received each calendar quarter 
from a probability sample of all enterprises (except newspapers) 
classified as manufacturers (according to the Standard Industrial 
Classification through 1962; beginning 1963, according to the Standard 
Enterprise Classification) and required to file U.S. Corporation Income 
Tax Form 1120. 

The conventional accounting concept of profits used in the 
estimates differs from the national income concept in which capital 
gains and dividends received by corporations are deducted from profits, 
capital losses and depletion charges are added to profits, and adjust- 
ments are made for international flows affecting profits. 

The consolidated enterprise concept used in the estimates eliminates 
the multiple counting of all interplant and other intracompany transfers 
included in establishment statistics and, to the fullest extent possible, 
eliminates the multiple counting of all intercorporate transfers included 
in statistics based on unconsolidated or partly consolidated reports 
from multicorporate enterprises. 

The 1st sample in this series of quarterly estimates covered each of 
the quarters in calendar years 1947 to 1951, inclusive; the 2d sample, 
from 3d quarter 1951 to 2d quarter 1956, inclusive; the 3d (current) 
sample, from 2d quarter 1956 to date. To splice the estimates based on 
different samples, an overlap was provided for 3d and 4th quarters 
1951 and 2d quarter 1956. Also, within the 3d (current) sample, an 
overlap was provided for each quarter in calendar year 1958 to splice 
the estimates based upon the 1945 and 1957 editions of the Standard 
Industrial Classification. The adoption of the Standard Enterprise 
Classification does not affect the groupings of companies into industry 
categories because its structure follows so closely that of the SIC. 

Quarterly estimates for 1951-74 appear in earlier editions of 
BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 


y | é ; c : 
Beginning with 1963 data, the industry classification is based on 
the Standard Enterprise Classification; prior thereto it was based on the 
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Standard Industrial Classification Manual (1958-62 on the 

edition; 1957 and earlier years on the 1945 edition). The figures 
1958 forward are therefore not entirely comparable with earlier fi; 
except in the case of the petroleum refining industry, which we 
affected by the change. 


= Beginning 1965 data reflect reclassification of companies bei 
“paper and allied products” and “instruments, etc.” (included i 
other manufacturing industries’’). rs 

4 Owing to a merger of a bakery firm (included in “fooc 
kindred products”) with a tobacco company (included in “all 
manufacturing industries”), data are not strictly comparable 
earlier figures (“food and kindred products” 4 percent lower). 


4 Owing to a merger of a paper firm with a lumber company, 
are not strictly comparable with earlier figures (“paper and 
products” 3 percent lower). * 


6 Effective first quarter 1972 data reflect industry reclassific 
and are not strictly comparable with earlier figures. a 

y Beginning fourth quarter 1973, because of changes in me he 
consolidation (to minimize the effect of foreign operations of : 
national enterprises), data are not comparable with those for & 
periods. Also, beginning first quarter 1974, data reflect reclassifi 
of a considerable number of companies from one industry to anoth 


=i 


8 Prior to fourth quarter 1973 for petroleum refining only. 
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1 Source: Securities and Exchange Commission. Data cov y 
stantially all new securities offered for cash sale in the United Sta’ 
amounts over $100,000 and with terms to maturity of more 
year. The series include flotations irrespective of whether the 
were registered under the Securities Act of 1933. The statistic 
embrace certain corporate and noncorporate issuing groups eXxé 
from registration under the Securities Act of 1933, by virture of 
nature of either the transaction or issuer, such as issues placed priva 
intrastate offerings, securities of railroad companies, Federal, State, 
local government issues, issues of Federal agencies, including part 
tion certificates, issues of international banks, issues of bank 
eleemosynary institutions, and those between $100,000 and $300) 
in size offered pursuant to amendment of Regulation A of 
Securities Act of 1933. a 

The data appearing in these tables are based on material filed 
the Commission in connection with the various acts administere 
questionnaires received from companies issuing securities w 
registration under the Securities Act of 1933. Notices of offeris 
obtained from financial publications and special reports from 
life insurance companies, as well as material filed with the Commi: 

Omitted from the statistics are issues that do not appear | 
financial press (largely securities sold through continuous offeri 
as issues of ‘open-end investment companies and employee pur 
plans), intercorporate transactions, U.S. Government “special iss 
and other sales directly to Federal agencies and trust accounts, 
issued exclusively to commercial banks, and parts of issues kno 
have been sold outside the United States. p 

The figures represent offerings, not actual sales. However, 
proportion of the total remaining unsold is believed to be quite mi 
and is composed chiefly of nonunderwritten issues of small compat 

Estimated gross proceeds are derived by multiplying prir 
amounts or number of units by offering prices. ,« 

Definitions of the various classifications that are not self-exp 
tory are as follows: The public utility group, beginning 1948, com 
electric light and power, gas, and water; prior thereto, telephone 
telegraph, pipelines, and street railway companies were also inclu 
Transportation includes railroad and other transportation. Fini 
and real estate data exclude investment companies. “U.S. Gove r 
issues include U.S. Government direct and guaranteed issues; onl 
to the public are included, U.S. Government “special issues” (issu 
trust funds and Government agencies) and other interagency sales 
excluded. Sales of Treasury bills are also excluded because of 
short-term maturity. 


Owe 
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onthly data for 1947-74 for those series indicated by a 

feendix I to this volume. Annual data prior to et cae uy 
jor 1941-74 except as noted below, for all other series appear in 
4: editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. lof 
ction). The correct figure for “extractive” for December 1963 is 
grillion. Monthly figures for 1934-40 are available upon request 
3 2s for corresponding period, as shown in the 1942 SUPPLEMENT 
since been revised). 


| includes data not shown separately. 


Source: The Daily Bond Buyer of New York. Data represent sales 
#ocurities, including long-term refunding issues, by States and 
cipalities in the United States and sales of bonds of U.S. territories 
msular possessions and municipalities therein. The figures include 
+ Housing Authority note and bond issues, which are in effect 
hd by Federal guarantee of payment. Also included are preliminary 
notes issued by local public agencies to finance urban renewal 
ots. oi. notes are secured by the full faith and credit of the U.S. 
mnment. 

mthly data for 1947-74 for long-term State and municipal 
ties issued appear in appendix I to this volume; annual data prior 
947 and monthly data for 1929-46 for long-term issues and 
33 and 1936-62 for short-term issues appear in earlier editions of 
ESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this sectivn). 
y averages back to 1913 and monthly data beginning 1923 are 
in the 1932 volume. Revision for April 1927 short-term issues is 
52,000; also, the October and November 1930 figures for long- 
issues in the 1932 volume are reversed. Revised monthly data for 
-35 for short-term issues are available upon request. 


See 6th paragraph of note 1 for this page for information 
ding change in classification. 


Available only beginning 1953; prior thereto, these data were 
Hed in “commercial and other” which is not shown separately in 


olume. 


Beginning 1964, data reflect privately placed issues disclosed in 
e material not covered in prior years, these amounted to $500 
or for that year. 


Beginning January 1973, does not include noncorporate bonds 
notes formerly included. 
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Source: Board of Governors of the Federal Reserve System. 
extended by brokers are end-of-month data for member firms 
New York Stock Exchange. For banks, June data are reported 
is for all commercial banks, while all other data are estimates 
sd on a sample of those banks accounting for 60 percent of security 
it outstanding at banks on June 30, 1971. 
“Margin Credit” is all credit extended for the purpose of purchasing 
asrying stocks, or related instruments, subject to initial margin 
irements and secured by restricted collateral. “Free credit 
nces” are accounts with no unfilled commitments to the brokers 
are subject to withdrawal upon demand. , 
Sor a more detailed discussion of the measures of security credit, 
the December 1970 issue of the Federal Reserve Bulletin. 
; ghd Standard & Poor’s Corporation. Prices are a composite of 
. for high-grade corporate bonds (including industrial, utility, and 
yoad) and are a conversion of yield indexes, based on the yield to 
rity of each bond and assuming a 4-percent coupon with 20 years 
maturity. The prices are averages of weekly data for AAA bonds, 
ed on a changing list of representative issues; the change in number 
s not affect the continuity of the series. 
‘Annual data prior to 1947 and monthly data for 1947-74 appear in 
ier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
' section); monthly figures for earlier years are available upon 


BSI 
vot. 
Me 


'3 Source: Standard & Poor’s Corporation. Data are based on 
Hinesday closing prices. An arithmetic average of yields to maturity 


- 
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for the 15 high-grade municipal bonds is first computed (see p. 94 for 
the yield series). The resulting series is then converted to a price basis 
by using bond yield tables. A 4-percent coupon with 20 years to matur- 
ity is assumed, 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1941-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). (Revisions—dollars per $100 bond: 1948—May, 127.1; 
July, 126.6; November, 125.0; 1974—June, 76.2; September, 71.0) 
Monthly figures for earlier years are available upon request. 


* Source: Board of Governors of the Federal Reserve System. 
Prices are averages of daily figures. The series after March 1953 
represents prices computed from a hypothetical bond of assumed 
coupon rate and maturity. 

From 1947 through March 1952 the series represents simple 
averages of market prices of fully taxable bonds due or callable after 15 
years; for April 1952 through March 1953 it represents average prices 
of outstanding 24-percent bonds first callable after 12 years. 

Effective April 1953, prices are calculated from an “‘assumed” 3- 
percent 20-year bond, using yield figures on fully taxable bonds 
maturing or callable in 10 years or more. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1955-74 and 
1941-52 appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see 
reference note, p. 1 of this section). Monthly data for April 1953- 
December 1954 (for fully taxable 20-year bonds) and prior to 1941 
(for partially tax-exempt 16-year bonds) are available upon request. 


5 Source: New York Stock Exchange. Data represent volume (par 
value) of bond sales on the New York Stock Exchange, as reported on 
the ticker, computed as of the trading date. Some stopped bond sales 
and other sales not reported on the ticker are excluded. Beginning July 
1947, the data include sales of bonds of the International Bank for 
Reconstruction and Development. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1936-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). Available monthly data for 1913-35 are given on 
pp. 18-19 of the December 1937 SURVEY OF CURRENT BUSINESS. 


6 Data for January-March, included in this average, are for bonds 
due or callable after 12 years (see 2d and 3d paragraphs of note 4 for 
this page). 


7 Effective May 1978, data are no longer available. 
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1 Source: Moody’s Investors Service. These averages were set up in 
1928 to include 10 bonds of each rating (Aaa, Aa, A, and Baa) for each 
group (railroads, public utilities, and industrials), making 120 bonds in 
all. Since January i, 1935, however, there has not been a full set of 10 
bonds in some rating classifications because of the limited number of 
suitable issues. At that time the Aaa industrials contained only 7 bonds 
and the Aa industrials only 6, compared with 10 bonds in each of the 
other rating classifications; the total number of bonds was therefore 
113. As of December 1978, there were 105 bonds used, distributed in 
each group as follows: Railroad—no Aaa, 7 Aa, 10 A, and 8 Baa bonds; 
public utility—10 Aaa, 10 Aa, 10 A, and 10 Baa bonds; and industrial— 
10 Aaa, 10 Aa, 10 A, and 10 Baa bonds. 

Occasional substitutions in the bond list have been made when 
ratings have been changed, when a bond has been called, when a bond 
sold too far above its call price, or because of approaching maturity. 
Suitable adjustments (usually small), which are gradually amortized, are 
introduced to prevent such substitutions from impairing the com- 
parability of the series. No convertible or other unusual issues are 
included. Owing to the lack of sufficient components outstanding, the 
Aaa railroad average was discontinued as of December 18, 1967. 

Averages are computed as follows: A daily yield based on the 
closing price for each individual bond is first computed and then 
unweighted arithmetic averages of these yields are compiled for the 
different rating classifications. The corporate averages by ratings (Aaa, 
Aa, A, and Baa) and the group averages (railroad, public utility, and 
industrial) are compiled by averaging these rating-classification yields. 
Thus each rating group enters into the overall averages on the same 
basis whether it contains 10 bonds or less. The overall corporate yield 
average is the average of the four rating classifications (Aaa, Aa, A, and 
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Baa) and is also the average of the three groups (railroad, public utility, 
and industrial). The monthly series are averages of daily figures and the 
annual series are averages of 12 monthly figures. 

Monthly data for 1947-74 for Aaa and Baa bonds appear in 
appendix I to this volume; annual data prior to 1947 and monthly data 
for 1934-74 (except for revisions listed below) for all series appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). Revisions for August 1959; Industrial, 4.56; railroad, 
4.80. Monthly data for the 1919-33 period appear in the November 
1937 issue of the SURVEY. 


2 Source: The Bond Buyer. Data for the most part relate to bonds 
of large cities and represent the yield of a representative bond, having a 
maturity of about 20 years and selling at a price close to par. Originally 
the series included bonds of the 20 largest cities (excluding Washington, 
D.C.). Substitutions in the list of cities have been made from time to 
time, as some cities paid off the bulk of their debts or for many years 
had no debt outstanding with a sufficiently long maturity. As of 
December 1978, these indexes included bonds issued by 7 city, 10 
state, 2 county (Dade County, Florida and Nassau County, New York), 
and 1 territory (Puerto Rico). Data are compiled as of Thursday of each 
week, and the figures shown here are for the Thursday nearest the 
end of the month (either the last Thursday of the given month or the 
first Thursday of the following month). 

Monthly data for 1947-74 appear in appendix I to this volume; 
annual data prior to 1947 and monthly data for 1923-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). 


3 Source: Standard & Poor’s Corporation. The series is an arithmetic 
average of yields to maturity of 15 high-grade domestic municipal 
bonds. The yields are based on Wednesday closing prices and the 
monthly figures are averages of the four or-five weekly figures for the 
month. (Prior to 1929 the monthly figures were based on an average of 
the high and low prices for the month.) These yields are used to 
compute the price data for municipal bonds shown on p. 93. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1923-74 (except 
revisions given below) appear in earlier editions of BUSINESS STATIS- 
TICS (see reference note, p. 1 of this section). Revisions (percent): 
1930—January, 4.22; 1931—July, 3.85; August, 3.83; September, 3.91; 
October, 4.35; November, 4.42; December, 4.64. 


4 Source: Board of Governors of the Federal Reserve System. 
Beginning with April 1953, the data are averages of daily figures com- 
puted on the basis of the closing bid quotations on the over-the-counter 
market; prior thereto, on the basis of the mean of the closing bid and 
asked quotations. The series includes bonds as follows: Beginning April 
1953, fully taxable marketable bonds due or callable in 10 years and 
over; from April 1952 through March 1953, fully taxable marketable 
bonds due or first callable after 12 years; prior thereto, bonds due or 
first callable after 15 years. 

Monthly data for 1947-74 appear in appendix I to this volume; 
monthly figures for October 1941 through 1946 appear in earlier 
editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this 
section). 


? Beginning December 18, 1967, Aaa railroad bonds not included; 
data not comparable with earlier figures. 
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1 Source: Dow Jones & Co., Inc; data published in The Wall Street 
Journal. The averages are computed from daily closing prices of repre- 
sentative stocks listed on the New York Stock Exchange. The industrial 
averages are based on 30 stocks and the transportation averages on 20 
stocks for the entire period beginning October 1928 and March 1928 
respectively; the public utility averages were based on 20 stocks until 
June 1938 when the number was reduced to 15. 

Substitutions have been made at various times in the actual stocks 
included in the averages, such as when a stock becomes too inactive, or 
when its movements, because of an extremely low price, become so 
small as to have little effect on the average, etc. Also, over the period 
covered, a number of splits have occurred in the stocks represented, and 
many large stock dividends have been paid. To preserve the historical 
continuity of the series, adjustments for these changes have been made, 


including appropriate adjustments of the dividing factors use 
compute the averages. 

At the end of December 1978, for example, instead of adding 
closing prices for the 30 industrials, etc., and dividing by the numbe 
stocks in each group, the computed daily averages were derivec 
using the following divisors: Industrials, 1.443; transportation, 2 
utilities, 3.695; 65 stocks, 7.549. (The latest dividing factors v i 
found each day in The Wall Street Journal.) 

A more detailed description of the method of constructing 
averages is given in “Dow Jones Averages: A Non-Professional’s Gui 
available from The Educational Service Bureau, Dow Jones & Co., 
Box 300, Princeton, N.J. 08540. .3 

Monthly data for 1947-74 for industrial stocks appear in appenc 
to this volume; annual data prior to 1947 and monthly figures 
1934-74 for all series and back to 1923 for industrial and transpe 
tion (formerly railroad) stocks appear in earlier editions of BUSIN 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). Revisions of 
averages: May 1938 -utility, 19.09; railroad, 22.00; September IS 
railroad, 35.27; November 1929, utility, 78.98. Monthly data for 
1929-33 period for 65 stocks appear in the September 1938 issu 
the SURVEY OF CURRENT BUSINESS. 


2 Source: Standard & Poor’s Corporation. These indexes are 
series introduced by the compilers in early 1957. Since that time, 
composite index has been based on 500 stocks. For the back re 
the compilers standardized on the former ““90 composite” index, 
the ‘500 composite” was linked to the former data to pro 
continuous historical comparisons. Data for 1928 forward 
computed from daily closing prices; for 1926-27, from Friday clo: 
prices each week. The number of stocks in the capital goods 
consumers’ goods indexes varies over the period, the numbers show: 
the column heading being as of December 1978. ’ 

The formula used is generally defined as a ‘‘base-weighted agg 
tive” expressed in relatives, with the average value for the base pe: 
(1941-43) equal to 10. (The base period used results in a price in 
level that can for most purposes be considered as interchangeable i 
dollars and cents. Thus, the level of the index closely approximate 
average price level of all the stocks listed on the New York St 
Exchange.) The basic formula is modified as necessary to adjust 
arbitrary price changes caused by the issuance of rights, st 
dividends, splits, etc. 

For a complete description of the indexes see the 1978 editio 
“Security Price Index Record,” published by Standard & F 
Corporation. This volume and “Current Statistics’”” published 
by Standard & Poor’s, provide weekly figures also. 

Monthly data for 1947-74 for the combined index (500 stocks) ; 
the 400 industrial stocks appear in appendix I to this volume; ani 
data prior to 1947 and monthly data for 1953-74 (1955-74 for b: 
stocks) appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS ( 
reference note, p. 1 of this section). Monthly data prior to 1953 (15 
for bank stocks) and for 1970-74 (covering 20 transportation sto 
and 40 financial stocks) are available upon request. (The July 1S 
oa 3 railroad stocks, published in the 1959 volume, should r 


3 Includes data not shown separately. 
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1 Source: New York Stock Exchange. These monthly indexes, int 
duced in July 1966, are based on the averages of the daily closing pri 
of the more than 1, 475 common stocks listed on the NYSE. When fi 
published, the transportation index was based on 76 issues, the finar 
index on 75 issues, the utility index on 136 issues, and the indust1 
index on the nearly 1,000 NYSE-listed common stocks not included 
the other three subgroup indexes. The number of issues in each gro 
changes slightly from time to time. 3 
The NYSE Composite Index measures the changes in the 
value of all the common stocks listed on the Exchange. The index b: 
is set at 50.00 as of December 31, 1965. Adjustments in the bi 
market values are made, when necessary, to compensate for n 
aes delistings, mergers, and price changes resulting from issuance 
a 
To provide historical continuity the index has been link 
Statistically to the weekly index of common stocks compiled by 1 


ties and Exchange Commission for the years 1939-64. Similar i 
are to the NYSE index, the SEC index encompassed 300 ae 
jjating for nearly three-fourths of the market value of all NYSE. 
common stocks. The NYSE Composite Index is thus available on 
j/ close basis beginning May 28, 1964, and on a weekly close basis 
} January 7, 1939 to May 28, 1964, the four group indexes (on a 
piclose basis), beginning December 31, 1965. 

fenthly data for June 1964-December 1974 for the composite 
| sand for 1966-74 for the other indexes are shown in earlier issues 
(SINESS STATISTICS beginning with the 1967 edition (see refer- 
yprote, p. 1 of this section). Daily and weekly indexes, as indicated 
4° paragraph above, are available from the New York Stock 


H Lnge 


source: Standard & Poor’s Corporation. Monthly data are averages 
wekly yields for each group. These yields are obtained by dividing 
wgregate cash dividends (based on the latest known annual rate) 
© aggregate market value of the stocks in the group. The stocks in 
oup are selected for their market performance rather than their 
nd records (at various times some of the component companies 
omitted dividends). 

onthly data for the composite, industrials, and utilities for periods 
to 1973 are available upon request. 


Source: Securities and Exchange Commission. Data are on the 
of trades cleared during the month. Clearances occur some time 
wthe transaction date. Sales of voting trust certificates, American 
itary receipts, and certificates of deposit are included; sales of 
and warrants are not included (note that data in the 1957 and 
issues of BUSINESS STATISTICS include such sales). Data 
ent the total value and volume of stocks sold on all registered 
snges. Annual data prior to 1947 and monthly data for 1955-74 
« in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference 
>. 1 of this section). Monthly data for October 1934-54 are 
eble upon request. 


Source: New York Stock Exchange. Data show the market value 
stocks listed on the Exchange; also the number of shares listed. 
et values are based on prices as of the close of the last market 
sn of the month. The figures have been compiled on a monthly 
(as of the end of the month) as far back as December 1924. 
d-of-month data for 1925-74 appear in earlier editions of 
NESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 


Wata through March 1948 are based on 15 stocks; for the period 
1948-August 1965 on 14 stocks; thereafter, on 10 stocks. 


ncludes revisions not distributed to the months. 
Average for 7 months (June-December). 


Average for July-December; no data available prior to July 1976. 
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Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Niled data are contained in current monthly reports FT 410 
sorts), FT 135 (imports), and FT 990 (exports and imports). These 
ts also contain a general explanation of foreign trade statistics, as 
as of the sampling procedures and their effect on these statistics. 
also last two paragraphs of this note regarding sampling.) 
ata are compiled from copies of Shippers’ Export Declarations and 
srt entries filed with the U.S. customs officials. The statistics show 
= between the U.S. customs area (the 50 States, the District of 
ymbia, Puerto Rico) and foreign countries. The Virgin Islands were 
bed as a foreign country prior to 1935; since 1940, their trade both 
the United States and with foreign countries is omitted from the 


‘xports._Total exports include exports of U.S. merchandise plus 
ports of foreign merchandise. Export figures reflect both govern- 
‘%t and nongovernment shipments of merchandise from the US. 
oms area, with the exception of the following types of shipments: 
lerchandise shipped in-transit through the United States from one 
yign country to another; (2) goods destined for the U.S. Armed 
bees or U.S. diplomatic missions abroad for their own use; (3) bunker 
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fuel and supplies and equipment for vessels and planes engaged in 
foreign trade; (4) through 1967, gold and silver in the form of ore, 
sweepings, scrap, etc., bullion, or coins; beginning January 1968, total 
only includes shipments of silver ore, base bullion (including sweepings, 
waste, and scrap), and refined bullion; beginning January 1969, such 
shipments are included in all exports; beginning January 1978, non- 
monetary gold is included; (5) issued monetary coins of all component 
metals; (6) for periods prior to November 1973 for India and Pakistan 
and for the periods indicated in earlier volumes for other countries, 
“special category” shipments which could not be shown by commodity 
or country of destination for security reasons; (7) items of relatively 
small importance, such as low-value or noncommercial shipments by 
mail, household and personal effects of travelers, and goods for the 
personal use of U.S. Government employees abroad, etc. Data for 1947 
have been adjusted to include goods supplied to civilians through the 
U.S. Armed Forces; beginning January 1948, such shipments are 
included by the compiling agency. These shipments totaled 
$908,343,000 in 1947 and $901,552,000 in 1948; separate data are not 
available for subsequent years. 

Included in the export figures beginning July 1950 are grant-aid 
shipments under the Department of Defense Military Assistance 
Program and economic assistance shipments under the Mutual Security 
Program. These programs are outgrowths of the North Atlantic Treaty 
signed April 4, 1949. The data also reflect shipments of agricultural 
commodities under P.L. 480 (The Agricultural Trade Development and 
Assistance Act of 1954, as amended) and related laws. 

The annual data beginning 1954 (in the 1963 and later volumes) and 
the monthly data for 1960 (in the 1963 volume) include exports of 
uranium and other nuclear materials, formerly omitted for security 
reasons; beginning 1961, exports of these materials are included in the 
figures by the compilers. (Exports, including reexports, of nuclear 
materials were valued at approximately $75,000 in the year 1954; 
thereaiter, of increasing importance.) 

Imports.—The import statistics reflect both government and non- 
government imports of merchandise into the U.S. customs area without 
regard to whether the importation involves a commercial transaction. 
The import statistics, in general, are a complete record of merchandise 
that moves into the United States from foreign countries (except for in- 
transit shipments). However, the following are excluded: American 
goods returned to the United States by U.S. armed forces; shipments 
not considered to be imports for statistical purposes, or shipments of 
relatively small significance in terms of total value or statistical impor- 
tance, such as personal and household effects, temporary imports, and 
low-valued nondutiable imports by mail; issued monetary coins of all 
component metals; and gold in the form of ores, concentrates, waste 
and scrap, and refined bullion. (Nonmonetary gold is included effective 
January 1978.) Silver in these forms is included beginning 1969, unless 
otherwise indicated. Also, it should be noted that for security reasons 
the figures shown in BUSINESS STATISTICS prior to the 1963 volume 
omit imports of uranium ore and concentrates. The 1954-60 annual 
figures (in the 1963 and later volumes) and the 1960 monthly data (in 
the 1963 volume) include these imports (totaling $76 million in 1954; 
thereafter, of increasing importance). Effective January 1961, uranium 
imports have been included by the compilers. 

General imports are a combination of entries for immediate 
consumption and entries into bonded warehouses. Imports for 
consumption are a combination of entries for immediate consumption 
and withdrawals from warehouses for consumption. 

Export and import value.—The value reported in the export 
statistics is defined as the value at the U.S. port of export, based on the 
selling price (or cost if not sold), including inland freight, insurance, 
and other charges to the U.S. port of export. The value, as defined, is 
equivalent to an f.a.s. (free alongside ship) value, excluding the cost of 
loading the goods aboard the exporting carrier and transportation or 
other costs beyond the port of export. The import values, through 
1973, are custom import values, i.e., as appraised by the U.S. Customs 
Service in accordance with the legal requirements of Sections 402 and 
402a of the Tariff Act of 1930, as amended. They may be based on 
foreign market value, export value, constructed value, American selling 
price, etc., and generally represent a value in the foreign country; they 
therefore exclude U.S. import duties, freight, insurance, and other 
charges incurred in bringing the merchandise to the United States. This 
valuation is primarily used for collecting import duties and frequently 
does not reflect the actual transaction value. Beginning January 1974, 
data are valued on a free-alongside-ship basis (f.a.s.). The f.a.s. value 
represents the transaction value of imports at the foreign port of 
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exportation; it is based on the purchase price, i.e., the actual trans- 
action value and generally includes all charges incurred in placing the 
merchandise alongside the carrier at the port of exportation in the 
country of exportation. 

Sampling.—Effective with statistics for July 1953, sampling 
procedures for low-valued shipments were instituted in compiling 
export and import statistics. In export statistics from July 1953 
through December 1959, data for shipments individually valued $100- 
$499 were estimated from a 10-percent sample of such shipments, 
except for January through June 1956 when shipments valued $100- 
$999 were sampled. Beginning January 1960, the sample ration for 
estimating exports was increased to 50 percent for countries other than 
Canada. For Canada, the 10-percent sample was maintained and, 
effective January 1963, was applied to shipments valued $100-$1,999 
(formerly $100-$499); beginning October 1969, data for shipments to 
Canada valued $251-$1,999 are estimated from a 10-percent sample. 
For countries other than Canada, data for shipments valued $251-$499 
were estimated from a 50-percent sample during October-December 
1969 and starting again effective September 1970; during January- 
August 1970, data for such shipments were fully compiled. The 
estimated data for the above-mentioned low-valued shipments are 
combined with fully compiled data for the nonsampled shipments to 
produce the commodity, country, and other totals shown in the export 
statistics. The statistics also include estimates for shipments valued 
under $100 prior to October 1969 and shipments valued under $251 
effective Octover 1969, which are included in country totals but are 
not classified by commodity. 

In the import statistics, data for informal entries (generally 
containing items valued under $251) and various types of formal entries 
valued under $100, in general, were estimated for the period July 1953 
through June 1965, usually from a 1-percent sample. Data for both 
formal and informal entries valued under $251 have been estimated 
since July 1965, based on a 1-percent sample for all years except 1967 
and 1970, when a 5-percent sample was used. The estimates, although 
not classified by commodity, are included in country and other import 
totals. The total value of the estimated low-valued shipments generally 
amounts to about 1-percent of the monthly or annual import total. 


: Export statistics generally show country of ultimate destination 
as known to the exporter at the time of shipment; if this is not known, 
country of consignment. Goods consigned to the armed forces or other 
representatives of any foreign country stationed in another foreign 
country are credited to the country to which the goods are physically 
sent. 

Imports are shown by country of origin, except that where the 
importer cannot readily obtain information as to the country of origin, 
the country of shipment is reported. In addition, countries reported as 
origin may actually represent shipment for merchandise which is trans- 
shipped before it reaches the United States. For some areas, prewar 
boundaries are still designed to serve for statistical purposes in foreign 
trade schedules, but in practice de facto boundaries have generally 
served since the close of the war. 

Monthly averages in the 1963 and earlier volumes are based on 12 
months in all cases, although during the war period there was no trade 
with the enemy and blockaded countries in most months. Monthly data 
for 1947-74 for those series indicated by a star appear in appendix I 
to this volume. 

Monthly data for total exports (1947-74) and for total exports 
excluding Department of Defense shipments (1948-74) appear in 
appendix I to this volume. Annual data prior to 1947, and monthly 
data for 1955-74 (except minor revisions for 1956 exports to Canada) 
are in the earlier editions of BUSINESS STATISTICS. The following 
differences in the presentation of the data, beginning with the 1963 
volume, should be noted: (1) Australia and Oceania (formerly included 
with Asia) are shown separately, (2) India and Pakistan (formerly 
combined) are shown separately, and (3) data for uranium, etc. 
(formerly omitted) are included in the annual data back to 1954, 

Monthly figures for 1951-54 appear in the 1957 and 1955 editions 
of BUSINESS STATISTICS; however, data for January-May 1954 for 
total exports and for Europe have been revised to include $3,500,000 
additional shipments to Turkey: also, the 1952 monthly averages for 
Europe, Northern and Southern North America, and South America as 
shown in the 1955 volume are incorrect (see later volumes). Monthly 
figures for 1949 and 1950 appear in the 1953 volume; those for 1947 
and 1948, in the 1951 volume (there have been scattered revisions of 
the published figures). Monthly data for 1941-46 (except revisions 


x 


mentioned below) are shown in the 1949 and 1947 volumes. Mo 
the published 1946 monthly figures have since been revised. There 
been minor revisions in the 1944 monthly data for general impor 
total Latin American Republics; revisions for August and October ] 
for the same series are $131,401,000 and $129,775,000 respecti 
Also there have been revisions for 1942-46 of certain previc 
published monthly figures for imports, to adjust for revaluatio} 
tin-ore imports. 
Monthly average back to 1913 and monthly figures for 193 
except for Colombia and Venezuela, are available in the 1942 SUP) 
MENT. Monthly figures for 1923-37 for total exports, including : 
ports, total general imports, and exports and imports for geogra 
regions, and for Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Canada, Ur 
Kingdom, France, Germany, Italy, and Japan are shown in the 
1938, 1936, and 1932 volumes. The published figures are o 
except for minor revisions in the figures in the 1932 volume and 
major changes as follows: Total exports, including reexports, Av 
1929, $380,565 ,000; Europe, total, April 1931, $94,634,000. 


3 Data are adjusted for working day and seasonal variation bj 
Census Method II Seasonal Adjustment Program. A description of 
advantages of this method (and how to evaluate its results) appeai 
“Electronic Computer and Business Indicators” by Julius Shis 
National Bureau of Economic Research, Occasional Paper 57, : 
York. The Bureau of the Census Technical Paper Number 15 ( 
revision), The X-11 variant of the Census Method II Seasonal Ac 
ment Program presents a description of the adjustment proce: 
performed by electronic computer, the many options available te 
user, and a sample of the computer printout of an adjusted series. — 

Monthly data for 1948-74 on a seasonally adjusted basis a 
appendix I to this volume. 


4 See 4th paragraph of note 2 for this page regarding presenta ic 
earlier volumes of data for Australia and Oceania. 


5 Formerly United Arab Republic; present designation effec 
January 1972. 


© Formerly Union of South Africa; present designation effec 
January 1962. ; 


7 Data for 1947 for the pertinent series are adjusted to incl 
shipments under the Army Civilian Supply Program. Beginning 19 
such shipments are included by the compiling agency. 


8 See 3d paragraph of note 1 for this page regarding the inclusio 
silver ores, base bullion, and refined bullion. ; 
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me 
1 See note 1 for p. 97 for a general description of foreign tra 
also, see note 2 for that page for references to the availability 
monthly data prior to 1971. a 
~ 
? Prior to 1948, data for Pakistan are included with India. 
special category shipments are excluded from the data for pe 
prior to November 1973 (see 3d paragraph of note 1 for p.97). . 


" Country designation established January 1, 1964. Malaysia r 
includes the former Federation of Malaya, Sarawak, and North Borr 
through 1965, the State of Singapore was also included. BS 

~ 
ms 

* Includes shipments under the Army Civilian Supply Prog 
amounting to $354,380,000 in 1947 and $246,338,000 in 19 
Separate figures on shipments under this program have not been f 


lished for years subsequent to 1948. ri 


A Comprises Union of Soviet Socialist Republics in Asia and Eur 


5 

“ Data for 1947 for the pertinent series are adjusted to incl 

shipments under the Army Civilian Supply Program (see 3d Parag 
of note 1 for p. 97). 


/~ -—— se"! 
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Data for 1947 include goods supplied to occupied areas throu 
| J.S. Armed Forces, amounting to $9,108,000 for that year. = 
iq s were supplied to Italy through this channel in 1948. 


f Less than $50,000. 
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| 
jpSee note 1 for p. 97 for a general description of foreign trade; 
see note 2 for that page for references to the availability of 
hy data prior to 1971. 


Data for Newfoundland and Labrador, which technically became 
vince of Canada on April 1, 1949, are included in figures shown 
beginning January 1950 only. Exports to Newfoundland and 
ador for January-December 1949 totaled $18,494,000; the cor- 
»nding figure for 1948 is $32,260,000. 


)Comprises the 20 Latin American Republics. 


Annual data for agricultural and nonagricultural products have 
revised for recent years; the revisions are not available by months. 
sefore, the data for months will not add to the totals for the year; 
because of rounding, the two components will not equal total 


exports. 

sor total exports and agricultural and nonagricultural totals, annual 
prior to 1947 and monthly data for 1929-74, except as noted 
¥, will be found in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
reference note, p. 1 of this section). The January-May 1954 data 
total U.S. merchandise exports and for total nonagricultural ex- 
, as published in the 1957 and earlier editions of BUSINESS 
ISTICS, have been revised. Also, the 1947 and 1948 figures 
in the 1951 volume have been revised. There have been minor 
io in the 1946 data and in the figures in the 1932 SUPPLE- 
MT. Monthly averages for total agricultural and nonagricultural 
shown in the 1942 SUPPLEMENT for years prior to 1919 
‘or fiscal years ending June 30. 


' ool totals for the indicated years include data not available 
. monthly basis; see Sth paragraph of note 1 for p. 97. 


t 
° See 3d paragraph of note 1 for p. 97 regarding the inclusion of 


ares, base bullion, and refined bullion. 
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. 
‘ See note 1 for p. 97 for a general description of foreign trade 


ESTICS 


‘ The data for commodity groups and principal commodities 
wn here and since the 1967 volume replace those shown in earlier 

mes of BUSINESS STATISTICS by economic classes and principal 
inmodities. Because of regrouping of commodities and changes in 
export commodity classifications it is not possible to make direct 
ep risons between these groups and those in the earlier volumes. 
s detailed commodity information for current periods appears in 
ureau of the Census reports FT990, Highlights of U.S. Export 
| Import Trade, the FT410 for exports, and FT135 for imports. 
mthly data for 1965-74 are in the 1969 and later editions of 


PSINESS STATISTICS. 


ncludes data not shown separately. 
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al 


1 gee note 1 for p. 97 for a general description of foreign trade 
istics; also, see note 2 for p. 100 regarding earlier data. 


eactades data not shown separately. 
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1 * . . de 
1 See note for p. 97 for a general description of foreign trac 
see note 2 for that page gives references to availability of earlier 


2 
-splenis note 3 for p. 97 regarding the method of seasonal adjust- 


3 
; See 4th paragraph of note 2 for p. 97 regarding presentation in 
earlier volumes of data for Oceania (including Australia). 


4 : 
Formerly United Arab Republic; present designation effective 
January 1972. 


5 ; 
Formerly Union of South Africa; present designation effective 
January 1962. 


ae : , 
Prior to 1948, data for Pakistan are included with India. 


u) , F ‘ 
Country designation established January 1, 1964. Malaysia now 
includes the former Federation of Malaya, Sarawak, and North Borneo; 
through 1965, the State of Singapore was also included. 


a Beginning January 1952, data for Turkey are included in Europe 
instead of Asia as formerly. 


° The 1954-60 annual data (and the 1960 monthly figures in the 
1963 volume) for the total and indicated regions and countries reflect 
revisions to include imports of uranium ore and concentrates, formerly 
withheld for security reasons; no corresponding revisions are available 
by months prior to 1960. Beginning 1961, uranium imports are in- 
cluded by the compiling agency. 


ne Beginning January 1968, total imports include shipments of 
silver ore, base bullion (including sweepings, waste, and scrap), and 
refined bullion. 
11 See 8th paragraph of note 1 for p. 97 regarding valuation of 
imports. 
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1 See note 1 for p. 97 for a general description of foreign trade 
statistics; see also note 2 for that page for references to the availability 
of earlier data. 


2 Union of Soviet Socialist Republics in Asia and Europe. 
Comprises the 20 Latin American Republics. 


4 Data for Newfoundland and Labrador, which technically became 
a province of Canada on April 1, 1949, are included in figures shown 
here beginning January 1950 only. Imports from Newfoundland and 
Labrador for January-December 1949 totaled $38,683,000; the cor- 
responding figure for 1948 is $39,707,000. 


5 The 1954-60 annual totals (and the 1960 monthly figures in the 
1963 BUSINESS STATISTICS) reflect revisions to include imports of 
uranium ore and concentrates, formerly withheld for security reasons; 
the revisions are not available by months prior to 1960. Beginning 
1961, data for uranium, etc., are included by the compiling agency. 
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1 See note 1 for p. 97 for a general description of foreign trade 
statistics; see also note 2 for that page for references to the availability 
of earlier data. 


2 The data for general imports by commodity groups and principal 
commodities shown here and since the 1967 volume replace those 
for imports for consumption by economic classes and principal com- 
modities shown in earlier volumes of BUSINESS STATISTICS. Be- 
cause of this substitution and some regrouping of the commodities 
it is not possible to make direct comparisons between these groups 
and those in the earlier volumes. More detailed commodity informa- 
tion for current periods appears in the Bureau of the Census reports 
FT990, Highlights of U.S. Export and Import Trade, and FT135, 
U.S. Imports of Merchandise. 
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Annual data for agricultural and nonagricultural products have 
been revised for most years; the revisions are not available by months. 
Therefore, the data for months will not add to the totals for the year; 
also, because of rounding the two components will not equal total 


U.S. imports. 
3 Includes data not shown separately. 


4 See 8th paragraph of note 1 for p. 97 regarding valuation of 
imports. 
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1 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census; 
based on foreign trade statistics compiled by the Foreign Trade Divi- 
sion. (For a general explanation of foreign trade data, see note 1 for 

Cle) 
Unit-value and quantity indexes have been constructed according 
to Fisher’s “‘ideal” formula, using weights from the preceding calendar 
year and the current period (month, quarter, or year). These indexes 
are combined into chained series, using the 1967 annual index as the 
reference base. All value indexes are direct ratios of current dollar 
values to the average dollar value for the base period. 

Commodities are stratified into groups of relatively homogeneous 
content. Those not directly covered by inclusion in the samples are 
_ taken into account, for both unit-value and quantity indexes, by 
assuming similar movements in average prices for sample and non- 
sample commodities within each group. The grouping of commodities 
and the content of the samples have changed over the years. In general, 
however, selections are closely comparable from one year to the next. 
Except for finished manufactures, covered commodities (i.e., com- 
modities for which average unit prices are utilized) are fairly repre- 
sentative of the leading classes of exports and imports. The more 
heterogeneous content of the individual commodity classes for finished 
manufactures limits selection and reduces the reliability of the indexes 
as measures of price and quantity change. 

At the present time covered commodities in the indexes represent 
about 56 percent of the total dollar value of exports. For imports, 
this percentage is about 59 percent. 

The indexes reflect all revisions in foreign trade issued by the 
Bureau of the Census through December 1978. 

The export indexes shown here do not include military grant-aid 
shipments, which began in April 1950. These shipments are reflected 
in the indexes shown in the 1963 and earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS. 

Export and import indexes prior to 1962 exclude trade in silver. 

Additional information—available from the Bureau of the Census, 
U.S. Department of Commerce—includes indexes for years and quarters 
earlier than those shown, indexes for economic classes, and a more 
detailed description of the series. 


2 Indexes for 1964 and earlier years are based on imports for 
consumption. : 


3 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
See note 1 for p. 97 for general description of foreign trade statistics. 
Shipping weight figures represent the gross weight of shipments, includ- 
ing the weight of immediate containers, wrappings, crates, and moisture 
content, but excluding containers such as cargo vans and similar sub- 
stantial outer containers used for containerized cargo. Export and 
import values are as defined in 8th paragraph of note 1 for page 97. 

The data cover only waterborne trade, including traffic through 
Atlantic, Gulf, Pacific, and Great Lakes ports. They include shipments 
on all types of watercraft engaged in foreign trade that are required to 
make formal clearance and to file manifests of cargoes laden aboard 
under U.S, Customs Regulations; they also include shipments by vessels 
not required to make formal customs clearances, which include ferry- 
boats and passenger vessels making three or more trips a week between 
a U.S. port and a foreign port. 

Vessel export figures represent exports of domestic and foreign 
merchandise laden at the U.S. Customs area for shipment to foreign 
countries and include export shipments to civilian agencies of the U.S. 
Government as well as those foreign-aid program shipments that are 
not controlled by the Department of Defense. 


Elements excluded from the vessel export figures for pe tir 
periods are as follows: (1) Shipments to US. Armed Forces of mili 
and naval supplies and equipment for their own use; (2) shipme 
of “special category” commodities (commodities for which deta 
information may not be released for security reasons); (3) all cc 
modities exported under foreign-aid programs as Department 
Defense controlled cargo (Department of Defense controlled ce 
consists of those shipments under foreign-aid programs—such as 
International Cooperation Administration Program, the Civilian Sur 
Program, and grant-aid shipments under the Department of Defe 
Military Assistance Program—which are exported from the Ur 
States on U.S. Army or Navy transports or U.S. flag commercial ves 
chartered by the Department of Defense under time, voyage, and sp 
charter arrangements); (4) for the periods July 195 3-December 1S 
and July 1956-December 1962, shipments individually valued less t! 
$500; for the period January-June 1956, shipments individually va 
less than $1,000; and beginning January 1963, shipments to Car 
individually valued less than $2,000 and those to other co 
individually valued less than $500. However, the annual data (exc 
for 1964) include estimates for the $100-$499, the $100-$999, and 
$100-$1,999 shipments, based on a 10-percent sample of such sk 
ments. (Prior to July 1953, export shipments of less than $100 w 
excluded.) : 

Vessel import figures are general imports and represent the total 
imports for immediate consumption plus entries into Customs-bon 
storage and manufacturing warehouses made at U.S. Customs area ff 
foreign countries. The following elements are excluded from the ve: 
import figures: (1) American goods returned by the U.S. Armed For 
for their own use; (2) import shipments on Army or Navy transp 
and, effective with April 1952 statistics, on vessels under time 
voyage charter to the Military Sea Transportation Service; (3) prior 
1954, import shipments valued at less than $100 where the ship; 
weight was less than 10,000 pounds; from January 1954 =) 
December 1957, imports valued at less than $100 (irrespective 
weight) and those having a shipping weight of less than 2,000 pou 
(irrespective of value); from January 1958-June 1965 those shipme 
having a value of less than $100 regardless of shipping weight; beg 
ning with July 1965 data, those shipments valued $250 and un 
reported on both formal and informal entries. 

The following types of shipments are excluded from both the ve 
export and import data: (1) Shipments of household and perse 
effects; (2) shipments by mail and parcel post; (3) shipments of ve 
under their own power and afloat; (4) merchandise shipped in be 
through the United States in transit from one foreign country 
another “without having been entered as an import” (i 
merchandise cleared through Customs and subsequently reexportec 
included in both the import and export statistics); (5) U.S. tr 
with Puerto Rico and with U.S. possessions and trade between U 
possessions. 

Annual data for 1950-59 are calendar-year totals; for other yes 
Statistical-year totals. Monthly data are on a statistical-month basis, 
they are tabulated from reports received in the month, regardless 
when the shipment was made. Adjustments are made at the beginn 
and end of a year to arrive at a calendar-year total. ‘ 

Monthly figures for 1951-58 (statistical-month basis) for shipp 
weight will be found in the 1961, 1959, 1957, and 1955 editions 
BUSINESS STATISTICS (data therein are in long tons; they should 
multiplied by 1.12 for comparability with figures now shown in sh 
tons). Monthly data for 1959-74 for shipping weight and value app 
in the 1963 through the 1977 editions of BUSINESS STATISTI 
those for periods prior to 1959 for value are available in the reports 
the source agency. 


4 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Cen 
See note 1 for p. 97 for general description of foreign trade statist 
Shipping weight figures represent the gross weight of shipme 
including the weight of immediate containers, wrappings, crates, | 
moisture content, but excluding containers such as cargo vans 
similar substantial outer containers used for containerized cai 
ee ma import values are as defined in 8th paragraph of not 
or p. 97. E 

Export data cover domestic and foreign merchandise and incl 
grant-aid shipments under the Department of Defense Milit 
Assistance Program, economic assistance shipments under 
International Cooperation Administration Program, and shipm 
of agricultural commodities under P.L. 480 (the Agricultural T1 
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}pment and Assistance Act of 1954, as amended) and related 
he figures (except those for Canada beginning January 1963) 
fully compiled data for shipments individually valued $500 and 
vestimated data for shipments valued $100-$499 based on a 
ent sample of such shipments to Canada and a 50-percent 
y: of such shipments to other countries, and estimated data for 
$100 shipments on the basis of a 10-percent sample of such 
pets. Beginning January 1963, figures for Canada reflect fully 
wed data for shipments individually valued $2,000 and over 
med with estimated data for shipments valued under $2,000 based 
(0-percent sample of such shipments. 
geports represent imports for immediate consumption plus entries 
onded storage and manufacturing warehouses. Prior to July 1965, 
sgures reflect fully compiled data for formal entry shipments 
_ $100 and over; the value figures also include estimates for 
ents reported on informal entries valued $250 or less (shipping 
: information is not required on the informal entry), based on a 
cent sample of such shipments. The under $100 shipments on 
|| entries are excluded from both the shipping weight and value 
Beginning July 1965, shipments valued $250 or less reported on 
formal and informal entries are based on a 1-percent sample of 
ipments for all years except 1967 and 1970, when a S-percent 
was used. 
e following are excluded from the export and import data: (1) 
andise shipped in transit through the United States from one 
‘1 country to another, when documented as such through U.S. 
ns (foreign merchandise that has entered the United States as an 
and is subsequently reexported is included); (2) trade with 
» Rico and with possessions and trade between U.S. possessions 
ents between these areas and foreign countries are included); (3) 
ents to the U.S. Armed Forces and diplomatic missions abroad, 
e return of such goods; (4) shipments of household and personal 
s, shipments by mail and parcel post, and shipments of airplanes 
their own power. 


! 
] 


xcludes “special category” shipments beginning July 1950. 
Beginning January 1965, data are not strictly comparable with 


for earlier periods because of the inclusion of “special category” 
removed from the restricted list. 
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Source: Civil Aeronautics Board. Data cover all certificated route 
urriers. Effective January 1, 1970, CAB defines the domestic group 
vering operations within and between the 50 States of the United 
s and the District of Columbia, including operations between 
»s separated by foreign territory or major expanses of international 
urs; the international group encompasses operations between the 50 
es and foreign points, between the 50 States and U.S. possessions or 
tories, and operations between foreign points. For data prior to 
0, traffic between the 48 States and Alaska/Hawaii is classified as 
national and is excluded from the domestic carrier group. (Annual 
for 1969 are as restated on the 1970 original reports and are on 
50-States basis. See note 4 for this page.) 

Domestic comprises the domestic operations of the trunk and all- 
© carriers, the local service, helicopter, Alaskan, Hawaiian, and 
hb carriers. International covers international trunks and all-cargo 
sers as described in the paragraph above. Scheduled and non- 
bduled operations of these carriers are included in the total revenues, 
enses, and income series; revenues by type (shown for the total 
istry group) and all traffic series refer to scheduled services only. 
Passenger-miles are the sum of all revenue aircraft miles flown on 
7 interairport hop multiplied by the number of revenue passengers 
ied on that hop. Effective January 1974, revenue passengers were 
Mfined to exclude travel and cargo agents and tour conductors 
weling under reduced-rate transportation. For earlier periods, 
revenue passengers covered only airline employees and family 
seling for token charges. Ministers of religion continue to be 
ssidered as revenue passengers. For the months of December 1974 
| December 1973, the percentage of nonrevenue passenger-miles to 
il passenger-miles is as follows (percent): Total certificated route 
ers, 5.8 and 3.9; domestic, 5.5 and 3.8; international, 7.1 and 4.3. 
bsenger-load factor represents the proportion of aircraft seating 
acity that is actually sold and utilized and is the percent that 


revenue passenger-miles are of available seat-miles in revenue passenger 
service. Total ton-miles apply to the total traffic, that is, passenger 
(including baggage) and nonpassenger (cargo and mail) in revenue 
service. Ton-miles are calculated as the sum of aircraft miles flown on 
each interairport hop multiplied by the number of tons carried on that 
hop for each type of traffic. For example, the passenger ton-miles 
(included in the total but not shown separately) refer to 1 ton of 
revenue passenger weight (standardized at 200 pounds per passenger, 
including baggage) transported 1 mile. Operating revenues cover 
transport revenues (in scheduled and nonscheduled services, including 
passenger and freight charter) and transport-related revenues (including 
Federal subsidy and other). Mail revenues for the years 1949-53 include 
Federal mail subsidy payments; data beginning 1954 are for service mail 
pay only. Also, for the earlier years, the data reflect adjustments for 
out-of-period mail payments; data beginning 1954 are for the period 
reported (that is, unadjusted for period in which earned). 

Monthly and quarterly data for 1967-76 are in the 1977 and earlier 
editions of BUSINESS STATISTICS; data prior to 1967 are available 
in the CAB monthly report, “Air Carrier Traffic Statistics” and the 
quarterly, “‘Air Carrier Financial Statistics.” The series shown in the 
1969 and earlier editions of BUSINESS STATISTICS are for domestic 
trunk carrier operations only. 


2 Total includes other revenues not shown separately. 


; Beginning 1954, data are for service mail pay and exclude Federal 
subsidy which is included for earlier years. 


be Beginning 1969, data reflect the 50-States basis: Operations 
between the 48 States and Alaska and Hawaii are included in the 
domestic group and excluded from the international group of carriers. 
Traffic statistics for 1969, comparable with data for earlier years, for 
domestic and for international operations, respectively, are as follows: 
Passenger-miles (billions), 95.95; 29.47; cargo ton-miles (millions), 
1,971; 1,385; mail ton-miles (millions), 616; 729. 


Beginning 1974, comparison of operating revenues and expenses 
with prior periods is affected by revised reporting regulations—“other” 
transport-related revenues and expenses are reported gross in operating 
revenues and in expenses rather than as net in operating revenues, For 
1974, for total certificated route carriers, the effect of the reporting 
change increased operating revenues and expenses by less than 3 
percent. 
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1 See note 1 for p. 107. 


2 source: American Public Transit Association. Data are estimated 
totals for all organized local passenger transportation agencies (publicly 
and privately owned) in the United States. The estimates of passengers 
carried are based on reports from member and nonmember companies 
whose operations represent approximately 85 percent of the total 
industry. 

The urban transit industry covers local motor bus, railway (subway, 
elevated, and surface lines), and trolley coach traffic. Excluded from 
the figures are long distance interstate motor carriers, suburban or 
commuter railroads, sightseeing buses, school buses, and taxicabs. The 
data beginning 1959 include figures for Alaska and Hawaii. 

Beginning 1972, data have been restated to cover all “unlinked 
passenger trips,” rather than revenue passengers as in the previous 
series. Each time a rider boards a transit vehicle it is counted as an 
“unlinked passenger trip.” For example, a rider who transfers from one 
bus to another bus in going from origin to destination takes two 
“unlinked passenger trips” regardless of whether that rider uses a 
revenue transfer, a free transfer, or no transfer at all. 

Monthly data for 1972-74 for the new series are available upon 
request; monthly data for 1947-76 for the old series appear in earlier 
editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this 


section). 


3 source: Interstate Commerce Commission. The data are compiled 
from reports from a varying number of regulated carriers that furnish 
complete reports to the Commission. For the period shown, class 1 
carriers of property are defined as follows: Effective January 1973, 
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3-year average of $3 million dollars or more; 1971-72, 3-year average of 
$1 million or more; 1955-70, average of $1 million or more; 1949-54, 
$200,000 or more; 1947-48, $100,000 or more. 

Effective with 1976, data are for the 100 largest class 1 carriers 
(accounting for approximately 80 percent of all revenue). They are for 
intercity carriers of all types of commodities comprising common 
cartiers of general and special commodities and intercity contract 
carriers and include both common and contract services of these 
carriers. Operations of local carriers are not included. Beginning 1973, 
data refer to actual tonnage carried; earlier data, to billed tonnage. 

Annual data prior to 1947 and quarterly data for 1951-74 are in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). Note that the figures shown in the 1953 BUSINESS 
STATISTICS for 1945-52 cover intercity common carriers of general 
commodities only. 


4 Source: American Trucking Associations, Inc., Division of 
Research and Economics. The quarterly indexes are based on data 
compiled by ATA from individual carrier reports submitted to the 
Interstate Commerce Commission; they reflect the volume of intercity 
tonnage hauled by class I and class If common and contract motor 
carriers of property. The index for each period is based on the average 
corresponding period for the year 1967; therefore, the indexes are 
directly comparable for the identical quarter of each year (and form 
year to year). No adjustments are made for seasonal variation or for the 
differences in the number of working days in each period. 

The monthly index (calculated by the link relative method) is based 
on the Associations’ monthly survey of class I and class II intercity 
motor carriers of general freight; the sample used for the month 
represents at least one-third of the total class I and class II regulated 
general freight tonnage moved that month. The index is adjusted for 
seasonal variation and for the number of trading days in accordance 
with factors developed by the U.S. Department of Commerce, Bureau 
of the Census, based on data supplied by the ATA. 

Beginning 1974, comparison of tonnage carried with prior periods is 
affected by change in reporting actual tonnage carried instead of 
tonnage billed. 

The original quarterly reports show indexes by regions; also, for all 
carriers, separate tonnage statistics of freight hauled by commodity 
class and by type of carriage; and for carriers of general freight and of 
liquid petroleum products, tonnage by region and by type of carriage. 
The original monthly reports also provide comparative data (not 
adjusted for seasonal variation) for reporting carriers by regions and 
tonnage. 

Quarterly indexes for 1967-74 are in the 1977 and earlier editions 
of BUSINESS STATISTICS: quarterly data (1957-66) and revised 
monthly indexes (1957-70) are available upon request. 


5 See note 4 for p. 107. 


© See 3d paragraph of note 2 for this page regarding change 
affecting comparability of data. 


7 See note 5 for p. 107. 


8 See 2d paragraph of note 3 for this page regarding comparability 
of data. 
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' Sources: Association of American Railroads, based on data 
from the Interstete Commerce Commission. Data cover class I railroads 
(see note 7 for this page) and exclude switching and terminal 
companies, The AAR financial data (from the quarterly report, 
“Railroad Revenues, Expenses, and Income”’) include operations for all 
Southern Railway System railroads and incorporate restated year-ago 
figures for the currently reporting carriers; annual statistics for railroads 
of class I, published by AAR in the “Yearbook of Railroad Facts,” may 
differ from those shown in this volume. Statistics published by the two 
sources differ in coverage in two ways, The AAR data exclude opera- 
tions of the National Railroad Passenger Corporation which are 
included in the ICC data. See note 8 for this page. For the net income 
series, the AAR figures, beginning 1971, refer to ordinary net income 
whereas the ICC figures, prior to 1971 are for net income; annual data 
for 1967-70 for ordinary net income, comparable with figures shown 


beginning 1971, are as follows (millions of dollars): 554.4; 5 
507.3;2293. 

Net railway operating income represents operating revenues re) 
ing after deducting operating expenses, taxes, equipment rents 
joint facility rents. Ordinary net income is the remainder after. de 
ing from total income (net railway operating income plus other ine 
miscellaneous deductions and fixed charges (rent, interest, etc.) 
income is the remainder after applying to ordinary net income ¢ 
and/or credits for extraordinary and prior period items and Fi 
income taxes on these items. It therefore represents income 2 
charges and taxes and before dividends. 

Data for ton-miles refer to 1 ton of freight moved 1 mile; the 
covers revenue and nonrevenue freight. \ 

Monthly or quarterly data for 1950-74 for revenue ton-miles é 
appendix I to this volume. Annual data prior to 1947 and month 
quarterly data for 1934-74 (for taxes and rents, 1938-74) are in e; 
editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 0} 
section). In the 1973 edition of BUSINESS STATISTICS, the 
series (except for revenue ton-miles of freight) were omitted. Qua 
data for 1967-70 published in the 1971 edition are correct as s 
except that the 1948 annual figure for revenue per ton-mile should 
1.251 cents. Monthly data for 1934-37 for taxes and rents mi 
obtained by deducting operating expenses and net railway ope 
income from operating revenues. 


2 Includes mail, express, and other operating revenue not 
separately. Effective 1974, mail and express revenues are includ 
freight revenues; for the years 1971, 1972, and 1973 total mail 
express revenues are as follows (millions of dollars): 133.3; 100.7;| 

3 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Stati 
The index measures changes in prices of shipping goods by rail ir 
United States. It reflects price changes for all line-haul railroad 
ments and is not influenced by changes in quantity, shipping te 
types of service, etc. The index is not intended to measure chang 
railroad revenues or shipper costs that result from changes in servi 
mode. 

The price index is derived from a sample of shipments from 
Interstate Commerce Commission’s 1 percent waybill sample. 
obtains data on quantities of goods shipped (and other specifica 
for each shipment) from the waybills selected for pricing. The 
relates to the movement of a specific quantity of freight bet 
two specific locations (line-haul service) and any requested sen 
Identical shipments of commodities are used and are defined by pr 
specifications to incorporate the principal price-determining fac 
Therefore, the prices used in the index conform with the concept 0! 
railroad’s price for shipping a fixed set of commodities under spec 
conditions. The prices used are the rates in effect on the 15th o' 
month for identical shipments of commodities; the prices are der 
from schedules (tariffs) published by the carriers. 

Monthly indexes for 1969-74 are in the 1975 and 1977 editic 
BUSINESS STATISTICS (1969 and 1970 are in the descriptive ne 
A detailed explanation of concepts, methods, uses, and limi 
appears in the June 1975 MONTHLY LABOR REVIEW I 
together with rail freight monthly price indexes for 11 comme 
groups for 1969-74. j 

¥. 


* Source: Laventhol & Horwath. The data reflect reports rece 
from several hundred transient hotels and full-service motor-h 
operating throughout the country. All of the hotels included ope 
throughout the year. In 1952, the hotel survey was broadened from 
smaller, postwar sample to include a large number of cities and 
Prior to 1972, adjustments were made gradually for changes in 
types and number of hotels participating in the survey. Beginnir 
1972, figures for hotels (and restated data for the prior year) re! 
changes in the composition of the sample. Therefore, data prio 
1971 are not directly comparable with figures shown beginning 1 
No data for motor-hotels are available prior to May 1971. 2 

F igures for average sale per occupied room refer to room reve 
that is, average daily rent and not to scheduled room rates, 
restaurant sales index for each month is related to the correspon 
month of the base year 1967. As the sample varies from m 
month, it is necessary to compute the index from percentage cha 
(the given month as compared with the corresponding month in 
preceding year) based on the reports received. The index incl 
both food and beverage sales. Data for the principal Standard Mé 


| 


{jn Statistical Areas (and for other areas) for the lodging industry 

y sales, average room rent, and occupancy rates are also shown in 
siginal report. “Trend of Business in the Lodging Industry.” 
4anual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 for hotels 
#ied above appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 


! sference note, p. 1 this section). 

| ), 

pOata beginning 1951 have been adjusted to the levels of the 1948 
gis of Business; 1951 average comparable with earlier data, 79 
4 at. 

| a 


e 1958 total includes $34.7 million in additional mail payments 
feable to prior years. 


Effective 1978, class I roads are defined as those having annual 
ting revenues of $50 million or more; for the period 1976-77, 
lion or more; for the period 1965-75, $5 million or more; for 
period 1956-64, $3 million or more; and prior to 1956, $1 million 
ere. The net effect of the changes in classification of the carriers 
»é summary data shown here is minor. 


Beginning 2d quarter 1971, data for the National Railroad Pas- 
© Corporation are excluded; for 1971-74, Amtrak (which com- 
2d operations May 1, 1971) reported to the ICC railway operating 
es and net losses as follows (millions of dollars): 1971, 109.9; 
1972, 162.6; 147.5; 1973, 202.1; 158.6; 1974, 256.9; 272.7. 


Data beginning 1971 refer to ordinary net income; see Ist 
aph of note 1 for this page. 
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Source: U.S. Department of Justice, Immigration and Naturaliza- 
Service (through 1975) and U.S. Department of Transportation 
n INS records beginning 1976). Data are compiled from passenger 
fests or lists required by law and from regulations prepared for 
is and aircraft traveling between the United States and foreign 
stries. (Planes carrying passengers on flights originating or terminat- 
1 Canada are exempt from the manifest requirement.) 
eginning 1976, data refer to air travel only; travel by sea is 
ted. For 1973-75, average annual travel by air data are as follows 
sands): U.S. citizens—arrivals, 814; departures, 784; aliens— 
als, 159; departures, 129. 
nrough 1975, data cover arrivals and departures of aliens ard 
is, by sea and air between ports of the United States (defined as 
s of the U.S. mainland, Alaska, Hawaii, Guam, Puerto Rico, and the 
in Islands; also U.S. immigration offices located in Canada) and 
gn territory. Therefore, travel between foreign countries and 
ing areas of the United States is covered. The Philippines are 
wed as a foreign country for all periods; hence citizens of the Islands 
itted to the United States are included as alien arrivals. Excluded 
« the figures are travel over land borders (except Mexican air travel, 
‘h is included effective July 1958), crewmen, military personnel, 
travelers between the United States and its possessions, Cruise 
(passengers making cruises on round trips without change of 
el) for both inward and outward passengers is included effective 
1958. ’ 
jens are defined as immigrants arriving to establish residence here; 
mmigrants coming for temporary stays (e.g., tourists, students, 
-mment officials, etc.); and resident aliens returning from visits 


vad. 
nnual data prior to 1947 and monthly data for 1951-74 are in 

ser editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 

section). Monthly data for 1945-50 are available upon request. 


* Source: U.S. Department of State, Passport Office. Data represent 
il passports issued, including renewals through August 25, 1968. A 
e passport may cover more than one trip and more than one 
hin 1959 and 1968, rules governing renewal of passports were 
sed. Originally, passports were issued for 2 years and could be 
-wed for 2 more years. For the period September 14, 1959-August 
'1968, the potential life of the passport was extended to 5 years; the 
‘sport was issued for 3 years and could be renewed for 2 more years. 
ough 1960, renewals had accounted for approximately 15 percent 
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of total passports issued and renewed. Effective August 26, 1968, 
Passports are issued for 5 years. At the end of this period a new 
Passport is issued; no passports are renewed. Therefore, beginning 
September 1968, data refer to passports issued only. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1931-74 are in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). 


3 Source: U.S. Department of the Interior, National Park Service. 
sale are compiled from reports from all national parks in the United 

tates. 

The parks covered are Acadia, Arches (redesignated November 
1971), Badlands (redesignated November 1978), Big Bend (opened 
1944), Bryce Canyon, Canyonlands (authorized September 1964), 
Capitol Reef (reclassified December 1971), Carlsbad Caverns, Crater 
Lake, Everglades (opened 1947), Glacier, Grand Canyon, Grand Teton, 
Great Smoky Mountains, Guadalupe Mountains (established September 
1972), Haleakala (established 1961), Hawaii Volcanoes (established 
1961), Hot Springs, Isle Royale (opened 1940), Kings Canyon, Lassen 
Volcanic, Mammoth Cave, Mesa Verde, Mount McKinley, Mount 
Rainier, North Cascades (beginning January 1970), Olympic, Petrified 
Forest (beginning 1963), Platt, Redwood (established July 1971), 
Rocky Mountain, Sequoia, Shenandoah, Theodore Roosevelt 
(redesignated November 1978), Wind Cave, Yellowstone, Yosemite, and 
Zion. Excluded from the series are visits to Virgin Islands National 
Park. 

A “visit” is the entry of any person into a national park in order to 
make use of services, conveniences, or facilities provided by the 
National Park Service; a person who enters a park several times in a 
month or year is counted as a “visit” at each entry. (Prior to 1959, 
figures were collected for the number of visitors.) There are two breaks 
in the continuity of the data—beginning with 1960 and with 1962. The 
first break results from revised methods of data collection and from 
revisions for several parks in the definition of a “Visit.”” For general 
purposes, a linking factor of 1.15 could be applied to the 1959 data to 
taise the figure to a level more nearly comparable with data for the 
196041 period. The second break results from a redefinition of visits 
to Hot Springs (the number of visits in January 1962 totaled 62,600 on 
the new basis as compared with 18,600 visits in January 1961 on the 
old basis). 

Annual data for 1939-46 and monthly data for 1957-74 are in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). Monthly averages prior to 1939 and monthly data for 
1941-56 (revised since publication of the 1959 edition of BUSINESS 
STATISTICS to include data for Hawaii and Mount McKinley National 
Parks) are available upon request. 


4 Source: Federal Communications Commission. Data cover prin- 
cipal domestic telephone carriers reporting monthly to the Commission 
(published by FCC on quarterly basis); these carriers account for over 
90 percent of the annual gross operating revenues of the telephone 
industry in the United States (the figures include operations in Hawaii 
and Puerto Rico and, beginning 1972, in Alaska). 

Beginning 1954, only those companies having annual operating 
revenues of $1 million or more are required to report monthly to the 
Commission; prior thereto, the reporting requirement was $250,000 or 
more of annual revenues. 

Total operating revenues and operating expenses are shown after 
elimination of intercompany duplications (e.g., license service pay- 
ments, dividend payments, etc.) between the American Telephone and 
Telegraph Company and its telephone subsidiaries and associated 
companies. 

For 1971 and 1972, data cover reports of 63 carriers; for earlier 
figures, the number of carriers ranged from 43 to 45. Selected opera- 
tions for the year 1971, directly comparable with earlier years are as 
follows (millions of dollars): Operating revenues, 19,811; operating 
income, 3,354; phones in service (thousands), 108,405. The reports of 
the Commission show current year and restated year-ago operations for 
the same reporting carriers. The data for 1973 and 1974 are for 70 
carriers and, for 1971 and 1972, 63 carriers. Comparable figures for 
1973 and 1972 as reported by 66 carriers are as follows (millions of 
dollars); Operating revenues, 1973, 26030; 1972, 23,082; operating 
income, 4,710 and 4,034; phones in service (thousands), 123,317; 
117,510. 

Annual data prior to 1947 and quarterly (or monthly) data for 
1934-74 are in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see ref- 
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erence note, p. 1 of this section). Note that monthly operating revenues 
and expenses through 1946 are unadjusted for intercompany duplica- 
tions. Scattered revisions for 1948 and prior years are in the corre- 
sponding note in the 1957 edition of BUSINESS STATISTICS. 


5 Includes data for station revenues, message tolls, revenues for local 
and toll private line, wide area toll service, rent, directory advertising, 
and etc. 


® Source: Federal Communications Commission. Data are compiled 
from monthly reports of telegraph carriers each having annual operating 
revenues in excess of $250,000 beginning 1948. For 1947, the reports 
cover carriers having annual operating revenues of $50,000 or more (the 
change in reporting basis had little effect on the comparability of the 
figures). Beginning with the 3d quarter of 1964, the compilers sum- 
marize all telegraph carriers by domestic or international divisions. 
Data shown for the domestic division refer to wire service operations of 
the Western Union Telegraph Company (and the Postal Telegraph 
Company, before merging with Western Union). The 1964 figures 
shown are as restated in the 1965 reports of the Commission. For the 
international division, figures prior to 1964 are the sum of ocean-cable 
and radio-telegraph carrier operations. 

During the period 1963-66 there were a number of organizational 
changes which affected comparability of total operations for inter- 
national carriers. Effective October 1964, certain traffic between 
Canada and the United Kingdom, and the European end of US. 
formerly included as business of carriers reporting to the FCC, is 
no longer covered. Similarly, effective 1965, intra-Latin American 
operations and the Latin American end of U.S. traffic are omitted from 
the figures shown here; data for 1965 including this traffic are as 
follows (millions of dollars): Operating revenues, 112.2; operating 
expenses, 87.0; and operating revenues, 21.0. 

Figures for operating expenses include depreciation. Net operating 
revenues are total operating revenues less operating expenses, depreci- 
ation, operating taxes, and miscellaneous operating revenue deductions. 
The item includes no deduction for income taxes. 

Annual data prior to 1947 and quarterly (or monthly) data for 
1943-74 for domestic operations (formerly, wire-telegraph) are in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
of this section). For overseas operations (annual data, 193946 and 
quarterly data, 1963-72), refer to the 1967 and later editions of 
BUSINESS STATISTICS. 


7 Data for 1947 cover a larger number of reporting companies and 
are not strictly comparable with those beginning 1948. Figures for 
1948 comparable with those shown for 1947 are as follows (millions of 
dollars): Operating revenues, 2,846; expenses, 2,238; operating income, 
287; number of phones in service (thousands), 35,407. 


= Beginning July 1958, data include figures for cruise travelers and 
Mexican air travel; such passengers were not included in earlier figures. 
(See 2d paragraph of note 1 for this page.) 


, Figures for the period 1960-61 and figures beginning 1962 are 
not directly comparable with each other or with data through 1959; see 
3d paragraph of note 3 for this page regarding revised data-collection 
methods and new definitions of visits. 


10 Investment tax credits were first available in 1962. If they had 
been accounted for in 1962 as they are accounted for beginning with 
the year 1963, operating income in 1962 would be approximately $50 
million less ($1,625 ,000,000). 


11 See 2d paragraph of note 6 for this page regarding decrease in 
operations effective 1965, 


12 See 4th paragraph of note 4 for this page. 


13 
See 2d paragraph of note 1 for this page regarding change in 
comparability in data. 
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1 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census 
(except for sulfur from U.S. Department of Interior, Bureau of Mines). 


Data cover all known commercial manufacturers of the selec 
chemicals (except as indicated in the note for sodium silicate) 

represent the “primary” manufacture of the various chemicals, in 

ing quantities produced for further processing in the same plant, 
intracompany transfer, and for sale to other companies. In some cz 
data are included for material produced “tin process” as an intermed 
to the end product. 

The figures are believed to be essentially complete except, in s¢ 
years, for quantities of various chemicals produced by plants ei 
owned or operated by the Federal Government or operated solely 
its account. It should be noted, however, that production of ce: 
chemicals by plants operated by the Tennessee Valley Authorit 
included; also included, beginning with 1954, is the production 
certain chemicals (such as nitric acid, sodium sulfates, and sulfuric ac 
in Government-owned privately operated plants. 

Except as indicated in the following paragraph, annual data prio. 
1947 and monthly data for 1941-74 (1955-74 for acetylene and sodi 
sulfates) appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS ( 
reference note, p. 1 of this section). 

Monthly data for the indicated years for the following series 
available upon request: acetylene (1952-54), aluminum sulfate (19 
68 and 1971, 1972, revised), ammonia nitrate (1949-54, 1956 
1966-68), ammonium sulfate (1949-68), nitrogen solutions (1958 
1965-68), phosphorous (elemental) (1954-68), sodium carbon 
(1972, revised), sodium hydroxide (1972, revised), sodium s 
(1941-54), sodium trypolyphosphate (1950-68), titanium diox 
(1958-68), hydrogen (1949-60, 1963, 1964, 1966-68) and, nitro 
(1954, 1955, 1957-60, 1966-68); monthly data beginning 1969 (exc 
those revisions mentioned above) for these series appear in the 1 
and subsequent editions of BUSINESS STATISTICS (see refere: 
note, p. 1 of this section). 


2 Data represent commercial (17% aluminum oxide). Exclu 
quantities produced and consumed in municipalities. 


. Represents elemental, white (yellow) and red phosphorus. 


* Production of sodium carbonate (soda ash) represents the 
crude bicarbonate equivalent produced by the ammonia soda 
caustic carbonation processes, and includes quantities used to m 
facture caustic soda, sodium bicarbonate, and finished light and de: 
soda ash. The production of electrolytic soda ash and natural soda ¢ 
is excluded from these statistics. 


* Data for October 1953 through December 1957 represent tc 
production. Prior to October 1953, small quantities were exclud 


for meta-, ortho-, and sesquisilicates when these chemicals were 
factured directly without going through the soluble glass tate 
exclusions are estimated to represent less than 5 percent of the tot 
as published). Beginning with January 1958, all amounts produc 
and consumed in making meta-, ortho-, and sesquisilicates are exclude 


: Comprises anhydrous (refined) on 100 percent NazSog4 bas 
Glauber’s salt (converted to 100 percent Na2SO,4); and commerce 
crude salt cake. These data, first shown in the 1959 BUSINE 
STATISTICS, supersede those for sodium sulfates shown in 1957 a 
earlier volumes which were for Glauber’s (as reported to the Bureau 
Census by the Bureau of Mines) and for commercial crude salt cake. 

In the 1977 BUSINESS STATISTICS, data for production 
sodium sulfate was titled incorrectly as “Sodium silicate (anhydro 
refined; Glauber’s salt; crude salt cake).” 


7 Source: U.S. Department of the Interior, Bureau of Mines. D: 
for production for all years and for stocks beginning 1952 compr 
native sulfur by the Frasch process and recovered elemental sul 
produced from hydrogen sulfide obtained from sour natural 2 
petroleum refinery gas, water gas, and other fuel gases. Data for sto 
of recovered elemental sulfur were not collected prior to January 195 

In the 1973 BUSINESS STATISTICS a distinction was mz 
between “gross weight” and “sulfur content.” However, because 1 
difference is so minute, the Bureau of Mines no longer makes t 
distinction. 

Annual totals for production reflect revisions not distributed to { 
months. Stocks are those held at mines or plants, in transit, and 
warehouses at the end of the month. k 


Annual data prior to 1947 and monthly data for 1959-74 are in 
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and subsequent editions of BUSINESS STATISTICS (see 
nce note, p. 1 of this section); those for 1952-58 are available 
g request. Monthly data for 1941-58 for production and stocks of 
f? sulfur only, appear in the 1961 and earlier editions of BUSINESS 
Fr STICS (see reference note, p. 1 of this section). 


} Represents total amount of original solution produced, including 
yints used for fertilizer, explosives, other uses, and amounts con- 
d in manufacturing other products such as nitrogen solutions. 
e 1961, production of original solution was not collected 
= y. 


NConsists of “synthetic (technical)” and “byproduct, other than 
boven.” 


Beginning January 1948, figures are not strictly comparable with 
st data because of the inclusion of additional plants; however, the 
jion of these plants increased the production of the specified 
ical by less than 3.5 percent. 


See ist paragraph of note 2 for p. 112 regarding inclusion of 
oniating solutions.” 


Beginning January 1952, data include stocks of recovered ele- 
al sulfur (year-end stocks of this type totaled 94,662 long tons in 
); they are not comparable with those for earlier periods. 
Beginning with 1954, data include appreciable amounts pro- 
hd in Government-owned privately operated plants; they are not 
ly comparable with earlier figures. 
Annual total reflects revisions not distributed to the months. 


See note 5 for this page regarding exclusions of meta-, ortho-, 
esquisilicates. 


See note 8 for this page regarding inclusion of original solution. 
Effective 1978, data are no longer available on a separate basis. 


Reported annual total; includes data for October and November 
h are being withheld to avoid disclosure of operations of individual 
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See note 1 for page 111. 


, Nitrogen solutions were formerly known and reported as 
moniating solutions” and in 1950, an unspecified amount was 
ded in “ammonium nitrate (100% NH4NO3).” 

Beginning 1951, data were reported separately as “‘ammoniating 
tions (100% N>), including urea ammoniating solutions.” 

ffective 1954, title was changed to “nitrogen solutions (100% N), 
Ntures containing two or more nitrogenous materials.” 

Beginning 1958, the title was again modified somewhat to “nitrogen 
tions, including mixtures containing urea (100% N).” 


® New basis. To convert data shown in BUSINESS STATISTICS 
mes prior to the 1959 edition, multiply by 0.3622. 


™ Data for sulfuric acid are combined totals for sulfuric acid 
Huced by the contact and chamber processes, including spent acid 
ified in the contact plants with the simultaneous production of new 
|. Beginning with 1954, appreciable amounts produced in Govern- 
at-owned privately operated plants are included. The figures through 
10 include monthly estimates based on annual totals of byproduct 
ations of a few smelters reporting to the Bureau of Mines; the 
nated data included are very small, amounting to 2 percent in 1950. 


® Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
wept as otherwise stated, the data cover all plants in the United 
es, including Government-owned plants, known to have facilities 
the manufacture of superphosphate and beginning 1956, other 
»sphatic fertilizers. ; 

Quantities shown in this volume are expressed in equivalent short 
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tons of 100-percent P20¢ (available phosphoric oxide); in the 1953 and 
earlier editions they are on the basis of 18-percent P05. The statistics 
pertain only to superphosphate and phosphatic fertilizer materials as 
such and include no data for these products in dry-base or dry-mixed 
goods. Data cover all grades of superphosphate (i.e., normal, enriched, 
concentrated, and wet-base goods). “Other phosphatic fertilizers” 
include chemically processed materials such as ammonium phosphate, 
potash mixtures, nitro-phosphates, calcium metaphosphates, sodium 
phosphates, etc. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for September 1942- 
December 1950 (on the basis of 18-percent P2O;5) and for 1951-74 
(100-percent P,0O5) appear in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). Data in the 1953 
and prior editions should be converted to a 100-percent basis (multiply 
by .18) for comparability with data in the 1955 and later editions. 


§ source: American Potash Institute. Data through November 1962 
represent deliveries of potash (of domestic origin only) in the United 
States, Hawaii, Puerto Rico, Canada, to Cuba (through 1960), and to 
Alaska (beginning 1966), according to reports of principal North 
American producers. Effective with data for December 1962, one 
Canadian company has been reporting; the December 1962 figure 
includes deliveries of this company during the September-December 
period. 

Data represent deliveries in the aforementioned areas (designated 
Institute territory) of materials of both domestic and foreign origin, as 
reported by three domestic producers and a large importer. 

The total volume of deliveries of these primary suppliers is 
estimated to be practically 100 percent. Recently, fertilizer manu- 
facturers have absorbed approximately 95 percent of the total potash 
produced, while the remaining amount is consumed by nonagricultural 
users. 

The total bulk potassium salts are calculated to their K2O 
equivalent because of the variance in the potassium content of the salts 
mined in different parts of the world. 

It should be noted that the figures as shown here do not include 
export deliveries other than to Canada and (through 1960) Cuba. 
“Other” exports, as reported by the Institute, but excluded here, 
totaled 2,613,000 short tons in 1978. 

Beginning January 1977, data exclude potassium magnesium sulfate 
and are not strictly comparable with those shown for earlier periods. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1936-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). The averages for 1936-39 appearing in the 1947 and 
subsequent volumes reflect small revisions in the annual totals not 
allocated to months. In the 1940 volume, annual totals for 1928-35 are 
shown incorrectly as monthly averages. 


7 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Exports cover shipments of “domestic” merchandise. Import figures 
shown herein are imports for consumption. (For a general explanation 
of foreign trade data see note 1 for p. 97.) The total for exports 
includes prepared and miscellaneous fertilizers and fertilizer materials, 
wihtich are not shown separately. 

Effective January 1978, the export commodity classification system 
was completely restructured; data may not be strictly comparable with 
those shown for earlier periods. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1941-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). See revisions for 1941 and 1946 in footnote 5 for p. 125 
of the 1959 edition of BUSINESS STATISTICS. 


8 Includes data not shown separately. 
9 See note 10 for page 111. 
10 See note 2 for this page. 
11 gee note 13 for page 111. 
= Beginning with 1956, data for “other phosphatic fertilizers” are 
included. Production of such fertilizers totaled 197,000 short tons in 
1956, and end-of-year stocks amounted to 34,000 short tons. 


13 Cee 1st paragraph of note 6 for this page regarding inclusion of 
Canadian deliveries. 
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14 4 nnual total reflects revisions not distributed to the months. 
15 See 6th paragraph of note 6 for this page. 


16 See 2d paragraph of note 7 for this page regarding change in 
classification of exports. 


17 T ess than 500 short tons. 
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1 See note 1 for p. 111. 


2 Excludes amounts produced and used by railroad shops, ship- 
yards, welding shops, and small establishments using portable gener- 
ators. 


3 Excludes production of liquid and gas CO, converted to and 
reported as dry ice; also excluded are amounts of dry ice converted 
from pure CO, (liquid or solid) purchased or received from other 
plants. 


* Production of hydrogen excludes amounts vented, used as fuel, 
etc., and quantities produced and consumed in the manufacture of 
synthetic ammonia and methanol, but includes an unspecified amount 
produced for sale or transfer to plants consuming this gas in the 
production of ammonia. Also excludes amounts produced by the 
ammonia dissociation process (cracking of ammonia). None of this gas 
is shipped or transferred for methanol production. 

Beginning January 1959, data include high purity (99.5-100%) 
hydrogen and are not comparable with those for earlier periods which 
cover lower purity (less than 99.5%) only. 

Beginning January 1969, data exclude amounts produced in 
petroleum refineries for captive use and are not comparable with those 
for earlier periods. 


5 Low purity nitrogen (less than 99.5%) included beginning 
January 1971. Data exclude amounts produced and consumed in the 
manufacture of synthetic ammonia or ammonia derivatives. 


© Low purity oxygen (less than 99.5%) included beginning January 
70. 


7 Source: U.S. International Trade Commission (formerly U.S. 
Tariff Commission), with the exception of data for creosote oil 
production by coke-oven operators, which are from the U.S. Depart- 
ment of the Interior, Bureau of Mines (through 1977) and the U.S. 
Department of Energy, Energy Information Administration (begin- 
ning 1978), and glycerin production which are furnished by the U.S. 
Department of Commerce, Bureau of the Census. Data cover estimated 
industry totals of the specified product and include production for 
sale and for consumption, if any, in the producing plants. Except 
for ethyl acetate, formaldehyde, and (prior to 1956) creosote oil, 
the products are reported on the basis of 100% content of the specified 
material. 

Data for creosote oil cover oil (for wood-preserving purposes only) 
produced by tar distillers and coke-oven operators. Amounts included 
for tar distillers represent production from purchased coal tar only or 
from oil-gas or water-gas tar produced or purchased by tar distillers. 
Beginning 1956, data are reported on the basis of 100% creosote 
content; prior thereto, the amounts reported by coke-oven operators 
include some solution. Beginning January 1965, data exclude creosote 
oil in coal-tar solutions; this amounted to 11,158,000 gallons in 1964. 

Any difference between the annual data shown and the sum of 
published monthly data are the result of revised annual totals, for 
which there are no corresponding monthly revisions. 

In the 1955 and earlier editions of BUSINESS STATISTICS, glyc- 
erin data were shown separately for high gravity and yellow distilled 
and for chemically pure glycerin; they should be combined for compar- 
ability with data in later editions. 

Effective with the 1969 BUSINESS STATISTICS, methanol pro- 
duction data cover synthetic only. Data published in the 1967 and 
1965 BUSINESS STATISTICS are for natural and synthetic methanol 
combined; and, in the 1963 and earlier editions the two components 
were shown separately. 


Annual data prior to 1947 and monthly data for 1943-74 (193 
74 for formaldehyde, 1941-74 for glycerin, 1939-74 for methanf 
on bases described above) appear in earlier editions of BUSI 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). Monthly d 
for 1946-50 for formaldehyde are available upon request. 


8 In the 1973 BUSINESS STATISTICS the unit reads “millio 
of” gallons; it should read “‘thousands of gallons.” 


s Beginning January 1948, figures are not strictly comparable v 
earlier data because of the inclusion of additional plants; however, t 


addition of these plants increased the production of the specif 
chemical by less than 3.5 percent. 


a9 Beginning January 1950, data exclude quantities produced « 
consumed in the same plants manufacturing soda ash. Annual 
for 1950, including these quantities, amounted to 640,000 short ton 


11 4 nnual total reflects revisions not distributed to the months. 


12 Not strictly comparable with earlier data, see 2d paragraph 
note 7 for this page. 


13 See 2d paragraph of note 4 for this page regarding inclusion 
high purity (99.5-100%) hydrogen. 


14 See 24 paragraph of note 7 for this page regarding exclusion 
creosote oil in coal-tar solutions. 


15 See 3d paragraph of note 4 for this page regarding exclusio; 
beginning January 1969. 


aS Beginning January 1970, data include lower purity (less 
99.5%) oxygen and are not comparable with those shown for earli 
periods. Separate data are not available for low purity oxygen. 


Beginning January 1971, data include lower purity (less 
99.5%) nitrogen and are not comparable with those shown for earli 
periods. 
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1 Source: U.S. Treasury Department, Bureau of Alcohol, Tobace 
and Firearms. Data for operations, as defined below, represent cor 
plete U.S. coverage (including Hawaii and Puerto Rico; no pertine 
operations in Alaska). 

Production figures are net, i.e., gross production (original produ 
tion plus production by redistillation) minus the quantity used in r 
distillation. Through June 1960, the production figures relate to , 
duction of ethyl alcohol by industrial alcohol plants. Beginning 
July 1960, the figures cover alcohol and spirits produced by faciliti 
of distilled spirits plants. 

It should be noted that in 1960 the industrial alcohol plan 
registered distillery, fruit distillery, alcohol bonded warehouse, intern 
revenue bonded warehouse, distillery denaturing bonded warehous 
denaturing plant, rectifying plant, and taxpaid bottling house we 
Sees as distilled spirits plant and its facilities; see Public La 

5-859. 

Quantities for denaturation represent “withdrawals” of eth 
alcohol for denaturation. Beginning July 1950, data represent produc 
“used” for denaturation, i.e., domestic ethyl alcohol, imported eth 
alcohol, and spirits (except rum). Since July 1950 denaturing plan 
have been permitted to store ethyl alcohol for purposes other th: 
denaturation; therefore, alcohol used for denaturation has bet 
reported in lieu of withdrawals for denaturation. 

Figures through June 1960 for taxable (or taxpaid) withdrawals a 
those reported as withdrawals of ethyl alcohol from industrial alcoh 
bonded warehouses. Beginning with July 1960, the figures represe 
withdrawals of alcohol and spirits from bonded premises of distill 
spirits plants. 

In addition to the taxable withdrawals and tax-free quantiti 
withdrawn for denaturation, various quantities are withdrawn tax-fr 
for hospital, scientific, and educational use; for use of the Unit 
States; to foreign-trade zones; and for use in Puerto Rico (und 
permits issued) for medicinal, beverage, and other purposes. The 


sactions, of course, affect the stock figures (referred to below); 
ks are also affected by losses. ; 
3tock figures through June 1960 are those reported for ethyl 
a hol at industrial alcohol bonded warehouses and denaturing plants. 
with July 1960, the data represent alcohol and spirits in 
tded storage at distilled spirits plants, including stocks in denaturing 
tities of these plants. 
jpA tax gallon for spirits of 100 proof or over is equal to the proof 
por (for spirits of less than 100 proof it is equal to a wine gallon). A 
of gallon is the alcoholic equivalent of a wine gallon (231 cubic 
fjaes) at 60°F., containing 50 percent of ethyl alcohol by volume. 
roof” is the ethyl alcohol content of a liquid at 60°F., stated as 
2¢ the percent of ethyl alcohol by volume. Data shown in earlier 
ames are expressed in proof gallons, which, for all data covered here, 
synonymous with tax gallons. 
fore complete data for alcohol and spirits, including details by 
‘es, are available in annual reports entitled Alcohol and Tobacco 
mary Statistics, published by the source. 
Annual data prior to 1947 and monthly data for 1934-74 for the 
ees, as described, appear in earlier editions of BUSINESS 
TISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 
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? Source: U.S. Treasury Department, Bureau of Alcohol, Tobacco, 
. Firearms. Data cover operations of all denaturing plants in the 
ited States, including plants in Puerto Rico and Hawaii; there are 
ants in Alaska. The figures include completely denatured and 
scially denatured alcohol produced from domestic alcohol and spirits 
. also from alcohol imported under authority of the Revenue Act 
1942. Figures for withdrawals represent removals from plants and 
jude amounts shipped to bonded dealers. 

wine gallon is a U.S. gallon of liquid measure equivalent to the 
wame of 231 cubic inches. 

Data by States, withdrawals classified according to formulas, 
bounts used in manufacturing, etc., are contained in annual reports 
jitled Alcohol and Tobacco Summary Statistics, published by the 
Annual data prior to 1947 and monthly data for 1934-74 appear in 
lier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
tion). 


5 

3 Source: U.S. International Trade Commission (formerly U.S. 
iff Commission). Plastics and resin materials are products resulting 
m the condensation or polymerization of organic chemicals in 
bination with fillers, plasticizers, coloring agents, and extenders. 
some stage in their manufacture they are in such physical condition 
t they can be shaped or processed by the application of heat and 
essure. Phenolic (thermosetting) resins become permanently rigid 
ron the application of heat, whereas, polyethylene, polypropylene, 
ilys ne and polyvinyl (thermoplastic) resins are those that become 
tic upon the application of heat, rigid at normal temperatures, and 
tic upon each reapplication of heat. 

Data represent total quantities produced for consumption within 
= same plant, for transfer to other plants of the same company, and 
- gale. Although there have been some changes in reporting companies 
td in components of the specified items, comparability of the data, 
most instances, has not been materially affected. To avoid disclosing 
> operations of individual companies, data for some periods are not 
ailable for publication. - : ; 
Data for all plastic and resin materials, except for polyvinyl resins, 
2 on a dry basis (defined as total weight of the material including 
sin, plasticizers, fillers, extenders, colors, and stabilizers, but exclud- 
2 the weight of water, solvents, and other liquid diluents). Poly- 
yl resins (with the exception of sheeting and film prior to 1951) 
= reported on a resin-content basis—ic., they exclude fillers, 
asticizers, extenders, solvents, and liquids. 

‘Annual totals for all years reflect revisions not distributed to the 
bonths. Monthly data for 1948-74 (1959-74 for polyethylene and 
69-74 for polypropylene) appear in earlier editions of BUSINESS 
“ATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 


4 Data (shown in the 1971 and previous editions as phenolic and 
her tar acid resins) include molding materials, bonding and adhesive 
sins, and protective coating, both modified and unmodified. 


; Polyethylene resins are used for film, sheeting, and molding and 
<trusion materials. 
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6 Polypropylene resins are used in the manufacture of various 
Plastic products such as battery cases, toys and novelties, domestic 
uses (i.e., furniture, home appliances, in-door out-door carpeting, etc.), 
luggage, food containers, building and construction materials. 


7 Data (shown in the 1971 and previous editions as styrene-type 
plastic materials, polystyrene) comprise molding materials, protective 
coating resins, straight and modified (including data for styrene-alkyd 
polyester resins), textile and paper treating and coating resins, and 
resins for miscellaneous uses. 


: Data (shown in the 1971 and previous editions as vinyl resins, 
resin content basis) cover resins for film, sheeting, molding and 
extrusion, textile and paper coating and treating, flooring, adhesives, 
and other uses and, beginning 1951, protective coatings. Beginning 
1951, all items are on a resin-content basis; prior to that time, film and 
sheeting are on a dry basis (see 3d paragraph of note 3 for this page). 

Beginning January 1972, data exclude polyvinyl acetate, polyvinyl 
alcohol, and other vinyl resins and are not comparable with those for 
eatlier periods. Comparable 1971 annual total is 3,437,328,000 pounds. 


° Source: Institute of Makers of Explosives; from reports of 
member and nonmember companies for use in the annual reports of the 
U.S. Department of the Interior, Bureau of Mines. Data cover high 
explosives (including permissibles) produced and sold in the United 
States, virtually all of which is for industrial purposes. Ammunition 
and fireworks, and nitroglycerin used as such, are not included. The 
explosives are used primarily in mining and quarrying and in railway 
and other construction work. Differences between the annual totals 
derived from the quarterly reports and the annual totals published by 
the Bureau of Mines represent data for companies that do not report 
quarterly. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1941-61 and 
quarterly data for 1962-74 except as noted below appear in earlier 
editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this 
section). Monthly data for 1957 and 1978 do not reflect revisions 
included in the annual totals shown. Data in the 1942 and earlier 
volumes include black blasting powder. 


19 source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Data from 1951 forward represent estimates of total factory shipments 
of finished paint, varnish, and lacquer products, based on figures 
obtained from a sample designed to measure total activity of the 
industry in the United States. Effective with the 1968 data, there are 
310 companies in the sample. 

Beginning with data for January 1963, the estimates are derived 
from a sample consisting of a panel of respondents selected on the basis 
of information reported in the 1958 Census of Manufactures and from 
other sources. These estimates indicate a higher level of activity than 
those previously published, and are not comparable with those for 
earlier periods. 

A change was made in reporting procedure, effective with data for 
January 1961, whereby the respondents were instructed to report 
actual receipts from sales, instead of sales on f.0.b. basis as formerly. 
A number of the larger companies had already been reporting actual 
sales; thus the effect on comparability is limited. 

The estimates beginning with January 1958 are not comparable with 
earlier estimates because of (1) the use of data from a new panel of 
respondents based on information reported in the 1954 Census of 
Manufactures and from other sources, yielding higher and more 
accurate estimates than those from the previous sample; and (2) the 
fact that the definitions of “trade products” and “industrial finishes” 
were changed to relate to specific products and not, as formerly, to 
customer classification (trade and industrial). For example, “trade 
products,” as currently defined, are stock-type commodities generally 
distributed through wholesale-retail channels, whereas the term 
“industrial finishes” relates to products specifically formulated to meet 
the conditions of application and use of the article to which applied 
(and are generally applied as part of the manufacturing process). 

Monthly data for October 1976-December 1978 reflect adjustments 
resulting from a reconciliation of the monthly survey with the 1977 
Census of Manufactures. 

The estimated total factory sales from 1952 through 1957 are based 
on data from a sample of approximately 250 companies comprising 
about 375 establishments. The estimated totals for 1951 were derived 
from the 1952 estimates and changes in shipments for those companies 
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for which both 1951 and 1952 information was available. Because of 
the method of deriving the 1951 estimates, definite information con- 
cerning their reliability is not available. 

Monthly data for 1951-74 appear in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS (see reference note p. 1 of this section). 


At Beginning 1951, production of protective coatings (averaging 
1,844,000 pounds per month in 1951) is included, 


12 Data beginning January 1958 are not comparable with earlier 
data; see 4th paragraph of note 10 for this page. 


13 See 2d, 5th, and 7th paragraphs of note 1 for this page. 


1 Beginning January 1961, trade sales of lacquers (formerly shown 
with industrial finishes) are included with trade products. 


15 See 2d paragraph of note 10 for this page regarding change affect- 
ing comparability of the data. 


16 See 2d paragraph of note 8 for this page regarding the exclusion of 
data on certain polyvinyl material. 
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1 Source: U.S. Department of Energy, Energy Information 
Administration. Total production of electric energy is the sum of 
energy produced in the United States (including Alaska and Hawaii 
beginning January 1964) by electric utilities and other organizations 
producing electric energy for public use. 

Data for “electric utilities” are based on reports obtained from all 
electric supply systems producing for public use, and cover plants of 
both the privately and municipally owned electric utilities, as well as 
other publicly owned producers. This latter group is composed of 
Federal projects, cooperatives, power districts, and State projects. 
Coverage of the electric utilities is substantially 100 percent, comprising 
at the end of 1978 a total of 3,085 generating plants operated by 980 
utilities. 

Monthly data for 1947-74 for total production by utilities appear 
in appendix J to this volume. Annual data prior to 1947 and monthly 
data for 1941-74 for production of electric power by electric utilities 
appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference 
note, p. 1 of this section). 


2 Source: Edison Electric Institute. Data are estimated U.S. totals 
(including Alaska and Hawaii beginning January 1961) for the entire 
electric light and power industry contributing to the public supply of 
electricity. The figures comprise operations of all private, municipal, 
cooperative, governmental, and industrial enterprises engaged in the 
production or distribution of electricity for the use of the public. The 
estimated totals are based on reports from enterprises representing in 
recent years approximately 97 percent of the industry. 

Owing to differences among respondents in the “‘commercial. and 
industrial” classification, and the continuous reclassification between 
small and large light and power companies, year-to-year comparisons 
are more significant when made of total commercial and industrial sales 
than when made of each separate classification. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1938-74 (except 
1957 and 1958 for commercial and industrial), with qualifications 
mentioned below, appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
(see reference note, p. 1 of this section). It should be noted that the 
monthly data for 1950-58 do not reflect allocation of rural sales to 
other classes of service (see note 3 following). Monthly data for 1957 
and 1958 for commercial and industrial service have been revised; 
revisions are available upon request. 


: Beginning 1950, annual totals for the indicated items reflect the 
allocation of “rural” sales (shown separately in the 1963 and earlier 
editions of BUSINESS STATISTICS) to other appropriate classes of 
service (primarily to residential and large light and power); this adjust- 
ment has been made in the monthly figures since January 1959 only. 


BS Beginning January 1961 for sales, and January 1964 for produc- 
tion, data include Alaska and Hawaii. 


5 Annual totals reflect revisions not distributed to the mon 
data. 


PAGE 116 


1 source: American Gas Association. Data represent compk 
coverage of the gas utility industry (includes all regulated distributic 
and transmission companies and excludes producers) in the Unit 
States including Hawaii (beginning 1960) and Alaska (beginning 196 
Because of the diminishing importance of manufactured and mixed g 
relative to natural gas, data listed separately for these in the 1971 ar 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS are shown in aggregate 
total utility gas beginning with the 1973 edition. Sales data, former 
presented in therms, are reported in British thermal units (Btu's 
Rough conversions may be made from therms to Btu’s to cubic feet « 
the basis of 1 cubic foot equal to 1,000 Btu’s. 

The number of customers excludes customers purchasing gas 1 
resale. Likewise, the sales and revenue figures exclude data for g 
resold. 

The various classes of service are based on the primary purpose I 
which the gas is used or the type of customer to which a stated 
shall apply. The common classes of service as applied to ultim: 
consumers and as recommended by the AGA for use by utilitie 
although not uniformly accepted, are defined below. 

“Residential” applies to service supplied for domestic purpo: 
under individual contracts in a single-family dwelling or building, or 
an individual flat or apartment in a multiple-family dwelling or buildi 
or portion thereof occupied as the home, residence, or sleeping place 
one or more persons, <| 

“Industrial” applies to service supplied for a process which crea’ es 
product or changes raw or unfinished materials into another form 
product (including electric generation), or which involves the extractic 
of a raw material from the earth. “Commercial” relates to service 
customers engaged in wholesale or retail trade, agriculture, commur ic 
tions, finance, fisheries, forestry, insurance, real estate, transportatic 
etc., and to customers not directly involved in other classes of se i 

“Other” service applies to municipalities or other government! 
agencies, and interdepartmental sales if made under a definite r 
schedule. b 

Quarterly data for 1969 and 1972-74 are in the 1973, 1975, a 
1977 editions of BUSINESS STATISTICS; those for 1945-68 f 
customers, sales, and revenue from sales for natural gas and man 
factured and mixed gas shown separately, except as noted belo 
appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see referen 
note, p. 1 of this section). The sales figures for 1945-48 in the 1951 ar 
earlier editions are expressed in cubic feet instead of therms. A therm 
a unit of heat content representing 100,000 Btu’s and is rough 
equivalent to 100 cubic feet of natural gas and 185 cubic feet of man 
factured gas (see lst paragraph of this note for rough conversion: 
Quarterly data for 1945-74 for total utility gas comparable with anni 
data shown here are available from the Association. ! 

2 The annual total for 1952 reflects revisions not available t 
quarters. Quarterly data corresponding to the annual totals shown fi 
1953-57 appear on p. 24 of the April 1960 SURVEY OF CURREN 
BUSINESS. , 


° Beginning January 1960, includes data for Hawaii. . 
’ Beginning January 1961, includes data for Alaska. 


5 Beginning first quarter 1976, the portion of electric generati 
formerly shown under “other” class of service is included with t 
industrial class (which now reflects all electric generation). 
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1 Source: U.S. Treasury Department, Bureau of Alcohol, Tobacc 
and Firearms. Data cover operations of all breweries in the Unit 
States (no operations in Alaska prior to 1976). The figures represe 
production, taxable withdrawals, and stocks (on brewery premist 
of beer, ale, and other liquors produced from fermented malt. Cer 
beverages (i.e., beverages containing less than one-half of 1 perce 
alcohol by volume) are not included. ; 
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1 addition to the taxable withdrawals published here, the original 
rts show data for tax-free withdrawals, covering amounts with- 
mn for export and for vessels and aircraft, consumed on brewery 
ises, and used for cereal beverages. 

nual data prior to 1947 and monthly data for 1933-74 appear in 
per editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
section). (March 1950 figure for taxable withdrawals should read 
(2,000 barrels.) 


| 


1 
: 
| 
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Source: U.S. Treasury Department, Bureau of Alcohol, Tobacco, 
Firearms. The data represent complete coverage of operations of 
tered distilleries and fruit distilleries. 
addition to whisky, which is shown separately, the totals for 
lied spirits include rum, gin, brandy, vodka, and other distilled 
ts (spirits-fruit produced at fruit distilleries, spirits-grain, spirits- 
q., etc., produced at registered distilleries). Production figures are 
that is, gross production (original production plus production by 
tillation) minus the quantity of distilled spirits used in 
tillation. 
tocks are domestic stocks in internal revenue bonded warehouses, 
on the original entry gage. Losses are not determined until 
drawal and are therefore not included except for distilled spirits in 
3 for which losses have already been determined. Beginning July 
, data include stocks in denaturing facilities as well as in other 
ted storage. 
Withdrawals represent taxable withdrawals (exclusive of withdrawals 
cohol) from registered and fruit distilleries and internal revenue 
ded warehouses. Also published in the reports of the Bureau of 
hol, Tobacco, and Firearms, but not included here, are data for 
‘ree withdrawals of distilled spirits for the following purposes: 
ition to wine; denaturation; for export; transfers to Customs 
wufacturing bonded warehouses; for vessels and aircraft; for use of 
Inited States; and, beginning July 1953, transfers to Foreign Trade 
%or statistics relating to ethyl alcohol, see p. 114 of this volume. 
taxable withdrawals of ethyl alcohol shown on that page are largely 
meverage purposes. 
4 tax gallon for spirits of 100 proof or over is equivalent to the 
of gallon (see note 5 for this page for definition of a standard proof 
on). For spirits of less than 100 proof the tax gallon is equivalent to 
wine gallon. 
Annual data prior to 1947 and monthly data for 1933-74 (except as 
scated in note 7 for this page) appear in earlier editions of 
ol SS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 


5 Source: Distilled Spirits Council of the U.S. Data are based on 
*s in all States in which sales of distilled spirits are legal. The number 
States permitting such sales has increased from 27 States and the 
tict of Columbia in 1934 to 50 States and the District of Columbia 
December 1966. Data are included for Alaska beginning January 
9; for Oklahoma, January 1960; for Mississippi, July 1966 and for 
aii, January 1965. Data for Hawaii are estimated for 1969 and 
n July 1977 to present. Beginning 1970, data for Hawaii are 
sected only in the annual totals. 
Figures for the license States are based on tax collections, gallonage 
ements to wholesalers, or shipments by wholesalers to retailers 
\olesaler depletion); those for monopoly States, on actual wholesale 
retail sales reported by State liquor control authorities. ; 
A wine gallon is the standard U.S. gallon containing 231 cubic 


Annual data prior to 1947 and monthly data for 1938-74 (except 
indicated below) appear in earlier editions of BUSINESS 
ATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). Monthly data 
1934-37, 1940, 1944, and 1968-74 have been revised and are 
ble from the source. 


4 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
4 are imports for consumption. They include spirits, cordials, 
eurs, bitters, ethyl alcohol, and compounds containing spirits. Fora 
eral explanation of foreign trade data see note 1 for p. 97. For 
nition of a standard proof gallon, see note 5 for this page. 

ual data prior to 1947 and monthly data for 1936-74 (except as 
ted below) appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see 
herence note, p. 1 of this section). Monthly data for total distilled 
wits for 1957, as shown in the 1961 volume, have been revised as 
lows (proof gallons): June, 2,252,000; November 3,651,000. (Minor 
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revisions have been made in the 1943 figures for total distilled spirits as 
shown in the 1947 volume.) 


5 Source: U.S. Treasury Department, Bureau of Alcohol, Tobacco, 
and Firearms. Data represent complete coverage of the industry. 
Rectified spirits are spirits changed from their original character, such 
as blended whiskies, liqueurs, and cordials. Total rectified spirits and 
wines produced comprise whisky, gin, cordials and liqueurs, small 
quantities of alcohol, rum, brandy, vodka, unclassified spirits, and 
(prior to July 1960) wines and vermouth. Materials used and produc- 
tion by kinds are available in the original reports. 

A standard proof gallon is a wine gallon (231 cubic inches) of 
100-proof spirits, the proof being twice the percent of the content, by 
volume, of ethyl alcohol. In a wine gallon of spirits that is more or less 
than 100 proof, the number of proof gallons is proportionally greater 
or smaller than 1 proof gallon, 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1934-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). 


6 Barrels of 31 wine gallons (i.e., gallons of 231 cubic inches). 


‘! Beginning July 1960, data exclude amounts classified as “alcohol 
and spirits”; comparable 1959 annual data for distilled spirits produc- 
tion, taxable withdrawals, and end of year stocks are (thous. of tax 
gallons) 184,159; 114,436; 802,448 respectively. Monthly data for 
January 1959-June 1960 (reflecting this exclusion) are available upon 
request. Statistics relating to alcohol and spirits are not included with 
ethyl alcohol (see p. 114). 


Reported annual total; revisions not reflected in the monthly data. 
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1 Source: U.S. Treasury Department, Bureau of Alcohol, Tobacco, 
and Firearms. The data are based on reports of all bonded wine cellars. 
Stocks are those on wine cellar premises. Prior to January 1955, the 
figures were reported in taxable units and converted to wine gallons on 
the basis of 20 taxable units (one-half pint or fraction thereof in bottle 
or container) per wine gallon; thereafter, the original reports are in wine 
gallons. Data cover champagne, other effervescent wines, and artificially 
carbonated wines. In addition to the data on effervescent wines 
published here, the original reports show data for vermouth and aperitif 
wines other than vermouth. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1938-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). 


2 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Data are imports for consumption. Figures for effervescent wines 
include champagne and all other sparkling wines. Still wines include 
vermouth, rice wine (sake), and other still wines. For a general explana- 
tion of foreign trade data see note 1 for p. 97. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1936-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). 


3 Source: U.S. Treasury Department, Bureau of Alcohol, Tobacco, 
and Firearms. The data are based on reports of all bonded wine cellars. 
Production of still wines represents the amount removed from 
fermenters, exclusive of distilling materials produced at wineries. Stock 
figures (representing stocks on wine cellar premises) also exclude data 
for distilling materials. Data for taxable withdrawals and for stocks 
include vermouth and aperitif wines other than vermouth beginning 
January 1953; annual data for 1953 comparable with earlier data are 
129,901,000 gallons for withdrawals and 202,632,000 for stocks. 

In addition to taxable withdrawals of still wines, as shown here, 
there are considerable quantities of still wines withdrawn tax free for 
the following purposes: For use in production of effervescent wines and 
vinegar; for export; for family use; for use of the United States; and for 
use as distilling materials. 

Distilling materials produced at wineries represent substandard 
wines produced with excessive water or residue materials, which are 
used as distilling materials in the production of brandy. 


TN 
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Annual data prior to 1947 and monthly data for 1936-74 (1943-74 
for distilled materials produced) appear in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). August 1953 
figure for stocks should read 145,218,000 wine gallons. 


4 Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, 
and Cooperatives Service. Data are for the United States (including 
Alaska and Hawaii beginning 1960) and are compiled from factory 
reports sent directly to the Department; cheese data for 1978 are 
estimates. Data for butter include the production of whey butter. Total 
cheese production includes American-type cheese and foreign and 
miscellaneous types (Swiss, Brick and Munster, Limburger, Italian, 
Neufchatel, cream cheese, blue mold, etc.) but excludes cottage, pot, 
and bakers’ cheese and full skim American. The figures shown 
separately for American cheese include production from whole milk 
only, which generally is the basis for 99 percent or more of the total 
American cheese output; data represent largely Cheddar cheese but 
include other varieties known as colby, washed curd, high- and low- 
moisture jack, Monterey, and granular. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1938-74 (except as 
noted below) appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see 
reference note, p. 1 of this section). Total cheese production for 
January-April 1970 were revised to 166.8; 160.0; 188.0; and 194.7 
respectively. 


5 Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, 
and Cooperatives Service. Data are compiled from reports made by 
cold-storage establishments and are given on a “net weight” basis. They 
represent stocks held in public, private, and semiprivate warehouses, 
and meatpacking plants where food products are generally stored for 30 
days or more. 

Stocks of butter and cheese (shown on p. 119) include those held 
by the Government, which represent stocks held by the U.S. Depart- 
ment of Agriculture and other agencies. They include also stocks owned 
by the Armed Services and stored in warehouse space not owned or 
leased by them; stocks held in space owned or leased and operated by 
the Armed Services are not included. Through 1949, stocks were 
reported as of the first of each month; they are shown here as data for 
the end of the preceding month. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 (except as 
noted below) appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see 
reference note, p. 1 of this section). Data for 1929-31 for cheese were 
revised and are shown on p. 19 of the April 1933 SURVEY OF 
CURRENT BUSINESS; total cheese stocks for July 1939, as shown in 
the 1942 SUPPLEMENT, revised to 118,809,000 pounds. 


6 Source: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marketing 
Service. Data are average wholesale prices of creamery butter, grade A, 
92-score, bulk in fiber boxes, at New York City, for cash and short- 
term credit. General price controls were imposed the latter part of 
January 1951 and were effective for dairy products until February 18, 
1953. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). 


7 See note 3 for this page regarding change in coverage beginning 
1953. 


° Average based on those months for which quotations are available. 


2 Annual total reflects revisions not distributed to the months. 
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2 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Data for cheese are imports for consumption and include all classes of 
cheese. 

Data for milk are exports of condensed and evaporated milk and 
cream. Beginning January 1978, under a revision of Export Schedule B, 
condensed milk and evaporated milk (formerly shown separately) are 
reported as a single total, which also includes bulk shipments (in 
barrels, drums, and tanks) formerly excluded. As a result of this change, 


data for earlier periods are not comparable with those beginnin 
January 1978. For a general explanation of foreign trade data see not 
1 for p. 97. 

phase: data prior to 1947 and monthly data for 1929-74, excepta 
indicated below, appear in earlier editions of BUSINESS STATISTIC 
(see reference note, p. 1 of this section). Previously published data fo 
condensed and evaporated milk have been combined to derive the tot 
exports shown herein. Data for imports prior to 1934 are genera 
imports. Revisions are as follows (thousands of pounds): chees 
imports, 1930—October 6,325; December, 5,237; exports, Decembe 
1946—condensed milk 13,515; evaporated milk, 48,102. i 


3 Source: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marketin 
Service. Data represent the average wholesale price of American chee 
single daisies (20-22 Ibs of cheese shaped into a cylindrical form a 
wrapped in parafin), at Chicago. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1945-74 appear ii 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 0 
this section). Monthly figures for 1929-44 are available upon reque: 
(The prices shown in the 1947 and earlier SUPPLEMENTS are for 
different series.) “3 


* Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics 
and Cooperatives Service. Data for production represent the entir 
industry for unsweetened evaporated milk and for sw ne 
condensed milk; the 1978 figures are estimates. The series relate to c: 
goods produced from whole milk (except that a small amount produ 
from skimmed milk is included in the data prior to 1949). 

Data for stocks represent complete coverage and comprise s 
held by manufacturers at all points, those in transit, and those 
contract but not delivered. 

In the 1971 and earlier editions of BUSINESS STATISTICS, dat: 
for production and stocks of condensed and evaporated milk wet 
shown separately. These data are now combined to avoid disclos 
operations of individual firms. Data published in earlier editions shouk 
be combined for comparability with those shown herein. : 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 (except ai 
noted below) appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (s 
reference note, p. 1 of this section). January 1962 production o 
condensed milk should read 6,100,000 pounds; the February 193 
figure for evaporated milk stocks has been revised to 153,202,00 
pounds. The data for evaporated milk production for 1929-30 given i 
the 1932 SUPPLEMENT include small amounts produced fron 
skimmed milk not included in the present series and, therefore, are nc 
strictly comparable. 


and Cooperatives Service. Data are estimated total production of m 
on farms, based on daily average milk production per cow (from | 
sample group of farms) and the estimated number of cows on farms 
Production in Alaska and Hawaii is included beginning with data fe 
1960. ii 
Annual data prior to 1947 and monthly data for the following 
appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see refe 
note, p. 1 of this section): 1969, 1963-64, 1957-59, 1953-54, 
1949-50. Monthly data for 1970-74, 1965-68, 196062, 1955 
1951-52, and 1929-48 as published in earlier editions have since 
revised and are available upon request. a 
® Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statisti 
and Cooperatives Service. Data represent the consumption of fluid mil 
in the manufacture of the principal dairy products. The product 
currently included in the data are creamery butter, cheese, evapora’ ; 
and condensed milk (case goods), creamed cottage cheese, dry w 
milk, and frozen products (ice cream, ice milk, and frozen desserts 
Beginning 1958, data are on a revised basis: The creamed cottage chees 
and frozen products were added, and account was taken of the mon 
variation in production resulting from changes in milkfat content ( 
earlier series was based on milk of average fat content for the year). _ 
Annual data prior to 1947 and monthly data 1961-74 appear 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
this section). Revised monthly data for 1958-60 are available upo 
request. No comparable data prior to 1958 are available. ; 


” 
Source: US. Department of Agriculture, Economics, Statistil 
and Cooperatives Service. Data represent the average price received | 


4 
i 
‘ 


apets for fluid milk including premium payments and before hauling 
es are deducted for all milk sold during the month to plants and 
a8. Data cover (1) milk eligible for the fluid market (i.e., eligible 
uid consumption as milk or cream including any surplus of such 
that may be subsequently diverted to manufacture) and (2) milk 
sanufacturing grade (i.e., milk of manufacturing grade sold by 
ts to creameries, cheese plants, condenseries, and other plants for 
manufacturing dairy products). In computing the monthly and 
average prices (beginning 1948) for the series shown here, 
ts used to combined prices are estimates of quantities of each 
sold in each State each month. 
anual data prior to 1947 and monthly data for 1955-74 appear in 
gr editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
@-ection). Monthly data for 1929-54 are available upon request. 


"Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, 
lj Sooperatives Service. Data for production (except 1978 figures, 
are estimates) are as reported by all firms operating dry-milk 
@eries in the United States. Data for stocks cover dry milk held by 
ifacturers at all points, quantities in transit, and amounts 
m@-acted for but not delivered. 
mnual data prior to 1947 and monthly data for 1941-74 (except as 
i below) appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see 
ence note, p. 1 of this section). Revised monthly data, available 
request, are as follows: Production of dry whole milk (1952-55 
962); production of nonfat dry milk (1954-56 and 1962); and 
-s of nonfat dry milk (1954). 


See note 6 for this page regarding changes affecting comparability 
se data. 


Beginning January 1960, includes data for Alaska and Hawaii. 
Annual total reflects revisions not distributed to the months. 


See 2d paragraph of note 2 for this page regarding changes 
iting comparability of the data. 
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Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
cover exports of dry whole milk and nonfat dry skim milk for 
‘an consumption. Shipments under the Army Civilian Supply 
am are included. For a general explanation of foreign trade data 
ote 1 for p. 97. 
n the 1947-77 editions of BUSINESS STATISTICS, these exports 
shown in two separate categories (i.e., dry whole milk and nonfat 
milk). Effective with this edition, these data are combined to 
cide with the January 1978 restructuring of the Schedule B export 
modity classification system. Data published in the 1947-77 
ions should be combined for comparability with those shown 
in. Data shown in the 1942 and earlier SUPPLEMENTS are 
ibined totals of dry whole milk and dry skim milk. 
Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 appear in 
ier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
section). 


Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, 
Cooperatives Service. Prices for nonfat dry milk are based on 
orts of manufacturers covering actual sales to jobbers, wholesalers, 
s, and similar buyers, f.o.b. factory, on the basis of cash or short- 
credit. The figures shown here are based on prices of nonfat 
milk made by both the spray and roller processes; separate data are 
ywn in reports of the Department of Agriculture. Data beginning 
4 exclude the price for spray-dried nonfat milk sold in retail 
Kages. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1939-74 appear in 
er editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 


. section). 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
ka include exports of barley, corn, oats, rye, and wheat, plus the 
en equivalent of malt, cornmeal and corn flour, oatmeal, and wheat 
ur as converted from the original data by the Bureau of Economic 
alysis. The conversion factors used to obtain the grain equivalent 
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are as follows: Malt—1 bushel of malt per bushel of barley; cornmeal 
(and corn flour)—6.194 bushels of corn to a barrel of cornmeal (or 3.16 
bushels per cwt.); oatmeal—7.6 bushels of oats to 100 pounds of 
oatmeal; wheat flour—July 1949-June 1957, 2.33 bushels of wheat per 
100 pounds of flour; July 1957-December 1963, 2.3 bushels; and 
beginning January 1964, 2.33 bushels of wheat per 100 pounds of 
flour; from January 1947 through June 1949 the wheat factor varies 
from month to month (ranging from 2.172 to 2.33 bushels per 100 
pounds), being the weighted average based on the proportion of higher 
extraction flour sent to certain destinations. For periods when barley 
flour and rye were exported, these are also included, converted to grain 
equivalent of 5.5 bushels to the barrel for barley and 6 bushels to the 
barrel for rye flour. The conversion factors are those used by U.S. 
Department of Agriculture and take into account changes in milling 
practices. 

The weight per bushel for the various grains included is as follows 
eareray Barley, 48; corn (shelled) and rye, 56; oats, 32; and wheat, 

Shipments under the Army Civilian Supply Program are included. 
For a general explanation of foreign trade data see note 1 for p. 97. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1945-74 (except 
as noted below) appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
(see reference note, p. 1 of this section). Monthly data for total grain 
exported have been revised or corrected, and should read as follows 
(thousands of bushels): 1946—July, 28,309; September, 23,470; 
December, 34,527; 1963—February, 99,542; May, 133,873; July, 
94,852; September, 93,424; 1966—June, 143,493; 1970—July, 
117,114; September, 115,447. 


* Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, 
and Cooperatives Service. Figures represent the year’s total crop; 
1978 estimates are preliminary. Crop estimates for 1929-46 are shown 
in the 1969 and 1959 editions of BUSINESS STATISTICS. 


5 Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, 
and Cooperatives Service. Stocks through 1975 are reported by the 
source as of the beginning of each quarter but are shown here as of the 
end of the preceding quarter. Beginning 1976, stocks are reported as of 
April 1, June 1, October 1, and January 1 of each year and are shown 
here in the preceding month. 

June figures through 1975 and May figures beginning 1976 for 
barley, oats, rye, and wheat represent previous year’s crop. September 
figures for corn represent previous year’s crop. New grain is not 
reported in the figures until the beginning of the new crop year. 

Data for off-farm stocks represent stocks at interior mills, elevators 
and warehouses, commercial stocks at terminals, and those owned by 
Commodity Credit Corporation which are in bins and other storages 
under their control. 

End-of-quarter data, shown in earlier editions, have been revised; the 
revisions are available upon request. 


6 See note 3 for this page for source; also for conversion factors 
used to obtain the grain equivalent of malt. 

Shipments under the Army Civilian Supply Program are included in 
the export figures. 

Comparatively small amounts of pearl barley, reported as a separate 
item in the export schedule beginning with 1949, are excluded from the 
figures for barley shown here. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1945-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
of this section). 


7 Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, 
and Cooperatives Service. Data are compiled from quotations given in 
daily trade papers, and represent the average price per bushel of 
reported cash sales weighted by the number of carlots sold. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1936-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
of this section). 


8 Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, 
and Cooperatives Service. Figures represent the year’s total crop; 1978 
estimates are preliminary. 

Data for corn production are for grain only (in the 1961 and earlier 
editions of BUSINESS STATISTICS, data relate to “all corn,” 
including corn used for silage, forage, etc.). Crop estimates for 1929-46 
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for “all corn” and for oats are shown in the 1969 and 1959 editions of 
BUSINESS STATISTICS. 


9 Annual total reflects revisions not distributed to the months. 
10 cee note 5 for this page regarding change in schedule of reporting. 


11 Effective January 1978, the export commodity classification 
system was completely restructured; data may not be strictly 
comparable with those shown for earlier periods. 
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1 See note 3 for p. 120 for source; also for conversion factors used 
to obtain the grain equivalent of corn meal (including flour), and to 
convert oatmeal to grain equivalent. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1945-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). Revision for corn, December 1946, 1,744,000 bushels. 


2 Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, 
and Cooperatives Service. Data represent average price for bushel of 
reported cash sales weighted by the number of carlots sold. 

Through April 1971, the weighted average price for all grades of 
corn covers sales at Chicago, St. Louis, Omaha, Kansas City, and 
Minneapolis markets. Beginning May 1971, St. Louis is no longer 
included. Comparability of the data is not affected by the change in 
number of markets. 

Effective with the 1975 edition of BUSINESS STATISTICS, annual 
and monthly data for oats beginning with 1971 are for No. 2 white, 
Minneapolis and are not comparable with those for previous periods. 
In the 1965-73 editions of BUSINESS STATISTICS, prices are for No. 
2 white, Chicago. The 1963 and earlier editions reflect prices for No. 3 
white, Chicago which are not comparable with subsequent editions. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1938-74 for corn 
(1971-74 for oats) appear in earlier editions of BUSINESS STATIS- 
TICS (see reference note, p. 1 of this section). Comparable monthly 
data prior to 1971 for oats, No. 2 white, Minneapolis are available from 
the source. 


3 See note 8 for p. 120. 
4 See note 5 for p. 120. 


5 Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, 
and Cooperatives Service. Figures represent the year’s total crop; 
estimates for 1978 are preliminary. Data for rice production are for 
California and Southern States (Texas, Louisiana, Arkansas, and 
beginning with 1949, Mississippi and Missouri); small amounts 
produced in other States are not included. 

Crop estimates for 1929-46 appear in the 1969 and 1959 editions of 
BUSINESS STATISTICS. 


§ Source: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marketing 
Service. Data cover the movement of domestic rice at all mills in 
California. Brewers’ rice is not included. The stock figures relate to mill 
stocks only; they include both milled rice and rough rice in terms of 
cleaned (converted on the basis of 162 pounds of rough to 105.3 
pounds of clean). 

Annual data prior to 1947 and monthly data for all series for 
1947-74, receipts and shipments for October 1933-46, and stocks for 
1934-38 appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see 
reference note, p. 1 of this section). Revised monthly data for stocks 
for October-December 1933 and for 1939-46 are available upon 
request. Data in the 1942 SUPPLEMENT and earlier editions are 
expressed in bags of 100 pounds instead of millions of pounds. 


7 Source: Rice Millers Association, for data beginning August 1952; 
U.S. Department of Agriculture, Statistical Reporting Service prior 
thereto. Data cover the movement of domestic rice at all mills in 
Louisiana, Texas, Arkansas, Mississippi, and Tennessee; they are pro- 
jected estimates from a compilation of reports from member mills of 
the Association and one nonmember mill. Brewers’ rice is excluded 
from all figures. Shipments through May 1965 represent distribution 
“to the trade”; beginning June 1965 they also include distribution to 
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Government agencies (shipments “to other mills” are not include 
The stock figures include both milled rice and rough rice in terms 
cleaned (converted on the basis of 162 pounds of rough rice to 10. 
pounds of milled); they cover rice in store mills only. ; 
Annual data prior to 1947 and monthly data for 1947-74 appea 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
this section). Monthly data for 1939-46 are available upon request. 


a Average based on those months for which quotations are availab 
9 See 3d and 4th paragraphs of note 2 for this page regard i 
change in series and availability of data. 


10 See note 5 for p. 120 regarding change in schedule of reporting. 


11 Effective January 1978, the export commodity classifica Hi 
system was completely restructured; data may not be 
comparable with those shown for earlier periods. 
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1 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Cens 
Data cover paddy or rough rice, and milled rice; wild rice is not 
cluded. Figures are on a clean equivalent basis, with rough rice reduc 
on the basis of 162 pounds of rough rice to 105.3 pounds of clean. 
BUSINESS STATISTICS prior to the 1951 issue, rough rice 
converted to clean on the basis of 162 pounds of rough rice to 1 
pounds of clean. Shipments under the Army Civilian Supply Prog 
are included. For a general explanation of foreign trade data see note 
for p. 97. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1947-74 (exce 
as shown below) appear in earlier editions of BUSINESS STATISTI 
(see reference note, p. 1 of this section). Data in the 1942 and earl 
volumes are expressed in pockets of 100 pounds. Revised data f 
1933-46 are available upon request. Previously published monthly 
have been revised as follows (thousands of pounds): 1967—Jan 
448,901; December, 342,715; 1969—January, 141,797; Feb 
260,747; March, 243,420; April, 491,040; May, 408,101; 
637,137; October, 374,273, and December, 362,834. 


2 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Stati 
Beginning May 1972, data are Southwest Louisiana prices, No. 
medium grain, miller to first distributor, 100 pound bags. Data prior 
May 1972 are New Orleans prices for the following specificatior 
Beginning July 1961, for Nato No. 2, medium grain, miller to fi 
distributor, 100-pound bags; 1947-June 1961, for Zenith (extra fanc 
1947-July 1951; No. 2, August 1951-June 1961), miller to fi 
distributor, 100-pound bags. Changes in specifications do not affe 
comparability of the data. | 

Through 1951 the annual averages are based on weekly quotatio 
for Tuesday and the monthly data are average of prices for the 4 01 
weeks in each month. Beginning 1952, the prices are quotation averag 
for 1 day of the week containing the 15th of the month. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1949-74 a 
1929-46 appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS ( 
reference note, p. 1 of this section). Revised monthly data for 1947- 
are available upon request. 


3 See note 5 for pe 121i. 
* See note 5 for p. 120. 


5 Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statisti 
and Cooperatives Service. Data represent average prices per bushel 
reported cash sales, weighted by the number of carlots sold. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 appear 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
this section). 


® Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statisti 
and Cooperatives Service. Data represent the disappearance of dome: 
wheat as used for flour (including that used for breakfast food), fe 
seed, alcohol production, military procurement, and for export or sh 
ment to outlying areas. 
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ginning with the 1977 edition of BUSINESS STATISTIC 

erly data reflect the change in the marketing year from eartten 
| y/June. Because of this marketing-year change, the usual 2d and 
ipa ers (i.e m April-June and July-September) will now cover 2 new 
{ aarketing-year periods; 2d quarter representing April-May and 3d 


1) 1976 Wheat peau available from the Economics, Statistics 
jooperatives (formerly Economic Research) Service, U : 
pot Agriculture. paar 


source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
ote 3 for p. 120 regarding conversion factors. Army Civilian 

fey Program shipments are included. 
i} nual data prior to 1947 and monthly data for 1939-74 (except 
isions given below) for exports of wheat (total, including flour), 
wheat only, and for wheat flour appear in earlier editions of 
MNESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 
ped data are as follows (thousands of bushels): Total, including 
44-1944 (July-December)—4,225; 4,078; 2,415; 3,212; 4,183; 
+; 1946—July, 24,755; 1947—August, 55,455; September, 45,810; 
ber, 36,238; December, 37,519; 1948—April, 34,857; Septem- 
8,958; October, 46,565; November, 30,988; December, 39,192; 
-September, 53,344; wheat only—1946—July, 17,090; 1947- 
mber, 29,824; wheat flour (thousands of 100 Ib. sacks) 1970— 
ember, 1,474. Data for wheat flour are shown in the 1942 and 
- SUPPLEMENTS in barrels and should be converted to sacks for 


sarison with data shown in the later issues by multiplying by 1.96. 


ource: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, 
“ooperatives Service. Data are average prices per bushel of reported 
‘sales, weighted by the number of carlots sold. The weighted 
e price of wheat currently reflects prices at the Chicago, 
~apolis, Kansas City, and Omaha markets; it is based on the 
ted cash sales of all classes and grades combined. For data covering 
72, the average price reflects a varying number of markets 
ing from four to six) but comparability of data is not affected by 
ange in number of markets. 

nual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 (1932-74 
.o. 1 dark northern spring) appear in earlier editions of BUSINESS 
“ISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 


Average for 11 months. 

Annual total reflects revisions not distributed to the months. 
See note 5 for p. 120 regarding change in schedule of reporting. 
Average for 10 months. 


Effective January 1978, the export commodity classification 
n was completely restructured; data may not be strictly 
arable with those shown for earlier periods. 
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Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
1947-50 figures are as reported by all commercial mills; beginning 
, they are estimated totals based on reports from commercial 
: with a 24-hour capacity of 400 sacks and over. The reported data 
a these larger mills (approximately 250 in recent years) account for 
at 98 percent of the estimated totals. Estimates for smaller mills are 
ded on the basis of their proportion of production reported in the 
s of manufacturers. All data relate to regular-grind flour only. 
nnual data prior to 1947 and monthly data for 1947-74 and for 
9-38 (with exceptions noted below) appear in earlier editions of 
IINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 
ised monthly data for 1973-74 and 1945-46 are available upon 
‘est; no comparable estimates by months for 1939-44 have been 
piled. (Offal production for November 1933 should read 
.276,000 pounds.) Data for wheat flour are shown in the 1942 and 
her SUPPLEMENTS in barrels and should be multiplied by 1.96 for 
"parison with figures given here; offal is shown in pounds and should 
honverted to tons of 2,000 pounds. 
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2 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Data are based on reports from merchant mills reporting wheat-flour 
production and represent complete coverage (see note 1 for this page). 
Data cover total stocks held by reporting mills at the end of each 
quarter. 

Annual data prior to 1947 and quarterly data for 1947-74 and for 
1929-44 (with exceptions noted below) appear in earlier editions of 
BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 
Revised data for 1945-46 (1st-4th quarters respectively) are as follows 
(thousands of sacks): 1945—6,730; 6,114; 5,251; 6,775; 1946—4,773; 
1,813; 4,412; 6,436. Data are shown in the 1942 and earlier SU ?PLE- 
MENTS in barrels and should be converted to sacks (by multiplying by 
1.96) for comparison with data shown in the later issues. 


3 See note 7 for p. 122 regarding source and availability of earlier 
data. It should be noted that in the 1965-73 editions of BUSINESS 
STATISTICS, the unit for wheat flour exports was shown incorrectly 
as “‘thousands of sacks’’; it should have read “‘millions of sacks.” 


4 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
Prices are for carlots, miller to distributor, baker, or chain store bakery 
(prior to 1960 to wholesaler, baker, or chain store). Through 1958 the 
quotations are per sack of 100 pounds; subsequently, per 100 pounds 
of flour in bulk (see note 13 for this page). Beginning January 1960, 
Minneapolis prices cover standard patent and Kansas City prices cover 
95 percent patent, instead of short patents as formerly (see note 14 for 
this page). 

Through 1951 the monthly quotations are averages of the four or 
five weekly prices (Tuesday price for Minneapolis and Saturday for 
Kansas City) for each month; the annual data are averages of the 
weekly quotations rather than averages of the monthly figures. 
Beginning 1952 the data are quotation averages for 1 day each month 
(in the week containing the 15th). 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1949-74 are 
published in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference 
note, p. 1 of this section); monthly data prior to 1949 are available 
upon request. 


5 Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, 
and Cooperatives Service. Data represent the total commercial produc- 
tion (at federally inspected and other commercial plants) of chicken 
and turkey meat on a ready-to-cook basis; slaughter on farms for home 
use and nonfarm production are excluded. The estimates are based on 
available indications of marketings developed from information on 
inventories, number raised, intentions to raise and market poultry, as 
well as on chicken placements and current monthly marketings. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1955-74 (except as 
noted below) appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see 
reference note p. 1 of this section); the December 1958 figure should 
read 528 million pounds. Monthly data for 1934-54 are available upon 


request. 


6 Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, 
and Cooperatives Service. Data cover stocks held in public, private, and 
semiprivate warehouses and meatpacking plants where food products 
are generally stored for 30 days or more. Stocks held in space owned or 
leased and operated by the Armed Services are not included. Through 
1949, stocks were reported as of the first of each month; they are 
shown here as data for the end of the preceding month. 

Stocks of poultry include all types and are for frozen poultry only. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 (except 
for stocks of turkeys prior to 1955) appear in earlier editions of 
BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section); 
monthly data prior to 1955 for turkeys are available upon request. 


7 Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, 
and Cooperatives Service. Data are estimates of prices received for 
commercial broilers by producers at point of sale out of producers’ 
hands, and represent the average for chickens and other young, meat- 
type birds as well (i.e., fryers, roasters, heavy pullets, capons and rock 
cornish). These price estimates are based on reports submitted currently 
by chicken producers, chicken buyers, and others well informed 
regarding chicken prices; in addition, market reports from terminal 
markets and for important producing areas are considered wherever 


available. 
Beginning 1972, the annual averages are for a market year 
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(December-November) instead of a calendar year as formerly. ; 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1955-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). Monthly data for 1940-54 are available upon request. 


8 source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, 
and Cooperatives Service. Data represent eggs produced by farm flocks 
and by commercial flocks. Monthly estimates of total eggs produced 
are based on returns from egg producers who report for the first day of 
each month the number of layers on hand and the number of eggs 
produced. The total monthly egg production is obtained by multiplying 
the estimated total number of layers by the number of eggs produced 
per layer. 

Annual estimates of layers on December 1 of each year are based on 
a survey covering all large producers and a sample of smaller producers. 
At the end of the year adjustments are made in the number of layers on 
the first of each month, where necessary, so that they will agree with 
the annual estimates. The monthly rates of lay are then applied to the 
adjusted number of layers to secure the adjusted total egg production 
for each month. Data for all years have been so adjusted. The estimates 
are also adjusted every 5 years to data reported in the census of agricul- 
ture; they have now been adjusted to data from the 1974 Census. 

Beginning 1972, the annual totals are for a market year (December- 
November) instead of a calendar year as formerly. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1963-69 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). There have been minor revisions in all the monthly data 
prior to 1963 and 1970-74; these revisions are available upon request. 


9 Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, 
and Cooperatives Service. Data cover stocks held in public, private, and 
semiprivate warehouses and meatpacking plants where food products 
are generally stored for 30 days or more. Stocks held in space owned or 
leased and operated by the Armed Services are not included. Through 
1949, stocks were reported as of the first of each month; they are 
shown here as data for the end of the preceding month. 

Data for shell eggs are for cases of 30 dozen each, weighing about 45 
to 47 pounds. The amount of frozen eggs (white, yolks, whole, and/or 
mixed) obtained from a case of shell eggs has been about 39.5 pounds 
per case since 1957; in earlier years, the yield was somewhat lower. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 appear 
in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
of this section). 


10 Source: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Market- 
ing Service. Data represent weekly average prices for consumer grade 
A large, cartoned, white, shell eggs to volume buyers, delivered to store 
door, Chicago metropolitan area. 

The series established in November 1968, is not comparable with 
data published in the 1973 and earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS. 

Monthly data for 1971-74 appear in the 1975 and 1977 editions of 
BUSINESS STATISTICS; monthly data for 1969 and 1970 are 
available upon request. 


11 Cases of 30 dozen each; for shell eggs, see also 2d paragraph of 
note 9 for this page. 


2 Annual total reflects revisions not distributed to months. 


13 Prices beginning January 1959 are not comparable with earlier 
prices, since they are quoted per 100 pounds in bulk instead of per 
100-pound sacks as formerly. The bulk quotations for January 1959 
were lower than those for 100-pound sacks by $0.28 for spring wheat 
flour (Minneapolis) and $0.25 for winter (Kansas City). 


: Prices beginning January 1960 are not comparable with earlier 
prices, because of change in specification (from short patents to stand- 
ard patent for the Minneapolis price and from short patents to 95 
percent patent for the Kansas City price). January 1960 figures were 
lowered by $0.272 for spring wheat flour (Minneapolis) and $0.295 for 
winter (Kansas City) as a result of this change. 


15 Beginning 1961, data include Alaska and Hawaii, 


16 See 2d paragraph of note 7 for this page. 


17 See 3d paragraph of note 8 for this page. 


18 average based on 11 months; no price available for July. 


19 Effective January 1978, the export commodity classifica’ 
system was completely restructured; data may not be stri 
comparable with those shown for earlier periods. 
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1 Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Stati 
and Cooperatives Service. Data are based on calendar months and re 
sent the number of animals slaughtered under Federal inspection. 

In 1978 slaughter under Federal inspection accounted for app! 
mately 87 percent of all calves slaughtered, 93 percent of the ca 
96 percent of the sheep and lambs, and 96 percent of the hogs. V 
the proportions of total slaughter vary from year to year, 
differences are generally not large. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 appea 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 
this section). Data were shown in the 1942 and earlier SUPPLEM! 
under the “leather and leather products” section as an indication of 
output of hides and skins. 


2 Source: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marke 
Service. Prices for beef steers are for choice, 900-1,100 Ibs., Omaha 
are based on the means of the daily range of quotations. These da 
not comparable with those shown in the 1973 and earlier editio: 
BUSINESS STATISTICS. The price of stocker and feeder ca 
shipped from Kansas City is the average price of all weights of s 
cattle, weighted by the number shipped for each weight group. 
annual averages for these series are the averages of the monthly fig 
weighted by the quantities of all grades (or weights) shipped wi 
each month. 

For stocker and feeder cattle, annual data prior to 1947 
monthly data for 1938-74 (except as noted below) appear in ea 
editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
section); the July 1944 stocker and feeder price has been revi 
$11.14. 

For beef steers, Omaha, monthly data for 1971-74 appear in 
1975 and 1977 editions of BUSINESS STATISTICS; those for 196 
are available from the Bureau of Economic Analysis. Annual 
monthly data prior to 1963 are available from the source. 


3 Source: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marke 
Service. Monthly data are averages per 100 Ibs. of choice grade 
calves, South St. Paul, which are based on the means of the di 
quotations. 

This series is not comparable with data published in the 1 
and earlier editions of BUSINESS STATISTICS. | 

Monthly data for 1973-74 appear in the 1977 BUSINESS STA 
TICS; those for 1957-72 are available upon request. ) 


* Source: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marke’ 
Service and Economics, Statistics, and Cooperatives Service. The 
price (from AMS) represents the weighted average cost per 100 pou 
of packers’ and shippers’ purchases of barrows and gilts at Sioux Cit 

The hog-corn price ratio (from ESCS) represents the numbet 
bushels (56 pounds) of shelled corn equal in value to 100 pound, 
hog (live weight); it is based on average prices received by farmers 
the 15th of each month for all grades of corn and all grades of hogs. 

Beginning 1970, the annual averages for the hog-corn price ratio 
for a market year (December-November) instead of a calendar yea 
formerly. | 

Monthly data for 1967-June 1970 and 1973-74 for the price of I 
appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see refere 
note, p. 1 of this section). Comparable monthly data for 1965, 1$ 
and July 1970-December 1972 are available upon request. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1941-58 
1965-74 for the hog-corn price ratio appear in earlier edition: 
BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this secti 
Monthly data for 1959-64 have been revised and are available u 
request. 


5 
Source: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marke 
Service. Monthly data are averages of weekly figures, which are b. 


| 
. 
| 


“means of the daily range of quotations. July-September prices 
qi tations for spring lambs; those for May and June are for wooled 
4 pom from a preceding year’s crop and spring lambs from 
ent year’s crop. From October through earl rin i 

sled lambs. aoe OP 
average price of lambs at Omaha is based on the bulk of sales 
om data of the livestock and meat reporting service. 

‘thly data for 1967-74 appear in earlier editions of BUSINESS 
iTICS (see reference note, p. 1 of this section); those for 1957- 
\vailable upon request. 


urce: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics. 
peratives Service. Beginning with the 1977 edition of 
SS STATISTICS, data are for total commercial slaughter and 
comparable with those shown in the 1975 and earlier editions 
PINESS STATISTICS. They represent the dressed weight of live- 
aughtered under Federal inspection, as well as in other plants 
«clude data for lard and animals slaughtered on farms). Data for 
so exclude rendered pork fat. 

aning 1966, data include custom slaughtering in plants for 
as part of the commercial meat production estimates and are 
arable with 1965 and earlier periods. 

<d upon the latest data shown here, over 90 percent of all 
troduced are subjected to Federal inspection. 

ithly data for 1973-74 appear in the 1977 BUSINESS STATIS- 
hose for 1966-72, as well as data for 1950-65 (excluding custom 
ring), are available upon request. 


surce: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, 
operatives Service. Data cover stocks held in public, private, 
niprivate warehouses, and meatpacking plants where food 
°s are generally stored for 30 days or more. They include stocks 
by the Armed Services and stored in warehouses not owned or 
»y them; stocks held in space owned or leased and operated by 
smed Services are not included. Through 1949, stocks were 
td as of the first of each month; they are shown here as data for 
of the preceding month. 

awning 1976, data exclude cooler beef and pork; comparable 
sar stocks for 1975 are as follows (thousands of pounds): 
sats, 652,375; beef and veal, 352,947; pork, 233,658. 

tal meat stocks” comprise the following items: Beef and veal, 
d mutton, and pork (see data separately shown); canned meats 
aned meat products; edible offal, and sausage and sausage-room 
Sts (through December 1956 only). At the end of December 
sstocks of edible offal totaled 59 million pounds; sausage and 
00m products, 14 million pounds. 

ual data prior to 1947 and monthly data for 1951-74 for “total 
excluding lard” and for 1929-74 for the other series on stocks of 
appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see 
hee note, p. 1 of this section). The comparable item for pork is 
ted in the 1940 and earlier SUPPLEMENTS as “fresh and 
pork; the series for total stocks of pork (including lard) shown 
rs SUPPLEMENTS has been discontinued. 

athly data prior to 1951 for total meat stocks, excluding lard, 
lable upon request (the data shown in the 1953 and earlier 
hf BUSINESS STATISTICS included stocks of lard). 


urce: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
»eneral explanation of foreign trade data see note 1 for p. 97. 
: trade figures comprise fresh meats and chilled or frozen, 
, Pickled, cured, and other prepared and processed meats. Data 
sal meats (both exports and imports) include beef and veal, pork, 
and lamb, canned meats, fresh poultry and game, edible offal, 
2, Sausage ingredients, casings (through 1961 only), and horse- 
n imports beginning September 1961). 
sept as noted below, annual data prior to 1947 and monthly data 
938-74 for exports (total meats, 1961-74) appear in earlier 
»s of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this 
\). Exports of beef and veal for February 1948 have been revised 
93,000 pounds. . 

wal data prior to 1947 and monthly data for 1953-74 for 
¥s appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS; monthly 
por 1951-52 (except pork imports) are in the 1955 edition. 
ily data prior to 1953 for pork imports and prior to 1951 for 
hmeat import series are available upon request. 
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9 
See 3d paragraph of note 7 for this page regarding change in items 
covered. 


10 
See 2d paragraph of note 6 for this page regarding change in 
comparability. 


if 
See 3d paragraph of note 4 for this page. 
12 ; rs 
Annual total reflects minor revisions not allocated to the months. 


13 
See 2d paragraph of note 7 for this page regarding change 
affecting comparability of data. 


HA inp cas 
Effective January 1978, the export commodity classification 
system was completely restructured; data may not be strictly 
comparable with those shown for earlier periods, 
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1 See note 6 for p. 124. 
2 See note 7 for p. 124. 
3 See note 8 for p. 124. 


* Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, 
and Cooperatives Service. Effective January 1972, data are for east 
coast (New York and Philadelphia average); prior thereto they are for 
New York. Comparability of the data is not affected. 

Beginning with 1951, data represent the wholesale price for beef, 
fresh, steer carcasses, choice (600-700 pounds); prior thereto, the 
quotations are for good instead of choice grade (1951 average price for 
good grade, $0.556). Monthly data are averages of weekly prices, 
which are based on the mean of the daily range of quotations of the 
market news service; annual figures are simple averages of monthly 
data. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1945-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section); monthly data prior to 1945 are available upon request. 


5 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
Specifications for ham prices are as follows: Beginning with data for 
July 1977—weekly weighted average price per pound (Midwest and 
Los Angeles), smoked, skinned, fully cooked; 14-17 Ib., carlots; from 
June 1974 through June 1977—weekly weighted average price per 
pound (east coast and Los Angeles), smoked, skinned, fully cooked; 
14-17 Ib., carlots (prior periods represent 1.c.1.); from February 1972 
through May 1974—weekly weighted average price (east coast and Los 
Angeles), smoked, skinned, 10-14 pounds, fully cooked; from March 
1970 through January 1972—weighted average market price (New 
York and Los Angeles), smoked, No. 1 skinned, 10-14 pounds, fully 
cooked, wrapped; from February 1962 through February 1970- 
weighted average market price (Chicago and New York), smoked, No. 1 
skinned, 10-14 pounds, fully cooked, wrapped; from 1947 through 
January 1962—weighted average market price (Chicago, New York, and 
San Francisco), smoked, No. 1 skinned, 12-16 pounds, wrapped. 
Through 1951, prices are quotation averages for 1 day each week; 
beginning with 1952, they are quotation averages for 1 day each month 
(usually in the week containing the 15th). 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1932-74 (except 
1947 and 1948, which are available upon request) appear in earlier 
editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this 
section). 


6 source: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marketing 
Service. Monthly data are based on the means of the daily range of 
quotations. Prices are for 8- to 12-pound average loins through May 
1967, and 8-14 pounds thereafter; this minor change does not affect 
the comparability of the series. Quotations at New York exclude locally 
dressed meat. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1940-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). Monthly data prior to 1940 are available upon request. 
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7 See note 4 for this page regarding change in price specifications. 


8 Prices are not comparable with those for earlier periods (see note 
5 for this page). The 1962 annual average is based on data for February- 
December; 1970, for March-December; 1974, for June-December; 
and 1977, for July-December. 


9 See 2d paragraph of note 6 for p. 124. 
10 4 nnual total reflects revisions not available by months. 


at Beginning January 1969, quotations are carlot rather than 1.c.1. 
and are not comparable with earlier data. Average price on carlot 
basis for 1968 is $0.454 per pound. 


ae Average based on those months for which quotations are available. 


13 See 2d paragraph of note 7 for p. 124 regarding change affecting 
comparability. 


14 See note 14 for p. 124. 
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1 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Data represent imports for consumption. For a general explanation of 
foreign trade data see note 1 for p. 97. 

Data for imports of coffee represent green (or raw) coffee, The 
figures are shown in the original reports in pounds and are converted to 
bags of 132.276 pounds. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 for cocoa 
and 1955-74 for coffee appear in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). Revisions for 
cocoa (in long tons): 1931—May, 22,513; July, 17,542; December, 
15,369; and, November 1957, 11,031. Monthly data prior to 1955 for 
coffee may be obtained from the Bureau of Census. 


2 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
Data for cocoa are for beans, Accra, bulk, f.o.b. New York, spot market 
prices. Data for Santos No. 4 coffee are spot market prices for green 
coffee, bulk, ex-dock, f.o.b. New York. 

For data through 1951, the annual figures are averages of the 
weekly quotations for Tuesdays in the year and the monthly data are 
averages of quotations for the 4 or 5 Tuesdays in each month. 
Beginning 1952, the prices are quotation averages for 1 day each 
month (usually Tuesday in the week containing the 15th). 

Annual data prior to 1947 for both series and monthly data for 
1929-74 for cocoa and 1939-74 for coffee appear in earlier editions of 
BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 
Monthly data prior to 1939 for coffee are shown on p. 22 of the April 
1942 SURVEY OF CURRENT BUSINESS. 


3 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Data for green coffee inventories and roastings represent industry 
totals. Prior to 1955, data were based on a complete canvass of all 
known roasters, importers, and other holders of green coffee; since 
1955, these data are based on a probability sample of firms. The 
industry totals based on this sample may not agree exactly with the 
results of a complete census; however, for the sample in use through 
1964, the chances are two out of three that the estimates for inventor- 
ies would differ from results of a complete enumeration by less than 
2 percent; roastings could differ by about 3 percent. Beginning the 
1st quarter 1965, the sample was revised on the basis of information 
from the 1963 Census of Manufactures; the new estimates are subject 
to a sampling error of less than 1 percent. 

Green coffee inventories are limited to stocks which have cleared 
customs and are in the United States. However, they include any goods 
in the United States on consignment from foreign sources. Beginning 
1957, data for roastings include sales to the military service. The 
inventory figures prior to 1957 exclude stocks held by the military 
services (effective July 1956, the military services discontinued 
handling green coffee). 

Quarterly data for 1955-74 appear in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS. Quarterly data for 1949-51 and for 1954 (roastings only) 
are available upon request. 


4 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Ce 
Data comprise sales of confectionery and competitive choc 
products by manufacturer-wholesalers, manufacturer-retailers (be 
ning 1956, reported at f.o.b. factory level rather than at retail le 
and chocolate manufacturers making consumer-type confectio) 
items such as chocolate bars, etc. The figures do not include sale 
chocolate coatings or cocoa by chocolate manufacturers or sale 
retail confectioners with a single business location. The fig 
represent estimates of industry totals based on reported data, ex 
those for 1953 and 1957, which are from complete canvasses of; 
confectionery manufacturing establishments. In the 1957 survey, 
for both 1956 and 1957 were collected. 

For 1947, the annual total is from the 1947 Census of Man 
tures. Monthly estimates for 1947 were first calculated from 
January 1947 dollar sales of a group of companies by applying mo 
to-month percentage changes indicated by reporting companies. 
estimates were then raised to the level indicated by the 1947 Ce 
total. Beginning 1948, the estimated industry totals have been de: 
from sales reported by manufacturing companies which acco 
for 85 percent of the total dollar value of confectionery sales in 
(approximately 95 percent in 1978). 

Data beginning 1956 are not comparable with those through 1 
As noted above, the values for 1956 and thereafter as reported bj 
manufacturer-retailer group are at f.o.b. factory level instead of 
retail level which was used through 1955. Valued at the retail ¢ 
sales in 1956 accounted for 11.6 percent of total sales of confectior 
manufacturers, compared with 8.1 percent when valued at f. 
factory level. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1949-74 (ex 
as noted below) appear in earlier editions of BUSINESS STATI 
(see reference note, p. 1 of this section). Monthly data for 1947, 1S 
and 1956 are available upon request. 


5 Source: U.S. Department of Commerce, National Oceanic 
Atmospheric Administration. These data represent the total hold ing 
frozen fish (including shellfish), both fresh-water and salt-water spe 
and (beginning January 1974) farm-raised catfish, in cold-sto! 
warehouses in the United States (including Alaska); stocks of s 
and smoked fish are not included. The figures through 1953 c 
stocks as of the lst of the month following that for which dz 
shown; thereafter, as of the end of the month. The monthly 
give details as to holdings and the amount of fish frozen each month 

Annual data for 1947 and monthly data for 1929-74 (excep 
noted below) appear in earlier editions of BUSINESS STATIST 
(see reference note, p. 1 of this section), Revisions (thousand: 
pounds): 1930—September, 85,358; October, 88,603; Novem 
91,872; December, 85,323; 1931—June, 39,384; July, 48,455; Octe 
73,144; 1942—December, 98,260; 1962—January, 179,935. 


§ Source: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marke 
Service. Data are compiled from reports by cane-sugar refiners, t 
sugar processors, importers of direct consumption sugar, and main 
sugar-cane processors. The figures cover both raw and refined sugs 
terms of raw sugar (96° equivalent). One ton of 96° test raw sug 
assumed to be equivalent to 0.9346 ton of refined. 

Production represents domestic cane and domestic beet st 
Deliveries represent the distribution of sugar by primary distribu 
Deliveries for domestic consumption include deliveries for U.S. mili 
forces at home and abroad. > 

Stocks include refiners’ raw and refined stocks, stocks of 
processors and of importers of direct-consumption sugar, stock 
mainland sugarcane processors, and (through 1952) importers’ 
stocks. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1941-74 (ex 
as noted below and production for 1941-50 and 1955-56 whict 
available upon request) appear in earlier editions of BUSINESS § 
TISTICS (see reference note, p. 1 of this section). The figure 
stocks for January 1949 should read 1,347,617 tons. 


7 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Ce: 
For a general explanation of foreign trade data see note 1 for p. 97. 

The data for sugar, originally reported in pounds, have | 
converted to short tons; figures in the 1942 and earlier issues 01 
SUPPLEMENT are in long tons and should be converted to short 
for comparision with figures shown beginning with the 1947 vol 
Exports of sugar cover both raw and refined (including cane, | 


| 
: 


f brown, granulated, powdered, cubes, etc., but not including 
grape, or flavoring sugar). Shipments under the Army Civilian 
’ Program are included. Effective with this edition of BUSINESS 
FSTICS, sugar imports for raw and refined are no longer reported 
zely. Data published in the 1977 and earlier editions of BUSI- 
STATISTICS should be combined for comparison with imports 
beginning with this edition. Data for sugar imports are for cane 
eet sugar and represent imports for consumption for all years. 
agar represents all sugar testing not above 99° by the polariscope, 
that certain taxable amounts polarizing not over 99° but above 
gad not subject to further manufacture are classified as refined, 
et with all sugar polarizing above 99°. Refined sugar tinctured, 
i, or adulterated is not included through August 1963; beginning 
a small amounts are included (such imports totaled 105 
-a for tea are imports for consumption. 
wal data prior to 1947 and (except for revisions noted below) 
ly data for exports of sugar (1929-74), for imports of sugar 
74); except 1947, available upon request, and for imports of 
929-74) appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
‘ference note, p. 1 of this section). Revisions for sugar imports 
tons): total raw—1946—March, 320,906; June, 194,523; 1957-— 
351,128; April, 330,259; 1958—March, 456,557; April, 
»5; June, 425,368; July, 442,816; August, 326,003; refined 
1945—October, 35,029; 1957—March, 64,734; April, 50,871; 
March, 45,478; April, 51,680; June, 51,083; July, 36,264; 
st, 45,169. The December 1946 figure for tea imports should 
1,641,000 pounds. 


‘igures beginning 1953 exclude importers’ raw stocks. 


ee 3d paragraph of note 4 for this page regarding break in 
ability of data. 


ee 2d paragraph of note 7 for this page. 
nnual total includes revisions not distributed to the months. 
Average based on those months for which quotations are available. 


‘ee 1st paragraph of note 5 for this page regarding change affect- 
smparability of data. 


Beginning September 1977, prices are estimated and are not 
arable with those shown for earlier periods. Average for 1977 
September-December. 


2ffective January 1978, the export commodity classification 
was completely restructured; data may not be strictly com- 
e with those shown for earlier periods. 
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Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
wvholesale price for raw sugar is for cane, 96° polarization, duty 
bulk, no quantity specified, market price, importer to refiner, 
New York (the note in the 1940 SUPPLEMENT erroneously states 
luty was excluded). 
e wholesale price for refined sugar is the quotation for cane, 
lated, domestic, in 100-pound paper bags, f.o.b. New York. The 
tax of 0.535 cents per pound is included through 1956. 
bonthly prices through 1951 are averages of the 4 or 5 Tuesday 
s in the month; annual figures are the averages of the weekly 
sitions. Beginning 1952 prices are quotation averages for one day 
hmonth (usually in the week containing the 15th); annual data are 
wes of these midmonth quotations. : 
mnual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 appear in 
editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
rection). 


See note 7 for p. 126. 


Sources: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census; 
Treasury Department, Bureau of Internal Revenue (for margarine 
ction through June 1949). 
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Baking or frying fats are defined as products that meet all the fol- 

lowing conditions: (1) Have been manufactured from vegetable oils 
or meat fats or combinations thereof; (2) have been deodorized or 
hydrogenated and deodorized; (3) contain a significant amount of 
glycerides solid at room temperature; (4) are produced and sold entirely 
or primarily for baking or frying purposes. Oils completely liquid at 
room temperature and oils used in margarine are not included. Baking 
or frying fats include amounts formerly reported as “‘shortening”’ (see 
1959 edition of BUSINESS STATISTICS for 1929-58 data for 
shortening). 
' Salad or cooking oils are defined as products meeting all the follow- 
ing conditions: (1) Have been manufactured from vegetable oils; 
(2) have been deodorized or winterized and deodorized; (3) are com- 
pletely liquid at room temperature. Margarine refers only to the fin- 
ished product ready for table use or for use by bakers. 

Annual data prior to 1947 for margarine production and monthly 
data for 1959-74 for baking or frying fats and salad or cooking oils and 
for 1929-74 for margarine production appear in earlier editions of 
BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 
The July and August 1931 figures for margarine production should read 
11,380,000 and 15,999,000 pounds respectively. Monthly data for 
1949-54 (not strictly comparable over the years) and 1955-74 for mar- 
garine stocks appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
(see reference note, p. 1 of this section). 


4 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
Prices are for 1-pound packages of margarine and, beginning September 
1960, are manufacturers’ prices to wholesaler or large retailer, delivered 
(prior thereto, manufacturer to retailer, delivered, eastern United 
States). 

Monthly data for 1955-74 appear in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 


5 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Except as otherwise noted, the statistics relate to factory production, 
factory consumption in end products, and factory and warehouse 
stocks of animal and vegetable fats and oils. Establishments canvassed 
in order to secure information on production, consumption, and stocks 
are as follows: (1) Vegetable oil mills which crush oilseeds and produce 
vegetable oils, and other byproducts; (2) plants which employ alkali- 
refining or similar processes to clarify crude vegetable oils and remove 
excess fatty acids; (3) plants which use animal fats or once refined 
vegetable oils to produce edibles such as salad oil, cooking oil, shorten- 
ing, hard butter, mellorine fats, monoglycerides or diglycerides, and 
margarine-producing and packaging plants; (4) plants using crude or 
once refined fats and oils in such industrial products as soap, paint, 
varnish, linoleum, oilcloth, lubricants, animal feeds, resins, plastics, 
or other products containing substantial amounts of fats and oils; (5) 
plants which render crude material into edible tallow, and inedible tal- 
low and grease, either as their chief operation or as an adjunct to meat- 
packing; (6) terminals and warehouses storing fats and oils in bulk or 
in drums, including public and private storage. 

The reported factory production represents the total output in the 
United States of the specified fats and oils and, except as otherwise 
stated, is in the crude state. However, in the case of some animal fats 
such as tallow and grease, factory production does not represent total 
production because considerable quantities of these products are 
produced on farms and by local butchers, wholesale trade establish- 
ments, and small renderers not included in the establishments 
canvassed. 

The data for consumption include only the consumption in factories 
and do not, therefore, represent total consumption in all instances. 
Considerable quantities of some fats and oils are consumed outside of 
factories, e.g., in homes, restaurants, hotels, and bakeries, and by 
packagers, painters, building contractors, and machine shops. Through 
1958, consumption data shown here relate to primary products only; 
beginning January 1959, under new reporting procedures, they are in 
terms of basic oils moving into specified end products and include 
undisclosed amounts of further processed oils. 

Stocks include quantities held by and in transit to producers, 
factory consumers, and public storages, regardless of ownership, in- 
cluding quantities held for the Government. Stocks in the possession 
of household consumers and stocks held in private storage by retailers, 
wholesalers, and jobbers are not included. In some instances, stocks 
may include some imports not withdrawn from bonded warehouses. 
Beginning January 1959, stocks of oils are in terms of basic oils (crude 
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and once-refined) and end products only. If a further processed oil has 
not been converted into a specified end product, it is included among 
the stocks of the oil from which it originated. 

Since July 1949, producers and consumers of relatively small 
quantities of fats and oils have been required to file annual reports 
only. The omission of these small companies does not affect the 
monthly totals by more than 1 percent in most cases; the monthly 
figures are adjusted to an estimated 100 percent based on records of 
operations during the preceding year. The number of small companies 
reporting on an annual basis has increased from 1,000 in 1949 to 
approximately 2,000 in recent years. 

Figures appearing in this volume and in the SURVEY OF CUR- 
RENT BUSINESS are for selected individual products; data for addi- 
tional products are included in the current monthly and annual reports 
of the Bureau of the Census. Data have been collected monthly since 
July 1942; prior thereto, they were on a quarterly basis. Annual fig- 
ures shown beginning with the 1965 edition of BUSINESS STATIS- 
TICS are totals for the year and, for stocks, end-of-year; in the 1947-63 
editions they are monthly averages unless otherwise indicated in the 
notes to the figures. Annual figures in volumes prior to 1947 are 
quarterly averages. 

Annual data prior to 1947 and (except as noted below) monthly or 
quarterly data for 1932-74 for production of coconut oil; for 1959-74 
for consumption of coconut oil; for 1971-74 for stocks of refined 
coconut oil; for 1932-74 for cottonseed oil; for 1953-74 for edible 
tallow and inedible tallow and grease; for 1956-74 for production and 
stocks of corn oil; for 1959-74 for consumption of corn oil and for 
1938-74 for soybean oil appear in earlier editions of BUSINESS STA- 
TISTICS (see reference note, p. 1 of this section). Monthly or quarterly 
data for 1932-52 for edible tallow and inedible tallow and grease; and 
for 1932-37 for soybean oil are available upon request; monthly or 
quarterly data for 1938-55 for production and stocks of corn oil will 
be found in annual reports of the Bureau of the Census. Monthly 
consumption data for 1957 and 1958 comparable with the annual 
data shown here for cottonseed and soybean oils (omitted in the 
1961 edition of BUSINESS STATISTICS because of changes in report- 
ing procedures) are available upon request. Revisions: Cottonseed oil 
(millions of pounds), crude production (October-December 1956), 
242.0; 230.2; 193.1. 


6 Edible tallow production and stocks for all years include refined 
grades; the consumption figures exclude quantities used in refining 
except in 1949-54, when such quantities are included. 


7 Effective January 1949, data are included for 45 plants producing 
inedible tallow and 23 plants producing greases that did not previously 
report. Prior to 1949, data include certain quantities of refined tallow 
(in collection of the data, no distinction was made between “‘rendered”’ 
and “‘refined’’). Beginning January 1958, data include refined quanti- 
ties; amounts used in refining process are excluded from the data for 
consumption. 

As indicated by information obtained in the 1963 Census of Manu- 
factures, monthly production data for 1963 were understated. This 
resulted chiefly from omission of plants from the monthly fats and oils 
surveys. Reports have been obtained from these plants and the data for 
1964 reflect the production level measured in the 1963 Census of 
Manufactures. Beginning 1965, an estimate is included in the monthly 
figures to account for the small producers who do not report. 


8 Data for 1949-54 include quantities consumed in refining. 


9 See note 7 for this page regarding increased coverage beginning 
with data for 1949. 


os Average of 4 months, September-December. 
11 Annual total includes revisions not distributed to the months. 


12 See 2d paragraph of note 1 for this page regarding change affect- 
ing comparability of the data. 


13 See Ist paragraph of note 7 for this page regarding change affect- 
ing comparability beginning 1958. 


14 Data beginning January 1959 include hydrogenated fats and 
other fats and oils “in process” and, except for inedible tallow and 
grease, are not comparable with earlier data. 


15 coe note 4 for this page regarding change affecting comparab 
of data. Price is average of 4 months, September-December. 


16 Beginning January 1962, data for renderers’ shipments are b 
on consumption for feed (formerly feed mill reports) and are 
comparable with those for earlier periods. 


17 Effective August 1979, prices are estimated and are not com 
able with those shown for earlier periods; annual average for 197 
for 5 months, August-December. 
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1 See note 5 for p. 127. 


2 Effective with the 1975 edition of BUSINESS STATISTICS, « 
are restated to exclude stocks of crude coconut oil and are not con 
rable with those shown in the 1973 and earlier editions. 


3 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Cen 
Data for coconut oil are imports for consumption. For a genera 
planation of foreign trade data see note 1 for p. 97. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1931-74 
imports of coconut oil and for 1961-74 for exports of cottonseed 
soybean oils appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
reference note, p. 1 of this section). Monthly exports for cotton: 
and soybean oils for periods prior to 1961 may be obtained from 
reau of Census reports. Note that in the 1957 and earlier edition; 
BUSINESS STATISTICS data for imports of coconut oil were sh¢ 
in thousands of pounds. 


4 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statis 
Data through 1948 represent the tank car price per pound at New” 
of prime, summer, yellow, bleachable cottonseed oil. For the pe 
1949-July 1959 the price is for refined, edible, drums, L.c.1., f.0.b.} 
York; for the period August 1959-May 1964, the price is quoted ¢ 
carlot basis rather than Lc.l. Beginning June 1964, the data repres 
the tank car price per pound. Beginning June 1970, data repre: 
cottonseed oil, refined, salad oil, in jumbo tanks (150,000 Ibs.), s 
price, f.o.b. New York, Friday price, pound. - 

Beginning October 1973, data are for cottonseed oil, salad, jur 
tanks, f.o.b. New York, Tuesday, per pound. Through 1951 the c 
are quotation averages for 1 day each week. Beginning with 1952 
prices are quotation averages for 1 day each month (usually in the v 
containing the 15th). i 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 appe 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 
this section). = 


5 Data for October-December 1948 comparable with the Se 
beginning January 1949 are: $0.289; $0.275; $0.252. See note 4 
this page regarding change affecting comparability of the data. 


6 Data for January 1952-May 1956 include amounts owned by 
Commodity Credit Corporation. } 
7 Annual total reflects revisions not distributed to the months. _ 

3 

8 No comparable data are available for earlier periods becatll 
changes in reporting procedures. % 
Rc 


< Data beginning January 1959 are not comparable with those 
earlier periods because of the inclusion of hydrogenated fats and o 
fats Lan: oils “in process.” See also 3d and 4th paragraphs of note 5 
Dp, 127. 4 


. . = 

i Data beginning August 1959 are not comparable with those 
earlier periods; see note 4 for this page. The 1959 price is averag 
5 months, August-December. ‘S 


\ 
11 Data include amounts no longer required for the strat 
stockpile, : = 


x 


12 ss 
. Beginning June 1964, data are not comparable with thos 
earlier periods. The specifications have changed from “in return 
drums, carlots,” to “tank cars.” The 1964 average is for 7 mot 
June-December. = 
3 
9 
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Averages for 11 months; no quotations for October 19 
al ober 1965 nor for 


uverage for 3 months, October-December; data not strict] 
able with those for prior periods. meet 


acludes imports for October. 
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ee note § for p. 127. 
gece note 3 for p. 128. 


ource: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
ech July 1959, the series covers soybean oil, refined, edible, 
able drums, less than carlot, f.o.b. New York. From August 1959 
h May 1964, the prices are quoted on a carlot basis. From June 
through September 1973, the data represent tank car price per 
;; beginning October 1973, the series covers soybean oil refined 
tanks, Decatur, Tuesday, per pound. 

tta through 1951 are quotation averages for 1 day each week; 
ing 1952, the prices shown are quotation averages for 1 day each 
(usually in the week containing the 15th). 

qual data prior to 1947 and monthly data for 1938-74 appear in 
editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
tion). 


ource: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, 

pperatives Service. Figures represent each year’s total crop; the 
figure is preliminary. Crop estimates for 1929-46 are shown in 
‘$9 edition of BUSINESS STATISTICS. 


source: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Market- 
rvice. Data represent stocks of leaf tobacco in the United States 
uerto Rico (on a farm-sales-weight basis) reported as owned 
il leaf tobacco dealers, manufacturers, quasi-manufacturers, 
"s’ cooperative associations, warehousemen, brokers, holders, and 
*s (except the original growers of tobacco, and manufacturers who 
‘ing to the returns of the Commissioner of Internal Revenue 
: ed less than 35,000 pounds of tobacco, less than 185,000 
or less than 750,000 cigarettes during the first three quarters of 
seceding calendar year). All Government loan stocks are included 
er holdings. Growers are not required to report their stocks 
the law. Data are on an ownership basis, i.e., they include stocks 
owned by those enumerated above. Data by type of tobacco 
sailable from reports of the Tobacco Division, Agricultural Market- 
vice, U.S. Department of Agriculture. 
| data on domestic stemmed tobacco have been converted to an 
mmed basis and the unstemmed is further converted to a farm- 
yeight by allowing for normal shrinkage and losses of dirt, sand, 
noisture in handling. Each type of tobacco has a different yield; 
onversion factors used in these computations are shown in the 
«tly Tobacco Stocks Report, issued by the Tobacco Division 
= Agricultural Marketing Service. Foreign data are converted to 
estemmed basis, and since the weight at time of entry is analogous 
= farm-sales weight of domestic types, they can be combined 
y with the data for domestic types on a farm-sales-weight basis. 
sare reported as of the first of April, July, October, and January, 
-e shown here as the last day of the preceding month. 
.d-of-year data prior to 1947 and end-of-quarter data for 1938-74 
ot for minor revisions for March 1949-June 1952; March-Septem- 
£956; and March 1960-September 1962, which are available upon 
ist) appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see 
ince note, p. 1 of this section). 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Hfor leaf tobacco represent total exports or imports of unmanu- 
ed tobacco, including stems, trimmings, and scrap. Exports 
le shipments under the Army Civilian Supply. Program. Imports 
sent imports for consumption. For a general explanation of 
wn trade data see note 1 for p. 97. 

nual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 (except 
“evisions given below) appear in earlier editions of BUSINESS 
ISTICS (see reference note, p. 1 of this section). Revisions (leaf 
eo, in thousands of pounds; cigarettes, in thousands): Leaf 


bs 


tobacco exports—1931—April, 46,829; August, 23,107; September, 
44,958; October, 49,155; 1939-—January, 28,013; 1946—March, 
52,219; December, 60,164; leaf tobacco imports—1931—March, 
10,417; cigarette exports—1930—November, 251,514; December, 
pein 1931—March, 338,308; November, 219,328; 1932—January, 


7 Source: U.S. Treasury Department, Bureau of Alcohol, Tobacco, 
and Firearms. Tax-exempt withdrawals include withdrawals of small 
cigarettes (those weighing not more than 3 pounds per thousand) for 
the following purposes: Export, use of the United States (including sea 
stores), personal consumption, and beginning July 1961, for experi- 
mental purposes. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for July 1943 through 
December 1974 appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
(see reference note, p. 1 of this section). No data by months are avail- 
able prior to July 1943. Data shown here through 1958 reflect minor 
revisions not distributed to the monthly data as shown in earlier 
editions. 


8 Source: U.S. Treasury Department, Bureau of Alcohol, Tobacco, 
and Firearms. Data represent taxable withdrawals from domestic 
factories and are based on the number of stamps used by manufac- 
turers. In recent years small cigarettes (i.e., those weighing not more 
than 3 pounds per thousand) represent approximately 90 percent of 
the total production of cigarettes; large cigars (i.e., those weighing more 
than 3 pounds per thousand) have accounted for approximately 96 
percent of the total production of cigars. 

Data shown here through 1958 reflect minor revisions not dis- 
tributed to the monthly data as shown in earlier editions. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1944-74 for 
cigarettes and 1951-74 for cigars appear in earlier editions of BUSI- 
NESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). Monthly 
data prior to 1951 for cigars are available upon request (data shown 
in the 1953 and earlier issues of BUSINESS STATISTICS are estimates 
compiled on the basis of stamps sold by collectors’ offices). 


9 Annual total reflects revisions not distributed to the months. 


10 Data beginning January 1959 are not comparable with those for 
earlier periods because of the inclusion of hydrogenated fats and other 
fats and oils ‘in process.” See 3d and 4th paragraphs of note 5 for 
pi 127: 


11 Data beginning August 1959 are not comparable with those for 
earlier periods (see note 3 for this page). The 1959 price is an average 
for 5 months, August-December. 


a Beginning June 1964, data are not comparable. with those for 
earlier periods; see note 3 for this page regarding change in specifica- 
tions. The 1964 average is for 7 months, June-December. 


+8 Average for 3 months, October-December; data not entirely 
comparable with those for prior periods (see note 3 for this page). 


14 Effective January 1978, the export commodity classification 
system was completely restructured; data may not be strictly com- 
parable with those shown for earlier periods. 
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1 source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. In 
addition to the two items shown separately, total exports of hides and 
skins include sheep and lamb skins, alligator, antelope, deer, doe, elk, 
fish, gazelle, goat, hog, kangaroo, kid, lizard, reptile, and wallaby and 
seal (except fur) skins; ass, buffalo, caribou, colt, donkey, horse, 
moose, mule, peccary, pony, shark, and walrus hides; and hides and 
skins not elsewhere specified. Data for calf and kip skins and cattle 
hides are in thousands of pieces prior to 1952; thereafter, in thousands 
of skins or hides. For a general explanation of foreign trade data, see 
note 1 for p. 97. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1955-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 


this section). 
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2 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Data represent imports for consumption. For a general explanation of 
foreign trade data, see note 1 for p. 97. 

In addition to the two items shown separately, total imports of 
hides and skins include cattle, buffalo, India water buffalo, horse, colt, 
ass, and mule, and carpincho hides; calf and kip, hair sheep and 
cabretta, kangaroo and wallaby, deer, buck or doe, reptile, seal (except 
fur), fish and shark, and wild pig and hog skins; and hides and skins not 
elsewhere specified. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1954-74 for the 
total value and 1938-74 for sheep and lamb skins and goat and kid skins 
(except minor revisions for 1946 and 1950) appear in earlier editions of 
BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 


3 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
The series on calfskin prices is for packer, heavy, 914-15 pounds, f.o.b. 
shipping point. Hide prices are for steer, heavy, native, over 53 pounds, 
f.o.b. shipping point. Through 1951 the prices shown are quotation 
averages for 1 day each week; thereafter, they are quotation averages 
for 1 day each month (beginning January 1967, the Tuesday of the 
week in which the 13th of the month falls; for 1952-66, Tuesday of the 
week containing the 15th of the month). 

Monthly data for 1949-74 appear in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section); monthly data for 
1947-48 are available upon request. 


* Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
The data represent exports of all leather, except sole and rough (lining 
leather included beginning 1958 only). The total covers sheep and lamb 
glove and garment leather; pig and hog leather; and antelope, ass, 
bovine, buckskin, buffalo, cabretta, calf, capeskin, caribou, cattle, 
colt, cordovan, deerskin, dik-dik, doeskin, elk, gazelle, goat, horse- 
hide, kid, kip, mule, ranchhide, reindeer, and zebra leather. Also 
covered are cattle and kip side upper leather (grain and splits); calf 
and whole kip (grain and other) upper leather; goat and kid upper 
leather; sheep and lamb upper and lining leather; cattle and kip side 
patent upper leather; and other upper leather (including lining and 
patent) not elsewhere specified. The data prior to 1958 do not include 
lining leather; such exports amounted to 1,700,000 square feet in 
1956 and 2,443,000 square feet in 1957. 

Monthly data for 1955 and July 1956-December 1974 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (in the 1967 and earlier 
editions, the “glove and garment leather’’ should be added to the 
“upper and lining leather” to arrive at the total export figure). 


5 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
Data for sole leather are based on prices for cattle hide, light bends, 
under 8 iron, vegetable tan, tannery run. 

Through 1951, the indexes are based on prices for 1 day each week; 
thereafter, on prices for 1 day each month (beginning January 1967, 
the Tuesday of the week in which the 13th of the month falls; for 
1952-66, Tuesday of the week containing the 15th). 

Monthly data for 1967-74 are in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section); monthly data 
for 1947-66 are available upon request. 


6 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Data are compiled from reports of manufacturers and, are estimates 
representing the operations of all known manufacturers of shoes and 
slippers. Beginning with 1962, the figures have been adjusted upward to 
the level of production indicated by the 1963 Census of Manufactures, 
representing the total known output of over-the-foot footwear. 

Beginning with 1965, substantial changes were introduced into the 
detailed classification of footwear as a result of recommendations of 
the Interagency Shoe Committee and the Shoe Manufacturers Industry 
Advisory Committee. These changes affect the comparability of earlier 
data with those beginning 1965. However, the totals shown are directly 
comparable. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1953-74 and 
1941-46 appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see 
reference note, p. 1 of this section). Revised monthly data for 1947-52 
are available upon request. 


7 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Effective January 1965, data reflect adoption of revised export sched- 
ule and cover exports of new boots, shoes, and other footwear (includ- 
ing men’s, youths’ and boys’, women’s, misses’, children’s, infants’, 


house slippers, including moccasins for housewear, and foo 
n.e.c., including athletic footwear); beginning July 1950, expo: 
military-type shoes, etc., are excluded. ; 

Beginning 1947, data include shipments under the Army. Ci 
Supply Program; such shipments amounted to 73,400 pairs of b 
and shoes in that year. For a general explanation of foreign trade 
see note 1 for p. 97. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1938-74 appe 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 
this section). Monthly data for the 1913-37 period appear in the 
and 1938 volumes and in the January 1938 issue of the SURVE 
CURRENT BUSINESS. 


8 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Stati 
Data are based on prices covering specifications as follows: Men’s 
boys’ class—oxfords, dress, elk or side upper, Goodyear welt; wo 
class—(1) oxfords, elk side upper, Goodyear welt; (2) pumps, 
medium quality. 

Through 1951, the indexes are based on prices for 1 day each 
thereafter, on prices for 1 day each month (beginning January 1 
the Tuesday of the week in which the 13th of the month falls 
1952-66, the Tuesday of the week containing the 15th). 

Monthly data for 1959-74 appear in earlier editions of BUS 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section); monthly da 
1947-58 are available upon request. 


. Beginning 1950, data exclude military-type shoes, etc. 


is Beginning 1952, data are for hides or skins; prior thereto, 
number of pieces. 


11 4 nnual total includes revisions not distributed to the months. 
12 annual data are based on 11 months. 


13 The 1956 annual total includes adjustments for January- 
not available by months. 


+s Beginning 1958, data include lining leather. 


23 Beginning September 1963, data reflect minor changes in co 
to conform with “Tariff Schedules of the United States.” 


AS Beginning 1964, data exclude items presently reported in 
instead of pieces. 


17 See 2d paragraph of note 6 for this page. 
18 See Ist paragraph of note 7 for this page. | 
he Average of Jan.-July and Oct.-Dec. 
a9 Jan.-Aug. average. 

3 Apr.-Dec. average. 

a2 Average for Jan., Feb., and Dec. 


?8 Because of an overall revision to the export commodity cl 
fication system effective Jan. 1, 1978, data may not be strictly cor 
rable with those shown for earlier periods. 


- Average for Jan.-Oct. 
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1 Source: National Forest Products Association (data compile¢ 
NFPA by MacKay-Shields Economics). Data for all years are estim 
industry totals (including Alaska and Hawaii beginning January 1 
and January 1963, respectively) based on monthly reports fron 
gional associations. The figures relate essentially to the operat 
of sawmills and planing mills (general); they include rough, dre 
(surfaced), and worked lumber (i.e., lumber that, in addition to t 
dressed, has been matched, shiplapped, or patterned). Data for | 


rately operated flooring mills are not included (see p. 133 for hardy 
flooring data). 
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joduction and shipments data have been adjusted to confi i 
r { production figures published by the Buea of the Sea inane 
s except 1948-51, 1955-56, 1962-70. The Census Bureau made 
peaual survey in 1948; for the years 1949-51, 1955-56, 1962-68; 
sor the eastern regions have been adjusted to Census figures but 
me of the western regions, no adjustments were made. For the 
i} 1969-76, eastern regions have been adjusted to Census figures 
> western regions have been adjusted. Figures for 1977 and 1978 
Hbject to revision when Census data for those years become avail- 


verage of mill reports varies widely from region to region and, for 
vuntry as a whole, has declined from around 75 percent of esti- 
total lumber production in 1935 to an average of 55 percent 
sent years; coverage of reports on stocks is less inclusive than for 
ction and shipments. 
enual data prior to 1947 and monthly data (except for stocks) 
949, and 1961-74 appear in earlier editions of BUSINESS 
MSTICS (see reference note, p. 1 of this section). Revised monthly 
ction and shipments for 1950 and stocks for 1948-50 are avail- 
pon request. Revised monthly data for production and ship- 
for 1954 appear on p. 24 of the November 1957 SURVEY 
URRENT BUSINESS; those for 1951-60 are on p. 28 of the 
1964 SURVEY. Most of the monthly data in the 1951 and 
editions of BUSINESS STATISTICS have been revised in varying 
»s. These revised monthly (or quarterly) data for 1929-48 are 
ed in the August 1950 Statistical Supplement issue of the 
ser Industry Report (prepared by the U.S. Department of Com- 
, Office of Industry and Commerce). 
source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
»general explanation of foreign trade data, see note 1 for p. 97. 
ports of sawmill products include all types of hardwood and 
2ed lumber (rough-sawed, dressed, and worked or patterned) and 
g; hardwood small-dimension stock; railroad cross ties; and mine 
a recent years. The figures for 1947 also include exports of box 
\s; such exports averaged 1,244,000 board feet monthly in 1948. 
xclusion of box shooks beginning 1948 reflects adjustment to the 
revision of the export schedule. Data for laths and shingles are 
ded. Figures include shipments under the Army Civilian Supply 
aports of sawmill products are imports for consumption. 
xe data include softwood and hardwood sawed lumber and timber 
planks, deals, flooring, siding, and other forms, rough, planed 
=ssed, or otherwise processed but not further manufactured than 
-and tongued and grooved), as well as sawed railroad ties, dowels, 
ugh August 1963), box shooks and packing boxes (through 1953). 
nual data prior to 1947 and monthly data for 1939-74 except as 
below, appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
ference note, p. 1 of this section). Minor revisions in the 1946 
ly data for both exports and imports and in the 1950 monthly 
“or imports are available upon request. 


Source: National Forest Products Association (data compiled 
JFPA by MacKay-Shields Economics). Data are estimates repre- 
g total softwood operations for the Douglas fir (Coast) region 
are based on data compiled by the Western Wood Products As- 
tion (formerly by the West Coast Lumbermen’s Association) 
monthly reports received from_ mills covering, in recent years, 
oximately 49 percent of total output. Although Douglas fir 
ominates, output of the region also includes West Coast hemlock, 
em red cedar, Sitka spruce, white fir, Ponderosa pine, sugar pine, 
o white pine, and incense cedar. ; 

sor all years through 1961, except as noted below, production, 
sents, and new orders data have been adjusted to trends indicated 
anual production figures reported by the Bureau of the Census. 
ch adjustments were made in 1948-51. In 1948 the Census Bureau 
» no production survey, while for 1949-51 the Association esti- 
hd total industry operations on the basis of mill reports to the 
hnal association. The 1962-76 data have been adjusted to trends 
hated by the association’s annual survey of production in the 
n, Figures for 1977-78 are subject to revision. 

seginning January 1954, the region (designated as West Coast 
iis in the Supplements prior to the 1951 edition) comprises the 
bons of the States of Washington and Oregon west of the Cascades 
h ding the pine production of Jackson and Josephine counties of 
hon which, for earlier years, is included in data for the Western 
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Pine region. This modification doe i ili 
Jeeta oes not seriously affect comparability 

Shipments include both domestic and export shipments. Data for 
stocks apply to gross mill stocks; changes from month to month are 
computed from differences between production and shipments adjusted 
to reported inventory figures. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1947-53 and 
1955-74 appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see 
reference note, p. 1 of this section). Monthly data for 1954 appear on 
p. 24 of the November 1957 SURVEY OF CURRENT BUSINESS. 
Monthly data for 1929-46 are published in the August 1950 Statistical 
Supplement issue of the Lumber Industry Report (prepared by the U.S. 
Department of Commerce, Office of Industry and Commerce). 


4 See 
Beginning 1948, figures exclude exports of box shooks; such 
exports were included in data for 1947. See 2d paragraph of note 2 
for this page. 
5 Includes data for Alaska beginning January 1961. 
6 Includes data for Hawaii beginning January 1963. 


g Beginning September 1963, data exclude dowels, formerly 
included. 


8 Annual data; monthly revisions are not available. 


PAGE 132 
1 See note 3 for p. 13h: 


2 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
For a general explanation of foreign trade data, see note i for p. 97. 
Exports of Douglas fir (including “‘Oregon pine”) sawmill products 
include rough-sawed, dressed, and in recent years, treated lumber. 


In conformance with revisions in the export schedule, data beginning - 


1949 also include flooring and other worked or patterned wood prod- 
ucts as well as sawed timber treated with preservative (exports of 
treated products in 1949 and 1950 amounted to 1,945,000 and 
1,040,000 board feet, respectively) and, beginning 1952, exports of 


treated boards, planks, etc. This series does not cover logs or unsawed ~ 


and hewn timber, nor laths, shingles, and other manufactured wood 
products. 

Figures for “sawed timber” cover lumber 5 inches and over in least 
dimension, also lumber worked or patterned; those for “boards, planks, 
etc.” are for lumber less than 5 inches in least dimension. 

Southern pine exports and dressed lumber and timber (both un- 
treated and treated with preservative), as well as flooring and other 
worked or patterned wood products. In conformance with revisions 
in the export schedule, data for flooring, etc., are included beginning 
with 1949 only, and data for treated boards, planks, etc., beginning 
with 1952. Hewn or unsawed wood and wood manufactures, such as 
laths ur shingles, are not included. The following species of pine are 
covered: Southern yellow, Georgia, loblolly, long leaf, Nicaraguan 
yellow, pitch, short leaf, and slash. 

Monthly averages prior to 1947 and monthly data for 1949-74 
except as noted below, appear in earlier editions of BUSINESS 


STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). Because of 
changes in the export schedule, separate monthly data for January- 
June 1956 for “sawed timber” and “boards, planks, etc.” are not 


available; the 1956 data, however, are reported totals for the entire 
year. 


3 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 


The price shown is for the following specifications: Douglas fir lumber, 


dimension, construction, 2" x 4", random length, dried, S4S (surfaced 
on 4 sides), mixed dimension, carlot, f.o.b. mill, rail shipment. 


The price represents quotation averages for 1 day each month 
(usually in the week containing the 15th), based on data reported 


by various sellers (no fewer than three) of the commodity. 


4 source: National Forest Products Association (data compiled for 
NFPA by MacKay-Shields Economics). Data for all years are estimates 
of total national output of Southern yellow pine compiled by the 
Southern Pine Association from monthly reports of mills representing 
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in recent years about 40 percent of total output; coverage of reports 
on stocks and unfilled orders is somewhat less. Production, shipments, 
and new orders data have been adjusted to conform with annual pro- 
duction figures published by the Bureau of the Census for all years 
through 1976 except for 1948; in that year the Census Bureau made 
no annual survey. Figures for 1977 and 1978 are subject to revision 
when data from the Census annual survey become available. 

Shipments include domestic and export shipments. Stock figures 
are estimated gross stocks at mills and concentration yards; monthly 
stock changes are computed from the difference between total pro- 
duction and shipments. Changes in unfilled orders are similarly com- 
puted from difference between total orders and shipments. 

Annual data prior to 1947 and monthly data (except for stocks) 
for 1949-53 and 1955-74 appear in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). Monthly data 
for 1954 (except for stocks) are shown on p. 24 of the November 
1957 SURVEY OF CURRENT BUSINESS; those for stocks for 1959- 
74 appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS. Revised 
monthly data for 1949-58 for stocks and 1948 monthly data for new 
orders, production, and shipments are available upon request (1948 
monthly data for unfilled orders and stocks are correct as published 
in the 1951 edition of BUSINESS STATISTICS). Monthly (or 
quarterly) data for 192947 appear in the August 1950 Statistical 
Supplement issue of the Lumber Industry Report (prepared by the 
U.S. Department of Commerce, Office of Industry and Commerce). 


5 Beginning 1949, data include exports of flooring and other 
worked or patterned wood products as well as treated or otherwise 
preserved timber; see note 2 for this page. 


& Beginning 1952, data include exports of treated or otherwise 
preserved boards, planks, etc.; see note 2 for this page. 


PAGE 133 
1 See note 4 for pri3s2: 


2 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
Indexes are based on prices for Southern pine boards and flooring 
of the following specifications: (1) Boards, No. 2, 1” x 6", random 
length, S4S (surfaced on 4 sides), dried, short leaf, carlots, trucklots, 
or mixed cars, f.o.b. mill; (2) through March 1971, flooring B and 
better, 1" x 4", standard length or 12’ to 14’, flat grain, plain end, 
dried, bundled, short leaf, carlots, trucklots, or mixed cars, f.o.b. 
mill; beginning April 1971, they are based on grade C flooring and 
better of the same specifications. 

Through 1951 the indexes are based on prices for 1 day each week; 
thereafter, on prices for 1 day each month (usually around the 15th). 

Monthly data for 1959-74 appear in the 1963 and subsequent 
editions of BUSINESS STATISTICS; those for 1947-58 are available 
upon request. 


3 Source: National Forest Products Association (data compiled for 
NFPA by MacKay-Shields Economics). Data for all years are estimates 
of total softwood production in the Western pine (Inland) region 
compiled by the Western Wood Products Association (formerly by 
the Western Pine Association) from monthly reports of mills repre- 
senting in recent years about 69% of total output of softwoods; 
coverage of reports on unfilled orders and stocks is somewhat less. 
Production, shipments, and new orders data have been adjusted to 
conform with annual production figures published by the Bureau of 
the Census for all years through 1961 except for 1947-51, inclusive, 
and 1955. The Census Bureau made no annual survey for 1948, while 
for 1947, 1949-51, and 1955 the figures are based on regional asso- 
ciation estimates and do not agree with Census data. The 1962-76 
data have been adjusted to trends indicated by the association’s annual 
survey of production in the region. Figures for 1977 and 1978 are 
subject to revision. 

Shipments include domestic and export shipments. Stocks repre- 
sent estimated gross stocks at mills; month-to-month changes are 
computed from differences between production and shipments ad- 
justed to reported inventory figures. 

Data comprise all softwood production in the Western pine region 
defined as follows: Washington and Oregon east of the Cascades; pine 
production only in Jackson and Josephine counties in Oregon through 
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1953 (see 3d paragraph of note 3 for p. 131); California (except in 
12 northwestern coastal counties); Arizona; Colorado; Idaho; Montz 
Nevada; New Mexico; South Dakota; Utah; and Wyoming. The s 
wood species included are as follow: Ponderosa pine, sugar pi 
Idaho white pine, larch and Douglas fir, white fir, Engelmann spr 
Western red, incense cedar, lodge pole pine, and hemlock. eS 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1945-74, with 
exceptions noted below, appear in earlier editions of BUSINE 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). Monthly 
have been revised and are available upon request as follows: Product 
1947, 1948, 1954; shipments, 1947, 1948, 1950, and 1954; stoc 
1948-50 (revised monthly data for 1951-60 are on p. 28 of the Ja nu 
1964 SURVEY OF CURRENT BUSINESS). ‘ 

Revised monthly (or quarterly) data for 1929-44 appear in | 
August 1950 Statistical Supplement issue of the Lumber Indus 
Report (prepared by the U.S. Department of Commerce, Office 
Industry and Commerce). 


4 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statis 
from information furnished by the Western Pine Association. Pri 
quoted through 1958 are for 1,000 board feet of Western pine lum 
Ponderosa, boards, No. 3 common, 1” x 8’, random length, surfa 
on 2 or 4 sides, carlots or mixed cars, f.o.b. mill. ; 

Beginning January 1959, data are for the following specificatio 
Ponderosa, boards, No. 3, 1” x 12’ random length (6' and over), 
dry, carlots or mixed cars, manufacturer to trade, f.o.b. mill. 

The prices represent quotation averages for 1 day each mo 
(usually in the week containing the 15th), based on data reported 
various sellers (no fewer than three) of the commodity. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1939-74 app 
in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference n 
p. 1 of this section). 


mates of total industry output compiled by the National Oak Flo 
ing Manufacturers Association from monthly reports by mills re 
senting in recent years about 90 percent of total industry output. 
“Oak flooring” usually includes a small portion (totaling af 
imately 3 percent) of maple, beech, birch, and pecan. 
Annual data prior to 1947 and monthly data for 1949-74 
in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference ne 
p. 1 of this section). Monthly data for 1934-48 appear in the Auf 
1950 Statistical Supplement issue of the Lumber Industry Rep 
(prepared by the U.S. Department of Commerce, Office of Indi 
and Commerce). : 


§ March price not available; monthly average is for 11 months. 2 
7 Data beginning January 1959 are not comparable with those 
earlier periods. See 2d paragraph of note 4 for this page. 


. Beginning April 1971, indexes based on flooring, C and t 
see note 2 for this page. 4 


° December price not available; monthly average is for 11 months 


1° November price not available; monthly average is for 11 mont 
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; 

' Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Cen: 
Figures for exports and imports of steel mill products are as co 
by the American Iron and Steel Institute from Census report: 
incorporate adjustment to reflect uniform coverage or products 
sofar as possible. Imports statistics, effective with September 19 
reflect reclassification of commodities with the adoption of the 1 
Tariff Schedules; exports statistics, effective 1965, are summar 
according to the revised Export Schedule B (January 1, 1965 
succeeding editions). Therefore, imports beginning September — 
and exports beginning 1965 are not directly comparable with fig 
for earlier periods. 

Steel mill products include semifinished products, structural 
plates, rail and track accessories, concrete reinforcing bars, bar st 
under 3”, hot rolled and cold finished bars, pipe and tubing 


| 


‘| late, tin plate, and hot and cold rolled and coated sheets and 
} >xports of secondary tin plate (specifically provided for in the 
schedule beginning 1952) are included in steel mill exports. 
pen imports cover pig and cast iron, sponge iron, and ferrous 
Scrap imports and exports include tin plate scrap; imports also 
ails for scrap and rerolling, and exports omit ships for scrapping. 
or both exports and imports exclude iron ore (shown separately 
135 advanced (or fabricated) steel manufactures, iron products 
‘than pig), and ferroalloys. 
ports cover shipments of domestic merchandise; imports are 
as for consumption. For a general explanation of foreign trade 
se note 1 for p. 97. 
mual data prior to 1947 and monthly data for exports and 
es of steel mill products (1957-74), scrap (1938-74), and pig 
1961-74) are in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
eference note, p. 1 of this section). Note that scrap imports 
wn in BUSINESS STATISTICS prior to the 1961 edition omit 
te scrap. Monthly data for steel mill products exports and im- 
1954-56) and pig iron exports and imports (1953-60) are avail- 
oon request. 


acludes heavy melting grades and scrap in bundles; tin plate and 
ate scrap; iron or steel borings, shovelings, and turnings; re- 
material of iron or steel; iron scrap; and other steel scrap. Data 
ing 1951 have been adjusted to exclude exports of tinplated 
, strip, cobbles, etc.; these items (amounting to 14,600 tons in 
are included in scrap exports for earlier years and in steel mill 
: beginning 1965. 


ources: U.S. Department of the Interior, Bureau of Mines, and 
[Department of Commerce, Bureau of the Census (compiled 
beginning 1951); Bureau of Mines (prior to 1951). The esti- 
industry totals from 1951 forward are derived from a combined 
‘covering iron and steel foundries and steel ingot producers. 
mption figures and yearend stocks for 1947-50 were compiled 
se Bureau of Mines based on reports from a smaller sample of 
mers. Annual data beginning 1974 and monthly data beginning 
-y 1975 reflect an expanded survey of iron and steel foundries; 
74 the additional coverage, accounting for about 3 percent of 
consumption of direct reduced iron, totaled 614,000 tons. 
| totals include revisions not distributed to the monthly data. 
duction of scrap is from recirculating (home, plant, or recycled 
, obsolete (molds, stools, machinery, and buildings—excluding 
ag rails), and other (including slag) scrap. Receipts of purchased 
from dealers and all others are net after deducting scrap shipped, 
erred , or otherwise disposed of during the period. 

mplete iron and steel scrap stocks are not available; some pro- 
3 (railroads and manufacturers) are not canvassed. The original 
ly reports also show production, receipts, etc., of ferrous scrap 
ne of manufacturer and scrap consumption by grade. 

qual data prior to 1947 for consumption and stocks and monthly 
for 1953-74 (consumption and stocks, 1941-74) are in earlier 
ons of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this 
n). Monthly data for production and receipts (1951-52) are 
ole upon request. 


FJource: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
Somposite scrap price represents the weighted average of con- 
-” buying prices (including brokerage), delivered at the follow- 
arkets: Pittsburgh district, Chicago, Philadelphia, Birmingham, 
oeginning 1959, San Francisco. Prices at San Francisco were 
tuted for prices at Los Angeles, which had been included in the 
ity composite through 1958; therefore, the prices for 1959-60 
rot strictly comparable with data for 1958. Revised weights were 
iHuced in January 1961 and again in January 1962; the prices for 
ears are not directly comparable with each other or with quota- 
| geen years. Effective February 1977, Los Angeles was sub- 
for San Francisco and effective July 1977 Detroit and Houston 
sadded. The composite price is not available prior to January 1958. 
eginning 1958, the price of scrap at Pittsburgh represents con- 
buying price (including brokerage), delivered, Pittsburgh 
bet; through 1957, price of scrap (dealer or industrial origin), 
r to consumer, f.0.b. Pittsburgh basing point. 
‘ginning January 1967, the monthly prices relate to the Tuesday 
e week in which the 13th of the month falis; for the period 
= 
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1952-66, on quotations around the 15th of the month. Prior to 1952, 
they are averages of quotations for 1 day each week. 

} Annual data prior to 1947 and monthly data for the price at 
Pittsburgh (1941-74), and for the composite price (1958-74) are in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
of this section). The August 1960 composite price should read $32.20 
per long ton. Monthly data for 1935-40 for the scrap price at Pittsburgh 
are available upon request. 


5 ‘ped ; 
Beginning 1958, prices are not strictly comparable with earlier 
data; see 2d paragraph of note 4 for this page. 


§ Prices for 1959-60 are not strictly comparable with average for 
1958. Scrap price at San Francisco was substituted for price at Los 
Angeles (included in composite through 1958). See note 7 below. 


+ Beginning 1961 and 1962, the composite reflects introduction 
of new weights; see 1st paragraph of note 4 for this page. 


8 See ist paragraph of note 1 for this page regarding change in 
schedule used to summarize commodities. 


2 Beginning 1970, imports of scrap exclude figures for rerolling 
rails and other articles of metal scrap, and imports of pig iron exclude 
figures for sponge iron and ferrous scale, imports for 1969 excluding 
these items and comparable with data for 1970 are as follows (thous. 
short tons); Scrap, 335; pig iron, 407. 


10 Effective February 1977, the price reflects the substitution of 
Los Angeles for San Francisco (see 1st paragraph of note 4 for this 
page). Effective July 1977, the price reflects the addition of Detroit 
and Houston (see 1st paragraph of note 4 for this page). 


11 1 ess than 500 tons. 
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1 Source: U.S. Department of the Interior, Bureau of Mines. 
Monthly data are industry totals based on reports from a sample 
canvass of mines in the United States; they include estimates for a 
number of very small mines. Annual figures are derived from actual 
reports from all known mines and are believed to represent 100 per- 
cent of the industry. The yearend figures for stocks at mines for 1964- 
76 exclude byproduct materials which are included in the yearend 
figures for other years and in end-of-month figures. Ore stocks as of 
December 31, 1964, comparable with earlier periods, totaled 
10,752,000 Icng tons. 

The data refer to usable ore, i., direct-shipping ore (shipped 
directly from mines to consumers without any treatment for removal 
of waste constituents), concentrates (produced by washing, gravity, 
or other standard methods), and agglomerates produced at mines (by 
pelletizing, briquetting, or other methods of agglomerating). Agglom- 
erate produced at consuming plants is excluded. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1943-74 appear 
in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, 
p. 1 of this section). 


2 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Imports of iron ore include manganiferous iron ore, containing not 
over 10 percent by weight of manganese, and dross or residuum 
from burnt pyrites. The figures represent imports for consumption. 
For a general explanation of foreign trade data see note 1 for p. 97. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 are in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
of this section). Revisions for November and December 1950 are 


729,000 and 429,000 long tons. 


3 sources: American Iron Ore Association and American Iron and 
Steel Institute. The data cover ores originating in the United States, 
Canada, and other foreign countries. Iron ore is defined as including 
all iron ore, iron ore concentrates and iron ore agglomerates produced 
at or near mine locations. 

For the period 1951-56, consumption covers iron ore consumed 
directly in the blast furnaces, steel furnaces, and sintering plants located 
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at iron or steel plants. Beginning 1957, consumption figures also in- 
clude small quantities of ore sold to nonreporting companies and ore 
used for other purposes. Consumption figures exclude comparatively 
small tonnages of ore consumed by the cement and paint industries 
and other miscellaneous users. (Shipments of iron ore, compiled by 
the U.S. Department of the Interior, Bureau of Mines, also shown 
on this page, include shipments to these users as well as ore consumed 
in ferroalloy furnaces.) 

Monthly data for 1957-74 are in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section); monthly data 
prior to 1957 are not available. 


4 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
The data cover exports of all grades of iron ore and concentrates and 
include for scattered years small quantities of reexports of foreign 
ore; not included are exports of unroasted iron pyrites. For a general 
explanation of foreign trade data see note 1 for p. 97. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1955-74 appear 
in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, 
p. 1 of this section); monthly data for earlier years may be obtained 
from records of the Bureau of the Census. 


5 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Data represent general imports except for the period 1947-53, for 
which they are imports for consumption. For a general explanation 
of foreign trade data see note 1 for p. 97. The data (reported in 
manganese content) cover imports of manganese metal (unwrought 
and unalloyed), including waste and scrap; manganese ore, including 
ferruginous, and manganiferous iron ore (containing more than 10 
percent of manganese); and ferromanganese and ferrosilicon manganese 
alloys. Effective September 1963, data are summarized according to 
the Tariff Schedules of the United States Annotated and may not be 
strictly comparable with imports through August 1963. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1955-74 appear 
in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, 
p. 1 of this section). Monthly data prior to 1955 may be obtained 
from records of the Bureau of the Census. 


6 Source: American Iron and Steel Institute. According to the 
Institute, its coverage of total blast-furnace production is 100 percent. 
The data cover blast-furnace production of pig iron and include silvery 
pig iron beginning 1955. Prior to 1955 the data exclude production 
of silvery pig iron, which averaged less than 200,000 tons per year in 
1955-58. Data as shown in the 1959-77 editions of BUSINESS 
STATISTICS exclude production of ferroalloys in blast furnaces. 
Beginning with this edition and effective with 1975, data include 
ferroalloys and are not comparable with earlier periods shown. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1955-74 are in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
of this section). 


7 Sources: U.S. Department of the Interior, Bureau of Mines, and 
U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census (compiled jointly 
beginning 1951; by Bureau of Mines prior to 1951). Beginning 1951, 
the data represent estimated industry totals derived from a combined 
survey covering iron and steel foundries and steel ingot producers. 
Earlier data are estimated industry totals based on reports from con- 
sumerts accounting for over 90 percent of the industry total. 

Monthly data for 1941-74 are in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 


: Beginning September 1963, data are summarized according to 
the Tariff Schedules of the United States Annotated and may not be 
directly comparable with earlier figures. 


> See note 6 for this page regarding break in comparability. 
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1 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
Effective February 1973, the source publishes the basic pig iron price 
in terms of dollars per net ton (the original price, prior to February 
1973, in gross tons, has been converted by BEA to the net-ton basis). 
The price is for manufacturer to user, f.o.b. valley furnace producing 
points. Beginning June 1963, the price reflects Wednesday quotations 


(for the period June 1961-May 1963, Monday prices). Prior to 19 
the monthly average price was based on quotations for 1 day e 
week; beginning 1952, for 1 day each month. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1923-74 
ton basis) are in earlier editions of BUSINESS STATISTICS | 


reference note, p. 1 of this section). ’ 


2 Sources: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Cen 
and U.S. Department of the Interior, Bureau of Mines (comp: 
jointly beginning 1951; Bureau of the Census, prior to 1951). 

All data are estimated industry totals. The monthly estimé 
beginning 1951 are derived from a combined sample survey; all b. 
furnaces, all large foundries, and all producers of selected fo in 
items are included in the sample. Data for 1950 and 1953 are f 
annual reports for those years from all known foundries. Not inclu 
are data for foundries operated by Government establishments, st 
as navy yards, arsenals, prisons, etc. ‘ 

The original reports show separate data for gray iron and for due 
(nodular) iron castings by type (cast iron pressure and soil pipe 
fittings, molds for heavy steel ingots, and other gray iron castin, 
Semisteel alloy iron and white iron castings are included in the g 
iron castings total. Tonnages represent the weight of rough casti 
before machining. Total shipments include castings produced 
consumed at the same location in the production of finished produ 
and castings shipped for use by the reporting company or an affilis 
subsidiary, or parent company, as well as those for sale. Annual repe 
for 1944-46, 1950, 1953, and 1955-73 also provide data by State 
shipments and production of iron and steel castings (by type) 
raw steel. ; 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1943-46 (exe 
steel castings) and for 1949-74 are in earlier editions of BUSINE 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). Revised mont 
data for 1947-48 for all series (as noted below) are available u 
request. Note that the steel castings unfilled orders series is availa 
back to 1959 in earlier editions of BUSINESS STATISTICS and, 
data prior to 1959, in the original Census reports; malleable it 
castings shipments are available monthly back to 1929 in BUSINE 
STATISTICS and on p. 20 of the April 1933 SURVEY OF CURRE! 
BUSINESS. Erratum: End-of-June 1963 malleable iron unfilled ore 
totaled 77,000 tons. 


3 Source: American Iron and Steel Institute. Through 1966, 
data are from companies that account for virtually the entire ow 
of ingots and all steel for castings produced by ingot makers. Be; 
ning 1967, the term raw steel production has been substituted | 
ingots and steel for castings, and refers to the total production of r 
steel as defined. Raw steel is defined as steel in the first solid st 
after melting, suitable for further processing or sale; raw steel cov 
ingots, steel castings, and strand (continuous) or pressure-cast bloor 
billets, slabs, or other product forms. (The steel casting product: 
included covers only that which was produced in foundries operat 
by companies producing steel ingots.) Direct comparability of the 1 
steel series and the ingot series will gradually diminish as a larger 
portion of raw steel output is in the form of semifinished steel si 
as billets, blooms, and slabs. For the first 3 months of 1975, sti 
and pressure casting tonnage totaled almost 9 percent of total 
steel production. : 

The production rate of capability utilization is based on ton 
capability to produce raw steel for a full order book based on 
current availability of raw materials, fuels and supplies, and of | 
industry’s coke, iron, steel making, rolling, and finishing fa 


Data are not available for periods prior to 1975. 7 
Monthly data for tonnage of steel for 1947-74 are shown in ; 
pendix I to this volume. Annual data prior to 1947 and m 
data for 1938-46 are in earlier editions of BUSINESS STATISTI 
(see reference note, p. 1 of this section). bs, 


. Average for 6 months, July-December; beginning July . 
the basis of quotation is f.0.b. producing point. For 1947, the aver: 
reflects basing point prices. : 


ee 


: Average for 11 months; price for October 1972 is not available, 


: Average for 8 months; no data for July-October. ’ 


‘i Average for 11 months; no data for February. ! 


q 
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ource: American Iron and Steel Institute. Data are compiled 
reports of companies representing nearly 100 percent of the 
moroduction of the industry. Beginning 1970, estimates are in- 
if | for a small number of companies which report raw steel pro- 
gen but not shipments to the Institute. The industry includes 
withose processors that are also primary producers of steel. Net 
ents (i.e., after deducting shipments between reporting compa- 
or conversion, further processing, or resale) cover all grades of 
(carbon, alloy, stainless, and heat-resisting). Items covered by 
class are described below. 

@emifinished products”—ingots and steel castings, blooms, slabs, 
, sheet bars, skelp, and wire rods. “Rails and accessories’ —all 
tie plates, rolled and forged wheels, axles, joint bars, and track 
. “Pipe and tubing”—standard and line pipe, oil country goods, 
imical, pressure, structural and stainless pipe and tubing. ‘‘Wire 
products”—drawn wire, wire nails and staples, barbed and 
ed wire, woven wire fence, bale ties, and baling wire. “Tin mill 
cts”—electrolytic and hot dipped tin plate, tin free steel, black 
and other products. “Sheets and strip’—hot and cold rolled 
_, electrical, galvanized and all other metallic coated sheets and 
and hot and cold rolled strip. 

anual totals include adjustments not distributed to the monthly 


monthly data for 1947-74 for total shipments only appear in 
dix I to this volume. Annual data prior to 1947 and monthly 
or 1953-74 are in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
eference note, p. 1 of this section); monthly data by products 
50-52 are available upon request. 


r cludes shipments of tool steel not shown separately. 


Includes shipments of sheets and strip (electrical, hot dipped and 
‘olytic galvanized, and other metallic coated) and hot and cold 
| strip, not shown separately. 


PAGE 138 


Source: American Iron and Steel Institute. See note 1, p. 137 
Fling steel products shipments by product, for description of 
ry and product coverage. 

sata for total shipments are on p. 137. Preliminary monthly esti- 
-; are shown currently in the SURVEY OF CURRENT BUSINESS 
final quarterly shipments are available. 

she market classifications selected from those shown in the original 
4s include: contractors’ products (air conditioning, heating, cool- 
and ventilating systems; builders’ hardware; culverts and concrete 
plumbing equipment; storage tanks; building products; roofing 
siding; and reinforcing products) and machinery, industrial equip- 
4 and tools (tractors, construction, metal working, materials 
ling, bearings, other general and special purpose industrial equip- 
and hand tools). The “other” group includes steel shipped for 
ical equipment; appliances and other domestic and commercial 
ucts (such as furniture, professional and institutional equipment); 
ultural machinery and products; oil and gas drilling; mining, 
rying and lumbering; ordnance, etc.; aircraft; shipbuilding and 
me equipment; as well as steel for further processing into mill 
bes, steel products, or for resale and beginning January 1976 oil 
rgas supply houses and pipe lines. 
Annual data prior to 1947 and quarterly data for 1963-74 are in 
bet editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, Pp. 1 
is section); year 1944 for service centers should read 8,008,000 
. Quarterly data prior to 1963 are available from the American 
‘and Steel Institute report, Form AIS-16, Shipments of Steel 


ucts by Market Classifications. 


* Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
data represent industry totals for the specified holders of steel 
shapes and forms and are derived from three separate surveys. 

Sor consumers—teceipts, consumption, and inventories of steel 
shapes and forms are derived from a monthly sample survey and 
expanded to represent total operations for manufacturing indus- 

s only, rather than total consumption of such materials by all 

nstries. (Manufacturers reported to the Bureau of the Census the 
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consumption of between 66 and 72 percent of apparent total con- 
sumption of steel in 1958, 1963, 1967, and for the period 1971 
through 1976.) The figures include fabricating establishments of steel 
producing companies but exclude fabricating performed at producing 
mills. These fabricating operations and maintenance, repair, and op- 
erating supplies at producing mills account for just under 5 percent 
of total consumption. Also excluded from the data are significant 
quantities of steel mills shapes consumed by other industries such as 
construction, mining, utilities, railroads, government, and other non- 
manufacturing industries. Consumption refers to tonnage put into 
production during the period. 

Producing mills’ inventories represent inventories held by all steel 
producers and are based on reports from companies which account 
for over 90 percent of total steel output. 

For steel service centers (warehouses), data are in terms of ton- 
nage equivalent derived from the dollar value of inventories held by 
merchant wholesalers of iron, steel, and products; the value figures 
are obtained from the Census monthly Wholesale Trade Report and 
are adjusted to reflect only steel mill shapes. The inventories reflect 
the benchmark revision of the original dollat value of sales and inven- 
tories (back to January 1967) and the use of current U.S. Department 
of Labor wholesale price indexes for converting the dollar volume to 
tons (back to January 1962). 

Monthly data for 1962-74 (for service centers, 1971-74), are shown 
in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
of this section); no earlier monthly data are available. Service center 
end-of-month inventories for January-December 1962-70 are on p. S-32 
of the May 1975 SURVEY OF CURRENT BUSINESS. 
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1 Source: U.S. Department of the Interior, Bureau of Mines. 
Monthly production data of primary aluminum are based on reports 
from all producers; final yearly totals are derived from an annual 
industry canvass. 

Beginning 1960, estimates of aluminum recovered from scrap 
represent the total industry and are based on annual surveys by the 
Bureau of Mines plus data supplied by the Aluminum Smelters Re- 
search Institute. For the years 1956-59, the figures are from the com- 
bined Bureau of Mines annual surveys and the ASRI member data, 
but no estimates are included for nonreporting scrap consumers; 
data prior to 1956 are as reported directly to the Bureau of Mines. 
Secondary production refers to calculated recoverable aluminum 
content of aluminum-base scrap consumed and covers new and old 
scrap and sweated pig (purchased for own use). 

Annual data prior to 1947 and monthly data for primary produc- 
tion, 1941-74, and for secondary production, 1961-74, are in earlier 
editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this 
section). Secondary production monthly data for 1953-60 are on a 
different coverage basis in the 1963 and earlier BUSINESS STATIS- 
TICS volumes. 


2 source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
For a general explanation of foreign trade data see note 1 for p. 97. 

Imports of metal and alloys (crude) refer to unwrought metal other 
than alloys, including aluminum in coils not greater than 0.375 inch 
in diameter, unwrought alloys of aluminum (except aluminum silicon), 
hollow cast extrusion ingots and, beginning 1974, pipes, tubes, blanks, 
and fittings. (In 1974, these additional articles of aluminum totaled 
almost 600 short tons.) Imports of plates, sheets, etc., also cover 
wrought rods, bars, strip, angles, shapes, and sections. Not included 
are imports of aluminum wire, waste and scrap, and powders and 
flakes. 

Exports of aluminum and aluminum alloys are summarized as 
unwrought crude metal (pig, blooms, ingots, billet—including extrusion 
ingot and billet—bars, blocks, slabs, shot) and as semicrude shapes and 
forms (plates, sheets, bars, rods, tubes, pipes, and fittings). Excluded 
are exports of foil, powders and flakes, and wire and electrical conduit. 
Annual exports include small quantities of miscellaneous semifabricated 
forms not included in the monthly data. 

Effective September 1963, imports are summarized according to 
the Tariff Schedules of the United States Annotated (through August 
1963 according to the Census Import Schedule A) and are not directly 
comparable with imports prior to 1963. Effective 1965, exports are 
tabulated according to the revised Schedule B (January 1, 1965 and 
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succeeding editions) and are not directly comparable with exports 
prior to 1965. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1953-74 for 
imports and 1957-74 for exports (1969-74 for plates, sheets, etc.), 
are shown in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see refer- 
ence note, p. 1 of this section); monthly imports for 1950-52 are 
available upon request (revision for December 1955 imports of metal 
and alloys, 10,200 tons). Monthly figures for earlier periods may be 
obtained from records of the Bureau of the Census. 


3 Source: American Metal Market. Prices are arithmetical averages 
based on official daily quotations (New York) of leading domestic 
producers. For the years 1947-57, prices refer to 99 percent + pig 
aluminum; for 1958-59, to 99.5 percent minimum pig; and beginning 
1960, to primary unalloyed ingot, 99.5 percent minimum, base price, 
50-pound units, f.o.b. customer’s plant or point where buyer takes 
custody in the United States, no transportation allowances. 

Effective August 1960, primary aluminum, previously listed as 
“pig,” is sold as “ingot” at the same price level applying to the former 
pig aluminum. Improved techniques in production enabled the industry 
to step up purity of the primary aluminum to a guaranteed 99.5 per- 
cent. As the primary product (previously called processed pig) reached 
the former ingot classification, the term ingot was substituted for pig. 
Therefore, the ingot prices beginning 1960 are comparable with the 
pig prices quoted for earlier years. 

Monthly data for 1957-74 appear in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). In the 1959 and 
1957 editions of BUSINESS STATISTICS, monthly data for 1953-58 
are shown for the 30-pound, 99 percent + virgin aluminum ingot; 
comparable monthly data for 1915-52 are available upon request. 


4 Sources: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census 
and Bureau of Industrial Economics. 

Data are tabulated from a survey of aluminum producers and 
importers whose operations represent substantially complete coverage 
of the industry. Data for net shipments of ingot (both primary and 
secondary) include shipments by importers and represent shipments 
to consuming industries, i.e., to foundries for producing castings, to 
steel plants and others for destructive uses, as well as shipments for 
export. Ingot shipped for further processing into mill products is 
not included. 

Total mill products comprise—in addition to plate and sheet—foil; 
rod, bar, wire and cable; extruded products; powder and paste; forg- 
ings, etc. 

Beginning 1954 data for mill products (compiled jointly by Census 
and BDC) differ from those shown through 1953. Differences between 
the two series are due to differences in the types of establishments 
canvassed, the types of products covered, and the methods of deriving 
net shipments. Totals for 1953 comparable with data beginning 1954 
are as follows: Total mill products, 2,228.2 million pounds, plate and 
sheet, 1,298.3 million pounds. Also, figures beginning 1954 for plate 
and sheet exclude shipments of aluminum foil; in 1954 foil shipments 
totaled 153.3 million pounds. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1952-74 for total 
mill products and ingot are shown in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section—1952 monthly 
data appear on p. 294 of the 1957 edition. Monthly data for total 
mill products (1946-74) and for plate and sheet, excluding foil (1959- 
74 and including foil (1942-58), are shown in the above-mentioned 
volumes; monthly data for 1942-45 for total mill products and 1954-58 
for plate and sheet, excluding foil are available upon request. No data 
prior to 1967 for inventories are available. 


5 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 
The data relate to total industry shipments of aluminum and aluminum- 
base alloy castings and cover all types including sand, permanent mold, 
die, and others. 

For a description of the various sampling procedures and canvasses 
(used for selected years as bases for the total industry estimates), see 
the corresponding notes in the 1967 and 1961 editions of BUSINESS 
STATISTICS. See also note 11 for this page. 

Data beginning 1966 are derived from a revised probability sample 
(based on the 1962 complete canvas of nonferrous castings producers) 
and are not comparable with earlier data, For example, December 1965 
shipments as calculated on the new basis would total 137.5 mil. Ibs., 
instead of 125.4 mil. lbs. as calculated by the former method. 
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Annual data prior to 1947 and monthly data for 1942-74 a 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 
this section). Revised figures for 1962 are in the 1967 edition I 
Monthly figures for 1947-48 (published in the 1951 and 1949 editic 
are not adjusted for undercoverage as described in the correspon 


note in the 1953 edition of BUSINESS STATISTICS. 


§ Source: U.S. Department of the Interior, Bureau of Mines. M 
production data are in terms of recoverable metal from mines in 
United States (including Alaska). The monthly figures are estim; 
reflecting 100-percent coverage and are adjusted to final annual to 
of mine production. 

Primary refinery production figures represent the total refi 
copper produced at primary plants from primary material of t 
domestic and foreign origin. ( 

Production of secondary copper (produced by both primary | 
secondary plants) includes electrolytic, casting grade, and copper bil 
but excludes black copper and electrotype plates copper casti 
and copper recovered by primary plants in forms other than refi 
shapes (such as powder, etc.). 7 

For some years the annual figures include revisions not distribu 
to the monthly data. . 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1953-74 for 
series (1941-70 for mine production) are shown in earlier edition: 
BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 


7 Less than 50 tons, 


8 Data beginning 1949 are general imports (ie., imports fe 
mediate consumption plus material entering the country under be 
those for 1947-48 are imports for consumption. Total 1949 imp 
for consumption comparable with data shown through 1948 are 
follows (short tons): Metals and alloys, crude, 77,300; plates, e 
7,900. 


? Data prior to 1952 are summarized according to a diff 2 
classification system and may include exports of some shapes — 
included in data beginning 1952. y. 


10 Not comparable with earlier data; see 4th paragraph of not 
for this page. 


'l For the period 1958-61 shipments are not strictly compar 
with data through 1957 or beginning 1962. Data for 1958 were revi 
to cover the expanded survey of producers introduced in 1959; 
1957 figures are believed to be understated by about 8 percent. I 
for 1962-64 reflect adjusted levels as determined from the compk 
coverage survey of all nonferrous castings establishments made for 
year 1962. ' 


as Beginning 1960, data are estimated to represent full coverage 
the industry; earlier figures are as reported to the Bureau of 
(1960 total comparable with data for 1959 and earlier years, 327, 
short tons). f 

13 Not directly comparable with earlier data; see note 2 for t 
page regarding change in classification schedules; j 


14 Not comparable with earlier data; see 3d paragraph of note 


for this page. bk: 
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" See note 6 for Dalow 8 

2 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Cens 
Exports relate to domestic exports (gross metal weight, i.e., includ 
other alloying constituents) and cover unwrought refined c p 
(alloyed and unalloyed), including remelted (in cathodes, pigs, a 
wirebars, etc.); copper waste and scrap; and beginning 1974, cop 
content of copper ash and residues, ore and concentrates, and mai 
and gross weight of blister and other unrefined copper. (In 19 
exports of the additional items included totaled 23.9 thousand sh 
tons.) Effective with 1965, exports are summarized according a 
January 1, 1965, export schedule (and subsequent editions) of ec 
modity classifications and are not directly comparable with ear 
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* ian a general explanation of foreign trade data see note 1 
eral imports (imports for immediate consumption plus mate- 
atering the country under bond) relate to the copper content 
ipper in all forms—refined, ores, black, blister, and anode copper 
metal-bearing materials, and waste and scrap. Effective January 
. total imports and imports of refined copper also include the 
r content of alloyed refined copper not included in earlier data. 
4.1974, general imports of alloyed refined copper totaled 9.6 
ind short tons.) Not included are materials imported duty-free 
bond for processing and exportation. Beginning September 1963 
ata are summarized according to the Tariff Schedules of the 
' States Annotated and may not be comparable with earlier 
$. 
nual totals prior to 1947 and monthly data for 1953-74 are in 
editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
es section); monthly data for 1947-52 are available upon request. 
: monthly data may be obtained from records of the Bureau of 
nsus. 


source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Industrial 
mics. The data, representing the total industry, are based on a 
ly survey of brass mills, copper wire mills, and secondary 
‘fs (conducted by U.S. Department of the Interior, Bureau of 
), On a quarterly survey of brass and bronze foundries, copper- 
powder mills, and miscellaneous users of refined copper (con- 
Hi by BDC), plus additional information on stocks obtained 
the American Bureau of Metal Statistics. For some years, the 
il totals include revisions not distributed to the monthly data. 
»tal stocks of refined copper include both own and toll refined 
« held by refiners and fabricators but exclude for pertinent 
copper held in Government stockpile. Stocks of refined copper 
‘t include copper in process of fabrication, which would be dif- 
to estimate because of the mixture of other metals in alloys and 
ap materials with primary materials. Figures for fabricators’ 
; and consumption cover brass mills, copper wire rod mills, 
and bronze ingot makers (secondary smelters), brass and bronze 
‘ties, copper-base powder mills, and miscellaneous users of 
d copper. Beginning 1960, inventories include consignment 
-transit stocks, as well as Commodity Exchange stocks. 
ronthly data for 1953-74 are in earlier editions of BUSINESS 
ISTICS (see reference note, p. 1 of this section and correspond- 
ote in the 1971 edition for revised 1966 end-of-quarter stocks. 
erly data for consumption (1947-52) and for stocks (1952) are 
ble upon request. 


Source: Metals Week (prior to 1967, Engineering and Mining 
nal, Metal and Mineral Markets). Beginning February 1970, the 
ls Week price reflects a change in method of calculation as follows: 
sdomestic price is a weighted average based on the current estimated 
-ed States mine production rates and known selling prices of major 
eestic producers, reduced to a delivered wirebar basis (imported 
er is not included in the calculation). The equation used to calcu- 
the average is changed whenever there is a change in a company’s 
m production rate or selling price. The monthly averages are 
inted averages of the daily quotations. 

hrough January 1970, the prices were calculated as averages of 
estic sales for flat-priced producer copper in the form of wirebars. 
laestic sales (referring to the market in which the copper was sold 
not the origin of the metal) included foreign-produced copper sold 
flat price in the U.S. market. 

m the trade, copper prices are quoted on a delivered basis by 
lucers, i.e., delivered to consumer’s plant. Therefore, the refinery 
2s published by Metals Week are not actually prices at refineries 
are calculated as the delivered price minus the average shipping 
.. Metals Week began publishing monthly delivered prices begin- 
- May 1968 (and annual averages back to 1960). In this volume, 
delivered prices prior to 1960 were calculated by adding the 
‘ht differential to the original Metals Week refinery prices as fol- 
ls: For 1957-59, 0.4 cents per pound; for 1947-56, 0.3 cents per 
ind. The differential for current periods is as follows: January 
N0-April 1971, 0.5 cents and, beginning May 1971, 0.625 cents 
pound. 

“Annual averages prior to 1947 and monthly data for 1967-74 
ltivered basis) and 1929-66 (refinery basis) are in earlier editions 
3USINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section.) 
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B Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Industrial 
Economics. The data represent the entire copperbase mill and foundry 
fabricating industries. 

; Shipments are reported in terms of metal weight, except copper 
wire mill products, which are in copper content weight. The original 
reports also show separately for brass mill products, shipments of sheet 
and strip; rod, bar, and wire; and tube and pipe (for both copper-base 
alloy and unalloyed copper); for copper wire mill products, data are 
shown separately for bare wire and insulated wire; and for copper-base 
aire: mill products separate shipments are available for granular and 

ake. 

Quarterly data for 1953-74 are in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section); quarterly data 
for 1943-52 are available upon request. Revised 1966 foundry products 
shipments appear in the corresponding note in the 1971 BUSINESS 
STATISTICS. 


§ Source: U.S. Department of the Interior, Bureau of Mines, for all 
series except as stated below. Mine production data represent actual 
mine output (in terms of recoverable metal) from domestic mines, 
including those in Alaska. Monthly reports for mine production are on 
an estimated 100-percent-coverage basis and are adjusted after the 
yearend to final annual figures. Monthly data for all other series are 
estimated totals based on reports from primary producers; from most 
of the known secondary smelters and others using scrap; and from 
consumers of lead. Annual totals are derived from the sum of the 
monthly data and from reports from additional companies that report 
on an annual basis only. All data, except stocks of scrap, are in terms 
of lead content. Beginning 1964, data reflect sales of government stock- 
pile surplus lead to commercial users and for government use. 

Production recovered from lead-, tin-, and copper-base scrap (both 
primaiy and secondary smelters) includes lead recovered by smelters 
that treat ore and some scrap, as well as by smelters that treat only 
scrap and drosses. 

Consumption is shown in the original monthly reports distributed 
by use (by type of metal products, pigments, chemicals, and miscel- 
laneous uses). 

Producers’ stocks (compiled by the American Bureau of Metal 
Statistics) effective with January 1978 represent stocks of ore matte 
scrap and in process and base bullion. Yearend data for 195 3-77 com- 
prise lead in raw material and in base bullion at smelters, in transit, 
at refineries, and in process. Yearend figures prior to 1953 represent 
stocks of lead produced in the United States and held by producers. 

Primary refiners’ stocks refer to inventories at plants and do not 
include material in process or in transit. 

Consumers’ and secondary smelters’ stocks of lead in refinery shapes 
and lead in copper-base scrap are shown in the original reports by type 
of material consumed. Data beginning 1951 reflect the inclusion of 
reports from additional respondents; see also note 6 for p. 141. Begin- 
ning 1956, consumers’ stocks also include secondary smelters’ stocks 
of refinery shapes not included for earlier periods; at the end of 
January 1956, these additional stocks totaled approximately 12,000 
short tons. 

Stocks of purchased lead-base scrap held by remelters, smelters, 
refiners, and other consumers are shown in terms of gross weight. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1953-74 (mine 
production, 1941-74 are in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
(see reference note, p. 1 of this section). 


7 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
General imports refer to imports for immediate consumption plus 
material entering the country under bond. For a general explanation 
of foreign trade data see note 1 for p. 97. Imports of lead comprise 
the dutiable lead content of all lead-bearing ores, lead bullion, and 
other unwrought lead (alloyed and unalloyed) plus the lead content 
of alloys of bismuth. Not included are imports of lead waste and scrap, 
or semifabricated shapes. Effective with data for September 1963, the 
imports are summarized according to the commodity classifications 
of the Tariff Schedules of the United States Annotated and are not 
directly comparable with earlier data. Figures from secondary lead 
recovery shown in the adjacent column, include production from 
imported scrap. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1953-74 are in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
of this section); monthly data for 1948-52 are available upon request. 
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8 Not directly comparable with earlier data; see note 2 regarding 
change in commodity classifications. 


cd Average for 8 months, January-August. 
a Average for 9 months, April-December. 


a Figures for 1970 include reexports of foreign refined copper, 
including remelted. 


aa Average for 11 months; February-December. 


2 Average for 11 months; price for July omitted. 
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2 Source: Metals Week (prior to 1967, Engineering and Mining 
Journal, Metal and Mineral Markets). The data represent arithmetic 
averages of daily prices of common grade lead. Prices are weighted 
averages of fixed-price sales of domestically refined lead sold by do- 
mestic producers to consumers. Prices through November 1971 are 
at New York, on sales for both prompt and future deliveries; begin- 
ning December 1971, data refer to one nationwide price, delivered 
basis. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 are in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
of this section). 


3 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
For a general explanation of foreign trade data see note 1 for p. 97. 
Imports for consumption comprise the tin content of tin ore and 
black oxide of tin, and unwrought tin, other than alloys of tin. Effec- 
tive September 1963, import statistics are summarized according to 
the Tariff Schedules of the United States Annotated and are not 
directly comparable with earlier figures. 

Exports (including reexports of metallic tin) refer to unwrought tin 
and tin alloys annually beginning 1963 and monthly beginning January 
1973; annual totals prior to 1963 also include exports of wrought tin 
and tin alloys in basic shapes and forms. Beginning with data for 1965, 
exports are according to the January 1, 1965 exports schedule (and 
subsequent editions) and are not directly comparable with exports 
prior to 1965. 

Annual totals prior to 1947 and monthly data for imports of ore 
(1938-74) imports of metal (1929-74) and exports (1951-74 including 
exports of wrought tin and tin alloys) are shown in earlier editions of 
BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 
Monthly data for exports (1951-52) and revised data for ore imports 
(1947) are in the note in the 1957 edition of BUSINESS STATISTICS. 
Earlier monthly data for exports may be obtained from the records 
of the Bureau of the Census. 


* Source: U.S. Department of the Interior, Bureau of Mines. The 
monthly consumption and secondary production data are as reported 
by companies accounting for over 90 percent of primary tin and over 
80 percent of secondary tin consumption. The annual totals include 
adjustments not distributed to the monthly series. 

Tin recovered from scrap processed in the United States comprises 
tin recovered in all forms—alloys, solder, type metal, babbitt, etc., as 
well as recovered metal (secondary pig tin and remelt tin), which is 
shown separately. Domestic mine production of tin is virtually nil. 

Industrial stocks held by private smelters, fabricators, and distribu- 
tors exclude data for tin in process, tin afloat to the United States, and 
for data through 1950, secondary pig tin. Beginning 1951, small stocks 
of secondary pig tin are also covered. The data reflect national stock- 
pile surplus tin sales to industry or for government use. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1951-74 (1958-74 
for secondary production) and for 1942-50 (as compiled by the U.S. 
Department of Commerce and the Civilian Production Administration) 


are shown in long tons in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
(see reference note, p. 1 of this section). 


5 Sources: Metals Week for prices effective January 1976; American 
Metal Market for prices prior to January 1976. 


The MW Composite monthly price (calculated using U.S. dol 
per metric ton) is based on average daily prices at two markets, Per 
Malaysia—settlement, and London Metal Exchange 3-month High g 
(99.85 percent tin), and includes charges for freight, commissi 
insurance, etc., plus dealer’s financing costs during 70-day exg 
period, and consumer’s financing costs for 70-day period. For ¢ 
sumers, this 70-day cost adjustment is for the period between rec 
of the tin by the consumer and the time the tin (in its finished fo 
leaves the consumer. The Composite thus represents the repla 
cost for tin for the month (but not necessarily the monthly spot prij 
No earlier comparable prices are available. 

The American Metal Market price prior to January 1976 rep est 
averages of daily prices of Straits tin, Grade A, 99.8 percent or 
for prompt delivery in New York. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 app 
in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference n 
p. 1 of this section). 


© Consumers’ stocks of lead at the end of 1950, as shown here, 
adjusted for comparability with later years. Stocks at the end of 1 
based on reports from fewer reporters (and comparable with ear 
data) totaled 125,200 short tons. 


7 For the period September 1963-April 1964 tin ore imports 
expressed in terms of gross weight in the original Census reports; 
other periods, in terms of tin content. The 1967 Minerals Yearb 
(U.S. Department of the Interior, Bureau of Mines) shows tin 
imports for consumption (tin content basis): 1963, 1,676; 1964, 5 
metric tons. 


8 See note 5 for this page. 


> See 4th paragraph of note 6 for p. 140 regarding change in ec 
parability. 
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1 Source: U.S. Department of the Interior, Bureau of Mines. D) 
represent actual mine production of recoverable zinc (including ft 
made into zinc pigments and salts) in the United States (incluc 
Alaska). Monthly data are on an estimated 100 percent coverage t 
and are adjusted after the yearend to final annual figures. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 shows 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. ! 
this section). 


2 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Cer 
For a general explanation of foreign trade data see note 1 for p. 97. 

Imports cover the dutiable zinc content of all zinc-bearing ores 
unwrought, unalloyed zinc in basic shapes and forms. Excluded 
imports of unwrought alloys of zinc in basic shapes, wrought (se: 
fabricated) shapes, waste, scrap, wire, powders, and flakes. Gene 
imports refer to imports for immediate consumption plus mate: 
entering the country under bond. Effective September 1963, the d 
are summarized according to the Tariff Schedules of the United Sta 
Annotated and are not directly comparable with earlier data. : 

Exports refer to unwrought zinc, not alloyed, cast in slabs, bloc 
or pigs. Excluded are unwrought zinc alloys and wrought zinc and z 
alloys. Beginning with 1965, export statistics are according to - 
January 1, 1965 export schedule (and subsequent issues) and are 1 
directly comparable with earlier figures. 

Annual totals prior to 1947 and monthly data for 1953-74 are 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
this section); monthly data for 1945-52 are available upon request. 


3 Sources: U.S. Department of the Interior, Bureau of Mines, 
American Bureau of Metal Statistics beginning July 1976 (Interior 
Zinc Institute, Inc. prior to July 1976). ; 

Monthly data are estimated industry totals; annual data are based 
Bureau of Mines annual surveys, which include operations of sn 
companies not reporting monthly. 7 

Total consumption of zinc in the United States is the sum of figu 
for slab zinc (galvanizers, brass mills—including ingot makers ; 
foundries, die casters—including producers of zinc-base alloy for ¢ 
ings, dies, and rods; slab zinc used in rolled zinc products and in z 
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etc.), ores, and scrap shown separately. Consumption of ores 
pes ore used directly in galvanizing; the scrap consumption ex- 
-f redistilled slab and remelt zinc. 
qmary smelter production of slab zinc (from domestic and foreign 
: calculated for the monthly series as the difference between total 
redistilled production (as compiled by Bureau of Mines) and 
melter production (as reported monthly by the Zinc Institute). 
areau of Mines compiles primary smelter production on a yearly 
jyonly. Production of primary and secondary redistilled zinc (at 
and secondary smelters) excludes zinc recovered by remelting 
sed scrap. Beginning 1964 the data reflect national stockpile 
al» zinc commercial sales and sales for government use. For perti- 
q@eeriods, the ZI total smelter figures include Government Services 
(piistration metal remelted before shipment. The Mines annual 
pprtion data exclude processed GSA zinc. Therefore, all figures, 
the annual production totals reflect GSA metal, including that 
sed for direct shipment. 
sumers stocks represent slab zinc at plants and exclude metal 
isit. Monthly figures for producers’ stocks are compiled by the 
e and represent stocks of slab zinc at smelters as reported by 
ypoducers that are members of the Institute. Producers’ stocks 
i elsewhere, as of December 31, 1971-74 are as follows (thou- 
of short tons): 15.4; 13.2; 4.3; 2.7. Producers’ stocks (shown 
annual section) for all years are from the Bureau’s annual surveys 
i@ “er to zinc held at primary and secondary zinc reduction plants. 
enual data prior to 1947 and monthly data for 1953-74 (for 
mption of ores and scrap, 1956-74) are in earlier editions of 
ESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section); 
ly data for all series (except ores and scrap) for 1944-52, and for 
aption and consumers’ stocks for 1942-52, are available upon 
get. Monthly figures for ZI producers’ stocks, 1929-52, are in the 
ind earlier volumes. 


ource: Metals Week (prior to 1967, Engineering and Mining 
ul, Metal and Mineral Markets). Prices are weighted averages that 
fixed-price shipment sales of Prime Western grade zinc, as well 
-ompilation of sales of other grades, by domestic producers to 
ners (metal of foreign origin is excluded). The daily sales are 
“ed by tonnage. The monthly price is a mean average of the 
ced daily prices. 
"ective January 1971, the price is on a delivered basis (average 
* rates are added to the price of producers whose metal is sold 
smelter) and is not directly comparable with the East St. Louis 
tice shown through 1970. 
nual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 are in 
editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
3 section). 


HBeginning 1957, consumption figures include ores used directly 
d ni ing. 


ot directly comparable with earlier data; see note 2 for this 
-egarding change in commodity classification schedules. 


Beginning 1971, the delivered price is not comparable with the 

PSt. Louis base price shown through 1970. For December 1970, 

‘ast St. Louis price was 15.0 cents per pound; the delivered price 
have been 15.5 cents. 


Less than 50 tons. 
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| Source: Industrial Heating Equipment Association, Inc. Data 

‘sent domestic new orders (less cancellations) for industrial heat- 
-quipment (laboratory and production type fuel-fired and electric 
=ssing furnaces and ovens, and heat exchangers, factory built and 
erected), industrial combustion equipment (burners and burner 
ms, valves, mixers, blowers, pumps, etc.), atmosphere generating 

ment, replacement parts, etc., for the heat treatment and process- 
of metals and materials. The figures are according to reports of 
ber companies of the Association. The combined new orders for 
© products, as reported by member companies, account for about 
Wercent of those for the entire industry. 


Orders shown separately for fuel-fired and for electric processing 
heating equipment also cover orders for ovens beginning 1971. 

Annual data prior to 1947 and monthly data prior to 1974 (for 
total orders, 1961-74; electric processing, 1936-74; fuel-fired process- 
ing, 1946-74 are in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see 
reference note, p. 1 of this section). Monthly data for total new orders 
for 1958-60 are available upon request. 


2 Source: The Material Handling Institute, Inc. The index is based 
on the dollar volume of new orders for industrial material handling 
equipment as reported by manufacturers to eight cooperating trade 
associations. These associations in turn supply the reported figures of 
their member companies to an accounting firm, where the data are 
consolidated and converted to an index basis. According to the Insti- 
tute, the reported data represent over 80 percent of the business activ- 
ity in that portion of the material handling industry represented by 
the eight associations. New orders are not covered by certain segments 
of the industry, e.g., intra- and interplant containers of all types, dock- 
boards, and ramps, pallets, and many types of user-specified compo- 
nents and/or accessory products, etc. 

The following associations cooperate in furnishing the basic data 
for the index: Caster and Floor Truck Manufacturers’ Association, 
Conveyor Equipment Manufacturers Association, Crane Manufacturers 
Association of America, Inc., Hoist Manufacturers Institute, The 
Industrial Truck Association, MHI Hand Lift Truck Manufacturers, 
Monorail Manufacturers Association, Rack Manufacturers Institute. 

Monthly data for 1971-74 are in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS; no comparable seasonally adjusted indexes are avail- 
able for months prior to 1971. 


3 Source: The Industrial Truck Association. Data cover shipments 
of member companies of the Association. 

Data are for electric industrial trucks (operator riding), hand trucks 
(motorized), and trucks (including rider-types) and tractors with in- 
ternal combustion engines. Included are platform types (fixed, low lift, 
high lift), cantilever types (fork, ram, crane), and straddle carriers as 
well as some special models. The figures do not include farm or con- 
struction tractors with lifting attachments. Since manufacturers of 
these types are not members of the ITA, shifts in production by these 
firms to industrial type tractors are not reflected in the figures shown 
here. (See p. 144 for wheel-type and other tractors used in the con- 
struction industry). 

Annual figures prior to 1947 and monthly data for 1929-74 for 
electric rider-type trucks and monthly data for 1955-74 for hand 
trucks and tractors are in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
(see reference note, p. 1 of this section). 


4 Source: American Supply & Machinery Manufacturers’ Associa- 
tion, Inc. The new orders index is based on orders received by a con- 
tinuing panel of ASMMA members. Orders are for suppliers, machinery, 
and equipment placed with industrial hardware manufacturers who 
sell their products through industrial distributors (see note 5 for this 
page). 

The index is a 2-month moving average of the current month and 
the preceding month and is adjusted for the number of working days 
in the month (six annual holidays are observed). Annual averages are 
derived from seasonally adjusted data. 

Monthly data for 1969-74 are in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS. 


5 source: National Industrial Distributors Association and South- 
ern Industrial Distributors Association. The Industrial Distribution 
Index is compiled from monthly sales of a selected panel of industrial 
distributor members of NIDA and SIDA. The original index is adjusted 
to a 2-month moving average. Industrial distributors sell the day-to-day 
maintenance, repair and operating supplies such as abrasives, cutting 
tools, saws and files, hand and power tools, fasteners, rope and chain, 
pipe fittings, pumps, valves, compressors, etc. 

The index was revised in June 1973 to incorporate new seasonal 
factors to reflect more closely fluctuations in the number of working 
days and to shift the index to a 2-month moving average. Monthly 
revisions for 1970 are as follows (1967=100): 108.6; 104.6; 105.5; 
107.6; 105.0; 106.4; 109.4; 106.4; 101.0; 99.7; 95.8; 92.9. 


6 Sources: National and Southern Industrial Distributors Associa- 
tions. 
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The index is based on prices, compiled by the U.S. Department of 
Labor, of 10 industrial supply and equipment product groups as fol- 
lows: Abrasives, cutting tools, fasteners, hand tools, industrial rubber 
goods, material handling equipment, mechanical power transmission 
equipment, miscellaneous metal products, portable power tools, and 
valves and fittings. The index is weighted by sales volume of industrial 
distributors as determined from a survey of association members. 
Monthly indexes for 1967-74 are in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS. 


7 Source: National Machine Tool Builders’ Association. The data 
represent total industry volume based on reports from members of 
the Association. The reporting companies produce about 90 percent 
of the U.S. machine tool output. 

Machine tools of the metal cutting and metal forming types (see 
p. 144), are defined as power driven, complete metal-working machines, 
not portable by hand, used for progressively removing metal in the 
form of chips or for the forming of metal, such as presses and forging 
machines. 

Data beginning 1956 reflect new benchmarks (additional companies 
reporting as well as additional types of machine tools). For metal cut- 
ting types new orders were raised 6.4 percent for 1956, shipments 
6.7 percent. Data for periods prior to 1956 are not directly comparable. 

Monthly data for 1947-74 for total new orders and total shipments 
of metal cutting tools appear in appendix I to this volume. Monthly 
figures for 1956-74 for all series appear in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS and in the March 1968 issue of the SURVEY OF CUR- 
RENT BUSINESS, p. 35. For metal cutting tools, monthly averages 
for years prior to 1947 for total shipments only and monthly data 
(1953-55) for the cutting tool series (except backlog) are in the 1957 
volume; monthly data (1945-52) are available upon request. No data 
prior to 1956 are available for the forming tools. 


8 New orders for electric processing and heating are included with 
data for fuel-fired equipment. 


> Data beginning 1971 include new orders for ovens; such data are 
not included in earlier figures. 
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2 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
The data are summarized from three surveys of active producers of 
complete tractors. The monthly report, Tractors, Except Garden 
Tractors (M35S), covers tracklaying, wheel type, and tracklaying- 
tractor shovel loaders; the quarterly Construction Machinery (MQ-35D) 
report provides shipments of off-highway wheel tractors and wheel- 
tractor shovel loaders; the annual reports incorporate, for some series, 
revisions or additions not previously reported and are on a calendar- 
year basis. (Some producers in the monthly survey report additions 
or changes on a fiscal-year basis.) Therefore the quarterly data gen- 
erally will not add to the annual totals. 

Wheel- and tracklaying-tractor shovel loaders are specially designed 
units, factory-equipped, with shovel loader type mechanism. Standard 
tractors shipped with a shovel loader as a front-end attachment 
(mounted or shipped separately) are excluded from the shovel loader 
types and are included in the tracklaying or wheel class. The wheel- 
type tractors through 1952 include shipments (or sales) of contrac- 
tors’ off-highway wheel tractors. (For 1952 these tractors totaled 
4,000 units valued at $59,800,000.) After 1952, the shipments are 
reported separately under tractors used in construction. Prior to 1957, 
tractor shovel loaders shipped as integral units were not reported 
separately and are included here in either the tracklaying or wheel- 
type class. 

The original annual reports also show the value of parts and attach- 
ments shipped. 

Annual data prior to 1947 and quarterly data for 1953-74 are 
shown in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference 
note, p. 1 of this section); annual totals beginning 1922 (except for 
the years 1932, 1933, and 1934) are available upon request. 


Beginning 1953, shipments of contractors’ off-highway wheel- 
type tractors are shown separately under tractors used in construction 


instead of with data for nonconstruction wheel-type tractors 
formerly. 


. Beginning 1957, tractors shipped as integral components 
tractor shovel loaders are shown separately instead of with the t1 
laying or wheel-type classes as formerly. 


o Beginning with the lst quarter of 1972, data cover 4-wheel 
skid steer loaders not included in earlier figures; for 1972, such s 
ments totaled 14,100 units valued at $56,500,000. 4 


6 Annual data for 1973 and 1974 and quarterly data for all y 
exclude shipments of rubber-tired dozers to avoid disclosure of op 
tions of individual firms. Pn 

7 For the shovel loader group for the period 1967-74, data ine! 
tractor shovel loader/backhoes, front engine mount, not includ 
earlier data (for 1967, such shipments totaled $15,700,000). Be 
ning 1974, shipments of this type are excluded from the shovel Ie 
group and, data for the tractor chassis only, shipped as part of fi 
engine mount, integral design tractor shovel loader/backhoes, 
included in the wheel-type tractors group (the value in 1973 for 
tractor chassis only, $153,100,000). P 
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1 Source: Battery Council International. The data, compiled 
the Council by Smith, Bucklin & Associates, Inc. (beginning 19 
represent estimated industry total civilian shipments by U.S. man 
turers to jobbers, dealers, mail-order houses, and chain stores; s 
ments for export, military, and other government use (such as F 
offices) are not included. Shipments refer to automotive type rep! 
ment batteries for use in automobiles, trucks, buses, truck-tract 
tractors, golf carts, etc., and those for marine and general use, | 
do not cover batteries used in industrial trucks and tractors. =e 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 194146 and 
1949-74 are in earlier editions of BUSINESS STATISTICS. For 19 
see the corresponding note in the 1971 volume and, for 1947: 
see p. S-35, July 1952 SURVEY OF CURRENT BUSINESS. Mont 
data for 193740 are available upon request. i 


2 Source: Electronic Industries Association, Marketing Serv 
Department. Effective 1973, all EIA data cover the total market, t 
is, sets produced or purchased by U.S. manufacturers plus those 
ucts imported directly by distributors or dealers for resale. Prior 
1973 data refer to sets produced or purchased by U.S. manufactui 
for sale with their brand name; excluded are sets imported by distr 
tors or dealers for resale. 

Radio production comprises table, portable battery, automot 
clock and, for figures prior to 1959, combination radio-phonogr 
models. The units covered are radios designed for listening to br 
casts; excluded are radios sold, in combination with other P ft 
such as phonographs, tape recorders and players, petri 
systems, and citizens band two-way communication equipment, ] 
comparative purposes, factory sales of radio sets, 1964-72 (by U 
manufacturers plus imports for resale by distributors or dealers) tota 
as follows (millions): 31.9; 41.7; 44.2; 41.2; 46.8; 51.4; 44.4, A 
for 1971-74, radio sets produced or purchased by U.S. manufactur 
plus direct imports for resale by distributors or dealers are (millior 
47.6; 55.3; 50.2; 44.0; 34.5. g 

Television sets refer to table, console, portable, and combinat 
models for monochrome receivers through 1964; excluded are ind 
trial and commercial types. Color television receivers are included 
ginning with production for 1965 (color TV sets produced in 1$ 
totaled 1,463,000 units). Estimated factory sales of color sets, includ 
sets imported with U.S. manufacturer’s brand name, for the ye 
1954-72 are as follows (thousands): 5; 20; 100; 85; 80; 90; 120; 
438; 747; 1,404; 2,694; 5,012; 5,563; 5,972; 5,744; 4,729; 6,2 
7,825; 9,660; 8,016; 6,651. Data for 1973-75 are for total marl 
i.e., units produced and/or sold in the United States regardless of bri 
name or country of origin. : + 

The monthly data for all years represent 4- and 5-week period: 
follows: March, June, September, and December cover 5 weeks; ot 


months, 4 weeks (except that for December 1974, the monthly te 
covers 6 weeks). 
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nual data for radio sets prior to 1942, and monthly data for 
\y'4 for both series are in earlier editions of BUSINESS STATIS- 

psee reference note, p. 1 of this section); monthly data for 1947- 
“2 on p. 20 of the October 1952 SURVEY OF CURRENT 


sources: Association of Home Appliance Manufacturers (begin- 
ly 1966), National Electrical Manufacturers Association (1955- 
4) 1966), Merchandising Week, McGraw-Hill Publishing Co., Inc. 
4 to 1955), and American Home Laundry Manufacturers’ Asso- 
(prior to July 1966). 
ea, based on reports from manufacturers, represent total indus- 
wes, including exports, except for washers for earlier years as 
4 The 1949-73 totals include figures for dehumidifiers, not shown 
yecely, and excludes data for water heaters and compactors. Begin- 
976 products do not add to the total because of overlapping 
hries; also totals include data for dehumidifiers, compactors 
»icrowave ovens not shown separately. 
mual data prior to 1947 for ranges and washers and monthly 
or ranges (1956-74) refrigerators (1965-74) air conditioners 
-74) washers (1946-74) and dryers (1959-74) are in earlier edi- 
of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this 
). Monthly data back to 1959 for all appliances are available 
up equest. Revision: Refrigerators—December 1966, 309,000. 


source: Vacuum Cleaner Manufacturers Association. Data are 
on reports of members of the Association and several nonmember 
fies, and cover practically the entire industry. The data repre- 
anufacturers’ sales to all outlets, including export and domestic 
The figures refer to home portable, upright, canister, and 
er-type electric vacuum cleaners only. 

ual data prior to 1947 and monthly data for 1941-74 (except 
943-45) are in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see 
nce note, p. 1 of this section). Revision: December 1949, 268,500 
Monthly figures for 1936-40 are available upon request. 


ce: Gas Appliance Manufacturers Association, Inc. Data are 
red total industry shipments. Gas ranges cover freestanding 
lard, apartment, combination), high oven, set-in and built-in 
broiler unit) types; excluded are standard type ranges used in 
trailers and recreational vehicles. Water heaters refer to gas-fired 
atic storage units and exclude boosters and side arm types. Water 
ts and warm air furnaces cover single, multiresidence, and mobile 
and travel trailer units. Not included are furnaces and water 
sts of a size for commercial establishments or the following gas- 
central heating equipment: Conversion burners, boilers, floor and 
imaces. 

sonthly data for 1969-74 are in the 1977 edition of BUSINESS 
STICS (Revisions: Gas ranges—December 1970, 205,000 units; 
- heaters—May 1970, 231,000 units); monthly data for 1936-68 
ilable upon request. Note that shipments of these items as pub- 
by the U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 
monthly basis prior to 1971, are in earlier editions of BUSINESS 
TISTICS. 


Beginning 1957, data include export sales; earlier data refer to 
stic sales only. Beginning 1956, data for washers exclude sales of 
sination washer-dryer units (which are included for earlier years). 

he period 1956-69, sales of these models were as follows (thou- 
3): 102; 179; 168; 196; 151; 94; 45; 32; 29; 39; 40; 43; 38; 43. 
1947-52 and January-June 1953 the figures include sales of small 
idget-type washers; sales of these units for this period are as 
yws (thousands): 1947-52—337; 288; 99; 101; 80; 74 and, for 
saty-June 1953, 31. 


+ 


Beginning 1959, production of radio-phonograph combination 
Is is excluded from the series. For comparative purposes, annual 
fon of these combination models for 1950-58 is as follows 
sands of units): 1,121; 699; 505; 517; 372; 396; 464; 923; 830. 


Effective 1965, production of color sets is included (see note Z 
his page). 


‘Beginning 1973, data are for the total market and include sets 
>rted directly for resale. 


_ 
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10 eet 
Beginning January 1976, ranges do include two oven models 
(one conventional and one microwave); not included are table top 
or portable units. 


11 Aine 
Data, not reported by Association, are derived by subtraction of 
reported totals from the reported annual total. 
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1 Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Admin- 
istration (formerly from U.S. Department of the Interior, Bureau of 
Mines). Data represent the total output of anthracite in the United 
States which originates from the relatively small area (11 counties) 
of northeastern Pennsylvania. Figures are derived from weekly data 
on carloadings of anthracite as reported by the Association of American 
Railroads, prorated to a monthly basis. A census of mine operators 
is taken annually, and the monthly data are then adjusted to the 
reported total. 

As recently as 1977, extractive operations comprised 118 under- 
ground mines, 128 strip pits, 123 culm banks, 6 river dredges, and 84 
preparation plants. About 53 percent of the anthracite production 
originated from strip mines, 11 percent from underground mines, 
35 percent from the reworking of refuse piles and culm banks, and 
the remaining 1 percent from river dredging. 

Anthracite is cleaned and sized at preparation plants (“breakers”), 
most of which are affiliated with mining companies. Some preparation 
plants operate entirely by purchasing run-of-mine coal from independ- 
ent producers, which they clean and sell. Data for 1941-50 include a 
small amount of bootleg coal purchased by legitimate operators and 
prepared at their breakers. Beginning 1951, data include output of 
small independent producers, many of whom were formerly classified 
as booileg operators. 

Prepared anthracite is shipped to the consumer either by rail or 
truck. Rail shipments are primarily sold to consumers by wholesalers, 
dock operators, and exporters, whereas truck shipments are usually 
sold to local retail dealers. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 (except 
revisions for 1931, which are available upon request) appear in earlier 
editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this 
section). 


2 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Bunker coal on vessels engaged in foreign trade is excluded. For a gen- 
eral explanation of foreign trade data see note 1 for p. 97. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 (except 
as noted below) appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
(see reference note, p. 1 of this section). Revisions for anthracite, in 
thousands of short tons, are as follows: 1946—April, 378; December, 
942; 1947—September, 866; 1953—March, 140. Revisions for bitumi- 
nous coal, in thousands of short tons: 1946—April, 1,753; December, 
1,701; 1947—February, 3,191; September, 7,593; 1972—October, 
5,210. (Data in the 1940 and earlier SUPPLEMENTS are expressed in 
long tens and may be converted to short tons by multiplying by 1.12.) 


3 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
From 1952 forward the prices shown are quotation averages for 1 day 
each month (usually around the 15th); earlier data are quotation 
averages for 1 day each week. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1949-74 and 
1932-46 are in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see 
reference note, p. 1 of this section). Monthly data for 1947 and 1948 
are available upon request. 


4 source: U.S. Department of Energy, Energy Information Admin- 
istration (formerly from U.S. Department of the Interior, Bureau of 
Mines). The monthly figures as originally compiled and reported in 
the SURVEY OF CURRENT BUSINESS are estimates based on car- 
loadings of coal reported weekly by railroads, river shipments reported 
by the U.S. Army Corps of Engineers, reports from mining companies, 
and monthly production statements compiled by local operators’ 
associations and State mine departments. Allowance has been made 
for commercial truck shipments, local sales, colliery fuel, and for small 
truck or wagon mines which produce over 1,000 tons a year. These 
estimates are later revised to agree with the results of the annual sta- 
tistical reports from the coal producers. Data comprise bituminous 
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and lignite and any anthracite mined outside of Pennsylvania, coal 
used at collieries for power and heat, and coal made into coke at 
the mines. 

Data exclude production from small mines that have an output of 
less than 1,000 tons a year and sell their product by wagon or truck. 
In 1944 there were approximately 1,821 of these small mines with 
a total production of 756,000 tons (later information is not available). 

Monthly data for 1947-74 appear in appendix I to this volume; 
annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-38 and 1941-46 
appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference 
note, p. 1 of this section). Data for 1939-40 (in the 1942 SUPPLE- 
MENT) have been revised and are available upon request. 


5 Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Admin- 
istration (formerly from U.S. Department of the Interior, Bureau of 
Mines). For electric power utilities, the data included are originally 
compiled by Federal Power Commission. 

The data on both consumption and stocks cover bituminous coal, 
including lignite, and are based on complete coverage, except for 
certain categories of manufacturing and mining and the retail cate- 
gory, which are estimated totals based on a selected list of reporters. 
After establishing periodic benchmark totals for the estimated com- 
ponents, the totals for a given month are determined by matching 
plants reporting for that month with the same plants reporting for the 
preceding month, calculating the percentage change from the previous 
month, and applying this percentage change to the published figure 
for the previous month. 

The total shown for industrial consumption and retail deliveries 
to other consumers includes amounts not shown separately for bunker 
fuel and (through 1960) class I railroads, and approximates total 
consumption of bituminous coal and lignite. Because of omissions 
from stocks, a reliable consumption figure cannot be calculated on 
the basis of production, imports, exports, and changes in stocks. 
The important omissions comprise stocks on lake and tidewater docks, 
those at other intermediate storage piles between mine and consumer, 
and coal in transit. 

Figures for electric power utilities pertain to bituminous coal and 
lignite consumed and stocks held by public utility power plants. They 
exclude fuel consumed in generating plants of electric railways and 
railroads and manufacturing plants generating electric energy for 
public sales. 

Annual data prior to 1947 and monthly data prior to 1975 (except 
as noted below) appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
(see reference note, p. 1 of this section). The 1954 revised monthly 
figures for industrial consumption and retail deliveries are available 
upon request. No stocks data for 1970 for manufacturing and mining 
industries total, nor for retail dealers, are available. 


6 Includes data not shown separately for bunker fuel and (through 
1960) class I railroads. 


7In addition to coke plants, includes data for steel and rolling 
mills, cement mills, other manufacturing, and mining industries. 


8 Through 1960, includes data for class I railroads not shown 
separately. 


? Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
Through June 1976, indexes are based on prices (relating to eastern 
coal production only) f.0.b. mine, reported by coal producers or sales 
agents covering movements within primary markets, such as, electric 
utilities, industries, coking plants, and coal used for domestic purposes. 
Adjustments are made for discounts, allowances, and taxes. Beginning 
July 1976, indexes reflect coal sold in contract sales transactions 
(excluding captive production) in various domestic mining regions. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1926-72 are 
available upon request. Monthly data for 1973-74 appear in the 1977 
edition of BUSINESS STATISTICS. 


10 Revised total; revisions not distributed to the components. 
11 
Reported annual total; monthly revisions are not available. 


es Average for 11 months; no price for May. 
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1 Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Adr 
istration (formerly from U.S. Department of the Interior, Burea 
Mines). Data are based on reports from plants accounting for practic; 
the entire output of beehive and oven coke, including public uti 
plants having coke ovens. The figures exclude screenings, coke 
duced by medium- and low-temperature carbonization plants and 
coal-gas retorts, and coke made from coal-tar pitch. The coke trad 
concerned primarily with beehive and oven coke, since only such c 
is adapted to blast furnaces and foundries, which consume the bull 
all coke produced. 

Data for petroleum coke (the residue from the petroleum refir 
process) are also given here, since this product has some importance 
petroleum refinery fuel, as a household fuel, and for industrial v 
Over the years an appreciable amount of nonmarketable catalyst ¢ 
has been included in the production of petroleum coke (12,547 
short tons in 1978). 

Data shown here for stocks at plants are restricted to oven ( 
product) and petroleum coke, since beehive plants as a tule cz 
only small stocks. Stocks of oven coke at furnace plants relate 
those at plants whose main business is the production of furnace cc 
which has an assured outlet either through financial affiliation 
or direct ownership by, an ironworks or through long-time contra 
Merchant plants, as the name implies, refer to those plants produ 
coke for sale. Included are a few plants that are affiliated with Ic 
iron furnaces and produce more coke than the furnaces can at 
and therefore sell in competitive markets; plants affiliated with all 
and chemical works; and a number of plants (though construc 
primarily to supply city gas) that must dispose of their coke thro 
the usual trade channels. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1932-74 (¢€ 
as noted below) appear in earlier editions of BUSINESS STATIST! 
(see reference note, p. 1 of this section). Total stocks at oven c 
plants have been revised as follows: December 1936 and Decem 
1939, 1,699,000 and 2,570,000 short tons respectively. 


2 See note 2 for p. 146. 


3 Source: American Petroleum Institute. Figures through 1 
pertain to the number of crude and condensate wells comple 
including exploratory wells; they do not include gas, dry, and se: 
wells. Beginning January 1963, condensate wells are excluded f 
the data (these totaled 123 in 1962). Drillings in Alaska are inclu 
beginning with the January 1959 data; there were five wells c 
pleted in Alaska in 1959. 

Beginning 1967, annual totals reflect corrections and re 
of well classification not incorporated in the monthly data. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 (exe 
revisions for 1938, which are available upon request) appear in ear 
editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of | 

| 


section). 


* Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statist 
Indexes are based on buyers posted prices (obtained from the pe’ 
leum companies) of crude petroleum produced in thirteen areas ( 
Illinois Basin, Pennsylvania, Kansas, Oklahoma, West Texas, Te 
Gulf Coast, East Texas, South Louisiana, North Louisiana, Wyom 
California, Colorado, and Alaska). “ 

Monthly data for 1947-74 appear in appendix I to this volume. 


5 Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Adr 
istration (formerly from U.S. Department of the Interior, Bureat 
Mines). Data (prior to January 1974 known as crude runs to st 
include both domestic and foreign crude oils and, beginning Janu 
1974, may include input of lease condensate, natural gas plant liqu 
unfinished oils, and other hydrocarbons which are processed thro 
the crude oil distillation facilities; because of these inclusions the « 
are not comparable with those for earlier periods. 

The refinery operating ratio represents the daily average g 
input (crude runs to stills prior to January 1974) divided by the d 
average Capacity. : 

Data for Alaska and Hawaii are included in the fi S begin 
January 1959 and 1960 respectively. adi | 
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. snual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 (exce 

Bi . . : t 
i ed below) appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
apeference note, p. 1 of this section). The July 1939 figure for runs 
s should read 106,899,000 barrels. 


arrels of 42 gallons. 

egin ning January 1949, data are shown on a new basis to reflect 

jes in reporting for California; figures include some fuel oils 
ipally residual oil) that were formerly reported as transfers from 

spoil. The 1948 total on the new basis is 2,048.3 million barrels. 


ne e note for column heading regarding inclusion of Alaska and/or 


. 


ee note 3 for this page regarding exclusion of condensate wells. 


see 2d paragraph of note 3 for this page. 


-” 


see note 5 for this page regarding change in comparability of 


ixports of coke for September are included in October data. 
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Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Admin- 
on (formerly from U.S. Department of the Interior, Bureau of 
). However, it should be noted imports of refined products and 
“ts (crude and refined) are from U.S. Department of Commerce, 
as imports of crude are those obtained by Energy Information 
nistration from petroleum companies to balance refinery reports 
‘iffer from totals reported by Commerce. 

ata through 1958 are for the United States, excluding Alaska, 
ii, and U.S. territories and possessions (except as noted below for 
's and imports); beginning January 1959, data for Alaska and 
di are included in the U.S. totals. The principal terms used and 
meanings (more or less unique to the petroleum industry) are 
ined below: 

‘ll oils.—Crude petroleum, natural gas liquids, and their derivatives. 
ew supply of all oils.—Crude oil production, plus production of 
il gas plant liquids, plus other hydrocarbons and hydrogen input, 
‘imports of crude oil and other petroleum products. 

otal product demand.—A derived figure representing total new 
y, plus unaccounted for crude oil and processing gain, plus 
-ases or minus increases in change in stocks of all oil, less crude 
4. Because there are substantial secondary and consumers’ stocks 
are not reported to the Energy Information Administration, this 
e yaries considerably from consumption. 

omestic product demand.—Total product demand less exports. 
nports._Through 1958, receipts of foreign oils in the United 
<s (exclusive of foreign receipts in Alaska and Hawaii, but including 
nents from Alaska and Hawaii to the United States); beginning 
ary 1959, receipts of foreign oils in the United States, including 
receipts in Alaska and Hawaii (shipments from these two points 
West Coast, formerly considered imports, are handled as intra- 
ict shipments within District V). : 
2xports._Through 1958, total shipments from the United States, 
sding shipments to Alaska and Hawaii (but excluding shipments 
Alaska and Hawaii to foreign countries); beginning January 1959, 
i shipments to foreign countries from the United States, including 
a and Hawaii (shipments to these two points from the West Coast, 
erly considered exports, are handled as intradistrict shipments 
S3tocks._Crude peroleum stocks comprise those on leases (pro- 
sts’ stocks), at tank farms, in pipelines, and at refineries. Stocks 
nfinished oils, natural gasoline, etc. (prior to 1967, shown as 
ral gas liquids) are those at plants and terminals and at refineries. 
ks of refined products comprise those held at refineries, as well as 
se at bulk terminals and in pipelines, if any (for liquefied petroleum 
; ks un ound). 

es seeaag 1963, cestsia oils have been reclassified and 
orted separately as “‘petrochemical feedstocks.” Asa result, the data 
| production, stocks, and demand for yarious refined products (i-e., 


gasoline, kerosene, fuel oils, and liquefied gases on p. 151) are not 
comparable with those for earlier periods. However, the total product 
demand and total domestic product demand figures are comparable. 
Annual data prior to 1947 and monthly data for 1955-74 (except 
as indicated in notes 2 and 3 for this page) are published in the 1959 
and subsequent editions of BUSINESS STATISTICS (see reference 
note, p. 1 of this section). For references to the availability of monthly 
data prior to 1955 for certain constituent series of the supply and 
demand compilation, see separate notes pertaining to these series. 


5 Crude petroleum production includes some condensate, which 
is mixed with crude, and covers oil transported from producing prop- 
erties plus that remaining on properties and consumed on leases. 

Monthly data for 1947-74 for production of crude petroleum and 
1955-74 for imports of crude petroleum and unfinished oils appear 
in appendix I to this volume. 


. Beginning with the 1975 edition of BUSINESS STATISTICS, 
data account for processing gain and crude losses and are not com- 
parable with data shown in earlier editions. 

Total domestic product demand includes data for items not shown 
separately. 

Monthly data for 1955-74 appear in appendix I to this volume; 
no comparable data prior to 1955 are available. 


? Beginning with 1953, separate data are shown for jet fuel (a blend 
of low-grade gasoline, kerosene, and distillate fuel oil; gasoline principal 
element). Prior thereto, the elements of jet fuel are included in data for 
the several original products. (For production and stocks of jet fuel, 
separate data are shown beginning 1952; see p. 151.) Data for 1960-63 
for jet fuel cover military grade only. 

Monthly data for gasoline (1938-74), kerosene (1929-74), distillate 
fuel (1932-74), residual fuel (1938-74), and jet fuel (1953-74) appear 
in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
of this section). See separate notes regarding changes affecting com- 
parability. 


5 Barrels of 42 gallons. 


. Beginning 1951, data are on a revised basis to reflect a change in 
the definition of a “bulk terminal.” 


id Beginning 1953, amounts used as components of jet fuel are 
excluded. See note 4 for this page. Annual totals for 1952 for those 
products of domestic demand which are affected, excluding jet fuel 
components, are as follows (millions of barrels): gasoline, 1,143; 
kerosene, 121; distillate fuel, 477. 


8 Data beginning January 1959 include Alaska and Hawaii. See 
2d paragraph of note 1 for this page. 


9 Data from 1960-63 are not comparable with those for other 
periods because of the inclusion with kerosene of jet fuel used in 
commercial aircraft; for other periods it is included in the jet fuel 
total. 


+e Beginning January 1963, data are not comparable with those for 


earlier periods because of the reclassification and separate reporting 
of certain oils as “petrochemical feedstocks.” See next to last para- 


graph of note 1 for this page. 


11 Beginning January 1964, data for gasoline exclude special 
naphthas (now reported separately by source). 


od Beginning January 1975, data are not comparable with earlier 
periods; see 2d paragraph of note 3 for p. 149. 


13 | ess than 50,000 barrels. 


PAGE 149 


1 See note 1 for p. 148. 


2 Monthly data for 1929-74 for lubricants appear in earlier editions 
of BUSINESS STATISTICS (see reference, p. 1 of this section). 
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2 Beginning January 1967, data reflect change in reporting to show 
all stocks of unfinished oils, natural gasoline, plant condensate, and 
isopentane as one item, and stocks of refined products as another (both 
items include stocks at refineries, natural gas processing plants, termi- 
nals, and bulk stations). Also, as a result of increased coverage in certain 
bulk terminals, stocks of distillate and residual fuels are on a new basis. 
December 1966 data on new basis (mil. bbls.): Total stocks, 881.1; 
unfinished oils, etc., 93.8; refined products, 548.9; distillate, 158.2; 
residual, 63.9. 

Beginning January 1975, primary stock coverage for the refined 
petroleum products has been increased to include approximately 100 
additional bulk terminals. For those items actually affected by this 
change, comparable December 1974 stocks (mil. of bbls.) are: Total 
stocks, 1,121.1; refined products, 742.5; gasoline, 228.3; kerosene, 
16.9; distillate, 223.8; residual, 74.9; jc . fuel, 29.8; and asphalt, 21.6. 

Monthly data for 1947-74, except for refined products (1955-74), 
appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference 
note, p. 1 of this section). 


4 Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Admin- 
istration (formerly from U.S. Department of the Interior, Bureau of 
Mines) for all data except prices; see note 1 for p. 148 for pertinent 
explanations. 


5 Annual data prior to 1947 and monthly data for gasoline pro- 
duction (1936-74), and stocks (1938-74), except as noted below, 
appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference 
note, p. 1 of this section). The November 1939 figure for unfinished 
gasoline stocks should read 5,171,000 barrels. Also, see separate notes 
regarding changes affecting comparability of the data. 


® Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
Data are price indexes of monthly sales of regular grade leaded gasoline 
to jobbers, commercial consumers, and retail outlets. They replace the 
previously published prices (shown in the 1973 and earlier editions of 
BUSINESS STATISTICS) and are developed from revenue and volume 
data collected directly from the petroleum companies. Because of the 
time required to collect the data there is a 1-month lag in pricing, e.g., 
May index reflects changes in prices between March and April. 

No comparable indexes are available for periods prior to February 
1973. 


7 Sources: Platt’s Oilgram Price Service, beginning with data for 
June 1956; prior thereto, American Petroleum Institute. The prices 
are simple averages of service station prices (exclusive of taxes) on a 
given, not necessarily the same, day each month for regular grade 
gasoline in representative cities (55 cities beginning May 1957; 54 
from 1947 thru April 1957). 

Beginning with data for January 1971 and first shown in the 1975 
edition of BUSINESS STATISTICS, prices are quoted for a day nearer 
midmonth and are shown for the month in which they were reported. 
In the 1973 and earlier editions of BUSINESS STATISTICS, prices 
reported by the compiler as of the lst of each month are shown in 
the previous month. This change does not affect the comparability 
of the annual averages. 

The 55 citics include 3 in Texas, 2 each in the States of New York, 
Ohio, California, and Washington, and 1 in each of the other 43 States 
(excluding Alaska and Hawaii) and in the District of Columbia. Data 
for the 54 cities are based on the same selection of cities, except that 
only 2 cities in Texas are represented. The change in cities represented 
does not materially affect comparability of the series. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1938-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). Monthly figures prior to 1938 are shown on p. 15 of the 
March 1941 SURVEY OF CURRENT BUSINESS. 


8 See p. 151 for separate data (beginning 1952) for jet fuel. 
2 Monthly data for 1941-74 appear in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 
° Barrels of 42 gallons. 


10 (ices iC 
Beginning January 1951, data reflect change in the definition of 
a bulk terminal. 


ne Beginning January 1953, amounts used as components of jet fuel 
are excluded. Comparable production totals for 1952 excluding these 


amounts are as follows (millions of barrels): Gasoline, 1,178; kerose 
129; distillate oil, 518. (See p. 151 for separate figures beginning 19 
for production and stocks of jet fuel). 


ts Beginning January 1958, nonrecoverable liquid petroleum § 
underground is excluded. 


ad Beginning January 1959, except for the price series, data in 
Alaska and Hawaii. See note 1 for p. 148. 


oe Beginning January 1961, data are not comparable with those 
earlier periods because of the inclusion of the following: Jet fuel h 
by pipeline companies, bulk terminal stocks of lubricants, asphalt, a 
miscellaneous oils (the last of these not shown separately here). 


‘7 Beginning January 1963, data are not comparable with those 
earlier periods because of the reclassification and separate reporting 
certain oils as “‘petrochemical feedstocks.” 


a Beginning January 1964, data exclude special naphthas fo 
included; in 1964 these totaled as follows (millions of bs 
Production, 26.1; exports, 1.8; stocks, 5.9. 


17 Beginning January 1964 data exclude alkylate, formerly include: 


18 See Ist paragraph of note 3 for this page regarding change 
fecting comparability of data. q 


19 See 2d paragraph of note 7 for this page. 


=e Average for 11 months; no index for January. See also note 6 f 
this page. 


21 See 2d paragraph of note 3 for this page. 
22 Less than 50,000 barrels. 
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1 Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Admi 
istration (formerly from U.S. Department of the Interior, Bureau « 
Mines) for all data except prices; see note 1 for p. 148 for pertin 
explanations. 


? annual data prior to 1947 and monthly data for kerosene pr 
duction (1929-74), kerosene stocks (1942-74), and distillate oil pr 
duction (1932-74) appear in earlier editions of BUSINESS STATI 
TICS (see reference note, p. 1 of this section). Also, see sepa 
notes regarding changes affecting comparability of the data. 


3 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistic 
Data are indexes developed from revenue and volume data collecte 
directly from petroleum companies; they are based on the followin 
specifications: z 

Kerosene (Light distillate)-Monthly sales to resellers for regul: 
grade kerosene, stove oil, PS-100, or No. 1 fuel (excluding jet fue 
and for jet fuel, kerosene base, commercial type to the airline industt 
(excluding bonded fuel). | 

Distillate fuel oil (Middle distillate)-Monthly sales fuel oil, No. 
to resellers, f.o.b. refinery or terminal, and diesel fuel, No. 2 or stan 
ard diesel, to large consumers. = 

Residual fuel oil—For No. 6 fuel, monthly cargo sales, to resellers. 

These indexes replace previously published prices shown in tt 
1973 and earlier editions of BUSINESS STATISTICS. ; 

Because of the time required to collect data there is a 1-mont 
lag in pricing, e.g., May index reflects changes in prices between Mar 
and April. : 

Monthly data for 1971-74 appear in the 1975 edition of BUSINES 
STATISTICS. Monthly data prior to 1971 are available upon request. 


4 Data include all refinery and bulk terminal stocks of distillate ar 
residual fuel oils. Comparability of the. series is materially affected 1 
changes beginning 1949; for details see separate notes pertinent to fl 
series. a 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1938-74 appe 


in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 
of this section). ’ 


PAT ual data prior to 1947 and monthly data for 1932-74 appear 
rlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, 


[psarrels of 42 gallons. 


Revised basis of reporting; not strictly comparable with earlier 


-Jata are not comparable with those for earlier periods for the 
mj’ing reasons: In 1949 a change in reporting for California ex- 
af stocks at cracking plants and stocks held by distributors; in 
@ an additional East Coast terminal began reporting; in 1951 
Wpwas a change in the definition of a bulk terminal. 


ised basis; 1948 total on comparable basis is 479,988,000 


ginning January 1953, amounts used as components of jet 
e excluded. Comparable production totals for 1952 excluding 
@ amounts are as follows (millions of barrels): Kerosene, 129; 

ate oil, 518. See p. 151 for separate figures beginning 1952 for 
ction and stocks of jet fuel. 


eginning January 1955, transfers from gasoline plants are ex- 
#1 from the production data. 


ata beginning January 1959 (except for the price series) include 
ba and Hawaii. See note 1 for p. 148. 


Beginning January 1960, data include jet fuel reclassified as 
sene and used in commercial aircraft; they are not comparable 
those shown for earlier periods. 


Beginning January 1961, data for production include amounts 
@.atural-gas liquids (formerly known as transfers from gasoline 
=s). A total of 1,280,000 barrels of these liquids was produced 
ap°61. 


Beginning January 1963, data are not comparable with those 
ssatlier periods because of reclassification and separate reporting 
ttain oils as “petrochemical feedstocks.” 


Beginning January 1965, data exclude commercial grade jet fuel 
are not comparable with earlier periods. Comparable 1964 data 
ding these amounts are (mil. of bbls.): production, 95.0; stocks, 
. See p. 151 for data of jet fuel. 


See 1st paragraph of note 3 for p. 149. 


Beginning 1972, data include small amounts of crude to be 
ed as fuel; comparability not greatly affected. 


See 2d paragraph of note 3 for p. 149. 


‘Less than 50,000 barrels. 
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Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Admin- 
tion (formerly from U.S. Department of the Interior, Bureau of 
3s). See note 1 for p. 148 for pertinent explanations. 

Data for asphalt cover only that made from petroleum. Asphalt 
uction includes amounts produced from both domestic and 
rorted petroleum. Stocks of asphalt represent amounts held at 
boleum refineries only; beginning January 1948, data exclude 
-ibutors’ stock in California (see note 6 for this page). 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 for 
salt appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see 
ence note, p. 1 of this section). In the 1953 and earlier volumes, 
salt data are in short tons (1 ton = 5.5 barrels). Monthly data 
1959 for liquefied gases at refineries have been revised and are 
table upon request. 


® See note 4 for p. 148. 
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3 : 
Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 for 
production and 1924-74 for stocks appear in earlier editions of 
BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 


4 Barrels of 42 gallons. 


5 ; A 
Beginning January 1948, data include quantities of grease which 
were previously classified elsewhere; total for 1948, excluding grease, 
is 12,996,000 barrels. 


§ New basis. Effective 1948, stocks from California distributors 
are excluded. Comparable end-of-year stocks for 1947 are as follows 
(thousands of barrels): lubricants, 7,701; asphalt, 3,771. 


“ Beginning January 1956, data include stocks for jet fuel at bulk 
terminals. 


, : Beginning July 1958, data exclude nonrecoverable amounts of 
liquefied petroleum gases in underground storage. 


> See note 1 for this page regarding availability of revised data. 


ig Beginning January 1960, data represent military jet fuel only and 
are not comparable with earlier data because of the exclusion of jet fuel 
used in commercial aircraft; now classified as kerosene and included 
with same shown on p. 150 of this volume. 


1] Beginning January 1961, data are not comparable with those for 
earlier periods; see note 14 for p. 149. 


i Beginning January 1963, data are not comparable with those for 
earlier periods because of the reclassification and separate reporting of 
certain oils as ‘“‘petrochemical feedstocks.” 


13 Data beginning 1964 include production and stocks for chemical 
use of liquid refinery gases. 


if Beginning January 1965, data include commercial jet fuel 
(formerly shown with kerosene). Comparable 1964 data including 
these amounts are (mil. of bbls.): production, 182.5; stocks, 18.7. 


1S See 2d paragraph of note 3 for p. 149. 
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1 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Data include both domestic and imported pulpwood, and represent - 
total receipts, consumption, and stocks at all woodpulp mills in the 
United States (including Alaska beginning 1954), with estimates for a 
few mills that do not report regularly. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1941-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). 

After the monthly data were published in the SUPPLEMENTS 
referred to above, minor revisions, which were not distributed by 
months, were made in the annual totals for most of the years. 


2 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Data cover all mills in the United States (including Alaska beginning 
1954) producing paper and paperboard; in order to raise totals to an 
industry basis, estimates are included for a few mills not reporting in 
some months or years. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1943-74 appear in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). After publication of the monthly data, revisions that were 
not distributed by months have been made in the annual totals for most 


of the years. 


3 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Data represent practically complete coverage of all known pulp mills 
operating in the United States (including operations in Alaska from 
1954 forward). All tonnages are on a 2,000-pound air-dry weight basis 
(10 percent moisture). 

Data for stocks cover, in addition to pulp mills, all known producers 
of paper and board and, effective 1951, mills outside the paper and 


a 
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board industry that consume woodpulp. It should be noted that pulp 
stocks included for paper and board mills cover, through 1962, stocks 
of both “own” pulp and “purchased” pulp. However, beginning with 
data for January 1963, stocks of “own” pulp at paper and board mills 
are not included. For mills outside the paper and board industry (i.e., 
plants classified in industries such as pulp goods, pressed or molded; 
explosives; synthetic fibers; and plastics materials) the coverage is not 
complete, but according to Census reports, the mills covered account 
for all but a small percentage of outside consumption. 

Prior to 1948, production data for the dissolving and special alpha 
grade of pulp (a special grade of bleached sulfite and sulfate used 
primarily in the manufacture of rayon, cellophane, photographic film, 
plastics, explosives, etc.) are included with sulfite production. 

Annual data prior to 1947 and monthly production data for 1945- 
74 appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference 
note, p. 1 of this section); monthly data for stocks for 1953-74 appear 
in the 1957 and subsequent editions of BUSINESS STATISTICS 
(monthly data for earlier years back to September 1945 are available 
upon request). It should be noted that, while the data shown in the 
1955 and earlier editions of BUSINESS STATISTICS are compiled 
by the United States Pulp Producers Association, they may be com- 
pared with those in later editions because the Association adjusted 
the compiled production figures to the Bureau of the Census annual 
totals. In most instances the sum of the monthly data will not agree 
with the total upon which the monthly averages are based (in the 1963 
and earlier volumes) nor with the annual totals shown in the 1965 and 
later volumes, because of revisions that are not available by months. 


4 Includes data for items not shown separately. 


2 Beginning January 1975, includes soda; not comparable with 
those for earlier periods. 


© Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
For a general explanation of foreign trade data, see note 1 for p. 97. 
Data cover imports and exports of all grades of woodpulp. Pulpwood, 
rags and rag pulp, and other paper-base stocks are not included. Import 
data relate to imports for consumption. Tonnages are air-dry weights. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1934-74 for total 
exports and imports and the 1949-74 for dissolving and special alpha 
imports appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see 
reference note, p. 1 of this section). 

In the 1940 and earlier SUPPLEMENTS, however, no export data or 
import totals were published, but the latter may be obtained by adding 
chemical and groundwood classes. No monthly data for dissolving and 
special alpha exports are available prior to 1952; for imports, no 
monthly data are available prior to 1949. 


7 See 3d paragraph of note 3 for this page regarding classification 
of dissolving and special alpha grade prior to 1948. 


8 Not comparable with figures beginning 1951, which include 
stocks reportec by nonpaper mills. 


2 Beginning January 1963, data exclude stocks of ‘‘own pulp” at 
paper and board mills and are not comparable with those for earlie- 
periods. 
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2 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Figures for most of the period are estimates of total industry output 
based on reports from all known operating mills and include estimates 
for nonreporting mills. 

Production data pertain to primary operations, i.e., paper and board 
as it leaves the cutting, reeling, trimming, sorting, or supercalendering 
operations directly behind the machine. Patent and clay-coated boards 
and paper coated on the paper machine are considered primary prod- 
ucts, as are building boards and flexible paper insulation. All measure- 
ments cover finished production or machine production less machine 
and finishing-room waste. 

It should be noted that data for the component items as shown in 
the 1957 and later volumes differ in the following respects from data 
in earlier voluines: (1) Construction (building) paper, formerly included 


in the total for paper, is now combined with construction board; ¥ 
wet-machine board, formerly included with paperboard, is now she 
as a separate item. 

The paper total, as presently constituted, comprises such m¢ 
items as newsprint, groundwood paper (uncoated), printing and ch 
verting paper (coated), book paper (uncoated), bleached brisif 
(excluding cotton fiber index and bogus), writing and related pap 
packaging and industrial converting paper, special industrial pay, 
sanitary paper, and tissue paper (except sanitary and thin paper). 
paperboard total comprises unbleached and bleached packaging < 
industrial converting paperboard; semichemical paperboard; comb: 
tion paperboard-shipping container, folding carton, setup; and spe 
combination packaging and industrial converting paperboard. W 
machine board comprises binders’ board, shoe board, and other w 
machine board. The construction paper and board total covers ¢ 
struction paper and hardboard, insulating board, and hard pres: 
wood fiber board. 

The annual totals contain revisions not distributed to the mon 
figures. An approximate adjustment of the monthly figures can, 
course, be made by multiplying the reported monthly figures for 
various items by factors obtained by dividing the revised annual 
by the totals of the monthly data. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1953-74 a 
in the 1957 and subsequent editions of BUSINESS STATISTI 
Monthly data for 1943-52, with the qualifications mentioned in 
above paragraph are available upon request. 


3 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statist 
Beginning with 1952, the indexes are computed from price quotatic 
for 1 day of each month (usually the week containing the 15th); fp 
to 1952, they are computed from quotations for 1 day of each week 

Specifications for the paper prices used in deriving the indexes 
as follows: (1) paperboard—a composite for the group comprisi 
container board, folding boxboard, and set-up boxboard; (2) build 
paper and board—a composite for the group comprising insulati 
board (vegetable fiber and roof and ceiling tile) and hardboard. 

Monthly indexes for 1959-74 appear in the 1963 and subseque 
editions of BUSINESS STATISTICS; those for 1947-58 (for pag 
board, 1946-58) are available upon request. 


* Source: American Paper Institute. Data are estimated indus 
totals based on monthly reports from affiliated divisions. They ; 
based on a new set of definitions, established in 1968, and have be 
regrouped, so that it is not possible to make direct comparisons 
tween the new and the old data. The figures have been adjusted 
100 percent industry levels on the basis of percentages of total capac 
covered by the reporting members for each grade as computed from t 
Institute’s annual capacity survey. Data for the current month 
published in the SURVEY OF CURRENT BUSINESS represent p 
liminary estimates of the Institute; they are adjusted thereafter 
Census data as they become available. Annual data back to 1934 a 
monthly data for 1947-70 on the old basis (except as indicated in ne 
2 for p. 173 of the 1969 volume) appear in earlier editions of BU: 
NESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). Montt 
cen si 1971-74 on the new basis are in the 1975 BUSINESS ST 
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* Source: American Paper Institute (Newsprint Division) and | 
Newsprint Association of Canada. The reported data cover virtus 
the entire industry in both Canada and the United States (includ 
Alaska beginning July 1961). Judged by the comparison of newsp1 
production data for the United States with figures published by + 
Bureau of the Census, the Association’s data cover virtually 100 perc! 
of total U.S. newsprint output for the years shown. Shipments d 
include tonnage invoiced (whether or not shipped), and stocks at m 
include supplies at destination warehouses not yet invoiced 
customers. 
; Annual data prior to 1947 and monthly data for 1939-74 app 
in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, f 
of this section). : . 


? Source: American Newspaper Publishers Association. Data 
all years are as reported by publishers who, over the period cove 
here, accounted for approximately 75 percent of total U.S. newsp! 
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mption. Effective January 1961, the consumption fi i 

UW , on figures include 
|! or one and 2 sla Stocks at and in transit to publishers are 
yon hand in city of publication plus tonnage billed to th - 
by mills but not received. * sch 
nual data prior to 1947 and monthly data for 1939-74 appear in 
editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
i ; section). ; 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
cover “Imports for consumption” of standard newsprint paper. 
#e general explanation of foreign trade data, see note 1 for p. 97. 
anual data prior to 1947 and monthly data for 1939-74 except 
svisions that follow, appear in earlier editions of BUSINESS 
NISTICS (see reference note, p.-1 of this section). Revised imports 
aort tons): 1946—December, 319,072; 1948—March, 398,486; 
349,828; November, 416,984. 


Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
pning with 1952, the indexes are based on quotation averages 
day each month (around mid-month) of the commodity; prior 
/52, they are based on quotation averages for 1 day each week. 
notation is for a ton of standard newsprint, rolls, contract, 
facturer to newspaper publisher, f.o.b. mill, freight allowed 
livered. Monthly data for earlier periods are available from the 
=> agency. 


PSource: American Paper Institute, Paperboard Group. The data 
sent estimated industry totals compiled by the Institute from 
ts of member companies accounting in recent years for approxi- 
y 90 percent of total industry output. These reports are supple- 
red by estimates for nonmember companies based on annual 
ts obtained by the Institute from practically all mills known to 
wee paperboard. 
e data for new orders and production are weekly averages for 
nonth or year; those for unfilled orders are as of the end of the 
h. The annual data are averages of the weeks in the year. 
cause of the manner in which new orders are received by the 
weekly averages for these do not cover the same weeks as pro- 


new and unfilled orders, beginning January 1962 only the 
ss ending on the Ist of a given month are included in the averages 
e preceding month; prior to 1962, weeks ending on the Ist, 2d, 
8d of the month were considered in the previous month. Begin- 
January 1965, data for new and unfilled orders are weekly aver- 
for the 4-week period ending on the Saturday nearest the end of 
onthly data back to 1939 (to 1953 for new orders) are available 
request. 


Source: Fibre Box Association. Beginning July 1978, all biweekly 
tics were replaced with monthly data for reports of member 
»anies covering almost 90 percent of the industry and on estimates 
ronreporting companies; these current data are subsequently ad- 
Hi to final figures obtained by the Association in an annual survey 
s supplemented by estimates for nonreporting companies. Figures 
ure the surface area of corrugated and solid fiber containers, 
bding the area of interior packings. 

he month-to-month percentage changes in shipments, based on 
Average week’ in 1978, are changed to an actual shipments basis 
79. 
anual data prior to 1947 and monthly data for 1941-74, with 
xceptions noted below, appear in earlier editions of BUSINESS 
TISTICS (see reference note, p. 1 of this section). Monthly data 
934-40 appear on p. 20 of the September 1944 SURVEY. 

Tinor revisions have been made in previously published monthly 
of 1940-52 to adjust prorated monthly figures for observance 
lew Year’s Day (affecting December and January data) and for 
orial Day (half day affecting May and June data); other minor 
ions in the annual totals for 1940-54 were not distributed by 


wins. 


Source: Paperboard Packaging Council (General Packaging Divi- 
». Data are based on reports (in 1978) of 133 member plants 
nrting monthly, and additional member and nonmember plants 
rting annually for a combined total of 148 plants, which account 
bout 70 percent of the total industry production. Except for milk 


cartons, the data include all dry-and-wet-type folding cartons. Tonnages 
for shipments of boxes are converted to industry-wide totals. 

Beginning 1954, the data reflect an increased scrap rate (from 15 
percent to 19 percent on an annual basis) to take into account the 
additional scrap loss resulting from an increase in the “‘window” type 
folding paper boxes. Scrap is the difference between the number of 
tons of boxboard put into the production process and the tons of 
folding paper boxes actually produced. 

Data in the 1971 and earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
are indexes of physical volume. Annual data back to 1929 and monthly 
data for 1955-74 for dollar volume and tons of shipments are available 
upon request. 


8 Includes Alaska beginning July 1961. 
? Includes Alaska and Hawaii beginning January 1961. 


Beginning January 1974, data for production, shipments, stocks, 
and consumption for Canada and the United States reflect reduction 
in basis weight of newsprint from 32 to 30 Ibs. for 500 sheets measur- 
ing 24” x 36”, data for January 1974 on 324-b. basis (thous. short 
tons); Canada—production, 840; shipments, 815; stocks, 222; United 
States—production, 289; shipments, 285; mill stocks, 29; consumption 
by publishers, 586; stocks at and in transit, 676. 
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1 Sources: The Rubber Manufacturers Association beginning 
January 1973; U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census 
for January 1966-December 1972; Bureau of the Census and Business 
and Defense Services Administration for June 1957-December 1965; 
Business and Defense Services Administration for October 1953-May 
1957; National Production Authority for September 1950-September 
1953; and Bureau of Foreign and Domestic Commerce for April 1947- 
August 1950; the Civilian Production Administration and predecessor 
agencies for June 1941-March 1947. The data include natural rubber 
(dry, in all forms including guayule) and the dry weight of natural 
latex. Gutta balata, gutta-percha, gutta-siak, and gutta-jelutong- 
pontianak are not included. 

Consumption figures represent consumption by all rubber users. 
For July 1941-June 1947, consumption data are based on complete 
reports. Beginning July 1947, consumption data are estimated totals 
based on samples representing almost the entire industry. Earlier 
consumption figures are based on monthly reports to the Rubber 
Manufacturers Association, from both member and nonmember 
companies, adjusted to industry totals on the basis of annual surveys 
of the rubber industry by the Bureau of Foreign and Domestic 
Commerce. 

Stock figures relate to total industry stocks on hand and, for the 
period from December 1939 through June 1947, also Goyernment 
stocks. The figures for natural rubber stocks beginning July 1947 
represent the total available to industry and do not include quantities 
held for the Government stockpile. 


Annual data prior to 1947 and monthly data prior to 1975, except 
as noted below, appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
(see reference note, p. 1 of this section). Consumption figures for 
1932-33 in the 1936 SUPPLEMENT have been revised; consumption 
figures for 1931 and earlier years in the 1932 volume are reported data 
instead of industry totals; the March 1924 figure for stocks should 
read 72,576 long tons. Notes 1 and 11 for p. 160 of the 1942 SUPPLE- 
MENT give information on the coverage of the reported data for indi- 
vidual years prior to 1941 and the method of raising the data to indus- 
try totals. 


2 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 

The import statistics beginning 1934 relate to imports for consump- 
tion; previously, to general imports. (For a general explanation of 
foreign trade data see note 1 for p. 97.) 

Data for imports of natural rubber cover crude rubber and milk 
of rubber, or latex (dry rubber content), including guayule rubber. 
Balata, jelutong, pontianak, gutta-percha, and other guttas are not 
included. Quantities are reported with no allowance for shrinkage; 
this was of negligible importance for most years but was significant 
in 1943-45 because of the increase in imports of nonplantation rubber, 
which required washing. Shrinkage was estimated by the Civilian 
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Production Administration to reduce the 1943-46 totals by the fol- 
lowing amounts: 1943; 8.8 percent; 1944, 5.5 percent; 1945, 6.7 
percent; 1946, 1.3 percent. Reexports of natural rubber are compara- 
tively small. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1936-74 (for 
imports of natural rubber) and for 1943-74 (for exports of synthetic 
rubber) appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see 
reference note, p. 1 of this section). Revision for 1946 for natural 
rubber are as follows (long tons): August, 45,404; October, 46,339; 
November, 54,849. Monthly figures beginning 1913 for natural rubber 
appear on p. 18 of the May 1940 SURVEY OF CURRENT BUSINESS. 

The 1941 and 1942 figures for synthetic rubber exports (inadvert- 
ently omitted from the 1947 and 1949 SUPPLEMENTS) represent 
allocations for export as reported by the War Production Board. 


3 Sources: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics 
(for data beginning April 1947); U.S. Government base selling price 
(from February 1942 through March 1947). 

The prices cover No. 1 ribbed smoked sheets and, from 1952 
through 1966, were quotation averages for 1 day each month (usually 
in the week containing the 15th). Beginning January 1967, prices 
relate to the Tuesday of the week in which the 13th of the month 
falls. From early 1942 through March 1947 the U.S. Government was 
the sole purchaser of natural rubber; and the price shown for that 
period is the Government base selling price. The price was fixed at 
$0.225 in 1941 and continued until January 13, 1947, when it was 
taised to $0.2575. A free market was restored April 1, 1947 (the 
Government, however, continued to sell rubber at $0.2575 in April 
and early May 1947). The prices shown covering the period from 
April 1947 through June 1956 are spot market prices at New York; 
from July 1956 through August 1961 daily quotation replaced spot 
market price; from September 1961 through November 1963 daily 
quotation was replaced by price named by trade association as a fair 
price at which to consummate transactions. Effective December 1963, 
the data reflect prices for No. 1 ribbed smoked sheets; importer to 
industrial user, 10 long-ton, exdock or exwarehouse, at New York. 

Annual data prior to 1947 and monthly figures for 1923-74 appear 
in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, 
p. 1 of this section—revisions: September 1947, $0.167; July 1949, 
$0.164; January and November 1950, $0.184 and $0.732). 


4 Sources: The Rubber Manufacturers Association beginning Jan- 
uary 1973; U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census for 
January 1966-December 1972; Bureau of the Census and Business 
and Defense Services Administration for June 1957-December 1965; 
Business and Defense Services Administration for October 1953-May 
1957; National Production Authority for September 1950-September 
1953; and Bureau of Foreign and Domestic Commerce for April 1947- 
August 1950; and the Civilian Production Administration and prede- 
cessor agencies prior to April 1947. All data are industry totals and 
include butadiene-styrene, neoprene, butyl, and butadiene-acrylonitrile 
types. Data for stereo and other elastomers (excluding poly-urethane 
rubber) are included beginning December 1960 for stocks and January 
1961 for production and consumption. Production is based on com- 
plete reports; consumption and stocks are based on samples repre- 
senting almost the entire industry and are adjusted to complete cov- 
erage. Stock figures include Government and industry stocks for the 
entire period. Stocks shipped for export but not cleared are not 
included. 

Monthly figures for 1941-74 appear in earlier editions of BUSI- 
NESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section—July 
1950 figure for production should read 43,820 tons). 


5 Sources: The Rubber Manufacturers Association beginning Jan- 
uary 1973; U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census 
for January 1966-December 1972; Bureau of the Census and Business 
and Defense Services Administration for June 1957-December 1965; 
Business and Defense Services Administration for October 1953-May 
1957; National Production Authority for September 1950-September 
1953 and Bureau of Foreign and Domestic Commerce for April 1947- 
August 1950; the Civilian Production Administration and predecessor 
agencies for January 1941-March 1947. 

Data include both natural and synthetic rubber. Data for produc- 
tion are based on complete coverage; those for consumption are based 
on monthly reports, representing a large proportion of the industry, 
adjusted to complete coverage. Stock figures for 1941-June 1947 


were calculated from consumption, production, exports, and imp 
and were adjusted periodically to reported inventories, represen’ 
complete coverage. Beginning July 1947, stocks represent estima 
total stocks based on reported figures. ; 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1932-74 (exc 
for 1932 revision in production), together with pertinent qua if 
tions, appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see re 
ence note, p. 1 of this section). (January 1950 figure for stocks sho 
read 27,319 tons.) Data shown in the 1932 SUPPLEMENT are repor 
data instead of industry totals. Monthly figures prior to 1933 for 5 
duction and prior to 1932 for consumption and stocks are availé 
upon request. 


6 Data for stereo and other elastomers (excluding poly-ur th 
rubber) are included beginning December 1960 for stocks and Janu 
1961 for production and consumption. 


7 Annual totals include revisions not distributed to the months. 


8 The Bureau of the Census discontinued publication of mont 
data effective with the December 1972 report. Beginning 1973, ¢ 
on an annual basis only will be published by the Census Bureau. I 
beginning January 1973 are from the Rubber Manufacturers Ass 
tion. Annual data for 1972 from the Rubber Manufacturers Assc 
tion comparable with 1973 data are as follows (long tons): Nat 
rubber consumption, 640,402; synthetic rubber production, 2,417,6 
consumption, 2,291,691. 


z Beginning January 1974, data are shown in metric tons. 
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1 Source: Rubber Manufacturers Association, Inc. Beginning Ji 
uary 1977, data represent actual totals reported to the Associat 
and exclude nonparticipating companies. Prior to 1977, data 
100-percent industry totals, based on reports from manufactur 
accounting for a large proportion of the industry; estimates are. 
cluded for nonreporting companies. Except as indicated, the mont 
estimates have been adjusted to reported annual totals. Figures throu 
1957 for casings apply to automotive casings only; motorcycle ti 
are included for the period 1958-1976, mobile home tires for 1$ 
1976. The figures do not include data for solid rubber tires or f 
matic tires for bicycles, and aviation, industrial, and agricul 
equipment. 
Total shipments include all shipments to purchasers from 
tories, regional branches, and sectional warehcuses (except shipme 
to other tire manufacturers, i.e., intermanufacturer purchases) 
also transfers to company-owned stores. Tires on consignment 
included in shipments at the time they are sold, and contract mile: 
tires at the time they are shipped to the account or servicing pe 
Shipments to factory warehouses are not included. Shipments 
original equipment represent shipments to vehicle manufactur 
for original equipment. ‘4 
Export shipments are those reported by manufacturers and co’ 
new tires only. Inconsistencies in data for export shipments hat 
bearing on the accuracy of the figures for replacement sales, wh 
represent total shipments less shipments for export and for orm 
equipment. Export shipments as reported by the Association dif 
from export statistics of the U.S. Department of Commerce sho 
in the 7th column of this page. Data from the latter source cover 
ports of domestic merchandise to foreign countries based on decla 
tions of all exporters; they include, in addition to new automot 
tires, used and retreaded tires for the period through 1957 and mot 
cycle tires for the years 1952-57. ¥ 
Stocks include quantities held at factories, regional branches, 
sectional warehouses; stocks in transit between such points; consigi 
stock; and stocks purchased from other manufacturers. : 
Annual data for 1929-46 and monthly figures for 1936-37, 1939- 
and 1961-74 for all series (except 1936-37 and 1939-40 data for st 
ments of casings for replacement equipment and for export), toget 
with pertinent qualification, appear in earlier editions of BUSINI 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section); monthly d 
for 1955-60 (final) are available upon request. Monthly figu 
1938 have been revised and are available upon request. Monthly fi 
prior to 1936 for production, total shipments, and stocks app 
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5-18 of the May 1939 SURVEY. Export data shown in the 1942 
f/ 940 volumes are exports as reported by the U.S. Department of 

merce (see explanation of the data above) plus shipments to 
a, Hawaii, Puerto Rico, and, for 1935 through 1939, the Virgin 

ws; while replacement shipments are total shipments less these 
qt figures and shipments for original equipment. However, for 

years these data for exports and replacement shipments do not 
significantly from the export and replacement shipments reported 
e Association. Annual data back to 1910 and monthly figures 
ning 1921 for export shipments and replacement shipments 
orted by the Association, are available upon request. 


source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
general explanation of foreign trade data see note 1 for co 
verage of data for exports of pneumatic casings for the time 
ls shown herein varies as follows: Beginning January 1965 data 
exports of pneumatic tires, including passenger car, truck, bus 
otorcycle (also motor scooter) tires; for the period January 
December 1964 data include new automotive tires (passenger 
ruck, and bus), but exclude motorcycle tires, for years prior to 
1958, data cover automotive tires, including used and re- 
d tires, as well as new tires, and for the years 1952-57, motor- 
tires. 
e figures do not include exports of solid and cushion tires; 
le, bicycle, tractor, and farm implement tires (see preceding 
aph for coverage of motorcycle tires). 
ta for exports of inner tubes for the years shown cover types as 
*s: Beginning January 1965, all types of inner tubes for vehicles, 
jing aircraft; those for January 1958-December 1964, all types, 
id used, excluding aircraft; for years prior to 1958 the data 
e only automotive tubes (passenger car, truck, and bus), with 
ception of figures for January-June 1956, which cover truck 
is tubes only. During the first half of 1956 other types of auto- 
me tubes were not reported separately in the export statistics. 
er, the annual total for 1956 includes the items omitted in 
eonthly data for January-June. 
qual data prior to 1947 and monthly data for 1941-74 appear 
tlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, 
if this section). (Revision: May 1948, exports of casing, 142,000.) 


ita for motorcycle tires are included for the period January 
Dece nber 1957. 


Annual totals include revisions not distributed to the months. 


Data for motorcycle tires are included for the period January 
iecember 1976. 


Data for motorcycle tires are excluded beginning January 1958 
d paragraph of note 2 for this page). 

Data beginning January 1958 include all types of inner tubes, 
and used, except aircraft (see 4th paragraph of note 2 for this 


a Da a for motorcycle tires are included beginning January 1965. 


Data beginning January 1965 include all types of inner tubes 
shicles, including aircraft. 


i D2 ta beginning January 1972 include mobile home tires. 


Wata beginning January 1977 exclude motorcycle tires and tires 
bobile homes. 


4 
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PSource: U.S. Department of the Interior, Bureau of Mines. The 
age of the monthly figures on operations is practically complete, 
sding to annual figures of the compiling agency. Data for all 
tds shown cover operations in the United States (excluding Alaska} 

erto Rico; beginning 1961, data for Hawaii are also included, 

ata relate to finished portland cement; they include high-early- 
sth cement which, beginning 1955, is separately reported by the 
ling agency. Beginning 1965, data exclude finished cement used 
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in the manufacture of prepared masonry cement; such shipments 
amounted to 1,864,000 barrels in 1965. 

Monthly data are from the Mineral Industry Survey. Through 
1961, annual totals are the sum of these months; beginning 1962, 
the annual totals are from the Minerals yearbook and reflect revisions 
not allocated to the monthly data. 

Beginning January 1972, data are furnished in “short tons” by the 
compiler and are converted to “barrels” by multiplying by 5.31915. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 appear in 


earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
of this section), 


2 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
In general, the data reflect total shipments of all producers of the 
specified products. Annual totals for years in which a census of manu- 
factures was taken are from the pertinent census; for other years they 
are the sum of monthly estimates based on a sample of reporters. 

Data for facing tile comprise ceramic glazed (including glazed brick) 
and unglazed and salt glazed tile. Data for floor and wall tile include 
both glazed and unglazed types, also quarry tile. 

Monthly data for 1955-74 appear in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section); those for 1947- 
54 are available upon request. 


2 Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
The price index is computed from quotations on common building 
brick, manufacturer to contractor, dealer, or user, f.o.b. plant or f.o.b. 
New York dock. 

Beginning with 1952, the quotations used in deriving the index 
pertain to 1 day each month; previously, to 1 day a week. 

Monthly indexes for 1959-74 appear in earlier editions of BUSI- 
NESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). The 
indexes in the 1963-69 volumes are on a 1957-59=100 base; they 
may be converted to 1967=100 base by multiplying by the factor 
0.8818342. 


4 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Data represent the net sales value, f.o.b. plant, and exclude discounts 
and allowances, freight charges, and excise taxes. Products bought 
and resold without further manufacture are excluded. Data cover 
sheet glass (flat glass made by continuous drawing), plate glass (flat 
glass formed by a rolling process, ground and polished on both sides, 
with surfaces essentially plane and parallel), float glass (flat glass, 
identical in appearance to plate glass, but formed by a process in 
which thickness is controlled by floating the glass on a molten bed 
of tin), and rolled and wire glass (includes glass, one or both surfaces 
of which are roughed, figured, ribbed, or otherwise impressed, and 
wire glass, polished or otherwise). Laminated glass and glass blocks 
and tile are not included. 

Beginning 1957, data exclude shipments of glass blanks (plate 
glass before being ground and polished), formerly included. 

It should be noted, the breakdown of data for flat glass (as shown 
in the 1977 and earlier editions of BUSINESS STATISTICS) is no 
longer available. However, quarterly data for total shipments of flat 
glass for 1957-74 which appear in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS are comparable (see reference note, p. 1 of this section); 
no comparable quarterly data prior to 1957 are available. 


5 Data beginning 1957 are not strictly comparable with earlier 
periods; see 2d paragraph of note 4 for this page. 


© Annual total reflects revisions not distributed to the months; 
also see 1st paragraph of note 2 for this page. 


7 See 2d paragraph of note 1 for this page. 
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1 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
(Glass Container Manufacturers’ Institute, Inc. for 1968 annual data.) 
Data cover all known manufacturers of glass containers. Production 
figures include production both for domestic use and for export. 
Shipments exclude those for direct export; such shipments for 1977-78 
were 3,073 and 2,247 respectively. 
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Beginning 1948 data for the beverage classification cover both 
returnable and nonreturnable containers; prior thereto, the figures 
cover returnable containers. Beer bottles comprise both returnable 
and nonreturnable types. 

Reports from the Census Bureau furnish a breakdown of produc- 
tion and stocks by type of container similar to the classes shown 
here for shipments. 

Because of a strike in the industry in 1968, data for January and 
February were not reported to the Bureau of the Census in that year. 
Annual data for shipments shown here are based on data from the 
Glass Container Manufacturers’ Institute, Inc. 

In the 1977 and earlier editions of BUSINESS STATISTICS, data 
for “food (including fruit jars, jelly glasses and packers’ tumblers) 
and dairy products” are shown separately. For comparability with 
figures shown herein, earlier published data should be combined. 

Annual data prior to 1947, and except as indicated below, monthly 
data for 1941-74 for all categories and 1934-40 for stocks appear 
in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, 
p. 1 of this section). Data for January and February 1968 are not 
available. In the 1951, 1949, and 1947 volumes, data for “fruit jars 
and jelly glasses” are shown separately; they should be combined 
with figures for wide-mouth containers for comparability with figures 
shown in later volumes. Revised monthly figures for production and 
shipments for 1940 are available upon request. 


2 See 2d paragraph of note 1 for this page. 
3 Annual total reflects revisions not distributed to the months. 


4 See 4th paragraph of note 1 for this page. 
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1 Source: U.S. Department of the Interior, Bureau of Mines; im- 
ports are from the U.S. Department of Commerce, Bureau of the 
Census. Imports represent imports for consumption. The Bureau of 
Mines data are industry totals based on reports covering all major 
gypsum producing and processing companies. 

Data for production of crude gypsum exclude gypsum recovered 
as a byproduct of chemical plants. Calcined production includes gyp- 
sum processed from both domestic and foreign sources. Data for 
sales of gypsum products cover amounts made from domestic, im- 
ported, and byproduct gypsum. 

Uncalcined gypsum products include portland-cement retarder 
and agricultural gypsum, as well as gypsum for use as filler and for 
unspecified minor uses. 

Quantities for industrial plasters apply to plate-glass, terracotta, 
and pottery plasters, dental and orthopedic plasters, and industrial 
molding, art, and casting plasters, etc. ‘‘All other’ building plasters 
include sanded and premixed perlite, gaging and molding plaster, 
toof-deck concrete, veneer plaster, and Keene’s cement. 

Annual data prior to 1947 and quarterly data for 1939-74 (except 
as noted below) appear in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
(see reference note, p. 1 of this section). Quarterly data for 1939-68 
for total sales of board products are available upon request; however, 
no comparable data prior to 1971 are available for the components. 


2 See Sth paragraph of note 1 for this page regarding availability 
of data prior to 1971. 


3 oF Pea: 
Annual total reflects revisions not distributed to the months. 


PAGE 160 


1 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Data refer to the entire production of knit gray fabric off the knit- 
ting machine and include knit fabric produced for consumption in the 
same plant and for sale, and fabric produced on a commission basis. 
Not covered: The output of establishments whose primary operation 
is classified as jobbers or converters who employ outside contractors; 
finishers of knit cloth; or cloth produced in Puerto Rico or other 
possessions of the United States. 

Production through 1976 covers warp and weft knit yardgoods 
and knit garment lengths, trimmings, and collars. Beginning 1977, 
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because knit garment lengths, trimmings, and collars are exclude 
the data are not comparable with those for earlier periods. 

Quarterly data for 1974 appear in the 1977 edition of BUSIN 
STATISTICS; no quarterly data prior to that year are available. 


2 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Cens 
The figures are estimated industry totals based on monthly re pO 
by weaving mills; for cotton gray goods, the estimates are based 
data collected by the American Textile Manufacturers Institute, Inc, 

The estimates measure monthly trends; quarterly or annual repo 
for production are received from companies enumerated in the relat 
Census survey (M22T) which are not included in this survey, Wo% 
Fabrics, (M22A). Therefore, because of differences in sampling a 
coverage, the present series is generally used as a measure of montt 
changes in production, stocks, and unfilled orders, while the que te: 
series (pp. 163-165) provide more reliable levels of production. 
monthly production figures represent 5-week reporting periods 
follows: For 1975, January, April, July, October, and Decemt 
For 1976 and 1977, March, June, September, and December; F 
1978, March, June, September, and November; other months in ea 
year are for 4 weeks. 

The weaving mill operations are summarized from a month 
report that shows separate data for number of looms, productic 
stocks, and unfilled orders for cotton gray goods, manmade fiber gr 
goods (except blanketing, silk, paper, etc.), and wool apparel fabr 
(for gray and stocks and unfilled orders for finished goods). The 
marized figures shown here reflect certain qualifications, which ¢ 
listed as follows: 1.) Inventories are the sum of gray goods stoc 
owned by weaving mills and stocks billed and held for others (exce 
as noted below). Total inventories include data reported by woc 
and worsted finishing plants and small quantities of finished cc 
stocks; excluded are finished wool apparel fabric stocks (includ 
finished polyester-wool fabrics) in possession of weaving mills, | 
ventories of cotton bedsheeting, all blanketing, toweling, and deni 
stocks billed and held. 2.) Unfilled orders include weaving mill ore 
for finished wool apparel fabrics (including, beginning 1964, polyest 
wool finished fabrics). Since all wool fabrics are produced at weavil 
finishing mills, “unfilled orders” for gray goods are insignificant. E 
cluded are orders for cotton bedsheeting, toweling, and all blan 
3.) For cotton fabics, as noted above, the inventories include sm 
quantities of finished goods; excluded from inventories are der 
stocks billed and held and all inventories and unfilled orders of b 
sheeting, toweling, and blanketing. 4.) Manmade fiber fabrics ste 
include polyester-wool gray goods inventories. 

Beginning 1964, total unfilled orders include figures for polyest 
wool finished fabrics which are omitted from the earlier data ¢ 
from the manmade gray fabrics backlog, shown separately. Begin: 
1964, classifications were substaniially revised and the survey ¥ 
expanded to include drapery fabrics. | 

The original reports also show separate figures for manmade a 
woolen and worsted apparel fabrics by type of fabric; productic 
stocks, and unfilled orders for finishing plants by type of fabric; s 
and unfilled orders for converters, wholesalers, and other pri 
dealers. 

Monthly data for all series for 1963-74 (as noted below) are 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 
of this section); those for total and cotton fabrics (production a 
orders, 1961-62) are in the 1965 edition. Monthly data for total a 
cotton fabrics (production and orders, 1960), for manmade fit 
fabrics (1960-62), and revised monthly data for all series (1964 a 

1968) are available upon request. No comparable stocks figures | 
total fabrics and cotton fabrics prior to 1962 are available. 
‘ 

3 Includes data for wool apparel fabrics (gray) not sho 

separately. .: 


b= 


4 . : . 2 
Fabrics owned by weaving mills, as well as those billed and h 
for others. 


5 : . 

The figures exclude billed and held inventories for cotton deni 

and all inventories and orders for cotton bedsheeting, toweling, : 
all blanketing. 


® Includes data for finished wool apparel fabrics (including © 


ished polyester-wool) not shown separately; inventories exclude s 
finished fabrics. 3 


Sources: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census 
/ 'S. Department of Agriculture, Crop Reporting Board, Statistical 
ng Service. Estimates of the total crop are published by the 

tical Reporting Service monthly as of August 1 through January 
(pese total crop estimates (in net weight bales of 480 pounds) are 
jj. in the monthly SURVEY OF CURRENT BUSINESS. The 
ou of the Census reports cumulative ginnings in running bales 
potton ginned prior to specified dates during the cotton year. 
fpeive with the crop of 1972, certain of the specified dates were 
ed. The monthly ginnings figures represent cumulative ginnings 
€ crop year through the end of the month. See note 9 for this 
for total crop expressed in equivalent 480-pounds net-weight 


@ anual figures beginning 1913 and monthly data prior to 1975 for 
egs in running bales for selected reporting dates appear in earlier 

s of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this 
en). Figures for county and State data are given in the original 
:s of the Bureau of the Census. 


purce: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
ionthly data are compiled from reports received from consumers 
tton accounting for over 95 percent of total consumption of 
pstic and foreign cotton in the United States. Annual reports are 
aed from companies not reporting monthly and are used to 
the monthly data. Domestic cotton consumption is expressed 
aning bales and foreign cotton in net-weight bales. Consumption 
e cotton system) refers to materials which have passed through 
ppener, or have otherwise been removed from inventory and put 
sprocess for spinning, bleaching, etc. The monthly production 
s represent S-week reporting periods as follows: For 1975, Jan- 
April, July, October, and December; For 1976 and 1977, March, 
September, and December; For 1978, March, June, September, 
ovember; other months in each year are for 4 weeks. 

e monthly reports of the Bureau of the Census show total con- 
tion and stocks by area and State, by type, and by origin (domes- 
foreign growth); and world supply and distribution of cotton. 
ecent years, consumption is also shown expressed in thousands 
nds, net trading-weight basis. 

anual data prior to 1947 and monthly data for 1923-74 are in 
editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
$s section). 


Lint cotton is shown in running bales (imports and consumption 
eign cotton are expressed in net-weight bales). In order to meas- 
ately the size of the cotton crop, it is necessary to convert 
~ bales, which vary in weight, into bales of uniform weight. 
weights are collected on a sample basis from the ginners several 
during the season. On the basis of these reports, the number of 
alent 480-pound net-weight bales were computed for each country 
State. Annual production in terms of equivalent 480-pound net- 
it basis is shown below. 


Thousands Year of Thousands 
of bales growth of bales 
16,438 1966... 9,556 
13,673 19675. 7,444 
14,698 1966-5. 10,925 
13,290 ~ 1969... 9,990 
10,948 1970... 10,192 
11,495 1971S. 10,477 
14,527 LOI2 oe 13,704 
14,237 E97 Sie oie 12,974 
14,283 1974... 11,540 
14,828 197 Sietens 8,302 
15,294 1976. 10,581 
15,144 1977... 14,389 
14,941 1 yf pe 10,856 
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Sources: New York Cotton Exchange and U.S. Department of 
umerce, Bureau of the Census. Data for cotton stocks on farms, etc., 


BUSINESS STATISTICS, 1979 EDITION 160-161 


are compiled by the Cotton Exchange; the other series of cotton stocks 
are compiled by the Bureau of the Census. 

Total stocks include ginned stocks in all hands, both private and 
Government controlled, and also, for dates in harvesting periods, the 
unpicked portions of the current crop. The Bureau’s cotton statistics 
are reported for 4- and 5-week periods; stocks are for the end of the 
period covered, which is generally the Saturday falling nearest the end 
of the month, Figures are in running bales, except for foreign cotton 
which has been converted to net-weight bales. Stocks of foreign cotton 
(not shown separately) may be obtained by subtracting total domestic 
stocks from total stocks; such derived foreign stocks exclude cotton 
held in bond. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1941-74 for all 
series and 1936-40 for domestic cotton stocks are in earlier editions 
of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 
Revisions for August and November 1945 are in the corresponding 
note in the 1957 and 1955 editions of BUSINESS STATISTICS. 

Monthly data for August 1925-December 1935 for domestic cotton 
are shown on p. 16 of the August 1939 SURVEY. Monthly data prior 
to 1941 for stocks including foreign cotton are available upon request. 


2 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
For definitions and other pertinent foreign trade information, see 
note | for p. 97. 

Data relate to raw cotton (not carded, combed, or processed). 
Imports represent imports for consumption; exports relate to domestic 
cotton (i.e., exclusive of reexports). Imports statistics, effective with 
September 1963 data, are according to the Tariff Schedule of the 
United States (Annotated), and export statistics, effective 1965, are 
according to the revised Export Schedule B (January 1, 1965, and 
succeeding editions); therefore, imports beginning 1965 are not directly 
comparable with figures for earlier periods. The import figures are in 
bales of 480 pounds net weight; exports are in running bales. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1929-74 (except 
as mentioned below) are in earlier editions of BUSINESS STATISTICS 
(see reference note, p. 1 of this section). Scattered monthly revisions 
for both exports and imports prior to 1954 are in the note in the 
1967, 1957, and 1955 editions of BUSINESS STATISTICS. 


3 Source: U.S. Department of Agriculture, Crop Reporting Board, 
Statistical Reporting Service. Prices received by farmers are for 
American upland (short staple) cotton. With the use of a probability 
sample, the total quantity purchased from farmers and the dollars 
paid for that quantity are obtained. These prices (based on 480-pound 
net-weight bale) reflect actual purchases and include discounts and 
premiums paid during the month. The most current (preliminary) 
prices shown in each issue of the SURVEY OF CURRENT BUSINESS 
refers to an estimated mid-month price which excludes discounts 
and premiums. 

Annual averages shown are reason averages, i.e., weighted crop- 
year average prices. The season average prices exclude Government 
program payments but include allowances for unredeemed loans 
and purchases by the Government, valued at the average loan rate, 
by States. 

Annual data prior to 1947 (as noted below) and monthly data for 
1934-July 1937 and for 1941-72 are in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). Revised aver- 
ages: April 1964, 31.6; August 1960, 32.3 cents per pound. Annual 
averages as shown in the 1961 and earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS are simple averages of prices for calendar months. 


4 Source: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marketing 
Service, Cotton Division. The calendar-month price represents the 
average price of Strict Low Middling 1-1 /16", American white cotton 
computed from official daily quotations of cotton exchanges in 
designated markets. The annual averages are season of crop-year 
averages of monthly data for the year of growth, August through 
July. The 10 markets effective August 1, 1974 are Greenville, S.C.; 
Augusta, Ga.; Montgomery, Ala.; Memphis, Tenn.; Greenwood, Miss.; 
Dallas, Houston, and Lubbock, Tex.; Phoenix, Ariz.; and Fresno, Calif. 
For data prior to August 1, 1974, the average includes Atlanta, Ga., 
and prior to November 1, 1973, Little Rock, Ark. 

The season averages beginning 1971 and the monthly averages are 
net, i.e., in terms of 480-pound net-weight bales and are not directly 
comparable with earlier prices in gross-weight bales; see note 7 for this 
page. Effective August 1, 1973, the base quality grade used in spot 
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market quotations was changed to grade 41 staple 34 from grade 31 
staple 32 (Middling 1’). 

Monthly prices for August 1947-December 1974 (gross-weight bale 
basis prior to August 1971) are available upon request. Market prices 
shown in earlier editions of BUSINESS STATISTICS cover the base 
quality in effect. 


5 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Data relate to cotton-system spinning spindles (which do not include 
spindles for spinning uncut top); data for spindles spinning manmade 
and other fibers and blends are included. 

Figures for active spindles refer to number active (for the shift 
during which the largest number of spindles was operated) on the last 
working day of the period covered. Spindle hours data reflect the total 
spindle hours operated during the period. The Bureau’s monthly cotton 
statistics represent operations for 4 and 5 weeks. The 5-week periods 
are as follows: For 1975, January, April, July, October, and December, 
For 1976 and 1977, March, June, September, and December; For 1978, 
March, June, September, and November; other months in each year 
are for 4 weeks. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for August 1945- 
December 1974 (and data prior to August 1945 relating to spindles 
consuming 100 percent cotton only) are in earlier editions of BUSI- 
NESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 


© See note 9 for p. 160. 


7 Season average (net weight bale basis). Beginning August 1971, 
prices are quotations on 480-pound net-weight bale basis (earlier 
prices are on 500-pound gross-weight bale basis); to compute com- 
parable prices for previous months, multiply farm price by the factor, 
1.04167, and market price by 1.0438. 


8 Less than 500 bales. 
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1 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
The data are derived from the Bureau’s quarterly survey, Broadwoven 
Fabrics (Gray), Form MQ-22T. The figures represent total production 
of cotton fabrics, over 12 inches in width, by all known weaving mills 
regardless of their primary activity. Production of tire cord and fabric 
(shown separately in the original report) is not included in the present 
series. 

Effective with 1951, production of broadwoven mixed goods is 
classified according to chief fiber content by weight. Therefore, cotton 
fabrics are wholly or chiefly by weight of cotton (a fabric, 40 percent 
cotton, 30 percent rayon, and 30 percent acetate, is classified as man- 
made fiber fabric). Blends and mixtures, by weight 50 percent of one 
fiber and 50 percent of another fiber, are classified according to the 
fiber of greatest value (a fabric 50 percent polyester and 50 percent 
cotton, is a manmade fiber fabric). A fabric containing 5 percent or less 
of a second fiber is classified as being 100 percent of the first fiber 
(a wool fabric containing 5 percent or less silk fiber is classified as a 
100 percent wool fabric). . 

The original reports show number of looms operating on the specific 
fabrics and production (in thousands of linear yards) by type of goods 
for duck and allied fabrics, sheeting and allied coarse and medium yarn 
fabrics, print cloth yarn fabrics, carded colored yarn fabrics, toweling, 
washcloth, and dishcloth fabrics, blanketing and other napped fabrics, 
fine cotton fabrics, and all other woven cotton fabrics and specialties. 

Annual data prior to 1947 and quarterly data for 1942-74 are in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
of this section). 


2 Source: American Textile Manufacturers Institute, Inc. The data 
are based on reports from manufacturers whose production currently 
represents from 85 to 90 percent of the cotton gray goods industry. 

The orders and inventories (at cotton mills) are expressed in terms 
of number of weeks’ equivalent current production. They are not 
adjusted for seasonal variation, including those resulting from holidays, 
vacation periods, etc. Thus, high ratios in certain months, such as J uly 
and December, are largely because of seasonally low production sched- 
ules. Annual data in this volume are averages of the 12 end-of-month 
figures. 


Monthly data for 1957-74 (1969-74 for the ratio) are in earlier 


editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of | 
section). 


3 Source: U.S. Department of Agriculture, Economic Resea 
Service, as computed from data compiled by the Bureau of the Cen: 
Cotton cloth foreign trade data at source are reported in varying wi 
(e.g., square yards or pounds) and in considerable detail for the mi 
kinds of fabric. The summary trend series shown here are calcula 
in terms of the raw cotton equivalent of the various cloths and 
pressed in bales of 480 pounds net weight. zy; 

U.S. domestic exports cover standard constructions of cloth, 
cord, tapestry, upholstery fabrics, table demask, and pile fabric: 
addition to the cloth representation, the total includes cotton equi 
lent of small quantities of cotton yarn, twine and cordage, ¢ 
thread). Imports for consumption cover the same products exc 
that table damask and pile fabrics (grouped in the original rep¢ 
with manufacturers of such fabrics) are not included, Also exclue 
are manufactured products (house furnishings, apparel, etc.). ~ 

Beginning 1965, exports are classified according to the rev 
Exports Schedule B, January 1, 1965, and subsequent editions, < 
may not be strictly comparable with earlier figures. Effective 
imports are classified according to the Tariff Schedules of the i 
States, Annotated, and may not be directly comparable with ea 
figures. The USDA report, Cotton and Wool Situation, provi 
separate figures (in pounds) for yarn, thread, cloth, and manufz ul 
by products. a 

Monthly data for 1965-74 are in earlier editions of BUSINE 
STATISTICS; (see reference note, p. 1 of this section); monthly ¢ 
for July 1959-December 1964 are in Statistics on Cotton And Rela’ 
Data, 1930-467 (March 1968, and Supplement, U.S. Department 
Agriculture. 7 


* Source: Textile Economics Bureau, Inc.; published in Te: 
Organon. Data represent industry totals, as specified. 

The rayon and acetate yarn and monofilaments group cc 
through 1973 industrial rayon yarn and textile rayon yarn and 
filaments, and acetate, including diacetate and triacetate. Begin 
1974, the rayon yarn is excluded (see note 6 for this page). 
cellulosic (except glass) category covers—for yarns and monof 
ments—nylon and aramid, olefin (polyethylene and polyprop /le 
yarn and monofilaments and film fiber, polyester, saran, spam 
(and small quantities of other types for some years) through 19 
Beginning 1974, production of saran and spandex is excluded ( 
note 7 for this page). The noncellulosic staple, tow and fiberfill cov 
nylon and aramid, acrylic and modacrylic, polyester, and other ty; 
Textile glass refers to continuous strand and staple sliver and exclu 
figures for blown glass wool and pack for filtration in insulation, 
Waste is not included in any of the series shown. 

The Textile Organon provides a quarterly supply account: p 
duction, shipments (domestic and export), stocks, imports, ete., | 
yarns and filaments and for staple by major fibers, and periodic re rie 
of U.S. producing capacity and world fiber output. 3 

Annual data prior to 1947, quarterly data for 1951-74 (none 
losic stocks and glass fiber production and stocks, 1959-74), and ray 
and acetate end-of-period stocks (1938-74) are in earlier editions 
BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this sectic 
Quarterly revisions for 1965-66 appear in the note in the 1971 volui 

Textile glass fiber production, not shown separately in the abe 
mentioned volumes for the period 1951-58, may be derived by § 
tracting from total fiber production the data shown for compon 
items; end-of-quarter stocks (1953-58) for noncellulosic fibers 
textile glass are available upon request. 


pie Tie Setar: 


vg 


5 Beginning 1958, figures exclude data for acetate staple and 
which are included for earlier years. Estimates of acetate staple { 
duction (excluding that produced for cigarette filtration) for 1 
76 are as follows (millions of pounds): 58, 57; 54; 75; 70; 60; 
46; 60; 60; 54; 60; 50; 50; 43; 35; 26; 28; 25; 20; 12; 11. ; 


. Beginning 1974 data cover acetate yarn only. Productior 
rayon yarn and monofilaments for 1974, 1975, and 1976 
171.8; 64.8; and 74.8 million pounds, - 


€ 
i Beginning 1974 data omit saran and spandex yarn. For t 


1975, and 1976, production of these types totaled 11.9; 11.7; 
12.0 million pounds. 7 
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é wource: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 
eS represent the entire production by all known weaving mills 
ppiless of their primary activity) of broadwoven fabrics, over 12” 
| Ve of ewe et re paper, and other specialty fabrics. 
§ata are derived from the Census quarte 

Be rea hoer. q tly survey, Broadwoven 
eective with data for 1964, the Census revised the presentation 
ij amade fiber fabrics production by fabric classification. No com- 
> quarterly data prior to 1964 for the separate categories are 
le. Total production includes (in addition to the filament, spun 
2 ed-yarn fabrics shown separately) silk, paper, specialty fabrics 
ming drapery and bedspread), and blanketing. Beginning 1976 
‘tion of blanketing is included in the “total spun yarn fabrics” 
prior to 1976, blanketing is included in “‘silk, paper, and other 
. fabrics,” not shown separately (see note 3 for this page). 

aning 1951, all broadwoven goods are classified according to 
al fiber content. Manmade fiber goods are defined as those 
ing 51 percent or more of manmade fiber by weight. Prior to 
the figures exclude mixed manmade fiber fabrics containing as 
as 25 percent (or more) of wool, whereas beginning 1951, pro- 
also covers yardage of chiefly manmade fiber fabrics produced 
len and worsted looms. 
* original reports show production by type of fabric and fiber, 
ponsumed by type of yarn, number of looms in place, and loom 
perated. Production of manmade fiber tire cord and tire fabric 
se of goods is also shown quarterly. 
wal data prior to 1947 and quarterly data prior to 1973 for 
anmade fiber fabrics, and quarterly data for 1964-74 for all 
mexcept polyester and glass filament yarn fabrics are in earlier 
is of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this 
\). Quarterly data prior to 1973 for the polyester and glass fila- 
ram fabrics may be obtained from the MQ-22T.2 Current Indus- 
ports series of the Census Bureau. 


acludes data for all other filament yarn fabrics (including saran 
2fin) not shown separately. 


neludes data for other spun yarn fabrics—nylon, polyester (ex- 
olyester blends with cotton only), acrylic and modacrylic—and 
ing 1976, blanketing. For 1976, production of blanketing fabric 
! over 55 million linear yards (72” width or equivalent). 


ource: American Textile Manufacturers Institute, Inc., calcu- 
irom data published in ‘‘Woven Fabrics: Production, Inventories, 
snfilled Orders,” M22A, U.S. Department of Commerce, Bureau 
Census. 

2 original end-of-month inventories and unfilled orders (based 
sorts from weaving mills) on which the ratio is calculated are 
sed to measure monthly trends for woven fabrics. Knit fabric 
included. The data refer to broadwoven fabric, over 12 inches 
\th, chiefly of manmade fiber by weight (blends and mixtures 
are 50 percent of one fiber and 50 percent of another are clas- 
according to the fiber of greatest value). Unfilled orders (quantity 
n orders for fabrics which have not been billed) include orders 
-d from outside customers as well as weaving orders from the 
and converting department~ of the reporting company. 
bories owned by weaving mills include fabrics woven on com- 
a. Excluded are inventories billed and held for others. 

nthly data for 1965-74 are in the 1975 edition of BUSINESS 
{STICS (see descriptive note in that volume); monthly data for 
04 are available upon request. 


ource: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
suary 1976, the BLS introduced new sources, an extensive re- 
hcation of products, and revision of weights in the sample of 
products included in the Wholesale Price Indexes. Therefore, 
nparable prices are available prior to January 1976. Prices for 
mestic textile products are now obtained directly from pro- 
and reflect prices for the month. 
wre complete specifications are as follows: Print cloth—50/50 
tter/carded cotton print cloth, 48”, 3.90 yards/pound, 78 x 54 
threads to the inch, manufacturer to manufacturer, converter 
x, 10,000 yards or more; finished broadcloth—65% polyester/ 
combed cotton broadcloth, approximately 3.00 ounces/square 
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yard, 45”, 128 x 72 gray basis, white precure permanent press finish 
manufacturer to manufacturer or cutter, 10,000 yards or more; acetate/ 
nylon tricot knit—approximately 65% acetate/35% nylon tricot, 32 
gage, 54”, 3.25 ounces/linear yard prepared for printing, manufac- 
turer to manufacturer or converter, 10,000 yards or more; 100% 
textured polyester double knit jacquard—11 ounces to the linear yard 
60”, yarn dyed, finished 100% colored yarn, manufacturer to manu- 
facturer or cutter, 10,000 yards or more. 


6 
See 3d paragraph of note 1 for this page regarding coverage of 
mixed fabrics beginning 1951. 


bi . . 
Omits production of polyester and other filament combina- 
tions, chiefly polyester, to avoid disclosure of figures for individual 
companies. 


8 : : 
Omits production of nylon and other filament combinations, 
chiefly nylon, to avoid disclosure of figures for individual companies. 


i. Average for 11 months, February-December. 
As Average for 8 months, May-December. 
aA Average for 11 months, January-April; June-December. 
As Average for 10 months, January-October. 
13 Average for 5 months, February-June. 
19 Average for 6 months, January-June. 
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1 Source: Compiled by the U.S. Department of Agriculture, 
Economics, Statistics & Cooperatives Service. For a general description 
of foreign trade statistics, see note 1 for p. 97. Imports and exports of 
manmade fiber manufactures are compiled and reported originally by 
the U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, in varying 
units or measures. The ESCS, in cooperation with other agencies, 
developed factors for converting the various commodities (as reported 
in pounds, number, dozen, square yards, etc.) into approximate 
quantities of manmade fiber consumed in their manufacture (including 
an adjustment for waste). 

The “tops, yarn, cloth, etc.”’ group includes, in addition to woven 
cloth, the fiber equivalent of products made from spun yarns, tire cord 
and tire cord fabric, and waste; “primarily manufactured products” 
covers apparel, house furnishings, knit or crocheted fabrics, and other 
manufactures. The apparel group omits imports of manmade fiber 
apparel decorated with lace, embroideries, edgings, insertions, etc., 
which are included in the “primarily manufactured products” total. 
Knit apparel includes outerwear, underwear, gloves, hosiery, and hats. 
The data do not cover raw (unmanufactured) textile fibers, and do not 
include imports of certain textured yarns. For the period 1967-74, 
annual imports of these yarns (not adjusted for waste) were as follows 
(millions of pounds—manmade fiber equivalent): 1.9; 10.2; 7.5; 67.0; 
136.5; 118.0; 90.0; 38.5. Annual totals are calculated independently. 
Therefore, the monthly data may not add to the annual totals. 

Monthly data for 1971-74 are in the 1975, and 1977 editions of 
BUSINESS STATISTICS. The figures are summarized from the ERS 
“Cotton and Wool Situation” which provides greater detail by product 
group. Annual data back to 1920 and monthly data back to mid-1959 
appear in USDA Statistical Bulletins No. 535 (Oct. 1974) and No. 417 
(March 1968), “Statistics on Cotton and Related Data,” and the 1969 
Supplement to No. 417 (January 1970). 


2 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Data are based on a monthly survey that covers all manufacturing 
establishments consuming fibers in woolen spinning and in production 
of tops, noils, and scoured wool. The apparel class covers domestic and 
duty-paid foreign wool of the sheep (shorn and pulled) consumed on 
the woolen spinning system and top and noil production consumed in 
worsted combing. The carpet class refers to consumption of duty- 
free foreign shorn and pulled wool of the sheep. Not covered are all 
other fibers consumed in the woolen spinning and worsted combing 
systems, raw wool and tops consumed in the cotton system spinning, 
and reprocessed and reused wool. 
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The monthly consumption represent 5-week reporting periods as 
follows: For 1975, January, April, July, October, and December; 
for 1976 and 1977, March, June, September, and December; for 1978, 
March, June, September, and November; other months in each year are 
for 4 weeks. ; 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1934-74 are in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
of this section). Monthly figures for apparel class wool for 1932-33 are 
available in the 1936 edition; for 1918-34, on p. 20 of the July 1935 
SURVEY OF CURRENT BUSINESS. 


3 Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, & 
Cooperatives Service, from records of the Bureau of the Census. Data 
are imports for consumption. For definitions and other pertinent 
foreign trade information, see note 1 for p. 97. The total covers 
unmanufactured (raw) wool of the sheep, regardless of condition (on 
the skin, in the grease or washed, scoured or carbonized), converted to 
a clean-yield basis. Animal hairs (except hair of the camel as noted 
below) are excluded. 

Duty-free wools cover Donskoi, Smyrna, and similar wools without 
merino or English blood and, for 1947-58, also other wools (not finer 
than 40’s) and camel hair (duty-free when imported for use in the 
manufacture of rugs, carpets, and a few other specified products). In 
addition, beginning mid-1958, the duties were suspended on graded 
wools finer than 40’s but not finer than 46’s when imported for use in 
the manufacture of these items. Beginning September 1963, imports 
are summarized in accordance with the Tariff Schedules of the United 
States Annotated and may not be directly comparable with imports 
through August 1963. 

Annual totals prior to 1947 and monthly data for 1963-74 are in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS; monthly data for 1948-62 
are in the U.S. Department of Agriculture report, Wool Statistics and 
Related Data, 1920-64, Statistical Bulletin No. 363 (July 1965). 


4 Source: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics & 
Cooperatives Service (based on weekly prices published by the 
Livestock Division, Agricultural Marketing Service, USDA). The prices 
refer to fine wool, clean basis, delivered to mills in the United States. 
Prior to 1976 the domestic wool price was described as for fine wool, 
Good French combing and staple. Effective January 1976, descriptions 
were changed to define more closely the average diameter of the fiber 
in a lot of wool. Therefore, specifications for this price are 64’s (ranging 
from 20.60 to 22.04 microns), staple 2% inches and up. The prices are 
directly comparable. The foreign wool prices as shown in this volume 
include the import duty (25.5¢); prices for this series as shown in the 
1975 and earlier editions of BUSINESS STATISTICS exclude the duty. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1941-74 for the 
domestic series are in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see 
reference note, p. 1 of this section). 


5 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Woolen and worsted broadwoven fabrics (except woven felts) represent 
production by all known mills and are derived from the quarterly sur- 
vey, Broadwoven Fabrics (Gray), Form M22T. Data are for fabrics 
wholly or chiefly wool, reprocessed wool, or reused wool. Effective 
1951, the production of broadwoven goods is classified according to 
principal fiber content by weight. The figures beginning 1951 therefore 
exclude fabrics containing from 25.0 to 49.9 percent wool, which are 
included in earlier data. 

The original report, MQ-22T, provides detailed figures for woolen 
and for worsted apparel fabrics (for men’s and boy’s and for women’s 
a children’s goods) and nonapparel fabrics, as well as for woven 

elts. 

Annual data prior to 1947 and quarterly data for 1942-74 are in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of 
this section). 


. Yardage is in millions of finished linear yards: Blanketing in 72- 
inch width or equivalent; other fabrics, 54- to 60-inch widths or equiv- 
alent 54-inch width. 

7 Less than 50,000 pounds. 


: Average for 7 months, June-December. 
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4 Beginning 1951, figures exclude production of fabrics con fain 
from 25.0 to 49.9 percent wool; see note 5 for this page. 


10 PFtective 1958, data are not comparable with earlier figi 
because of reclassification of items. For example, beginning 1958, ¢ 
for woven cloth omit exports of tire cord and tire cord fabric whict 
included in cloth exports for earlier years (for 1958-61, exports of 
cord and fabric averaged 20 million pounds—manmade fi 
equivalent—per year.) Also, for 1952-57, “total yarn and cloth, et 
includes exports of items (which averaged less than 5 million pow: 
per year) that are not covered in other years. < 


11 Not comparable with earlier data; see note 3 for this page Te; 2 
ing change in import duties. 


12 Not comparable with earlier data; see note 3 for this page rege 
ing change in commodity classification schedules. 


oh Average for 10 months; March and April 1976 prices are 
available. = 
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1 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the is 
The data represent the entire U.S. shipment of woven, tufted, nee 
punched, knitted, braided, hooked, and other types of rugs ¢ 
carpeting shipped during the period, including transfers to 
divisions of the reporting company; estimates are included fort 
reporting firms. Excluded are products fabricated from carpeting or 
goods not manufactured in the reporting establishment. s 

The original Current Industrial Report, Carpet and Rugs, MQ-2: 
shows detailed shipments in terms of yardage and dollar value by ty 
of rug, and quantities of yarns and fabrics consumed in their ma 1! 
ture by type of fiber. The Census Bureau’s data beginning in 1968 
1977 reflect increases in the number of firms surveyed as well 
adjusting previously published shipments for comparability — 
current estimates. Data prior to 1968 are not directly compata 

Quarterly shipments for 1968-74 are in the 1975 and 1977 edi i 
of BUSINESS STATISTICS (see descriptive note in those volumes). 


2 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the C 
Monthly data are based on a sample of cutters accounting for about 
percent of total U.S. output of the specified apparel items. 1 


© 


estimates represent cuttings of garments from material owned by 


account. The annual totals (from the ‘Apparel’’ report, Cur 
Industrial Reports series, MA23A) represent total cuttings ff 
establishments accounting for about 99 percent of the total outpu’ 
these garments; excluded are small quantities of items cut as s i 
products by establishments primarily producing such items as leat 
and sheep-lined coats and jackets, and other apparel accessories. 
annual totals are considered a more reliable record of the level 
apparel production; the monthly data furnish measures of mont 


change. 4 
Coats (trimmed and untrimmed) include toppers, car, sub 
plastic, reversible, and wool water-repellent coats, but exclude 
coats. Suits include tailored suits, and beginning 1970, pant suits 
as a unit and jumpsuits made from both woven and knitted ; 
Uniform suits are included in the annual totals beginning 1964, bi 
not covered in the monthly figures (washable service uniforms 
medical, lab, maid, etc., are not included in either the annual 
monthly data). Excluded from both annual and monthly data are 
apparel items (pants, skirts, blouses, jackets) which are purcha 
separately as coordinates. Blouses include knit and woven fabric blo 
but exclude knit outerwear sport shirts. Dresses (unit-priced 
dozen-priced) include suit-type dresses, formal, work, and 
dresses, etc., but exclude washable service apparel. x 
The annual “Apparel” report also provides production and v; 
of ; shipments of many separate kinds of apparel for men’s, b 
children’s, etc., including underwear, nightwear, sweaters, swim 
leisure and play clothing, and for selected items, detail by gar 
price, and type and construction of fabric. ; 
For all items, no monthly data for 1974 are available. For 
comparable monthly data are available for the period 1965-74; mon 


~ » 
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ys for suits shown in the 1971 and earlier editions of BUSINESS 
WPSTICS are for tailored suits cut from woven fabrics only 
ity data for 1969 and earlier years for garments cut from woven 
@ are in the 1971 and earlier editions of BUSINESS STATISTICS: 

data for 1970-74, except for suits, are available upon request. 
. 


ource: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
totals, except for the most current year, are from the “Apparel 
,” MA23A, and represent cuttings by establishments accounting 
ut 99 percent of the output of the items listed. The monthly 
om “Men’s Apparel,” M23B) are based on a sample of establish- 
accounting for from 80-90 percent of output. The monthly 
igve in substantial agreement with the annual series; differences for 
items are because of sampling fluctuations, errors in reporting, 
ge (such as the introduction of new producers and new 
gets), and the benchmark in use. Production (cuttings) includes 
; from jobbers reporting output made from their materials; 
ons of contractors producing garments for other companies are 
»vered. (Also excluded are small quantities of garments cut as 
sary products by establishments primarily producing other 
4 i Po age Figures for Alaska and Hawaii are included 
sed on comparison of reports received from the 1972 Census of 
actures, the Bureau expanded the Apparel Survey for 1973 to 
: additional establishments and made changes in some product 
cations, etc. Data were also received for 1972, but all figures 
‘prior to 1972 are not directly comparable. 

sts include formal wear and business and tailored “leisure” suits; 
e coats cover suit-type coats (including separate formal wear); 
e dress trousers exclude all walking shorts, separate uniform 
‘s, and jean-cut slacks. Jeans, jean-cut casual slacks, and 
ees—covers all pants of jean-type construction; the series shown 
esplaces the series “Slacks (jean-cut), Casual’ shown in earlier 
s of Business Statistics. No comparable data prior to 1975 are 
le. Shirts include dress or business (openfront, usually with a 
hand, may or may not have sleeve sizes, may be sized S-M-L-XL, 
ng polo shirts and T-shirts made for outerwear); excluded are 
nd sweat shirts. Beginning 1972, shirts also include knit outer- 
shirts. 


iF 


source: National Association of Hosiery Manufacturers, Inc. Data 
imated industry totals for all types of men’s, women’s, children’s, 
“fants’ hosiery. Estimates are based primarily on reports received 
ty from knitting mills that produce a majority of all types of 
7 made in the United States. 

wal reports of the Association provide monthly production, 
ents, and end-of-year stocks by type, by fiber content, and by 
nual production by geographic areas; and hosiery imports and 
s by type, fiber content, and by country. 
mual data prior to 1947 and monthly data for 1934-74 are in 
editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
section). 


ludes cuttings of men’s dress (or walking) shorts not covered 
ver years; such cuttings totaled 4,972,000 units in 1961 and 
9000 units in 1962. 


seginning 1964, annual totals for suits include production of 
*s uniform suits. Monthly data exclude these types. 


"or 1965 and 1966, suits include an unknown quantity of knitted 
2. 


teginning 1965, data for suits also include suits made from 
sabric (not included in earlier years); for the years 1965-68, 
ade in knitting mills totaled 5,772,000; 3,016,000; 3,547,000; 
1000. 


Offective 1970, suit cuttings include figures for pant suits and 
its (no figures for these types are available prior to 1970). 


e shirts category, effective 1972, also covers knit outerwear 
shirts (from knitting mills); annual cuttings of these shirts in 
and 1973 totaled 13,248 and 14,104 thousand dozens. For 


*» 
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January-July 1974, cuttings of dress and business shirts, included in the 
total, may be overstated by from 5 to 10 percent. 


11 
See last paragraph of note 3 for this page regarding replacement of 
series. 
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1 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census 
for data beginning 1961 (prior thereto, Bureau of the Censu and 
Department of Transportation, Federal Aviation Agency). 

The data beginning 1961 are based on reports from companies 
whose principal business is the development and/or production of 
aircraft, aircraft engines, missile and spacecraft engines, missiles 
and/or spacecraft. For companies whose principal business is other 
than these products, reports are submitted on a plant or division basis, 
and relate to the plant or division manufacturing these products. 
Prior to 1961 (for backlog, prior to December 31, 1960), the figures 
were based on reports from companies. active in manufacturing 
complete aircraft, aircraft engines, and aircraft propellers and include, 
for these companies, operations on missiles and space vehicles. The 
expanded coverage in 1961 brings within the scope of the survey those 
companies producing, assembling, developing, or having prime system 
responsibility for complete missiles, space yehicles, and engines or 
propulsion units for missiles and space vehicles. The reporting panel 
for the survey has been increased by one-third. For backlog, the 1960 
yearend total derived from the more comprehensive survey is higher by 
over 20 percent; this difference is accounted for chiefly by the larger 
number of respondents included in the survey for 1961. 

Beginning 1961, new orders reflect an unduplicated total since all 
companies report separately their net new orders received for prime 
contracts and subcontracts. Under the former survey, airframe 
producers were required to report the value of major subcontracts let 
to other airframe producers. All series for U.S. Government represent 
prime contracts only. Net new orders represent new orders received 
during the period less terminations during the period. Beginning 1968, 
value of new orders and backlog generally includes only those orders 
that are supported by binding legal documents, such as signed 
contracts, letters of award or intent; comparable data for 1967 
(millions of dollars): New orders, 26,279; backlog, end-of-period, 
29,339. 

Data for “other related operations, products, and services” include 
all conversions, modifications, site activation, other aerospace products 
(including drones) and services, and receipts for applied research and 
development of items such as drones, etc. Receipts for other applied 
research are included with figures for the respective reporting 
categories. See also note 3 for this page. 

Quarterly figures for 1948-74 are in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section and p. 325 of the 
1957 edition). Quarterly data (1963-67) for total new orders and 
backlog comparable with 1968 (i.e., on a funded basis) are available 
upon request. 


2 Data for U.S. Government new orders and sales (1948-60) and 
backlog (1948-59) cover complete aircraft, engines, propellers, and 
parts and exclude figures for “other products and services”; for these 
periods, the value of “other products and services” for U.S. Govern- 
ment is included in the respective totals shown for new orders, sales, 
and backlog. 


3 Total includes backlog for nonrelated products and services and all 
basic research not included in categories shown separately. 


4 Source: U.S. Department of Commerce (Bureau of the Census) 
and Department of Transportation (Federal Aviation Agency). Data 
represent complete coverage of companies reporting shipments of 
complete civilian aircraft, i.e., including engines, and excluding aircraft 
shipped to U.S. military customers. Military-type planes shipped to 
foreign governments are included. The value of shipments does not 
include value of spare parts that are shipped with the aircraft. Airframe 
weight is the weight of the empty airplane less the weight of 
components (such as turbo superchargers, engine, propeller, wheels, 
accessories, etc.). 
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Monthly data for 1953-74 are in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section); monthly data 
for 1951-52 for value of shipments are available upon request. Monthly 
data for dollar shipments (1947-50) and airframe weight (1946-52) may 
be obtained from the original reports, Complete Aircraft and Aircraft 
Engines, CIR, M37G. 


5 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Effective January 1965 exports are summarized according to the 
January 1, 1965 and subsequent editions of the export Schedule B and 
cover the following types of nonmilitary aircraft: Commercial and 
civilian aircraft including passenger, cargo, and combination transports, 
personal and utility types, rotary wing, rebuilt, used, modified, con- 
verted, and demilitarized planes. Data for all periods exclude gliders, 
trainers, seaplanes, and lighter-than-air aircraft. Prior to 1950, military- 
type planes are included. Beginning 1949 all aircraft classified as special 
category for security reasons are omitted; types subsequently released 
from this category are included. (For example, beginning 1952 exports 
include used, rebuilt, and demilitarized aircraft.) For the period 1958- 
64, exports of new commercial cargo transports were not listed 
separately under the Schedule B in effect; during the years 1955-57, 
one transport ($1.4 million) was exported in 1957. 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1951-74 are in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
of this section and p. 193 of the 1957 volume). Earlier monthly data 
may be obtained from the records of the Bureau of the Census. 


6 Total for 2d, 3d, and 4th quarters of 1948. 


7 Effective 1950, data exclude exports of military-type aircraft. 
Fugures beginning 1949 exclude “special category” exports not shown 
separately for security reasons. 


8 Total for 1st and 2d quarters of 1950. 
> Total for 3d and 4th quarters of 1951. 


ae Beginning 1952, data include aircraft formerly classified “special 
category”’; see note 5 for this page. 


11 Not comparable with data shown in italics; see 2d paragraph of 
note 1 for this page. 


12 Revisions are not available for components of the adjusted total 
backlog as of December 31, 1960. 


te Backlog as of December 31, 1961; backlog as of January 1, 1962, 
is $14,147 million. The difference between the two figures is due to an 
increase in the number of companies covered in the survey and to 
revisions of previously reported data; no revisions for components of 
the revised total backlog as of January 1 are available. 


-¢ Beginning 1965, under the revised Export Schedule, data may not 
be strictly comparable with figures for earlier years. 


15 Beginning 1968, orders and backlog on funded basis; see 3d 
paragraph of note 1 for this page. 
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1 Source: Motor Vehicle Manufacturers Association of the United 
States, Inc. Factory sales (from plants located in the United States) 
represent almost complete coverage of the industry. Although 
sometimes interpreted as being identical with production, factory sales 
data generally refer to vehicles shipped and sold, or billed to customers, 
dealers, or allied divisions, whereas production data refer to number of 
units leaving the assembly lines. Units are counted produced whether 
ready to ship or not. (For a given period, monthly production data are 
available a month earlier than figures for factory sales; production data 
are shown for the most current month in each issue of the SURVEY 
OF CURRENT BUSINESS.) Export sales account for the difference 
between domestic and total sales. Sales of vehicles to Federal Govern- 
ment agencies are included (effective July 1964, all tactical vehicles are 
excluded; prior to this period, certain firms included such types). 


tion data include tactical vehicles. Excluded from the ¢ 
stewie are separate sales figures from plants located in Canada. 
Passenger cars also include factory sales of taxicabs, station wag 
ambulances, and funeral cars as well as passenger carriers used as sc! 
buses which are made on passenger car chassis. Fj 
Trucks and buses—see p. 168—include sales of trucks, truck tract 
and all buses (primarily those of the integral type) sold to for-hire tr: 
portation companies for city or intercity service. Also included 
special types of coaches, e.g., integral school buses if made with ce 
chassis or truck chassis. Station wagons and fire apparatus made 
truck chassis are included; fire apparatus made by compa 
specializing in that line is excluded. Data for trucks and buses incl 
figures for chassis only, without bodies. 
Annual data prior to 1947 and monthly data for 1941 and 1946 
are in earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference n 
p. 1 of this section). No monthly data are available for 1942 
Revised monthly figures for 1940 are shown on p. 24 of the June 
SURVEY. Statistics prior to 1940 (in 1947 and earlier editior 
BUSINESS STATISTICS) are on a different basis of classification. — 


2 Sources: Motor Vehicle Manufacturers Association of the Un 
States, Inc. and U.S. Department of Commerce, Bureau of Econo 
Analysis. Sales and inventories of franchised dealers of all dome 
new passenger cars in the United States are derived from dat 
reported by members of the Motor Vehicle Manufacturers Associa 
of the United States. Retail sales are broadly defined as units repo 
by dealers as being delivered to consumers based on receipt of re 
sales cards. Figures for domestics include U.S.-type cars produce 
Canada; excluded from the domestics series are cars produced by | 
manufacturers outside the United States (except Canada). Impc 
sales are compiled by BEA from industry sources. Data for imp: 
cover all foreign-type cars as well as captive imports (vehicles n 
factured overseas by U.S. subsidiaries); excluded from the import 
are U.S.-type cars produced in Canada. ; 

The ratios of end-of-month inventories to total monthly sale: 
calculated from seasonally adjusted data. ; 

Monthly data prior to 1975 for series marked with a star appe 
appendix I to this volume; for domestics, unadjusted monthly 
end-of-month inventories, and the inventory-sales ratio appear in 
December 1970 SURVEY OF CURRENT BUSINESS, p. 


rt 


STATISTICS (1970-74)—see reference note, p. 1 of this sec 
Monthly data for total cars and for imports for 1966-74 as shown in 
aforementioned volumes do not reflect scattered revisions whict 
available upon request. 


3 Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Ce: 
For a general explanation of foreign trade data, see note 1 for p. 
Beginning 1965, exports cover nonmilitary new passenger cars 
cluding station wagons) and, as shown on p. 168, trucks, truck ch 
and truck tractors; motor buses, and special-purpose vehicles (gasc 
or diesel). The data refer only to assembled vehicles (including cars 
trucks originally assembled, but disassembled solely for shipping | 
poses) and to chassis with engines mounted (for example, a comp 
truck less body). Not covered are used or unassembled vehicles, 
vehicles, cranes mounted on truck chassis, fire engines, automo 
bodies, and off-highway trucks and trailers (see next paragraph). P 
to 1965 exports are tabulated according to classifications then in ef 
and unassembled vehicles are included in the pre-1965 figures she 
The increase in exports to Canada, beginning 1965-66, reflects 
effects of the Automotive Products Trade Act of 1965 which per 
duty-free entry into Canada of specified U.S. vehicles. Revised cla: 
cation beginning January 1969 eliminates vehicles which operat 
whole or in part on runners or skis (exports of any such vehicles in 
period 1965-68 would be included). 

Beginning with data for 1966, exports of two additional ty 
off-highway trucks and trucks with derrick assembly, winches, etc. 
drilling, are included. . 

Annual data prior to 1947 and monthly data for 1963-74 (exg 
to Canada for 1965-74) are in earlier editions of BUSINESS STA 
TICS (see reference note, p. 1 of this section). Note the additi 
coverage of exports of off-highway trucks, etc., is not reflecte 
monthly data prior to 1971 in the aforementioned volumes. Mor 
data for 1964 and prior years for total exports of new and usec 
hicles are in the 1965 and earlier volumes. Revisions prior to 1 
are in the note in the 1963 edition of BUSINESS STATISTICS. 


p ource: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census 
feeneral explanation of foreign trade data, see note 1 for p. 97. 
ujcability of the data for the period shown is affected by the 
4 classification schedules in effect. Beginning 1963 data are in 
spance with the Tariff Schedules of the United States Annotated: 
#y period 1963-April 1966, the data include units not specifically 
ipeed. Comparability is also affected by the Automotive Products 
wAct of 1965. Under this Act, specified Canadian vehicles are 
feed duty-free entry into the United States. The total from 
as shown includes small quantities of duty-paid cars not covered 
A. Beginning 1978, the Tariff Schedule of the United States 
ed was again revised; data may not be comparable with those 
fier years. 

penger cars. Beginning May 1966, imports of cars represent 
e units of new, four-wheeled, on-highway passenger auto- 
s. See also note 7 for this page. 

ccks and buses—see p. 168. Beginning 1966 data cover imports 
Ks and motor buses, truck tractors (with their trailers), fire 
. Separate truck bodies (including cabs) and chassis, and begin- 
972, automobile trucks valued less than $1,000. Not covered are 
tractors imported separately from their trailers, and vehicles 
\cted and equipped to perform special services, such as mobile 
wreckers, concrete mixers, mobile clinics, etc. 

aual data prior to 1947 and monthly data for cars and trucks 
53-74 (imports from Canada, 1966-74) are in earlier editions 
SINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 
at monthly data for truck imports for 1966-71 do not include 
«s of separate chassis and bodies. 

sa shown in the 1965 and earlier editions of BUSINESS STATIS- 
mover complete units and chassis, separate bodies for assembly or 
ment, and used cars; data are not shown separately for trucks. 


t 


urce: R.L. Polk & Company. Data represent the number of 
ssenger cars and trucks—see p. 168—registered in the United 
sas follows: Registrations are included for Alaska beginning 1958 
« Hawaii beginning 1959. Effective April 1969, registrations for 
»ma are not included. Also data for some months do not include 
\tions for one or two other states. The annual totals may reflect 
2visions not reflected in the monthly data. 

: figures include all municipal, State, and nontactical Federal 
ment vehicles; not included are vehicles for which the Govern- 
akes delivery overseas and are not reported to R.L. Polk. The 
ad bus total excludes buses which are not produced on a truck 
norts cover all foreign cars, including domestically sponsored 
sanufactured overseas and cars assembled in the United States by 
. firms. Cars manufactured or assembled in Canada and imported 
= United States free of duty are counted as domestic car 
ations. Beginning 1965, Volkswagen station wagons are counted 
senger cars (prior to 1965, as trucks). 

qual data prior to 1947 and monthly data for 1932-74 (for 
s, 1959-74), except as noted below, are in earlier editions of 
TESS STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). 
ons for passenger cars (1952, 1954, and 1955) and additional 
for trucks (revised prior to 1956) are in the 1963 BUSINESS 
STICS note; November 1959 truck registrations were revised to 
‘ units. Passenger car registrations prior to 1932 are on p. 19 of 
august 1933 SURVEY OF CURRENT BUSINESS; monthly data 
sports (1956-58) and trucks (1925-31) are available upon request. 


bee note 3 for this page regarding assembled vehicles effective 
y 1, 1965. 


bmports as shown for 1965 omit fragmentary data available 
vember and December 1965 under the Automotive Products 
Act of 1965 (effective October 22, 1965); for January- 
966, total and imports from Canada include new and used cars 
er motor vehicles not specifically identified under the classifica- 
“stem in effect. Effective May 1966, data are defined as imports 
,, complete, on-highway, four-wheeled passenger automobiles. 


ne manufacturer reported November and December 1974 sales 
December 1974 period and January and February 1975 sales in 
ebruary 1975 period. 
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PAGE 168 
1 See note 1 for p. 167. 


: Sources: Motor Vehicle Manufacturers Association of the United 
States; seasonally adjusted by U.S. Department of Commerce, Bureau 
of Economic Analysis. Sales and inventories of new trucks exclude 
figures from a few small producers. Motor coaches are not covered. 
Sales beginning 1972 include imports of U.S. manufacturers only (all 
other imports are not covered). Units refer to complete vehicles and to 
chassis sold separately. 

Sales by size class are on the basis of gross vehicle weight, i.e., the 
weight of the vehicle with full load. Data beginning 1967 reflect a 
reclassification by duty size to the following gross vehicle weights 
(pounds): light-duty class, up to 14,000; medium-duty, from 14,001 
to 26,000; heavy-duty, 26,001 and over. Comparable data for periods 
piior to 1967 are not available except for retail inventories which have 
been restated back to 1965. Through 1966, the light-duty size covers 
up to 10,000 pounds GVW, medium-duty from 19,001 to 19,500 
pounds GVW, and heavy-duty 19,501 pounds and over GVW. 

Seasonally adjusted monthly data for 1967-74 are available upon 
request. 


3 See note 3 for p. 167. 
4 See note 4 for p. 167. 
5 See note 5 for p. 167. 


§ Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Derived from a monthly survey, the data represent coverage of all 
known firms engaged in the manufacture of truck trailers and refer to 
trailers (drawn by a truck or truck-tractor) having one or more axles 
with a rating of 10,000 pounds or more per axle. 

Prior to 1958 the data cover total truck trailers, i.e., the number of 
units shipped, including trailer chassis only, for sale separately. Effec- 
tive 1958, shipments of complete trailers and chassis are defined as 
trailers in which the body is permanently attached to the chassis; 
not included are new trailer chassis shipped with detachable trailers. 
Also, beginning 1958, the data include complete trailers reported by 
manufacturers who purchase the chassis and add the body; prior to 
1958 such assemblies are excluded. Detachable trailer bodies refer to 
all trailer bodies manufactured with or without detachable chassis or 
running gear, including those for use on ships or rail cars (minimum 
size 8’ x 8’ x 10’). Detachable trailer chassis (and running gear), manu- 
factured for use with detachable trailer bodies, cover all detachable 
chassis, whether shipped with detachable bodies or not. 

The Highway Traffic Safety Administration Regulation, “Truck 
Air Brakes Standards,” requires that the braking system for these 
vehicles meet the same standards as other vehicles effective 1975. 
Shipments were high through 1974 as buyers anticipated the additional 
cost of the new systems beginning 1975. The large volume in 1953 
reflects in part Defense Department procurement of small-capacity 
trailers of special construction. 

The total for complete trailers and chassis includes in addition to 
vans, the following types: Tank; bulk commodity and dry materials 
(except vans); pole, logging and pipe; platform; low-bed heavy haulers; 
dump trailers and dump chassis; automobile transport; all other trailers 
and chassis, except detachable trailers and detachable trailer chassis. 
Etfective with the 1975 edition of BUSINESS STATISTICS, figures 
for complete trailers and chassis omit shipments of dollies or converter 
gear. Data were revised back to 1964. 

Monthly data for 1971-74 are in the 1977 edition of BUSINESS 
STATISTICS. Monthly data for 1961-71 for complete trailers as shown 
in the 1973 and earlier editions of BUSINESS STATISTICS include 
shipments of dollies and converter gear; monthly data revised to 
exclude these items and detailed monthly data for detachable trailer 
bodies and for detachable trailer chassis sold separately for 1964-70 
are available upon request. Monthly data for 1961-70 for vans are in 
earlier editions of BUSINESS STATISTICS (see reference note, p. 1 
of this section). Monthly data for 1945-62 for production (summarized 
on a different basis) appear in the 1963 and earlier editions of BUSI- 


NESS STATISTICS. 


7 See 2d paragraph of note 6 for this page regarding the coverage of 
items beginning 1958. 
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: Figures for trailer bodies also include shipments of trailer chassis, 
sold separately. 


9 For the period 1963-65, data include imports of other units not 
specifically identified. 


10 coe note 3 for p. 167 regarding assembled vehicles effective Jan- 
uary 1,1965. 


11 See second paragraph of note 2 for this page regarding change in 
size class by gross vehicle weight. 


12 See 1st paragraph of note 4 for page 167 regarding comparability 
of data. 


13 One manufacturer reported November and December 1974 sales 
in the December 1974 period and January and February 1975 sales in 
the February 1975 period. 


14 Data withheld to avoid disclosure of operations of individual 
firms. 
PAGE 169 


1 Sources: Beginning 1966, published jointly by the Association of 
American Railroads and the American Railway Car Institute; prior to 
1966, by the Institute. The data cover all car builders (both equipment 
manufacturers and railroad and private-line shops). The figures cover 
new freight cars for domestic use only and pertain to all types of cars 
for railroads, private car lines and industries, and governmental 
customers; excluded are rebuilt cars and cars for export. 

New orders represent net new orders, i.e., adjusted for cancellations; 
end-of-period backlog figures are not similarly adjusted. 

Monthly data for 1967-74 are in earlier editions of BUSINESS 
STATISTICS. Data through 1968 as shown in the 1969 and prior 
editions of BUSINESS STATISTICS also cover freight cars for export 
by equipment manufacturers; see reference note of the 1969 edition. 
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all series and all data for cars undergoing repair) and Interstate (€ 
merce Commission (for data through 1970 except cars held for repait 
The data cover class I roads which account for about 95 percenij 
the total U.S. mileage operated by all line-haul railroads. Effe 
December 1955, December 1965, and January 1, 1976, the data ref] 
changes in the definition of class I roads. Beginning 1976, clas 
railroads are those having average annual operating revenues of § 
million or more (from 1965 to 1976, $5 million or more; from 1 
to 1965, $3 million or more; for earlier periods, $1 million or more). 
The Association’s end-of-month figures for revenue freight cars 
as reported to their Car Service Division by class I roads and railr 
owned and controlled private refrigerator car lines. As shown in 
volume, data exclude cars on private lines and railroad owned and ¢ 
trolled private refrigerator cars. (Estimated total ownership and 
capacity, including estimates for the omitted types, as well as for cl 
II roads and for switching and terminal companies, are shown mon 
in the Association’s weekly Car Service Statement, CS-54A, “Reve: 
Freight Loaded by Commodities and Total Received from Con 
tions.””) The original monthly condition report, Car Service-60A, gi 
the ownership of cars and cars undergoing or awaiting heavy and k 
repairs, by districts, by individual roads, and by type of car. 
The ICC annual data refer to the total number of freight-ca 
cars and average caf-carrying capacity available for service at close 
year; the aggregate capacity measures total carrying capacity at enc 
year for units owned and used plus cars leased from others. A d 
to the ICC, the data over the period shown are not strictly compara 
because of changes in accounting and reporting. 
Yearend figures for years prior to 1947 and monthly data for 19 
74 (except car capacity, 1963-74) are in earlier editions of BUSINE 
STATISTICS (see reference note, p. 1 of this section). Monthly data 
capacity prior to 1963 appear in the Car Service 54A report ne 
above (1961-62) and in the discontinued monthly report Car Se 
15A, Revenue Freight Car Ownership (prior to 1961). Minor revis 
have been made in some of the figures appearing in BUSINESS S$ 
TISTICS prior to the 1947 issue. 


ican Appraisal Company (The), 525 Ea ichi 

Se Wi $3001 y ) st Michigan Street, 

ican Bureau of Metal Statistics, Inc., 420 Lexingto 
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ican Council of Life Insurance, 1850 K Street, N.W. i 

diehinos W., Washington, 

ican Gas Association, 1515 Wilson Blvd., Arlington, Va. 22209 

ican Iron and Steel Institute, 1000 Sixteenth Street, N.W. 
ington, D.C. 20036 ; 

ican Iron Ore Association, 514 Bulkley Building, 1501 Euclid 

venue, Cleveland, Ohio 44115 

ican Metal Market, 7 East 12th Street, New York, N.Y. 10003 

ican Newspaper Publishers Association, P.O. Box 17407, Dulles 

ternational Airport, Washington, D.C. 20041 

ican Paper Institute: 

*wsprint Division, 260 Madison Avenue, New York, N.Y. 10016 

sperboard Group, 260 Madison Avenue, New York, N.Y. 10016 

1 Petroleum Institute, 2101 L Street, N.W., Washington, D.C. 

ican Public Transit Association, 1100 Seventeenth Street, N.W., 

ashin gton, D.C. 20036 

re Railway Car Institute, 11 East 44th Street, New York, N.Y. 
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ican Supply and Machinery Manufacturers’ Association, Inc., 

30 Keith Building, Cleveland, Ohio 44115 

ican Textile Manufacturers Institute, Inc., 1150 Seventeenth 

weet, N.W., Washington, D.C. 20036 

acan Trucking Associations, Inc., 1616 P Street, N.W., Washington, 
. 20036 

iation of American Railroads, American Railroads Building, 1920 

“Street, N.W., Washington, D.C. 20036 

Wriation of Home Appliance Manufacturers, 20 North Wacker Drive, 

uicago, Ill. 60606 
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: Council International—Smith, Bucklin & Associates, Inc., 111 
Wacker Drive, Chicago, Ill. 60601 
Buyer (The), 77 Water Street, New York, N.Y. 10005 


«tence Board, Inc. (The), 845 Third Avenue, New York, N.Y. 
022 


ed Spirits Council of the United States, 1300 Pennsylvania 
ilding, Washington, D.C. 20004 
be (F.W.) Division, McGraw-Hill Information Systems Co., 1221 
enue of the Americas, New York, N.Y. 10020 
} Jones & Company, Inc., 22 Cortlandt Street, New York, N.Y. 
% Bradstreet, Inc., 99 Church Street, New York, N.Y. 10007 


; 

én Electric Institute, 1111 Nineteenth Street,. N.W., Washington, 

+-C. 20036 ; 

Hronic Industries Association, 2001 I Street, N.W., Washington, 
.C. 20006 

Ineering News-Record, 1221 Avenue of the Americas, New York, 

}..Y. 10020 


Sources of Data 


Federal Reserve Bank of New York, New York, N.Y. 10045 
Fibre Box Association, 5725 East River Road, Chicago, Ill. 60631 


Gas Appliance Manufacturers Association, Inc., 1901 North Fort Myer 
Drive, Arlington, Va. 22209 


Handy and Harman, 850 Third Avenue, New York, N.Y. 10022 


Industrial Heating Equipment Association, Inc., 1901 North Moore 
Street, Arlington, Va. 22209 

Industrial Truck Association (The), 1326 Freeport Road, Pittsburgh, 
Pa. 15238 

Institute of Makers of Explosives, 1575 Eye Street, N.W., Washington, 
D.C. 20005 

Insurance Information Institute, 110 William Street, New York, N.Y. 
10038 


Laventhol & Horwath, 1845 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19103 

Leading National Advertisers, Inc., P.O. Box 525, Norwalk, Conn. 
06856 

Life Insurance Marketing and Research Association, 170 Sigourney 
Street, Hartford, Conn. 06105 


Material Handling Institute, Inc. (The), 1326 Freeport Road, 
Pittsburgh, Pa. 15238 

McCann-Erickson, Inc., Advertising, 485 Lexington Avenue, New York, 
N.Y. 10017 

McGraw-Hill Publishing Company, Inc., 1221 Avenue of the Americas, 
New York, N.Y. 10020 ; 

Media Records, Inc., 370 Seventh Avenue, New York, N.Y. 10001 

Metals Week, 1221 Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10020 

Moody’s Investors Service, Inc., Economics Department, 99 Church 
Street, New York, N.Y. 10007 

Motor Vehicle Manufacturers Association of the United States, Inc., 
300 New Center Building, Detroit, Mich. 48202 


National Association of Hosiery Manufacturers, Inc., P.O. Box 4314, 
Charlotte, N.C. 28204 

National Conference of States on Building Codes and Standards, 1970 
Chain Bridge Road, McLean, Va. 22101 

National Forest Products Association, 1619 Massachusetts Avenue, 
N.W., Washington, D.C. 20036 

National Industrial Distributors Association, 1900 Arch Street, 
Philadelphia, Pa. 19103 

National Machine Tool Builders’ Association, 7901 Westpark Drive, 
McLean, Va. 22102 

National Oak Flooring Manufacturers’ Association, 804 Sterick 
Building, Memphis, Tenn. 38103 

New York Cotton Exchange, 4 World Trade Center, New York, N.Y. 


10048 
171 


1979 STATISTICAL SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRE 


172 


New York Stock Exchange, Department of Research and Statistics, 11 
Wall Street, New York, N.Y. 10005 

Newsprint Association of Canada,, 260 Madison Avenue, New York, 
N.Y. 10016 


Paperboard Packaging Council, General Packaging Division, 1800 K 
Street, N.W., Washington, D.C. 20006 

Platt’s Oilgram Price Service, 1221 Avenue of the Americas, New York, 
N.Y. 10020 

Polk (R.L.) & Company, 431 Howard Street, Detroit, Mich. 48231 

Potash/Phosphate Institute, 2801 Buford Highway, N.E., Atlanta, Ga. 
30329 

Publishers Information Bureau, Inc., 575 Lexington Avenue, New 
York, N.Y. 10022 


Rice Millers’ Association, Crystal Plaza One, Suite 808, 2001 Jefferson 
Davis Highway, Arlington, VA. 22202 

Rubber Manufacturers Association, 1901 Pennsylvania Avenue, N.W., 
Washington, D.C. 20006 


Southern Industrial Distributors Association, 1900 Arch Street, 
Philadelphia, Pa. 19103 
Standard & Poor’s Corporation, 25 Broadway, New York, N.Y. 10004 


Textile Economics Bureau, Inc., 489 Fifth Avenue, New York, N.Y. 
10017 


UNITED STATES GOVERNMENT: 


Department of Agriculture: 
Agricultural Marketing Service, Washington, D.C. 20250 
Cotton Division, 4841 Summer Avenue, Memphis, Tenn. 
38122 
Dairy Division, 801 West Badger Road, Madison, Wisc. 53713 
Grain Market News Branch, 630 Sansome Street, Room 743, 
San Francisco, Calif. 94111 
Poultry Market News Branch, 536 So. Clark Street, Chicago, 
Ill. 60605 
Pa erry Statistics, & Cooperatives Service, Washington, D.C. 
50 
Farm Credit Administration, Washington, D.C. 20578 


Department of Commerce: ; 
Bureau of the Census, Washington, D.C. 20233 
Bureau of Economic Analysis, Washington, D.C. 20230 
Bureau of Industrial Economics, Washington, D.C. 20230 
National Marine Fisheries Service, Washington, D.C. 20235 


NT BUSINESS 


Department of Energy: 
Energy Information Administration, Washington, D.C. 20461 


Department of Housing and Urban Development: 
Federal Housing Administration, Washington, D.C. 20410 


Department of the Interior: 
Bureau of Mines, Washington, D.C. 20241 
National Park Service, Denver, Col. 80226 


Department of Labor: 
Bureau of Labor Statistics, Washington, D.C. 20212 
Employment and Training Administration, Washington, D. 
20213 


Department of State: 
Passport Office, Washington, D.C. 20524 


Department of the Treasury: 
Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms, Washington, D 
20226 
Bureau of Government Financial Operations, Washington, D 
20226 
Office of the Secretary, Washington, D.C. 20226 


Department of Transportation: 
Federal Aviation Administration, Washington, D.C. 20553 
Federal Highway Administration, Bureau of Public R 
Washington, D.C. 20590 
Transportation Systems Center, Cambridge, Mass. 02142 


Independent Agencies: 
Board of Governors of the Federal Reserve System, Washi 
D.C. 20551 
Civil Aeronautics Board, Washington, D.C. 20428 
Federal Communications Commission, Washington, D.C. 205 
Federal Home Loan Bank Board, Washington, D.C. 20552 
Federal Trade Commission, Washington, D.C. 20580 
International Trade Commission, Washington, D.C. 20436 
Interstate Commerce Commission, Washington, D.C. 20423 
Railroad Retirement Board, 844 N. Rush Street, Chicago, | 
60611 
Securities and Exchange Commission, Washington, D.C. 205: 
Veterans Administration, Washington, D.C. 20420 


Vacuum Cleaner Manufacturers Association, 1615 Collamer Stre 
Cleveland, Ohio 44110 


Wall Street Journal, 22 Cortlandt Street, New York, N.Y. 10007 
Western Wood Products Association, 1500 Yeon Building, Portlar 
Oreg. 97204 


APPENDIX I 


HISTORICAL DATA FOR SELECTED SERIES 


YEAR ! {| HW lV 
Annual 
YEAR | i Wi lV Annual 
New plant and equipment expenditures, all industries t j jati i 
otal (unadj. for seas. variation)—bil. $, see p. 1 Electrical machinery (unadj. for seas, variation)—bil. $—Con. 
1947 4.06 4.79 4. 
1948 475 aa 4 Lee 19,33 1958 14 16 13 18 60 
1949 466 ; 21.30 1959 12 16 17 22 66 
4.92 4.56 4.84 1 
ae = 8.98 1960 16 21 21 32 90 
4.73 5.17 6.26 20.2 
1951 540 21 1961 19 23 (22 24 88 
6.47 6.44 7.15 
1952 624 25.46 1962 16 19 20 25 .80 
6.85 6.20 7.14 26.43 1963 
1953 6.27 7.25 7.05 7'65 = 5 Ae .20 .19 24 79 
1954 6.31 : 8.20 1964 a7 21 21 27 86 
7.02 6.70 7.15 27.19 1 
1955 6.01 7.16 7.62 874 . 965 19 25 29 39 1.12 
FORE Spl : x 29.53 1966 .30 38 39 54 1.62 
6 9.04 9.04 9.98 35.73 1967 36 4 
1957 8.54 9.85 9.57 9.98 37 4 ' AN Al 51 1.70 
1958 7.70 8.02 772 6.45 Ar Machinery, except electrical (unadj. for seas, variation)—bil, $, see p.1 
4 — 2 8.62 9.38 33.55 1947 13 14 12 13 52 
. 9.07 9,90 36.75 1948 
— ~ iP 13 13 14 53 
72 9.07 8.93 10.18 35.91 1949 10 10 09 10 
1962 8.27 9.80 Ce 
9.71 10.61 38.39 1950 08 09 10 14 41 
1963 8.39 10.14 10.40 11.84 40.77 1951 12 15 18 22 ‘68 
1964 10.00 11.85 11.70 13.42 46.97 1952 16 17 15 21 ‘69 
1965 11.20 13.63 13.65 15.93 54.42 1953 18 21 18 oo 78 
1966 13.33 16.05 15.92 18.22 63.51 1954 16 $y) 16 19 68 
1967 14.46 16.69 16.20 18.12 65.47 ps 15 18 20 25 80 
1 ‘ i : : i 
Manufacturing, total (unadj. for seas. variation)—bil. $, see p. 1 1957 oe eH ms hs ae 
1947 1.80 2.11 2.08 2.44 8.44 1958 27 24 20 22 92 
1948 2.15 2.28 2.13 2.45 9.01 1959 19 25 25 32 1.02 
1949 1.85 1.88 1.64 1.76 7.12 1960 30 33 27 35 1.25 
1950 1,42 1.68 1.84 2.45 7.39 1961 29 31 25 35 1.20 
1951 2.12 2.70 2.70 3.19 10.71 1962 30 34 31 36 1.31 
1952 2.58 3.04 2.65 3.18 11.45 1963 29 135 32 42 1.39 
1953 2.60 3.09 2.86 3.31 11.86 1964 36 45 43 55 1.79 
1954 2.58 2.91 2.68 3.07 11.24 1965 45 54 55 77 2.31 
1955 2.31 2.91 3.02 3.65 11.89 1966 62 72 68 86 2.87 
1956 3.03 3.84 3.95 4.58 15,49 1967 70 79 oh 74 2.94 
1957 3.61 4.31 4.14 4.45 16.51 
Transportation equipment (unadj. for seas. variation)—bil. $, see p. 1 
1958 3.20 3.23 2.84 3.11 12.38 
1959 259 3.16 3.19 3.83 12.77 1947 14 16 13 17 60 
1960 3.17 3.97 3.73 4.22 15.09 1948 114 14 13 17 58 
1961 3.09 3.66 3.43 4.16 14.33 1949 10 12 ah) fiz 45 
1962 3.20 3.75 3.77 4.34 15.06 1950 08 13 16 20 57 
1963 3.31 4.01 4.14 4.77 16.22 1951 18 26 28 28 1,00 
1964 3.94 477 4.78 5.86 19.34 1952 23 25 24 26 98 
1965 4.71 5.69 5.92 7.11 23.44 1953 21 23 25 .36 1.06 
1966 5.79 7.03 7.08 8.30 28.20 1954 28 36 34 34 1.32 
1967 6.54 7.33 6.88 7.77 28.51 1955 24 29 33 40 1.26 
1956 37 47 52 53 1.89 
Durable goods industries, total (unadj. for seas. variation)—bil. $, see p. 1 1957 38 42 34 31 1.46 
1947 n 86 78 90 3.25 1958 22 22 21 20 85 
1948 74 B4 82 90 3.30 1959 18 22 oy 28 96 
1949 64 61 56 64 2.45 1960 25 32 34 34 1.25 
1950 52 66 73 1.03 2.94 1961 22 28 26 34 1.10 
1951 88 1.16 1.27 1.51 4.82 1962 26 33 36 38 1.33 
1952 1.20 1.33 1.20 1.48 5.21 1963 31 40 41 46 1.58 
1953 1.18 1.35 1.26 1.52 5.31 1964 37 49 52 61 1.98 
1954 1.14 1.26 1.15 1.36 4.91 1965 52 64 69 .70 2.54 
1955 1.04 1.27 1.38 1.72 5.41 1966 60 75 78 83 2.95 
1956 1.43 1.82 1.91 2.29 746 1967 61 70 67 74 2.72 
} A : 
sal st sie oe ies Stone, clay, and glass (unadj. for seas, variation)—bil. $, see p. 1 
1.52 1.45 1.28 1.36 5.61 
1950 1.11 1.45 1.47 1.79 5.81 1947 06 09 .09 .08 .33 
1960 1.54 1.89 1.77 2.03 7.23 1948 06 07 06 08 26 
1961 1.41 1.59 1.47 1.84 6.31 1949 04 04 03 05 16 
1962 1.38 1.69 1.74 1.99 6.79 1950 ‘04 07 ‘08 or 30 
1963 151 1.88 1.88 2.25 7.53 1951 08 12 12 14 45 
1964 1.86 2.23 2.27 2.86 9.28 1952 10 09 .09 10 38 
1965 2.24 2.77 2.89 3.60 11.50 1953 09 10 10 at ‘41 
1966 2.88 3.50 3.46 4.21 14.06 1954 ng tp i A a 
1967 3.14 356 om ois i og 1956 47 ‘22 23 26 ‘89 
Primary metals (unadj. for seas. variation)—bil. $, see p. 1 1957 18 .20 18 19 .76 
17 15 1M 12 55 
1947 15 2 a = oH 1968 13 47 ‘21 18 ‘69 
1948 20 24 me 4 a 1960 18 ‘20 18 19 75 
1949 20 19 a7 ae "32 1961 14 16 18 22 70 
1950 14 15 shy ~ 1144 1962 14 .19 17 .20 -70 
1951 22 32 ae Be 194 1963 16 AT 16 18 ‘68 
1952 42 51 oo r 165 1964 7 18 17 22 74 
1953 38 42 37 4 a 1065 49 '23 23 27 92 
1954 25 26. 21 2 “es 1966 26 26 27 37 1.16 
1955 18 4 = me 161 1967 25 25 22 24 ‘96 
1956 aT 38 38 58 161 
1957 46 63 66 aA : Other durable goods (unadj. for seas, variation)—bil. $, see p. 1 
1958 44 42 36 36 1.56 16 18 a) te 69 
1959 26 w 26 Al sy pal 45 18 18 18 70 
1960 38 48 48 49 yn 1949 14 12 ah 13 51 
1961 32 = ed ee 1.27 1950 13 17 7 22 70 
1962 25 31 33 38 151 1951 20 21 .20 22 83 
1963 .27 36 41 A7 se 1952 20 20 ‘7 20 76 
1964 42 50 54 nM en 1963 22 24 21 26 93 
1965 48 58 = - 2.97 1954 24 23 22 28 98 
‘58 75 74 90 : 24 30 29 33 1.16 
1966 3.24 1955 
68 81 81 93 28 32 32 36 1.25 
1967 1956 1.15 
z 1957 .27 .30 4) 32 . 
Electrical machinery (unadj. for seas. variation)—bil. $, see p. 1 
30 1958 28 27, 28 30 112 
1947 06 08 wee! 29 1959 24 ‘30 32 36 1.23 
1948 06 .08 08 . ‘1 1960 29 .35 .29 . . 
1949 06 05 04 i 5 1961 25 28 26 34 1.12 
1950 04 05 07 09 7 1962 27 33 37 41 1.38 
1951 07 10 1 Sy o 1963 ‘30 40 a - vee 
1952 10 MM 10 “A 67 1964 36 46 c a es 
1953 10 14 14 e i 1965 42 63 ae ; : 
1954 12 43 12 . . 1966 53 64 - He 280 
1955 oe 12 A3 $ 7 1967 53 59 : ; 
1956 13 18 20 os 
1957 16 20 48 ; 
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YEAR ! I I IV Annual YEAR | i. It [ 111 IV Annual 


i i j . variation)—bil. $—Con. 
Nondurable goods industries, total (unadj. for seas. variation)—bil. $, see p. 1 Chemicals (unadj. for seas. variation) 


36 30 31 
1947 1.10 1.25 1.30 1.55 5.19 1958 35 36 = = 
1959 24 F 
1948 1.41 1.44 1.31 1.55 5.71 oa 
21 1.27 1.08 1.12 4.68 1960 31 ‘40 ‘40 f 
1949 1. : i . at "32 41 ‘39 ‘47 
1950 89 1.02 1.11 1.42 4.45 4 
1951 1.24 1.54 1.43 1.68 5.89 1962 36 39 w a 
ee 142 148 160 120 a6 1964 39 49 82 68 
1954 1.44 1.65 1.53 1.71 6.33 1965 57 8 88 82 
1955 1.27 1.64 1.64 1.92 6.48 — oe "B2 7 ‘75 
1956 1.60 2.02 2.04 2.28 7.96 : : 
1957 1.90 ABs EM ae i Petroleum (unadj. for seas. variation)—bil. $, see p. 2 
1958 1.68 1.78 1.57 1.75 6.77 
1959 1.47 1.72 1.72 2.04 6.95 1947 2 2 45 59 
1960 1.63 2.08 1.96 2.19 7.85 1948 : 5 46 63 
1961 1.68 2.06 1.96 2.32 8.02 1949 ‘44 50 43 47 
1962 1.82 2.07 2.03 2.35 8.26 1950 x 8 at 50 
es A ee ee 2 oe ; = 2m 
1964 2.08 : i i i : f : 
1965 2.47 2.92 3.03 3.52 11.94 1953 ‘56 74 73 6 
1966 2.91 3.52 3.62 4.09 14.14 1954 58 76 m4 8 
1967 3.40 3.77 3.48 3.81 14.45 1986 - = = = 
Food, including beverage (unadj. for seas. variation)—bil. $,see p. 1 1957 BI 99 1.00 1.05 
74 
1947 21 23 24 26 95 1958 66 70 62 : 
1948 25 28 ‘30 30 1.12 1959 58 68 69 80 
1949 26 24 22 20 92 1960 ‘57 77 70 86 
1950 17 19 19 24 78 1961 ‘61 77 75 ‘87 
1951 24 26 22 22 94 1962 68 75 ‘82 87 
1952 20 24 20 2 86 1963 ‘64 76 80 : 
1953 22 28 22 2 95 1964 5 ‘90 89 1.05 
1954 23 25 22 23 93 1965 83 96 1.03 1.21 
1955 22 25 21 23 90 1966 1.00 1.14 1.19 1.37 
1956 22 27 27 29 1.05 1967 1.12 1.28 1.22 1.46 
ise “ ae a ra « Rubber (unadj. f iation)—bil. $, see p. 2 
‘ubber (unadj. for seas. variati . S$, p. 
ine s a ee = 122 1947 04 04 04 05 
1959 27 32 31 j , : | r 
1960 28 37 34 36 1.34 1948 04 04 03 (03 
1961 33 '38 38 43 1.52 1949 03 03 03 2 
1962 4 ‘40 ‘35 42 1.51 1950 03 02 ( ; 
1963 31 ‘37 42 42 1.53 1951 04 ‘04 ‘04 06 
1964 38 44 45 44 1.72 1952 04 06 05 04 
1965 ‘37 48 ‘46 ‘52 1.83 1953 04 06 05 06 
1966 45 ‘55 54 ‘55 2.10 1954 04 05 04 05 
1967 49 ‘57 ‘50 ‘52 2.08 1955 04 05 05 06 
1956 06 07 07 08 
Textiles (unadj. for seas. variation)—bil. $, see p. 1 1957 06 .07 06 07 
1947 MM 13 13 14 51 1958 06 5 05 05 
1948 14 15 14 15 58 1959 05 06 07 08 
1949 15 13 ‘09 ‘09 46 1960 08 08 08 08 
1950 ‘09 10 10 14 43 1961 07 07 08 10 
1951 a 14 a 2 48 1962 07 09 03 09 
1952 cr ah ‘08 ‘09 40 1963 ‘07 08 nN ‘10 
1953 ‘09 10 08 08 34 1964 10 10 "1 13 
1954 07 08 07 08 30 1965 12 14 14 15 
1955 07 08 07 ‘10 31 1966 13 7 7 18 
1956 09 10 ‘09 10 38 1967 14 16 16 21 
1957 09 ‘09 07 ‘07 32 
Aare ae 5 oe he = Other nondurable goods (unadj. for seas. variation)—bil. $, see p. 2 
1959 06 ‘08 ‘07 10 ‘30 1947 08 10 10 12 
1960 09 ‘09 ‘09 10 ‘37 1948 10 4 08 “10 
1961 08 ‘09 08 08 33 1949 10 rl 09 09 
1962 08 10 10 11 38 1950 ‘07 08 10 13 
1963 10 12 10 "1 43 1951 12 12 08 07 
1964 10 12 13 17 52 1952 09 09 06 07 
1965 ‘37 ‘48 46 ‘62 66 1953 10 08 07 08 
1966 18 23 21 21 ‘82 1954 10 4M 10 YW 
1967 18 18 16 16 68 1955 ‘09 ‘12 4 14 
1956 11 13 14 4 
Paper (unadj. for seas. variation)—bil. $, see p. 1 1957 12 4 14 o 
1947 09 08 09 a 37 1958 16 15 14 17 
1948 ‘09 10 10 09 38 1959 15 16 14 4 
199 o7 8 07 ‘08 _ 30 1960 14 18 15 8 
d i i 10 33 1961 .12 17 14 
1951 ‘09 it 4 rl ‘42 1962 15 18 14 2 
1952 ‘08 ‘09 ‘09 10 36 1963 16 18 20 24 
1953 ‘08 10 a 12 ry 1964 18 19 16 21 
1954 10 12 wh 12 45 1965 19 22 24 26 
1956 09 12 14 16 ‘51 1966 21 26 34 37 
1986 15 20 20 24 79 1967 31 33 33 33 
. 1 80 “ . 
1959 12 4 15 43 87 Nonmanutacturing industries (unadj. for seas. variation)—bil. $, see p. 2 
f 20 62 1947 2.26 2.68 
1960 16 19 ‘20 21 77 1948 2.60 3.06 308 4 
1962 13 16 7 fot 64 1949 281 3.08 2.92 3.08 
1962 ; 20 66 1950 2.64 3.04 3.33 3.81 
14 18 19 21 72 1951 3.28 3.77 
1964 18 22 24 32 97 1952 3.66 3.81 3s 337 
1965 26 30 3 35 1.22 1953 ‘ 
; 3.66 41 
1966 28 36 37 43 1.43 1954 3.73 ai 403 ane 
42 40 36 1.56 1955 3.70 4.26 4.60 5.09 
Chemicals (unadj. for seas. variation)—bil. $, see p. 2 eer an oH oa Bes 
1947 25 29 24 28 1.06 
‘ ; 1 
1948 23 25 20 26 94 1000 ab ety B43 : 38 
‘ : 15 17 ‘ ; : - 
1950 14 18 19 26 u — 4.88 5.75 5.34 5.68 
1951 25 33 31 36 1.28 oF aoe 4 spe 
1952 31 35 34 39 139 aa oe — ed 6.27 
1953 i 1963 5.08 6.13 6 7 
32 38 34 38 1.43 1 26 7.0 
1954 31 29 25 28 1.13 1968 BAe op 7 ed 
See oe oe a a 113 965 6.49 7.94 7.73 8.82 
1956 28 37 ee rr ier 1988 7.54 9.02 8.84 9.92 
1957 35 44 44 50 ype 96 7.93 9.36 9.32 10.35 


esBueBeeee Besreeesess 


~~ 
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iV 
pre) YEAR | VW Wl lV Annual 
Mining (unadj. for seas. variation)—bil. $, see p.2 Public utiliti ; ‘ati A 
ic utilities, total (unadj. for seas. variation)—bil. $—Con. 
WwW 16 V7 
-16 26 ‘20 io = 1958 1.13 1.30 1.50 1.58 5.52 
.25 .24 19 20 "88 1959 1,09 1.33 1.34 1,37 5.14 
17 .20 22 26 : 1960 1,08 1,31 1.39 1.46 5.24 
.22 .29 ‘29 31 ‘ey 1961 1,00 1,26 1,36 1.39 5.00 
.29 31 38 32 at 1962 95 1.23 1,37 1.35 4.90 
27 28 33 ‘37 PoE 1963 .92 1.24 1.41 1.41 4.98 
28 .34 33 .33 1.28 _ 1,04 1.39 1.51 1.55 5.49 
25 32 at of 3 1965 1.16 151 1.66 1.80 6.13 
35 42 41 46 1.64 1967 1.41 1.84 2.08 2.09 7.43 
39 43 ‘2 a us 1.63 2.18 2.35 2.59 8.74 
34 36 34 39 1.43 Electric (unadj. for seas, variation)—bil. $, see p. 2 
“4 = 38 37 1.36 1947 
30 4 ; 18 24 27 34 1.03 
20 = 3 2 1.30 1948 36 ‘47 ‘46 ‘60 1.90 
33 36 36 ‘34 1.40 1860 as ie re re ay 
30 31 31 34 oe coat o 52 53 ‘58 2.07 
31 34 4 36 1.34 1952 ‘58 ee ee en ans 
32 38 36 39 1.46 1953 ‘66 3 ‘ea $8 ae 
36 43 40 42 1.62 1954 ‘68 79 76 ‘81 3.04 
: : ‘65 1985 4 78 73 75 2.87 
, j a | : ‘84 ‘95 31 
Railroad (unadj. for seas. variation)—bil. $, see p. 2 1957 82 .96 1,05 1.14 338 
16 22 23 31 91 1958 88 1.03 1.01 1.07 3.99 
28 2 8 43 1.37 1959 78 ‘91 ‘92 1.00 3.60 
FS 40 x ‘32 1.42 1960 7 ‘93 ‘92 1.00 3.62 
= PH 1 33 1.18 1961 74 ‘92 92 96 3.55 
3 42 x 46 1.58 1962 74 ‘92 ‘90 97 3.53 
2 q ; 38 1.50 1963 73 ‘92 ‘98 1.05 3.67 
™“ 39 32 37 1.42 1964 ‘81 1.01 1.02 1.13 3.97 
‘ 27 19 20 93 1965 ‘91 1.09 1.12 1.31 4.43 
20 24 24 35 1.02 1966 1.08 1.33 1.42 1.56 5.38 
33 36 31 37 1.23 1967 1.31 1.65 171 2.08 6.75 
38 rt 40 ‘38 1.58 
Gas and other (unadj. for seas. variation)—bil. $, see p. 2 
29 23 16 18 86 
18 29 31 24 1.02 1947 09 12 15 16 51 
28 33 27 29 1.16 1948 ‘09 14 18 23 ‘64 
20 ‘2 20 19 ‘82 1949 16 21 ‘25 30 93 
19 32 28 23 1.02 1950 19 ‘22 30 ‘47 1.18 
24 "32 33 37 1.26 1951 23 30 38 ‘40 1.31 
‘37 43 ‘44 ‘41 1.66 1952 ‘22 25 23 32 1.02 
46 ‘51 ‘50 ‘52 1.99 1953 23 30 ‘33 31 1.17 
46 ‘67 58 ‘67 2.37 1954 21 27 24 ‘23 95 
‘50 45 rt ‘50 1.86 1955 15 24 36 ‘40 1.15 
1956 27 36 ‘37 '38 1.39 
Air transportation (unadj. for seas. variation)—bil. $, see p. 2 1957 .29 A2 52 A7 1.68 
03 06 04 04 a7 1958 25 27 50 51 1.53 
‘02 ‘04 ‘03 ‘02 10 1959 ‘32 ‘43 42 '38 1.54 
‘02 ‘02 ‘04 ‘04 12 1960 31 38 ‘47 46 1.62 
‘01 ‘02 ‘03 ‘04 10 1961 25 34 143 43 1.45 
‘02 ‘05 04 :03 14 1962 21 31 ‘47 38 1.38 
06 ‘06 ‘05 ‘07 24 1963 20 31 43 37 131 
(06 06 (05 ‘07 24 1964 23 38 ‘48 ‘42 151 
08 (06 (05 (05 24 1965 25 42 ‘54 ‘49 1.70 
05 08 (06 ‘06 26 1966 ‘34 ‘52 ‘67 ‘53 2.05 
07 08 ‘09 tl 35 1967 "32 ‘53 ‘64 ‘51 2.00 
‘05 14 ‘10 M4 ‘41 
Communication (unadj. for seas. variation)—bil. $, see p. 2 
aM 08 06 12 37 
13 20 22 ‘23 78 1947 30 26 37 48 1.40 
18 20 14 14 ‘66 1948 43 44 42 44 1.74 
17 19 18 18 73 1949 '36 36 31 31 1.34 
13 20 12 07 ‘52 1950 ‘27 28 27 32 1.14 
‘07 10 ‘09 14 40 1951 '30 33 33 42 1.37 
22 28 25 28 1.02 1952 ‘37 39 39 ‘45 1.61 
26 34 ws 28 1.22 1953 ‘40 ‘46 43 49 1.78 
38 54 ‘41 Al 174 1954 43 ‘48 44 48 1.82 
37 72 ‘56 ‘64 2.29 1955 ‘45 ‘50 ‘62 ‘64 2.11 
‘ , 1956 60 wh 70 82 2.82 
Other transportation (unadj. for seas. variation)—bil. $, see p. 2 1957 76 -84 77 83 3.19 
1.13 1958 70 73 64 Th 2.79 
eH 3 4 cr 1.17 1869 ‘61 ‘69 ‘67 75 2.72 
. ; : 76 1960 73 ‘82 80 ‘88 3.24 
20 21 19 16 : 3.24 
24 28 29 29 1.09 1961 78 ‘85 ‘82 ‘94 Y 
: 36 33 30 1.33 1962 ‘93 ‘99 ‘92 1.02 3.85 
2 ; 2 '30 1.23 1963 '90 1.02 1.00 1.14 4.06 
30 r 36 32 1.29 1964 1.04 1.18 1.14 1.25 4.61 
‘ 31 31 31 1.22 1965 1.15 1.33 1.31 1.51 5.30 
30 33 "32 "35 1.30 1966 1.35 1.52 1.46 1.70 6.02 
32 "33 34 : 22 131 1967 1.45 1.60 1.57 1.73 6.34 
29 aA os : Commercial and other (unadj. for seas. variation)—bil. $, see p. 2 
26 ae — = — 1.15 1.33 1.30 1.27 5,05 
= oe ~ oa 1s i948 ‘98 1.06 1.14 1.23 4.42 
30 .38 32 7 1.23 1949 97 1.05 1.08 1.15 4.24 
24 30 32 4 165 1950 1.08 1.22 1.38 1.54 6.22 
39 44 38 “a 158 1951 1.38 1.44 1.43 1.42 5.67 
= a td "39 1.50 1952 1.42 1.37 1.32 1.35 5.45 
33 A Se oa 168 1953 1.42 1.52 1.55 1153 6.02 
4 46 42 : 164 1954 1.49 1.59 1.70 1.66 6.45 
36 eid a eI 1.48 1955 1.66 1,80 2.01 2.15 7.63 
31 38 we i : 1956 2.09 2.19 2.04 2.00 8.32 
“a 1957 1.94 2.01 1.83 1.82 7.60 
Public utilities, total (unadj. for seas. variation)—bil. $, see p. 2 _ 
1.66 1,82 1.92 2.07 ; 
26 36 2 50 by hed 190 209 2.20 2.26 8.44 
46 62 4 oo 310 1960 2.01 2.35 2.09 2.29 8.75 
63 D A 2 3.24 1961 1.97 2.25 2.30 2.61 9.13 
‘63 73 ‘84 be 356 1962 2.15 251 250 2.84 9.99 
A 88 95 ree 374 1963 2.29 2.70 2.74 3.26 10.99 
80 ‘91 93 1.10 rei 1964 2.75 3.06 2.88 3.31 12.02 
‘89 111 16 1.18 4.34 1964 she ace ae . baer 
88 Bes - ave 4.03 1966 3.21 3.55 3.51 4.22 14.48 
ei ti n 134 4.52 1967 3.32 3.65 3.59 4.04 14,59 
‘87 11 : : ; 
Tee 138 ‘57 1.61 5.67 
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YEAR I uo he eae 
YEAR | "W Wi IV Annua 
‘ , 3 Electrical machinery (seas. adj. annual rate)—bil. $—Con. 
New plant and equipment expenditures, all industries, total (seas. adj. annual rate)—bil. $, see p. - ‘a 59 58 
1958 . ; 69 .70 
1947 18.14 19.02 19.79 20.27 fora ‘59 62 a oh 
21.12 21.10 21.09 21.84 id 78 83 ; S 
1948 20.67 19.47 18.50 17.87 he ‘94 ‘92 = a 
i 20.99 : 78 Gi : ! 
1950 17.94 18.66 1962 si 7? 38 
6.17 26.26 82 82 s 
1951 23.69 25.44 2 Aig 1963 G 85 89 
1952 aree ea es 28.26 1964 = oe 1.20 1.29 
1953 : 5 A 196 ; : 162 178 
1954 Ve ies 2083 32.42 1966 ee too 169 1.70 
1955 26.51 aoe 36.22 36.83 1967 1.72 5 ‘ 
33.85 . 5 ; 
tee 38.17 38.62 38.35 36.62 Machinery, except electrical (seas. adj. annual rate)—bil. $, see p. 3 
1958 34.53 31.43 30.82 H 1947 54 eo o $0 
1959 31,92 33.05 ell 2 pes 1948 53 53 om = 
heer 36.03 35.39 36.89 37.12 1948 eo a “40 50 
1961 5 ; 4 : 1950 : 3 ; 7 
1962 37.46 38.16 ee pee 4951 63 ‘60 a = 
1963 38.10 39.58 41. pe 1952 71 68 a os 
1964 45.33 46.26 47.12 pl 1953 80 B4 78 = 
1965 50.70 53.31 Pe Bead 1954 ‘69 68 = a 
ad eee 66.60 65.48 65.66 1965 om 4 1.10 1.13 
1967 65.23 65. : Hed 2 2 1.10 +33 
Manufacturing, total (seas. adj. annual rate)—bil. $, see p. 3 1957 , cs w 
1958 1.18 93 : . 
bad oe 8.00 B82 876 1959 82 1.00 eo a 
ie He : ; 6.28 1960 ee rs : 1.23 
8.20 7.40 6.79 ! 1.27 1.21 1.10 t 
ee 6.28 6.60 7.66 8.82 1961 one = 137 128 
a 9.42 10.56 11.16 11.38 1962 . — ped fag 
set ; 11.36 1963 1.28 ; 1 
1952 11.64 11.86 10.92 ee eo 7.75 184 ‘92 
1953 11.80 12.02 11.73 11.84 pam pa ie 237 267 
1954 11.73 11.30 10.93 11.01 1966 2.73 2.83 2.91 2.98 
1955 10.54 11.33 12.30 13.06 — aes mer 3.02 258 
1956 13.76 15.00 16.01 16.37 
1957 16.58 16.88 16.82 15.86 Trenajin/tisiecs otbiipinies tenets ek coh tena ea 
1958 14.62 12.65 11.59 11.09 = - as 56 
1959 11.82 12.39 13.00 13.61 bot “68 ‘54 55 56 
1960 14.51 15.55 15.20 14.95 be “50 "45 43 ‘42 
1961 14.19 14.34 13.97 474 _ = a oa on 
1962 14.68 14.75 15.34 15.98 — -~ ca ‘oe 100 
1963 15.20 15.78 16.79 g joa tees mo a r~ 
1964 18.08 18.83 19.37 20.77 — = oe os ane 
1965 21.58 22.51 24.00 25.22 tana oat 42 130 124 
1966 26.43 27.90 28.74 29.37 — ey os to ‘ae 
1967 29.78 29.16 27.85 27.51 eon 7.33 184 199 1.96 
i 1.33 1 
Durable goods industries, total (seas. adj. annual rate)—bil. $, see p. 3 1957 1.77 1.64 
1.01 88 81 72 
1908 338 334 3.40 38 1959 36 88 104 104 
1948 i R iy F 12 125 
1960 1.20 1.24 
1949 2.90 2.43 2.30 2.22 — _ 
1961 1.04 1.09 . 
1950 2.36 2.63 3.02 3.62 — 4 
962 1.22 1.29 1. ; 
1951 3.98 4.61 5.22 5.30 1 “1 4 
963 1.47 1.56 1. J 
1952 5.46 5.27 4.92 5.20 1 ns roe 
1964 1.76 1.88 2. 5 
1953 5.36 5.33 5.19 5.35 20 247 568 257 
1954 6.18 4.98 4.70 4.80 1965 B : i pad 
1955 4.72 5.01 5.62 6.10 1966 pe — a 
1956 6.40 7.18 7.74 8.12 1967 | 4 2 
eae ie a ive oa Stone, clay, and glass (seas. adj. annual rate)—bil. $, see p. 3 
1958 6.93 5.72 5.22 4.81 
1959 6.11 5.69 5.99 6.31 1947 =~ a _ = 
1960 7.10 7.41 7.23 7.13 1948 . as om “4 
1961 6.51 6.25 6.02 6.46 1949 a . i - 
1962 6.38 6.63 7.14 6.95 1950 = a os -~ 
1963 6.97 741 7.72 7.85 1951 f é 
1964 8.61 9.05 9.29 9.97 1952 A5 37 36 35 
1965 10.38 10.96 11.82 12.51 1953 40 41 A2 ro 
1966 13.28 13.98 14.18 14.58 1954 A2 AB on 4 
1967 14.46 14.26 13.92 13.71 ot _ ro) — om: 
Primary metals (seas. adj. annual rate)—bil. $, see p. 3 1957 80 80 75 .70 
4 B88 78 88 1958 76 57 45 45 
194 th 97 1.00 .90 1959 57 67 85 68 
1949 89 76 70 62 1960 76 80 74 .69 
1950 65 62 .68 88 1961 61 64 .73 82 
1951 1.02 1,28 1.58 1.80 1962 .63 eo .70 72 
1952 1.91 2.02 1.85 1.97 1963 .70 .68 .69 64 
1953 1.77 1.66 1.53 1,32 1964 74 74 71 A 
1954 1.18 1.01 86 82 1965 81 91 96 J 
1955 87 94 1,06 1.17 1966 1.13 1.04 1.15 1.28 
1956 1,28 1.47 1.56 2.00 1967 1.11 1.00 95 83 
1957 2.14 2.50 2.66 2.48 cancindraniciatta’ - ean : 
er ra is (seas. }. annual ra —bdil. 3, see p. 
1958 2.06 1.66 1.45 1.22 ee 
1959 1.19 1.34 1.03 1.44 1947 70 72 7 64 
1960 1.76 1.90 1.92 1,70 1948 66 7 74 69 
1961 1,52 1.31 1.19 1.20 1949 .60 47 48 49 
1962 1.20 1.24 1.31 1.30 1950 56 66 71 84 
1963 1.29 1.45 1.62 1.59 1951 82 83 86 80 
1964 2.01 2.04 2.16 2.38 1952 82 76 72 75 
1965 2.31 2.36 2.58 2.82 1953 92 92 91 97 
1966 2.78 3.05 2.98 3.05 1954 1.02 .90 95 1.02 
1967 3.22 3,33 2.23 3.18 1955 1.03 V17 1.22 coe 
1956 1.00 1.27 1.30 1. 
Electrical machinery (seas. adj. annual rate)—bil, $, see p. 3 1957 1.19 1.16 1.11 1.14 
1947 .30 3d 30 30 1958 1,26 1.06 1.14 1.06 
1948 32 32 31 .24 1959 1,08 1.18 1.30 1.29 
1949 .28 19 18 19 1960 1,32 1.36 1.18 1.20 
1950 19 21 .28 .30 1961 1.14 1.08 1.04 . 1.20 
1951 36 43 44 A6 1962 1.27 1.28 1.54 1.44 
1952 48 44 A3 45 1963 1.41 1.54 1.64 1.68 
1953 .50 58 58 61 1964 1.68 1.80 1.71 1.76 
1954 56 54 52 53 1965 1.91 2.08 2.05 2.21 
1955 54 51 56 56 1966 2.40 2.54 2.50 2.49 
1956 .65 73 83 83 1967 2.41 2.36 2.43 2.76 
1957 80 80 76 73 
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IV 


Annual YEAR | ia] Hl IV Annual 
Nondurable goods industries, total (seas. adj. annual rate)—bil. $, see p. 3 Chemicals (seas. adj. annual rate)—bil. $—Con. 
. ee et edie blll hn 
4.77 4.92 5.41 5.61 1958 1.61 1.42 1.25 1.09 
6.17 5.66 5.42 5.62 1959 1.10 11 1.14 1.31 
5.29 4.97 4.49 4.05 1960 1.42 1.58 1.63 1.55 
3.93 3.98 4.64 5.20 1961 1.43 1.62 1.60 1.65 
5.44 5.95 5.94 6.08 1962 1.64 1.54 1.54 1.55 
6.18 6.59 5.99 6.16 1963 1.73 1.70 1.74 1.76 
6.45 6.69 6.54 6.49 1964 1.74 1.93 2.17 2.39 
6.55 6.32 6.23 6.20 1965 2.58 2.66 2.76 2.89 
5.82 6.32 6.68 6.96 1966 2.93 3.19 3.36 3.51 
7.36 7.82 8.26 8.25 1967 3.50 3.21 2.99 2.67 
72 8.75 8.93 8.34 ’ 
F Petroleum (seas, adj, annual rate)—bil. $, see p. 4 
7.68 6.92 6.37 6.28 
6.71 6.70 7.01 7.30 1947 1.44 1.54 1.90 1.98 
7.42 8.14 7.97 7.82 1948 2.60 2.08 i ot Ae 
i 1949 j ; y 
590 giz 20 nat 1950 1.56 1.52 1.69 1.70 
8.22 8.37 9.07 9.04 1951 1.85 2.12 2.29 2:50 
9.46 9.78 10.08 10.80 1952 2.60 3.05 2.50 2.71 
i ‘ j 3 2.78 2.87 2.90 2.98 
11.20 11.55 12.17 12.70 195 
13.14 13.91 14.56 14.78 1954 2.85 2.94 2.96 2.98 
1955 i f ; j 
15.32 14.90 13.93 13.80 1966 2.65 a1 a3 1 
Food, including beverage (seas. adj. annual rate)—bil. $, see p. 3 1957 3.92 3.89 3.96 i 
5 3.17 2.76 2.48 2.57 
108 110 119 136 1968 2.76 2.70 2.79 2.78 
: ; y ; 1 3, i ; 
1.10 92 88 78 1960 oe - ak Ad 
n 79 94 1961 2.90 3. f 
1 2 97 92 88 1962 3.19 3.01 3.26 3.06 
s * ss ee nn ae CS: 
94 1.04 . : F t oie 
Seas) cs 2 . eee eee” eee 
91 91 88 f j { ce 
94 1.00 1.12 1.14 1967 5.04 5.22 4.86 
na gis ish ies Rubber (seas. adj. annual rate)—bil. $, see p. 4 
1. 1.20 1.06 1.10 - a 
> =a ma eh ae eee 
a = oa 42 42 ‘09 
oe po — co. io 42 10 14 18 
1.53 1.52 1.41 1.58 1950 12 40 aa ie 
1.42 1.42 1.66 1.58 1951 & vy be a 
0 ae yi oo 1953 419 21 20 20 
pa o <r +7 1954 19 18 17 18 
2.06 2.06 2.14 2.12 ~ be . ae 22 
a — ¥ : 1956 24 27 28 : 
26 27 25 26 
Textiles (seas. adj. annual rate)—bil. $, see p. 3 1957 A 
56 56 1958 25 2 20 20 
43 .50 = 60 1959 .23 ae ce isa 
= rs 40 35 eee oa °30 30 36 
F f ' ; 1961 : : ‘ 
36 37 oe ye 1962 ‘32 35 34 2 
45 54 #8 ne 30 32 45 : 
43 41 a? = es 44 42 42 47 
: s : ‘56 
37 36 33 = ed oe ie 56 56 
30 30 29 ¢ 1966 58 .66 A oat 
28 ae = = 1967 ‘62 ‘64 ‘62 ‘ 
39 E : | 
= aA 31 26 Other nondurable goods (seas. adj. annual rate)—bil. $, see p. 4 
44 
20 20 22 36 39 42 3 
a 29 30 * ee ‘41 41 38 aT 
= 3 2 32 1949 oS es 43 51 
3a 3 40 40 op 4a a 36 29 
43 AA F ; 1952 33 2 : 32 
f 62 30 : 
ts 7" 77 1953 ie 2 ‘42 43 
58 ‘57 . oF 1954 38 45 ‘49 53 
81 = 7 = 1955 a8 3 3 
79 . " . 1956 iu . ‘BA 
: 1957 ‘53 ‘55 60 
Paper (seas. adj. annual rate)—bil. $, see p. 3 ‘ - Pa fF 
Lo ‘59 63 
od a os ev ines i ‘6 ‘65 53 
40 Al 38 -* 1960 64 a fet 70 
32 30 27 _ ieee ‘6A os a 20 
30 30 = a 1962 68 o rH ae 
‘Al 43 F / 1963 i ' oe oe 
38 35 36 4 1964 83 gh Bs "93 
¢ 43 ‘ 87 : ; 
36 39 46 1965 eH 133 134 
47 46 42 , 1966 96 ‘ 138 121 
; 56 60 1.42 1.35 : : 
Al AT od 87 1967 
vn os ‘80 1 Nonmanufacturing industries (seas. adj. annual rate)—bil. $, see p. 4 
11.15 11.53 
67 57 58 48 1947 10.13 10s tear 13.08 
y 56 63 70 1948 11,58 7 171 11.29 
ves 7 BI oe 1949 12.47 i 2.07 al ats 
e ; .60 . 11.66 4 E tay 
72 mr od 73 cr 14.27 14.88 16.01 ae 
= oh a 74 1952 15.85 14.98 eee iat 
= ‘ 96 1.16 1953 15,87 16.38 ; re 6G 
84 oo 1.28 16.20 16.00 i 
1.17 1.17 1,24 1.55 1954 ae re 18.23 19.36 
: 1.45 ; i f yt: 
1.28 1a1 ‘ne 1.33 a4 20.09 20.46 20.21 pode 
1.73 é 1966 aie per 
- _bi 4 
Chemicals (seas. adj. annual rate)—bil. , see P ane 19.91 18.78 19.23 ae 
1.02 1.02 1959 20.10 20.66 uM see 
1.11 1.10 : “ ye ps 31, ‘ 
oe 3 1960 - 22.38 
1.02 26 65 ‘61 0 2084 21.04 21.92 a3 
ie es 81 95 br 22.78 23.40 23.65 nae 
: i 23.80 i . 
ee nie Se ee ies a ee st 
1.37 aed 1.44 1.27 1968 29.12 30.80 ae 28 
“ne 1.14 1.05 et 1966 4 36.45 37.62 38.15 
1.03 vas A 156 1967 
1.27 - ‘ 1.76 
1.82 
1.60 1.71 
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YEAR 
YEAR | 1 Hl lV Annual 
$ ni Public utilities, total (seas. adj. annual etic 
ini j —bil. $, see p. aT ae 
Mining (seas. adj. annual rate)—bi seep aS, <i ee 5.68 
49 61 74 88 ele 5.46 5.33 4.98 4.91 
adh : 1.07 1959 5.13 5.21 
1948 ‘72 “ee = H 1960 5.46 521 8.13 a 
1949 1.12 a) . ; 1 5.06 5 . 7 
ie ft i ee 1 ieee Ss 
1951 .97 1.14 1,17 . 1963 4.68 4.88 . a 
52 1.29 1.24 1.14 1.16 5.26 5.47 5,53 5.65 
e ; 1.12 1.31 1.36 1964 : 592 6.10 6.58 
ee ‘2a 1.35 1.32 1,23 1965 “yn 7.21 7.74 7.66 
ee 11 1.26 1.36 1.48 1966 as 351 8.86 9.46 
1955 . 1967 7. 
1.57 1.66 1.63 1.69 
1956 ; vee ; { ~ 
1957 1.78 1.69 1.70 ; Electric (seas. adj. annual rate)—bil. $, see p. 
1.52 1.40 1.35 1.46 re 94 1.08 1.23 
1969 1.34 1.32 1.37 1.40 fl 168 1.84 1.86 2.17 
1.32 1.40 1,31 1.20 1948 : 217 216 2.17 
1960 : i 134 1949 2.17 . 2:09 
1961 1.22 1.33 1.26 ot 1960 204 2.02 2.12 ~ 
1962 1.44 1,39 1.45 oe 4081 219 2.26 2.28 2.2 
1963 1.31 1.21 1.24 ; nc 2 68 2.60 259 2.87 
1964 1.32 1,31 1.35 1.38 aie wad 316 327 321 
1965 1.40 1.48 1.46 1.50 Hy 313 3.10 2.97 2.97 
1966 1.58 1.68 1.62 ie AGES 299 2.94 2.84 2.74 
1967 1.54 1,52 1.76 ; hd 277 294 3.25 _ 
3.80 ; j 
Railroad (seas. adj. annual rate)—bil. $, see p. 4 1957 3.85 
4.14 4.05 3.92 3.88 
1947 nm 83 95 1.14 based 3.66 3.55 3.56 3.61 
1948 1.23 1.23 1.42 1.59 Po am er 358 361 
1949 1.64 1.52 1.41 1.17 ie a a68 380 246 
1950 03 Le Hen bz 1962 3.51 3.57 3.50 3.52 
1951 1,36 1.56 1.66 1.73 — “i “es np 380 
1952 1.68 1.54 1.37 1.41 . 4.02 4.09 
1.38 1964 3.83 3.9 
1953 1.45 1.44 1.43 é cooe “on a0 a10 658 
ieee iy "90 1103 130 1966 4.97 5.21 5.64 5.62 
1955 84 : : . : 6.86 7.47 
1956 1.37 1.37 1.31 1.41 1967 6.01 6.48 
1987 1.59 aio tbh Ue Gas and other (seas. adj. annual rate)—bil. $, see p. 4 
cee 4 1106 1132 ‘83 1947 47 50 55 5} 
1959 ; : : ; ‘51 ‘61 65 73 
1960 Es me an a bes rl 33 rr “9B 
1961 0 é : ; : 94 1.13 1.52 
1963 108 16 132 148 1981 124 128 1139 130 
4 : j 1.18 1.05 85 1.06 
1964 1.60 1.61 ie ee Lc bi aes 118 106 
1066 197 ce 2.40 2.47 1954 1.09 1.12 ‘86 £0 
: ‘ i 1. 1. 
1967 2.12 1.78 1.72 1,82 — y= ca > ies 
Air transportation (seas. adj. annual rate)—bil. $, see p. 4 1957 1.57 1.71 1.77 1.63 
1.69 1.78 
1947 18 21 15 14 1958 + -o = on 
1948 12 13 10 oe ad i 7 < 
1950 08 08 a 13 1961 151 1.42 138 1-50 
1951 1M 18 14 12 1962 1.32 a 1. ; 
1952 .28 21 21 .26 1963 1.24 1.29 1.36 1.32 
1953 .24 .22 21 .28 1964 1.43 1.54 1.51 1.56 
1954 33 22 .23 21 1965 1.58 1.67 1.68 1.86 
22 .30 27 .24 1966 2.09 2.00 2.09 2.04 
seas 1.98 2.04 1.99 1.99 
1956 28 & 40 a 1967 4 : t f 
Lg “ ; . ; Communication (seas. adj. annual rate)—bil. $, see p. 4 
1958 46 .30 27 45 7 
1959 54 74 94 .90 1947 1.26 1.02 1.52 1.76 
1960 76 74 58 56 1948 1.81 1.77 1.76 1.64 
1961 69 68 78 78 1949 1.51 1,44 1.28 1.14 
1962 55 70 51 .30 1950 1,12 1.12 — << 
1963 .28 34 .39 63 1951 1.26 1.30 t Y 
1964 90 .93 1.05 1.25 1952 1.58 1.53 1.64 1.68 
1965 1.11 1,15 1.42 1.21 1953 1.69 1.82 1.80 1.80 
1966 1.61 1.81 1.72 1.81 1954 1.81 1.85 1.82 1.81 
1967 1,57 2.43 2.35 2.79 1955 1.90 1.94 2.18 2.38 
1956 2.55 2.75 2.90 3.07 
Other transportation (seas. adj. annual rate)—bil. $, see p. 4 1957 3.22 3.24 3.19 3.11 
1947 1.05 1.18 1.13 1.16 1958 2.97 2.84 2.68 2.68 
1948 1.14 1.20 1.16 1.21 1959 2.58 2.68 2.79 a 
1949 83 79 Ye, 64 1960 3.08 3.20 3.33 3. 
1950 98 1.04 1.16 1.18 1961 3.31 3.30 3.39 3.52 
1951 1.34 1.38 1.33 1.23 1962 3,93 3.84 3.80 3.82 
1952 1.30 1.32 1.10 1.22 1963 3.84 3.96 4.15 4,27 
1953 1,22 1.25 1.40 1.28 1964 4,44 4.61 4.70 4.66 
1954 1.25 1.20 1.22 1,22 1965 4.93 5.20 5.42 5.60 
1955 1,24 1.29 1.29 1.36 1966 5.77 5.97 6.04 6.26 
1956 1.36 1.31 1,33 1,22 1967 6.19 6.30 6.49 6.37 
1957 1.24 1.32 1,30 1.34 
F 7 Commercial and other (seas. adj. annual rate)—bil. $, see p. 4 
1958 1.14 1.01 9 i oe 
1959 1.28 1.36 1.38 1.30 1947 5.16 5.38 5.03 4.70 
1960 1.32 1,42 1,29 1,18 1948 4,36 4.30 4.46 4,60 
1961 1,04 1.10 1,32 1.42 1949 4,23 4.23 4.21 4.32 
1962 1.71 1.66 1,55 1.63 1950 4.65 4.94 5.46 5.88 
1963 1.67 1.70 1.48 1.64 1951 5.80 5.78 5.65 5.56 
1964 1.52 1,50 1.50 1.48 1952 5.86 5.49 5.20 5.25 
1965 1.68 1.68 1.72 1,72 1953 5.84 6.10 6.10 6.03 
1966 1.67 1.71 1.62 1.55 1954 6.12 635 673 655 
1967 1.47 1,38 1,66 1.41 1955 6.87 7.14 7.98 8.48 
Cae ' : 1956 8.69 8.65 8.10 7.82 
Public utilities, total (seas. adj, annual rate)—bil, $, see p, 4 1957 8.12 7,92 7.29 7.03 
1947 1.29 1.43 1.63 1.74 1958 7.05 7.16 7.69 7.94 
1948 2.18 2.46 2.52 2,90 1959 8.12 8.17 8.83 8.54 
1949 3.04 3.10 3.08 3.15 1960 8.71 9.22 8.43 8.54 
1950 3.04 2.96 3.24 3.61 1961 8.61 8.80 9.38. 9.60 
1951 3.43 3.54 3.67 3.56 1962 9.46 9.80 10.19 10.38 
1962 3,86 3.65 3.58 3.93 1963 10.15 10.55 11.27 11.78 
1953 4.24 4.42 4.45 4.27 1964 12.22 1201 1184 12:00 
1954 4.22 4.22 3.83 3.78 19 i 
65 12.31 13.43 12.91 13.84 
nee 7 + rie pe 1966 14.17 14.08 14.42 15.18 
1957 B49 BE) bas ey 1967 14.57 14.53 14.80 14.54 
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Mar. 


Apr. May | June 


July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 
Personal income, total (seas. adj. monthly totals at annual rates)—bil. $, see p. 7 
186.3 183.5 183,9 186.7 187.0 187.6 202.4 194.4 196.2 197.5 189.8 
203.7 204.7 206.1 210.3 211.0 213.5 213.7 214.5 213.3 210.6 208.5 
207.5 206.5 206.0 204.0 202.5 204.1 207.3 203.6 206.1 207.2 205.6 
223.5 218.8 219.2 220.3 224.6 228.9 231.0 234.2 236.3 241.7 226.1. 
248.1 250.9 252.3 254.0 253.5 256.4 256.9 259.8 260.8 261.8 253.7 
264.3 263.9 266.9 268.4 267.3 274.8 277.5 278.7 278.1 280.1 270.4 
285.5 285.8 287.1 288.3 287.8 287.1 287.1 288.9 287.1 286.2 206.1 
285.7 284.6 285.5 285.7 286.2 287.8 289.5 291.4 294.0 294.9 268.2 
300.4 303.4 306.0 307.1 311.8 312.0 314.3 315.9 318.3 320.3 308, 
324.2 327.2 327.6 329.7 328.8 333.8 335.8 339.3 339.4 341.3 3908 
345.9 346.3 348.0 350.6 352.1 353.7 362.8 362.8 363.1 362.0 349.3 
353.3 352.4 353.7 355.6 362.1 361.9 364.0 364.8 360.1 3708 360. 
379.7 382.3 384.8 385.2 382, 3, ; k ; 
306.3 398.9 400.4 400.7 401.2 401.4 402.1 403.5 403.0 400.5 300.7 
407.1 407.9 410.9 415.1 417.0 417.3 418.2 421.9 426.0 428.6 416.0 
435.3 437.9 438.9 440.3 441.9 443.1 445.4 446.4 448.6 450.7 : 
477 463.1 
454.7 456.2 458.5 462.2 463.1 465.4 468.2 471.3 472.5 77.0 ; 
484.7 488.3 491.6 494.1 497.0 500.9 503.6 504.2 507.8 513.7 495.7 
7.0 
i 537.1 539.2 554.1 551.2 556.0 560.8 537, 
e723 e761 e775 a2 3 585.8 590.9 595.9 599.3 603.3 604.8 584.9 
615.3 616.7 619.0 623.5 628.3 632.4 634.7 636.3 642.4 649.6 626.6 
: : f 690.0 694.5 699.4 703.8 708.8 i 
7284 7384 7338 743.8 749.6 755.1 759.7 764.0 767.6 7726 746.8 
784.6 803.9 799.5 799.0 803.8 808.7 815.1 812.5 814.3 8208 801.3 
840.7 845.1 850.1 869.1 860.0 865.6 868.6 872.6 880.3 F 850.1 
920.1 927.0 931.7 923.0 940.3 949.7 954.0 971.7 roa) 220 2428 
1,022.4 1,031.1 1,037.8 1,045.7 1,054.1 1,064.0 1,074.8 1,086.2 1,096.7 1.1036 ee 
1117.0 1:127.6 1141.1 1,152.9 1,168.1 1,173.8 1,180.9 1191, 192. 199. 
Wage and salary disbursements, total (seas. adj. monthly totals at annual rates)—bil. $, see p. 7 
120.2 119.9 121.5 123.0 122.0 123.2 124.8 126.3 127.8 1292 173.1 
132.2 131.4 133.2 134.9 136.8 138.7 139.2 139.5 30.6 139.2 135.6 
135.8 135.6 135.4 133.9 133.6 133.3 134.8 1326 133.1 1346 pee 
Lome —- os he oe uae 1736 747 176.8 178.1 171.3 
167.5 169.6 169.8 172.5 172.0 172.7 173. : 176. 178.1 i 
181.9 180.6 182.5 182.7 180.4 186.9 189.8 191.3 193.1 194.4 185.4 
2 2 re 108 
2081 bey 200.8 2109 740 214.0 215.3 217.2 219.1 220.3 214.7 
228.3 
224.1 226.6 226.2 227.7 226.4 229.7 231.6 233.5 233.9 296.5 228.3 
238.7 238.2 238.4 240.1 240.8 241.7 240.8 230.7 239.8 238.6 299.3 
235.4 233.9 234.9 237.5 243.2 242.1 243.6 244. ae 8 pes 
: . 2 259.4 259.4 260.3 : é 
255.2 257.6 259.9 261.5 261. 0 ace ae ae 
4 272.0 272.8 272.6 273.1 272.9 273.0 274.1 8 ao ps 
ora 274.6 276.3 278.9 280.1 281.5 281.9 284.7 287.8 289.3 2788 
294.7 296.9 297.2 298.2 208. 1 eae a aot Slee bese oe 
313.4 13. i : ; 336.1 
s89 3312 333.3 335.1 336.8 340.1 341.8 341.9 344.7 348.6 
362.0 
367.4 372.0 375.4 378.5 
357.9 354.6 352.7 369.1 361.8 364.2 367.4 a72.0 ane fhe pnp 
386.9 390.8 393.5 397.6 401.5 404.4 408.5 = ue er: ae 
’ : 424.8 ; s ; ; 427.5 
4569 4587 4638 468.1 472.3 475.8 479.7 482.7 4967 = aoe 
i i 12.8 518.4 522.7 526.0 528, , 14.8 
504.5 508.8 5 =e ae 
1 546.1 547.2 545.3 548.2 ae oes ee : nae me 579.4 
: ; 580.9 H E : , i 
cc 
i t 693.4 698.7 703.3 : : ? , 928.2 890.1 
7 oes 882.8 885.1 891.2 898.2 902.4 910.3 921.1 
Commodity-producing industries, total (seas. adj. monthly totals at annual rates)—bil. $, see p. 7 Ss 
56.0 56.8 58.0 : 
3.8 53.5 54.1 55.2 ! 542 
— o  e= Rer ond 
4 : 5 57.0 57.2 . 4 ; 4 72.0 64.8 
59.2 58.3 <= 67.6 68.0 70.2 71. 
pe pe 775 78.7 76.3 
59.7 61.1 62.7 6 168 76.9 76.7 i 
9 77.1 . 7.0 88.5 82.0 
75.2 76.5 76.4 Ue 168 82.3 85.3 86.0 87. aon 
79.5 80.1 ee 89.2 88.0 87.1 r 
205 _ 7 85.2 345 345 43 85.6 87.4 87.8 85.7 
85.8 wang! a 93.9 93.9 94.6 95.6 
3.1 
By Ki nes ‘ 103.6 103.4 105.1 100.6 
98.3 100.0 994 pont oo es wae 103.3 102.9 101.7 1048 
; 104.8 194.8 ee ; : 04.7 105.2 k 
105.1 —_ pen 97.8 98.9 100.5 ae ee 108.9 113.0 109.6 
1088 109.8 111.2 112.0 1138 1127 112.1 112.3 111.4 109.2 1137 
i 113.8 : ; } 1179 118.5 ' 
hae He 1123 113.9 114.3 Hh ae 1228 123.5 123.6 1218 
110: . 122.3 - ide ‘ 130.4 i 
120.5 122.1 121.8 ie 127.4 127.6 128.7 129.1 129.3 140.9 135.4 
125.0 126.0 126. 138.1 136.6 138, . 
1245 136.0 137.1 
132.8 134.0 134.5 136.1 ‘et m 
147.4 149.2 150.7 i uaa 
145.5 145.8 146.6 165.5 165.7 : 
143.1 —s bts / 167.6 161.8 163.5 164.4 ew 172.6 174.3 168.3 
ibe <a 1658 166.7 168.0 170.9 ay 188.6 190.0 191.5 We 
165. ’ : 82.9 184.0 ‘ ; i 203.2 204.8 . 
178.8 182.2 eee 202.3 203.5 203.9 ; 202.9 
1968 197.2 Lx aea8 304.2 204.2 203.3 198.6 bade a8 | 208.3 
205.4 204.2 202.7 208.7 208.7 208.9 209.1 210, Dabo 238.0 227.3 
204.8 206.6 208.1 ‘ 225.6 228.5 230.7 233.3 : 265.8 254.3 
225.2 pe 259.1 261.2 264.0 
222.8 224.3 255.5 256.3 274.6 274.6 
251.2 253.4 2805 282.3 277.0 
247.3 249.9 _ 764 277.3 279.5 
269.4 270. . 
4 : tes)—bil. $, see p. 7 
Commodity-producing industries, manufacturing (seas. adj. monthly totals at annual rates) ae a 
41.8 42.0 43.1 43.6 re 47.6 474 
42.0 42.1 48.1 48.1 48. 6 
1.6 41.8 47.7 48.2 442 44, 
4 46.1 46.3 46.9 : 44.1 44.8 43.1 42.7 50.3- 
455 44.8 “ 404 507 52.5 62.7 B45 5B ae re 
45.7 47.1 48.6 ' a 59.6 59.8 oe eat 
5 59.9 66.8 68.0 68.8 Tike 
ag Ae 62 62.1 59.4 64.2 69.5 68.8 
61.9 62.5 a 72.0 70.6 70.7 : 67.5 
62.5 722 724 722 725 Ly by ae eat 69.4 67.6 
72.0 poy 87.2 67.0 66.5 66.6 8 76.0 174 776 
67.6 722 73.5 73.6 74. i a 
71.6 82.1 81.9 83.3 
8.3 175 79.5 80.7 ; 814 80.0 82.4 
Ae Ap B24 a9 82.9 83.3 78 79.2 82.4 83.0 36.8 
83.0 “ . 79.1 i . i ; H 
774 75.9 75.9 be Lr 86.1 86.4 o5.9 ae an 89.7 
} He ‘ % 88.5 fi A . 
86.0 87.0 88 90:3 89.8 89.1 
90.9 F ! 
91.3 90.8 
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YEAR 


Jan. 


Apr. May June 5 July t Aug. Sept. | Oct. | Noy. Dec. [ Annual 


Feb. Mar. 
Commodity-producing industries, manufacturing (seas, adj. monthly totals at annual rates) —bil. $—Con. 
86.8 87.0 87.8 88.9 89.8 90.4 91.1 89.8 91.8 93.4 93.9 
94.8 95.7 96.8 96.6 96.9 97.2 97.0 97.7 97.4 97.9 98.0 
98.5 99.0 99.0 99.9 100.6 100.9 100.8 101.6 102.1 102.7 103.5 
104.3 105.0 106.0 106.4 106.7 107.5 108.6 109.6 107.4 109.5 111.5 
112.6 113.3 113.3 114.0 114.9 115.7 116.0 116.6 118.0 119.3 120.3 
123.3 124.4 126.1 126.8 128.1 128.5 130.2 130.9 132.0 132.3 132.1 
131.9 132.3 132.4 132.1 132.8 133.2 135.6 134.8 134.8 137.3 138.9 
1417 142.1 141.9 145.0 145.8 146.3 146.9 148.2 149.9 150.8 151.8 
152.8 154.8 155.7 156.2 157.6 158.9 159.9 160.6 160.8 159.6 160.8 
159.8 160.8 159.6 158.7 159.0 159.6 159.1 158.5 153.4 152.8 156.3 
158.3 158.3 159.0 160.4 160.6 160.4 160.3 160.3 161.3 161.7 165.1 
169.5 171.5 172.9 173.5 174.4 174.3 176.2 178.0 180.3 182.8 185.0 
189.9 191.3 193.8 194.3 195.4 196.4 197.4 199.4 201.1 203.4 204.7 
205.5 206.8 207.6 210.7 212.6 214.1 214.9 216.0 217.6 214.5 211.7 
Distributive industries (seas. adj. monthly totals at annual rates)—bil. $, see p. 7 
33.8 34.1 33.5 34.2 35.2 35.4 35.6 36.3 36.6 36.9 37.2 
37.1 36.5 36.6 37.3 37.4 37.7 38.2 38.6 38.5 38.2 38.1 
37.8 37.8 38.4 38.4 37.8 37.2 37.3 37.6 37.1 37.0 37.4 
37.8 38.2 38.5 38.9 39.6 40.3 40.8 412 413 41.3 42.1 
43.6 43.7 44.1 43.7 45.1 44.1 44.4 44.7 44.6 45.0 45.5 
45.8 46.2 45.7 46.3 46.5 46.8 47.5 47.3 479 48.3 48.3 
48.7 49.1 49.3 50.0 50.0 50.0 50.1 50.2 50.6 50.5 49.0 
50.1 50.0 49.9 50.0 49.5 49.9 50.1 50.1 50.6 50.4 50.8 
513 51.6 52.1 52.6 53.1 53.8 54.2 54.6 55.0 55.2 55.8 
56.7 57.1 57.5 57.3 57.6 57.6 57.8 58.2 58.4 58.7 59.1 
59.6 60.0 59.9 60.2 60.7 60.9 61.3 61.1 60.9 61.1 61.0 
60.4 60.1 59.5 59.8 60.2 60.4 60.8 61.2 616 62.2 62.6 
63.4 63.8 64.2 64.8 65.2 64.9 65.4 65.2 65.6 65.8 66.2 
67.0 67.8 68.4 68.4 68.6 68.7 68.6 68.6 69.2 68.5 67.9 
68.3 68.1 68.4 68.6 69.0 69.5 69.3 70.0 70.3 70.4 70.5 
13 72.3 72.2 72.6 729 73.0 73.0 73.6 735 73.9 74.2 
74.6 75.3 75.3 75.6 76.6 76.2 76.8 773 715 77.7 78.3 
79.4 79.6 79.9 80.8 81.3 81.7 82.5 82.4 83.1 83.4 84.5 
84.8 85.3 86.0 86.7 86.2 87.2 87.8 88.4 89.5 89.9 90.4 
91.4 91.8 92.8 93.5 94.2 95.5 95.3 95.6 96.8 97.1 97.4 
98.8 99.1 99.5 100.0 100.7 101.0 101.3 102.3 102.4 103.2 103.9 
105.9 107.2 107.5 107.6 109.8 110.4 111.5 112.6 113.0 114.3 1147 
116.1 117.5 118.1 119.8 120.6 121.0 122.3 123.0 123.9 125.4 125.6 
127.2 128.0 127.6 129.3 129.6 130.8 131.9 132.3 132.6 133.0 132.7 
135.4 136.2 137.2 138.5 138.6 139.8 140.8 141.9 142.0 142.2 145.0 
149.0 148.5 149.7 149.5 151.3 152.1 152.8 153.8 155.7 156.3 158.5 
162.3 163.9 165.1 166.6 167.8 168.5 169.9 171.2 172.6 174.4 175.0 
177.6 179.0 181.0 183.3 184.8 186.3 187.1 188.5 189.4 189.6 188.8 
Service industries (seas. adj. monthly totals at annual rates)—bil. $, see p. 7 
15.6 15.7 16.0 16.1 16.4 16.3 16.2 16.4 16.3 16.5 16.5 
17.4 17.4 17.6 177 17.9 18.1 18.2 18.2 18.1 183 18.2 
18.0 18.5 18.4 18.5 18.3 18.3 18.4 18.5 18.8 18.9 18.9 
19.3 19.3 19.4 19.5 19.7 19.6 20.0 20.1 20.4 20.5 20.8 
21.0 21.2 21.2 21.2 215 21.6 21.7 218 22.0 22.1 22.4 
22.8 22.7 22.7 23.0 23.0 23.1 23.2 23.5 235 23.6 238 
24.1 24.4 24.7 24.7 25.0 25.1 25.0 25.3 25.5 25.3 25.4 
25.4 25.4 25.6 25.6 25.9 25.9 26.4 26.6 26.9 27.1 27.1 
27.3 27.6 279 28.2 28.3 28.7 29.1 29.2 29.5 29.7 29.9 
30.4 30.6 30.8 31.0 31.3 31.4 31.6 31.7 32 : 
33.0 33.3 33.4 33.4 33.5 33.8 33.9 34.1 40 32 3 
34.7 34.9 35.2 36.5 36.5 35.7 35.8 36.0 36.4 36.4 36.6 
37.1 37.5 37.9 38.1 38.2 38.7 38.8 39.1 39.8 40.0 40.3 
40.4 40.4 40.9 414 414 41.6 417 42.2 42.2 42.4 42.6 
43.0 43.5 43.5 43.8 44.0 44.0 44.4 44.6 44.7 45.2 45.7 
46.0 46.3 46.9 47.0 47.2 47.4 47.5 47.6 478 48.1 48.4 
49.2 49.4 49.5 49.7 50.1 50.3 50.6 50.8 51.2 51.3 517 
53.0 53.2 53.6 53.9 54.1 54.5 54.8 55.2 55.5 56.0 56.1 
56.3 56.8 57.4 58.1 58.5 59.2 59.5 
62.1 62.6 63.1 63.6 64.2 65.2 65.8 oe 1 os 5 er ° ene 
68.9 69.7 70.5 70.6 71.8 72.4 72.8 73.5 73.9 74.4 75.4 
77.0 777 78.1 79.0 79.8 80.1 80.8 81.4 82.0 82.8 83.5 
85.7 86.5 87.5 88.3 89.4 89.6 90.5 913 92.2 93.2 94.1 
95.2 95.8 96.1 96.7 96.9 97.2 98.0 98.8 99.5 100.1 100.7 
102.1 103.4 104.2 105.4 105.9 106,7 107.6 108.0 108.9 109.6 110.4 
113.0 114.1 115.8 115.9 147.0 118.3 118.8 119.4 120.2 120.3 122.2 
125.5 126.8 128.1 128.5 129.8 130.9 131.6 133.1 133.7 135.0 136.6 
138.5 140.0 140.9 142.6 144.3 145.8 147.3 149.0 150.2 151.7 153.8 
Government and government enterprises (seas. adj. monthly totals at annual rates)—bil. $, see p, 7 
17.8 17.8 17.5 17.6 17.5 16. 
17.5 18.5 18.0 18.2 18.8 vaT 108 138 109 2a 8 
20.3 20.4 20.5 20.5 20.7 20.9 20.9 21.0 21.3 ? a4 
21.4 21.5 21.8 21.4 21.8 21.9 22.6 23.8 24.1 248 at 
26.7 27.4 27.9 28.4 29.1 29.3 29.8 30.2 31.4 s22 8 
32.5 32.6 32.7 33.1 33.8 33.6 33.9 33.7 33.9 340 338 
; : 34.3 34.6 34.5 34.4 34.6 34.5 34.5 34.4 : 
34.4 34.3 34.5 34.7 44.9 34.9 35.1 35.3 35.3 ; Sea 
: ‘ g : 35.3 35.4 
35.5 35.4 36.2 36.1 36.4 38.4 36.8 36.9 37.1 37.2 a7. 
37.8 38.1 38.3 38.4 f 
402 aoa 403 408 a0 a3 ans a7 a8 18 a6 
42.5 42.8 43.9 48.3 45.0 45.0 45.1 
45.5 45.5 45.6 45.8 46.0 46.1 46.3 46.3 : 4 ma 
47.6 48.0 48.3 48,7 48.8 49.4 499 3 46.5 46.7 46.8 
51.1 51.3 51.6 51.6 4 A R . coy ee aa 
B54 55.6 55.7 55.8 S84 £63 mH 588 S70 S77 BBO 
; 59.1 59.2 59.8 59.7 60.2 60.5 61.6 61.9 : 
63.1 63.4 63.6 64.1 64.6 64.6 65.7 66.1 66.7 66.7 ert 
67.4 67.6 68.2 68.4 
oe ous 68.2 ea 6a. 69.6 70.2 71.5 72.3 73.4 73.9 
83,4 83,8 84.4 84.9 85.5 86.4 870 80.3 81.2 81.9 82.5 
1226 93.5 94.2 95.0 95.7 97.9 98.5 on8 982 e868 00.0 
100.8 101.1 101.8 102.5 103.1 106.4 107.6 108.2 108.5 108.9 109.3 
1115 118.2 118.6 115.3 1 Haw 
1107 15. 5.9 116.7 119.4 118.0 118.4 
p 123.3 124.0 124.5 125.0 125.7 128.3 i pa 
1o4e 1343 ‘eee ne i ‘ 3 126.3 126.5 128.0 130.6 
i 136.0 136.9 138.3 139.4 140 
144.9 M55 146.6 147.1 147.7 148.5 149.5 150.1 1523 1632 1638 
‘ 56.0 i ; ; ; 153. 
156.8 157.7 160.4 163.8 161.2 161.6 164.8 166.3 1678 


35.6 


64.7 


Jen. 


SOR BOAT SWNNN 
ouwuaq Qojgonnoaqan 


= 


38.0 


SSSLE8SSaSE 
ePoO-~Ow--OoOOOnN 


2. OD 02. Sn. CUM 
LOa-BNODD 


aid) 


HISTORICAL DATA FOR SELECTED SERIES—Con. 


APPENDIX I 


DOATHWNNN 


OANAOC=NAHR BOWNOWWONW 


aw 
oon 


Apr. 


May 


June July i Aug. 


Sept. f Oct. Nov. Dec. i Annual 


Other labor income (seas. adj. monthly totals at annual rates)—bil, $, see p. 7 
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Dividends (seas. adj. monthly totals at annual rates)—bil. $, see p. 7 
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Jan. Feb. Mar. Apr. May | June July 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. Dec Annval 
Less personal contributions for social insurance (seas. adj. month! totals at annual rates)—bil. $, see p. 7 
24 2.2 22 23 21 *4 - - " o 
: " ‘ : P 1.9 24 24 
23 23 33 a = 22 2.2 22 7S 2.2 2.2 23 2.2 
23 23 23 2.2 Y 2. 21 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 22 
28 27 28 27 28 29 2.8 3.0 2.8 3.2 31 3.0 29 
‘ : . . ; ; 3.4 
39 37 3.8 37 37 38 38 ‘7 38 23 38 30 38 
3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0 3.9 4.0 4.0 
ae 45 46 4.6 45 4.6 4.6 4.6 47 47 47 48 46 
5.1 5.0 5.2 5.1 52 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 5.2 
5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.9 5.8 6.0 6.0 6.0 5.8 
67 6.6 67 6.6 67 67 68 68 67 67 67 6.6 6.7 
68 67 87 67 67 68 7 69 6.9 6.9 7.0 7.0 6.9 
' ; i y 8.0 8.1 8.0 7.9 7.9 7.9 8.0 8.0 7.9 
9.2 9.2 9.2 9.2 9.3 9.2 9.3 9.3 9.4 9.4 9.3 9.3 9.3 
95 95 95 95 96 9.6 9.7 97 9.7 9.8 9.8 9.9 97 
10.1 10.2 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.4 10.4 10.5 10.5 10.3 
11.6 11.6 11.6 11.6 W7 11.8 118 11.8 11.9 11.9 12.0 12.1 118 
12.2 12.3 12.4 12.4 12.5 12.5 12.6 12.7 12.7 12.7 12.8 12.9 12.6 
13.0 13.0 13.1 13.1 13.2 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13,7 13.8 13.3 
17.0 17.1 17.1 17.3 17.3 17.4 18.2 18.3 18.3 18.4 18.5 18.5 17.8 
19.6 19.6 19.8 20.4 20.4 20.6 20.8 20.9 21.0 21.1 21.3 21.7 20.6 
21.9 22.1 22.3 225 22.7 228 23.0 23.1 23.2 23.3 23.5 23.5 22.8 
25.3 25.5 25.7 25.8 26.0 26.2 26.5 26.7 26.8 27.0 27.1 27.2 26.3 
27.6 27.6 27.7 28.0 28.0 27.9 28.2 28.3 28.5 28.1 28.2 28.3 28.0 
30.2 30.2 30.4 30.5 30.7 30.7 30.8 31.1 31.0 31.0 31.1 31.5 30.8 
33.4 33.8 33.7 33.8 33.8 33.9 34.8 34.2 34,3 34.5 34.7 34.9 34.2 
41.0 41.4 415 417 41.9 42.1 425 42.6 42.9 42.9 43.2 43.2 42.2 
46.1 46.4 46.7 47.0 47.4 47.9 48.3 48.3 48.5 48.8 \ i B 
Industrial production, total (unadj. for seas. variation)—1967 = 100, see p. 9 
38.6 39.3 39.5 38.7 38.5 38.8 36.8 39.3 40.3 415 41.2 40.4 39.4 
40.6 41.1 40.5 40.1 40.4 41.2 39.3 41.6 42.3 43.2 418 40.5 4.1 
40.0 40.1 39.3 38.5 37.7 376 36.0 39.0 40.0 39.2 39.0 38.8 38.8 
39.8 40.3 41.6 42.6 43.0 44.7 43.4 48.3 48.7 f ; ; 1 
48.5 49.6 50.0 49.4 48.6 49.1 455 48.0 49.1 49.5 48.9 48.2 48.7 
49.0 50.1 50.4 49.1 48.3 48.4 44.9 50.6 53.4 54.5 54.5 53.6 50.6 
54.2 55.6 56.3 558 558 55.9 53.2 55.8 55.5 55.8 53.2 51.0 548 
51.3 52.0 518 51.2 51.3 51.9 48.8 51.3 52.3 53.5 53.6 53.4 51.9 
54.7 56.2 575 57.9 58.4 59.1 55.8 58.6 60.1 61.9 61.3 60.4 585 
60.5 61.1 61.2 61.6 60.7 61.0 55.2 60.4 62.6 63.8 62.6 62.0 61.1 
62.0 63.5 63.6 62.3 618 63.1 59.4 62.8 63.0 62.6 60.4 57.8 61.9 
57.0 56.4 558 54.7 55.0 57.6 54.9 58.7 60.7 613 62.1 60.8 79 
61.9 63.8 65.2 66.4 67.2 68.5 62.9 63.3 64.5 j i q 
67.8 68.2 68.0 67.5 67.3 7.5 63.4 65.6 66.6 66.9 64.5 617 66.2 
62.0 62.7 63.5 65.1 66.1 68.0 64.6 67.9 69.5 m1 70.5 69.4 66.7 
68.9 71.0 72.1 72.4 72.4 73.4 69.7 719 74.7 75.0 73.6 718 72.2 
72.4 74.7 75.7 76.4 77.1 78.6 73.4 755 78.9 80.2 78.7 765 765 
75 798 80.2 815 81.9 83.2 78.3 81.3 84.6 83.9 | 4 ; 
89.8 
89.5 917 86.7 89.4 92.4 94.5 93.0 91.4 
o27 3 973 ort 97.8 100.0 93.8 97.2 101.7 102.8 100. 7s 278 
98.1 99.1 99.0 99.6 98.7 100.9 94.4 99.6 102.7 f k f ‘ 
6 110.1 109.6 106.2 106.3 
101.8 104.5 105.6 104.9 106.5 109.3 102.5 105.5 109, 106.2 
15.1 115.1 112.0 108.3 : 
107.3 110.4 111.6 110.6 1105 114.0 107.3 111.6 1 11.4 
110.4 108.0 105.1 104.1 
106.5 109.1 109.4 108.8 108.6 110.8 104.5 108.0 i 1078 
8 113.5 113.9 111.6 108.5 i 
1055 108.3 108.6 108.8 109.5 112.5 105.4 108 109.6 
125.5 126.8 125.2 121.8 
1115 115.6 1168 118.7 118.4 1218 114.2 120.5 a 126.2 1218 Lis 
128.6 129.6 133.0 126.4 130.3 134.8 135. i : 
126.3 a8 iO i200 131.7 135.3 127.3 131.4 135.5 133.1 125.5 114.9 129.3 
Industrial production, manufacturing, total (unadj. for seas. variation)—1967 = 100, see p. 9 
4 39.4 
38.7 36.5 39,2 40.3 416 41.3 40. 
38.7 39.5 39.7 39.0 38,3 38.7 28.8 res py ve is ae rn 
40.5 411 40.9 = Pa ae 35.8 38.9 40.5 39.8 38.7 38.7 38.7 
x08 07 aA 42.6 42.9 44.7 43.3 48.6 48.9 50.3 43.5 48.4 45.0 
{ } 49.6 48.6 49.0 45.2 47.7 48.9 49.2 48. i K 
gs — = ; ; 3.4 55.0 54.9 53.8 50.6 
49.9 50.4 48.9 48.5 43.5 44.6 50.6 53, 53.8 608 
os 56.3 57.1 56.3 56.3 56.2 53.2 55.9 55.6 66.1 63.3 50.9 65.1 
} ; y t 51.0 51.5 48.1 50.7 52. i ; k : 
eas 8 ie cased 58.2 58.9 65.2 58.1 59.7 61.6 61.0 60.0 58.2 
62.0 63.4 62.2 61.5 60.5 
= a my rig me e285 eg.4 620 62.3 61.9 59.8 56.8 612 
61.3 os : ; : ; f \ 59.6 603 61.4 i i 
55.8 55.3 55.0 53.8 54.3 56.8 53.7 57.5 59.6 603 a Pad He 
60.9 63.2 oe — ae ia a oa 65.6 66.2 63.4 60.3 65.4 
67.2 67.8 whe = gs gs Sop 6 68.4 70.3 69.8 68.4 65.6 
60.5 61.4 n T 7s m8 ed 7017 73.9 74.4 73.1 70.9 15 
677 702 152 160 166 76.1 72:3 74.3 78.1 79.8 78.2 75.6 758 
168 19.2 196 1.0 81.3 82.6 77.1 80.1 83.9 83.5 84,1 82.7 ! 
88.9 89,7 917 86.2 88.7 92.2 94.7 1932 12 89.7 
4 86.9 Jap 6.6 101.9 103.5 i ‘ i 
225 ar mo 903 98.0 i O12 oa oo 102.9 103.8 103.6 101 a 1000 
97.7 99.1 99.2 - , 102.0 104.9 109.8 110.9 i R : 
06.8 ee ‘ 11.6 107.1 111.0 
101.4 104.6 ety py } 06.5 110.9 115.2 115.5 111, 2 
110.7 148 iN 103.1 101.9 106.4 
106.7 110.4 111.9 111.0 102.8 105.9 108.9 106.5 : 
107.7 es i 111.0 106.8 108.2 
105.1 108.2 = a 103.5 106.8 112.3 113.9 
108.5 111.3 * 125.1 120.8 118.9 
103.2 106.6 oe Liles 112.6 119.2 124.9 126.9 
118.0 121.4 i 5 133.6 1263 129.8 
109.7 114.4 115.9 118.1 125.6 129.6 135.0 136. i 
130.3 Bear 3.8 126.7 113.0 129.4 
121.7 127.9 ps bone: 127.1 131.2 135.9 133. 
132.2 135.9 
125.9 129.9 131.3 130.7 
Industrial production, total (adj. for seas. variation)—1967 = 100, see p. 10 
39.8 40.4 40.6 39.4 
39.2 38.9 ee res 40.7 41.0 
708 403 404 405 a2 417 a7 ry 339 378 38.5 39.2 38.8 
40.8 : : j “2 aH ana ; f 7.5 38.5 re . 
40.2 39.9 39.1 38.8 ; 45.0 46.5 47.9 47.6 47. i ao 
7 43.7 ‘ 48.1 48.1 48.5 48.7 : 
39.9 40.0 41.4 42 4 49.1 48.3 47.9 . 4 50.6 
49.4 49.2 : 52.5 53.0 54.1 54. 
48.8 49.1 49.4 488 48.4 47.6 50.7 631 a 54.8 
49.6 40.8 7 56.0 56.0 54.9 54.4 
34.8 54.9 55.4 55.6 55.9 sie 515 51.4 515 52.1 53.0 53.6 519 
: f 51.0 51.3 4h : 60.3 60.5 60.7 i 
51.4 51.6 cae 575 58.5 58.5 59.0 58.9 59.3 
co ee na . Ay 618 62.7 61.1 
61.0 60.5 59.9 58.1 60.5 he 61.1 59.6 58.5 61.9 
ri 4 631 62.2 62.0 62.1 626 62. 620 614 ES oe B79 
62.5 . ; : 56.5 5 4 : ; ; 67.0 : 
57.4 56.2 555 ~ pad 67.1 65.5 63.3 632 regl 641 62.9 66.2 
62.5 44 oe oF 67.0 66.1 65.9 =F ae 69.1 70.2 70.8 66.7 
68.8 68. Z 64.6 65.6 66.5 : : : : 
63.0 62.9 63.3 f 
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J July Aug. Sept. Oct. Noy. Dec. Annual 
e 
YEAR Jon. Feb. Mar. Apr. May Ue 
Industrial production, total (adj. for seas. variation)—1967 = 100—Con. ae 722 
71.6 72.3 72.4 72.8 72.9 732 78.3 76.5 
718 4 ' 78.1 ' : 
1962 70.2 ae Ags ws 767 769 76.6 76.8 rss 817 84.2 85.2 81.7 
1963 73.8 74.6 75.1 th bai! B15 82.0 82.6 ec are 92.4 93.5 89.8 
ae 362 867 78 88.2 88.9 89.6 90.4 ae ay 100.1 99.4 99.6 78 
1965 86.2 pay as 965 97.4 97.9 98.4 Prt ; 00. 3 101.2 102.6 103.5 naa 
co 298 99.0 98.5 99.2 98.7 op raat! 107.1 107.1 107.4 108.6 108.8 ' 
1967 99, rate 1047 104.9 106.2 106.6 106.5 : mM 
1968 103.7 ; : Lae ios 112.3 112.5 111.4 111.2 by 
. 111. : y 107.2 
je a Sc 
1970 109.1 108. ; 108.5 109.1 109.6 109.8 108: ; 123.4 124.4 125.8 119.7 
1971 108.1 108.0 108.0 ess be 11084 120.7 121.8 1234 1244 = phe 
tere Meee one 128 ieee 129.6 129.9 130.4 130.4 so 205 124.9 119.3 129.3 
1978 129.9 12916 130,0 129.9 131.3 131.9 131.8 131.7 d 
197 f \ i } ' 
Industrial production, final products, total (adj. for seas. variation)—1967 = 100, see p. 10 Pa 
6 39.1 39.6 39,7 . 
pee ae ae oe ae 305 404 ret 30.9 30.6 39.9 29.6 ane = 
i i 39.6 i . ; i 9 38.8 38. 
1948 39.7 39.7 39.5 393 38.3 38.6 38. 43.4 
38.3 38.3 8. 45.6 45.7 46.7 
1949 38.5 38.5 38.5 136 44.8 46.6 45.7 ’ = 
41.3 42.3 5 46.3 47.3 47.7 
1950 39.2 39.4 40.1 46.8 46.0 45.5 46.1 P 50.3 
47.4 46.9 i to ei 534 
1951 47.1 475 47.5 : vo mas rap : 50.3 
49.0 49.2 50. 53.5 52.1 51,3 . 
192 ae ee rat 4.1 54.4 54.2 53.6 51.3 
4.4 54.7 54. aa 52.1 : 
ba i) a e13 5027 508 50.8 50.9 50.7 one 369 57.1 57.4 55.4 
‘a6 230 53.2 54.0 54.7 56.2 55.1 56.3 56.3 : t 
j : 59.5 60.1 58. 
57.7 58.3 58.0 58.0 58.2 po ne o05 58.6 57.9 60.3 
1956 1.8 ae ay bag 80.3 606 60.7 poe ~ Sa0 60.1 60.4 57.6 
peed ‘ ; i 57.4 57. d ; . ' 
55.8 bee 62.6 64.1 63.2 
1958 57.2 56.5 56.1 55.5 “es ae po a 
63.3 ae : 64.2 63.4 65.3 
1959 61.0 61.5 61.8 62.7 - eth > a , 
66.2 65.4 65. - ry oa 
1960 66.0 65.7 65.7 65.7 ye nee —- on : 
64.9 65.5 66.0 : a — 
1961 63.2 63.2 63.3 64.4 “ oe = a ery : 
71.2 71.1 72. : _ 758 
1962 68.8 69.5 70.2 70.9 oe 7 cas Lees oa : 
74.9 749 76.2 oa 77 
i964 730 Lee ae 79.3 79.7 79.6 80.5 80.4 80.1 79.1 81.7 
85.7 86.6 87.2 87.8 87.8 89.0 89.8 90.6 16 78 
6 : i : ; ; 
1968 927 93.0 93.9 94.6 96.2 958 96.4 96.4 4 aaa i — roo 
99.0 99.4 ; 4 ; : Y , 103.8 ' 
os nay 1046 104.9 104.6 105.7 106.2 105.7 107.1 107.3 107.6 1084 on 7 — 
cee 1088 2 109.8 109.5 108.8 109.6 110.7 110.7 110.4 110.4 as 108.4 mae 
1970 106.8 1070 106.8 106.7 106.6 106.3 106.2 105.0 104.0 102.0 1015 104.4 105.3 
; i ; i 105.3 106. ? ’ : y 106.3 
1971 104.8 104.6 104.4 104.8 105.0 105.3 106.6 = — — = oe ; 
1972 110.8 111.8 113.0 113.8 114.4 : ; = i ay a aa 
124.2 124.5 123.9 ; 1244 
1973 121.6 122.7 123.1 123.4 124.3 = ot on oe : 
1974 123.4 123.5 124.2 125.1 126.3 126.9 127.3 127.6 
Industrial production, consumer goods, total (adj. for seas, variation)—1967 = 100, see p. 10 
44.3 42.7 
42.0 42.2 42.4 42.9 43.6 44.2 
1947 42.4 42.3 42.4 42.2 41.9 i 444 43.9 43.4 44.0 
44.6 44.5 44.1 438 
1948 44.0 44.2 43.7 44.0 43.9 i -_ — ra oa 
43.5 43.9 44.2 44.9 t 
1949 42.9 42.7 43.1 43.0 42.9 = = — — be 
meet e208 28 62 Bi 80.2 408 478 109 47.3 47.0 478 48.2 405 
1962 rt 48.9 49.1 49.1 49.1 50.4 49.5 50.5 518 62.7 637 53.7 508 
ioe! era Bt B18 Bs e204 oy 528 sa 532 53.3 54.5 55.5 52.9 
ites BB) ay tap 58.4 59.2 58.7 58.9 59.0 59.4 60.5 60.7 61.0 59.0 
61.1 61.0 61.5 61.1 61.6 612 
1967 620 628 62.0 623 624 627 629 633 63.3 a3 621 B17 e28 
i ; i j f i 62.6 61.9 62.4 65.5 65.8 ; 
1958 60.9 60.5 60.0 59.4 60.3 615 62.4 os = 
69.0 68.8 68.5 67.0 v 
1959 66.5 67.0 67.0 68.1 68.4 68.1 69.0 09.2 68.1 
: 70.3 71.0 69.7 : i 
1960 71.4 70.6 70.7 1.1 71.6 71.1 70.4 70.6 70g 
; 72.2 74.2 755 75.6 
1961 68.6 69.0 69.0 70.7 715 72:3 72.9 73.4 722 
77.6 77.4 77.9 78.2 2 
1962 75.1 755 76.1 768 77.2 76.7 78.0 7A 779 72 vrs 
i 80.1 80.4 80.7 80.9 81.4 81.2 818 82.0 82.6 t 
964 bao 83.8 83,4 85.5 86.2 86.0 87.2 87.1 86.1 84.4 87.6 89.4 85.9 
95.1 92.6 
ia 90.9 91.7 91.5 92.0 92.3 92.3 92.2 93.6 94.1 94.6 
1968 4 6 95.9 96.6 96.9 96.9 97.3 97.2 96.8 97.2 99.2 98.7 98.5 97.3 
1967 99.0 98.4 98.8 99.3 99.0 98.8 98.6 99.7 100.0 101.5 103.1 104.0 100.0 
1968 103.3 104.1 104.3 104.5 105.2 105.7 105.5 106.8 107.1 107.8 108.9 108.3 105.9 
1969 108.9 109.8 110.0 109.1 108.2 109.3 110.9 111.3 110.5 110.6 109.4 109.5 109.8 
1970 108.0 108.8 109.1 109.6 110.1 110.3 110.5 109.2 108.4 106.9 106.3 110.5 109.0 
1971 112.2 112.1 112.3 113.0 113.2 113.9 115.5 115.1 115.8 117.0 117.9 118.8 114.7 
119.8 120.6 121.5 122.5 123.0 123.2 124.0 125.5 126.2 127.5 128.4 130.4 124.4 
1973 129.5 130.5 131.4 131.2 132.1 - 131.2 131.4 130.2 132.9 133.1 132.4 130.5 131.5 
1974 128.3 127.8 128.5 129.6 130.3 131.2 131.2 132.2 131.1 129.7 126.2 121.0 128.9 
Industrial production, autos (adj. for seas. variation)—1967 = 100, see p. 10 
47 31.4 36.9 39.2 37.9 36.9 38.1 33.0 32,2 38.3 37.5 42.4 44,4 37.3 
194 42.4 40.0 43.0 38.5 31.6 39.5 46.6 43.2 38.3 50. 1 467 46.8 42.3 
46.3 47.9 46.9 54.1 49.7 58.1 61.1 62.4 635 é f u 
1960 61.7 53.6 56.2 59.2 69.1 83,7 79.0 79.2 79.3 787 78.5 75.2 709 
951 1.2 70.8 71.6 62.8 60.7 59.7 50.1 50.5 51.7 7 : 
1982 43.5 44.3 48.9 50.4 50.7 51.0 20.2 31.6 57.1 58.2 63.4 64.2 48.5 
1953 65.6 69.0 71.4 72.8 74.6 73.2 75.0 69.3 64.4 62.3 60.2 60.3 68.5 
1954 60.0 59.9 60.7 62.7 65.5 65.7 62.5 58.0 57.2 55.1 59.8 71.5 62.0 
1955 83.9 87.7 90.2 91.2 95.4 84.5 93.0 93.1 93.3 91.1 85.0 78.2 88.5 
1956 73.1 67.7 66.3 65.5 58.6 58.1 59.1 58.8 55.5 60.9 62.4 67.7 63.5 
1957 70.0 70.9 67.1 64.1 65.1 69.8 66.2 70.0 68.0 64.5 63.8 67.1 66.3 
1958 52.6 47.8 41.0 36.5 42.6 43.5 43.5 42.5 25.1 30.0 62.5 64.8 45.4 
1959 63.0 59.3 64.5 68.6 69.9 70.9 71.9 61.6 56.2 62.1 30.4 55.5 61.0 
1960 85.6 80.0 75.2 74.2 76.6 77 70.6 73.7 76.9 79.0 71.4 62.9 75.4 
1961 52.0 48.4 48.1 60.8 66.6 71.3 72.4 73.1 54.3 67.8 78.2 81.2 64.0 
1962 772 75.9 76.7 80.6 85.1 775 86.3 86.3 86.2 86.3 85.8 85.9 82.1 
1963 85.6 85.8 86.0 87.2 90.8 94.7 94.1 94.2 94.4 95.3 95.4 95.7 91.4 
1964 96.2 95.8 93.2 97.6 97.6 98.6 99.6 101.6 90.6 51.9 91.6 111.3 92.9 
1965 117.6 118.1 121.2 121.7 121.2 122.2 122.1 122.1 119.6 121.8 123.0 121.8 121.0 
1966 122.0 122.9 123.1 122.2 114.9 114.5 104.4 97.4 101.4 122.4 114.7 113.9 116.1 
1967 97.0 89.2 97.9 101.9 101.3 100.8 101.6 98.8 91.7 94.1 106.2 118.6 100.0 
1968 116.8 116.8 119.4 120.5 121.9 120.1 119.4 119.6 120.6 124.2 125.9 123.9 120.9 
1969 120.5 121.5 116.3 107.3 101.7 115.6 116.5 118.3 117.5 116.3 110.8 106.8 113.8 
1970 92.6 88.6 91.6 95.2 102.6 105.2 95.8 85.7 73.5 55.1 57.2 97.5 86.6 
1971 111.5 120.4 116.4 110.0 112.3 114.7 116.5 118.0 118.9 119.9 119.2 117.7 116.0 
1972 116.6 119.4 121.1 127.0 124.3 122.0 129.5 133.2 134.9 139.6 140.4 141.1 128.6 
1973 141.1 140.7 140.9 140.8 138.2 139.4 139.1 117.5 141.5 141.0 135.6 128.3 138.3 
1974 97.5 94.6 94.2 106.0 109.3 109.8 115.0 119.4 125.7 126.5 108.6 91.9 107.9 
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YEAR Jan. Feb. Mar. i Apr. May 


June July Aug. Sept. Oct. L Nov. Dec rare 
Industrial production, equipment, total (adj. for seas. variation)—1967 = 100, see p. 11 
29.2 
313 — airs 29.9 29.3 29.6 30.2 30.4 30.4 30.8 29.7 

: 31.1 31.0 31.4 31.6 31.6 317 31.2 31 
29.5 29.0 28.5 “oe a ‘ j : A 31.0 31.2 
a ~ = 28.1 6 27.3 27.1 26.2 25.4 25.5 27.9 
— ring a3 } 30.7 32.7 32.5 33.4 33.9 34.9 30.2 
— —_ Y 418 42.6 43.5 44.5 45.5 46.7 47.5 42.1 

: f 50.1 50.8 49,0 49.9 51.0 51,9 52.6 53.5 50.5 
54.9 65.2 
— mr 55.3 55.1 56.1 56.0 56.4 55.3 52.8 52.2 54.7 
485 mn aa 49.0 48.7 48.3 47.8 47.5 47.8 47.7 49.3 

y ; } 50.2 50.4 50.5 50.8 52.3 52.3 52.9 50.4 
53.5 54.8 54.6 54.8 64.9 56.5 55.8 56.5 57.4 58.3 

; i ' 4 i 4 : 55.3 
50.8 os Ae 68.2 58.1 68.1 57.2 55.8 54.1 52.9 575 
e 4 49.8 50.4 50.6 51.3 51,7 52.1 52.9 53.2 51.5 
647 55.7 67.0 58.0 58.1 67.7 57.5 57.1 56.5 57.2 56.5 
59.3 58.8 59.1 58.0 58.1 67.7 67.5 56.8 56.8 55.7 58.1 
82.2 82.7 828 835 oe) 651 B49 664 866 e8 837 

3 i i ‘ é i ‘ f 6.5 E 
66.5 66.8 66.6 66.8 67.1 68.1 68.1 68.8 69.1 69.1 67.5 
69.9 708 70.8 70.8 71.3 71.5 72.0 71.8 73.7 74.7 14 
7.4 78.0 79.3 80.3 81.6 82.0 83.0 84.1 85.4 86.8 80.7 
90.4 91.4 92.8 93.9 95.3 96.1 97.2 97.6 97.4 98.6 94.0 
99.2 99.7 99.7 99.1 98.1 99.6 100.0 100.1 102.6 103.6 100.0 
105.6 104.8 106.6 107.0 106.1 107.5 107.8 107.4 107.8 107.7 106.5 
109.5 110.0 109.7 109.9 110.5 109.9 110.2 110.0 107.6 107.1 109.3 
103.7 102.8 101.7 100.6 100.2 99.2 97.7 95.3 94.9 95.8 100.1 
93.7 93.5 93.7 93.5 94.3 94.5 95.5 95.9 95.9 96.5 94.7 
101.2 101.9 102.5 103.5 103.0 104.6 105.5 107.0 108.6 109.5 103.8 
111.9 1128 113.6 114.5 115.0 115.3 116.1 116.8 116.9 117.6 114.5 
118.4 1188 120.9 1208 121.8 121.5 122.8 121.8 120.6 117.7 120.0 

Industrial production, intermediate products, total (adj. for seas. variation)—1967 = 100, see p. 11 

42.2 42.4 42.8 42.2 42.0 42.1 42.5 42.7 43.6 44.0 42.5 
448 44.4 44.8 44.4 45.3 45.4 44.8 45.7 44.8 44.8 44.9 
42.4 42.0 42.0 41g 41.8 42.0 43.0 42.7 43.2 44.3 42.6 
46.2 48.1 48.6 49.7 50.8 51.8 51.9 52.4 52.4 52.8 49.6 
53.3 538 53.5 52.9 51.7 51.2 51.1 50.4 50.0 50.3 52.0 
50.9 50.2 50.0 50.3 50.1 518 52.9 53.4 54.1 54.3 51.7 
55.9 55.9 56.0 56.0 56.1 55.7 55.0 54.8 54.4 53.4 55.3 
53.3 53.4 53.6 53.2 53.0 52.9 54.9 56.1 56.8 57.6 54.3 
60.7 60.7 61.1 62.1 62.1 61.9 62.7 63.0 63.7 63.7 61.7 
647 64.9 64.2 63.7 62.3 63.9 64.7 64.7 64.6 65.1 64.4 
65.1 64.6 64.7 64.6 64.9 64.5 64.3 63.6 62.9 62.3 64.4 
60.6 60.0 60.9 62.4 62.2 64.1 64.6 64.9 66.5 65.9 63.0 
69.5 70.7 71.4 71.3 70.3 68.1 67.9 67.9 69.0 72.0 69.5 
70.6 71.4 71.0 62.9 70.3 69.2 68.7 69.0 68.6 6756 70.0 

68.8 69.9 70.2 7A 72,2 72.7 72.8 73.8 73.7 y i 
75.3 74.8 75.6 75.6 75.4 76.3 774 76.5 76.8 76.8 75.7 
76.8 79.4 80.7 80.3 80.4 80.7 80.9 81.8 82.8 81.9 79.9 

84.2 85.0 85.5 85.4 86.2 85.5 85.3 85.5 f : K 
89.5 88.9 89.8 90.0 91.2 91.3 90.9 92.1 93.0 94.7 90.6 
96.2 95.7 96.6 96.6 97.6 96.1 96.4 96.5 96.7 96.6 96.2 
98.4 99.0 98.7 98.8 99.2 101.2 102.0 101.8 102.2 102.3 100.0 
104.5 104.9 105.7 106.0 106.4 107.4 107.0 107.2 109.2 110.3 106.3 
112.3 111.9 112.6 113.2 112.6 113.0 113.3 114.0 113.9 114.8 112.9 
112.3 113.2 112.8 112.9 113.9 113.6 113.4 112.9 112.4 113.2 112.9 
113.9 115.1 115.7 116.0 118.8 116.7 118.5 119.2 119.0 120.0 116.7 
123.4 124.1 124.5 125.0 125.9 127.2 128.6 130.6 131.8 131.6 126.5 
136.4 135.7 137.2 137.3 138.6 138.0 137.9 138.4 139.1 140.0 137.2 
137.6 138.7 137.5 138.6 137.7 138.4 135.7 132.3 127.9 122.1 135.3 

Industrial production, materials, total (adj. for seas. variation)—1967 = 100, see p. 12 
40.3 39.7 
40.7 39.7 39.8 39.4 39.0 39,0 39.5 39.8 40.7 ; 

: 42.1 42.4 41.9 “9 42.1 41.6 414 414 
08 383 a2 36,7 36.5 37.1 37.7 33.9 37.0 38.8 37.8 
41.1 42.8 44.0 45.7 46.9 48.3 48.8 49.5 48.9 49.7 45.2 
50.4 50.8 51.2 51.4 50.5 49.6 49.9 49.3 49.4 49.5 50.0 
50.2 49.3 48.6 45.8 44.8 50.6 53.9 53.6 55.2 65.3 60.7 

P : ; 54.6 i i i 
57.0 57.5 58.6 58.7 59.3 57.8 56.4 
50.5 50.4 61.1 51.8 52.0 51.7 51.3 52.4 53.4 54.3 6 18 
59.1 60.3 61.4 61.6 62.3 62.3 62.9 63.6 63.3 \ : 

1 64.6 65.6 64.2 65.3 62.8 
oS oaA eat on ea on0 63.1 62.1 59.9 67.9 62.8 

: f J f 59.0 60.0 61.7 4 

53.0 51.7 52.3 64.5 55.9 67.7 K 56.5 
60.6 60.0 62.3 69.0 
66.6 68.5 70.2 69.8 65.6 60.6 4 652 

j 4 64.3 64.1 62.4 60.7 ; 

68.9 67.3 66.7 65.6 65.7 65. 66.1 
68.5 69.7 70.6 71.6 ; 
61.3 63.2 65.1 66.1 67.0 68.3 r 66.2 

: 724 72.4 73.0 72.6 : 

72.3 722 712 71.0 71.6 18 ; , zat ms en 
775 778 77.1 76.4 77.9 78. i : 

02 ot 81.8 82.3 82.5 84.2 85.5 83.9 86.5 87.6 82.9 

f 94.4 93.6 94.6 94.2 95.3 92.4 
Bee ens pay io ee 102.0 103.0 103.5 102.0 102.0 100.7 
99.4 99.2 bevy eis sie 101.2 102.4 103.6 100.0 
98.1 99.1 98.1 98.0 98.6 100.0 100.1 : f cee Meee 

d 4 07.4 106.9 107.0 107.2 108.8 j ; 

104.6 105.4 edhe ees } 43 113.8 113.3 112.5 
111.4 111.4 111.2 112.7 112.9 114.0 114.3 114. 1138 113.3 1125 

; ; 108.6 109.3 110.4 110.1 107.1 ; ; 

110.2 109.4 1080 111.8 113.4 1113 

1108 112.3 112.8 110.5 109.2 111.4 111.5 ; sb we 

hes f 120.6 121.3 122.1 123.4 124.8 126.6 127.7 128. i 
! Hs aa 133.5 134.3 135.1 135.8 135.4 135.2 136.0 136.0 1338 
132. ’ 4 . , 132.4 125. ; : 

135.4 134.8 135.4 ; 

134.5 132.9 135.2 135.7 
Industrial production, mining, total (adj. for seas. variation)—1967 = 100, see p. 12 

65.2 65.1 63.1 

62.2 63.2 64.3 65.0 64.7 
7 ont 6a? 68.7 68.7 68.5 67.1 67.9 66.9 66.7 66.3 

: ‘ f 58.6 57.0 56.9 j i i { j 
zh oAA re} 66.7 67.9 69.4 70.5 70.6 69. 1 70. 1 65.7 
vA 1.3 71.6 718 71.9 72.5 73.0 74.3 738 736 72.1 
70.4 713 ibe oes 668 70.1 75.2 70.3 760 73.3 715 
728 728 737 We ma ey Her 68.1 70.5 71.3 69.9 

: 74 . ; f ; co 
Le) ae 768 777 778 78.8 79.6 80.8 81.1 80.8 71 

82.8 83.0 83.2 81.9 82.0 
817 83.4 82.3 82.3 77.8 81.9 ath 80.6 78.2 774 82.1 

: 82.5 82.8 82.7 i Bee 
84.4 83.8 83.3 8 775 788 78.7 78.5 78.9 i 
71.3 69.9 — Gas ch 74.0 73.6 74.0 78.9 80.6 78.7 
79.5 S18 Lage oy ses 80.5 79.8 19.5 79.2 79.1 80.3 
80.1 82.2 81.2 : ; 815 81.5 83.2 83.4 83,3 E 

79.8 80.1 i 
79.3 79.0 79.1 
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I 
YEAR Jan. Feb. a Mar. Apr. ‘ May June July Aug. Sept. bi Oct. Nov. Dec. Annua 


Industrial production, mining, total (adj. for seas. variation)—1967 = 100—Con. 


59.9 


83.1 


89.1 


103.6 
110.3 
112.6 
113.5 
122.7 
132.4 
135.7 


83.1 
85.1 
89.0 
92.1 
94.9 
99.6 
104.5 


106.4 
110.9 
112.5 
113.4 
111.9 
116.6 


Industrial production, utilities, total (adj. for seas. variation) —1967 = 100, see p. 13 


19.2 
21.3 


106.2 
114.5 
123.2 
128.9 
138.5 
144.8 
139.7 


Industrial production, manufacturing, total (adj. for seas. 


88.1 

96.9 

99.2 
104.8 
110.6 
107.5 
106.8 
116.9 
128.3 
130.3 


Industrial production, nondurable manufactures, total (adj. for seas variation) — 1967 = 100, see p. 13 


82.7 
87.2 
89.4 
92.1 
98.1 
98.0 
104.9 


107.5 
110.7 
112.2 
112.5 
113.3 
117.1 


19.4 
21.5 
22.8 
26.3 
30.0 
32.1 
35.6 
38.6 
43.3 


48.6 
Biz 
52.8 
59.0 
62.8 
67.0 
71.6 
76.4 
83.1 


88.1 

94.3 

99.5 
107.5 
116.2 
125.6 
130.3 
138.0 
144.9 
145.9 


39.1 
41.0 
38.0 
43.8 
49.2 


40.2 
42.7 
40.5 
45.3 
48.7 
46.9 
51,7 
50.9 
57.2 


59.7 
61.0 
59.7 
67.7 
69.9 
70.5 
75.7 
79.9 
85.3 


90.1 

96.4 

97.8 
105.6 
11.1 
112.3 
116.1 
126.1 
134.4 
137.5 


82.6 
86.4 
89.9 
93.2 
98.4 
97.9 
104.3 


110.1 
110.4 
111.7 
113.0 
114.1 
116.1 


19.5 
21.6 
23.1 
26.5 
30.3 
32.2 
36.0 
39.0 
43.3 


48.5 
51.2 
53.3 
59.7 
63.1 
66.8 
72.1 
76.9 
84.1 


88.6 

95.6 

99.2 
108.9 
117.5 
123.8 
132.0 
138.0 
146.9 
146.0 


39.1 
41.4 
38.0 


39.9 
43.0 
40.8 
45,7 
48.3 
48.3 
51.2 
51.2 
67.3 


59.3 
60.9 
61.0 
67.4 
69.6 
71,2 
75.7 
79.9 
85.0 


90.4 

96.6 

98.7 
106.2 
111.6 
112.4 
116.1 
125.9 
133.4 
137.6 


83.1 
87.3 
89.3 
93.1 
98.6 
101.2 
106.1 


107.7 
109.4 
108.1 
113,2 
115.2 
116.3 


40.4 
42.7 
40.8 


83.9 
87.7 
89.9 
94.1 
99.1 
102.2 
105.6 


108.0 
112.4 
110.2 
114.0 
115.7 
114.3 


109.3 
119.2 
126.4 
130.7 
139.9 
147.0 
145.5 


57.6 
62.5 
64.9 
67.2 
71.6 
76.2 
81.9 


90,7 

98.7 
100.1 
106.8 
112.0 
106.6 
107.1 
119.9 
130.4 
132.1 


40.6 
42.3 
414 
48.3 
46.8 
49.1 
51.0 
51.3 
56.9 


20.1 
22.3 


40.8 
42.2 


55.3 


SBRERRRB 
Bonn beo 


46.6 
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96,551 
101,039 
106,613 
117,564 
137 466 
157,408 


Mar. + Apr. I May | June July iy Aug. 


Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 


Industrial production, durable manufactures, total (adj. for seas. variation)—1967 = 100, see p. 14 


38.1 


YSBELLSL2 S28SS5S8 
NWOwWwW-wWwao WOLSWNUND 


SSRB8S 
RoRSBS 


B28 S28SESKkss 
SNQD OWI DWEn— 


65.5 


37.4 
40.1 


sw 
3a8 
ono NNO 


338 


106.5 


Manufacturing and trede sales, total (unadj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 16 


34,731 33,969 
34 443 32,853 
35,069 36,568 
42,717 43,360 
44,032 44,064 
49,138 48,353 
47,206 45,303 
51,769 50,985 
53,137 54,142 
56,232 56,391 
52,530 53,518 
60,804 61,555 
62,708 61,062 
59,244 61,271 
65,857 66,877 
69,494 70,047 
73,685 74,396 
81,111 79,848 
87,931 86,925 
88,322 90,925 
96,759 99,418 
104,512 106,512 
106,508 108,660 
115,430 116,323 
125,005 130,591 
148,423 154,297 
174,032 179,796 


148,493 


174,293 


33,711 
30,746 
39,192 
39,361 
41,412 


179,678 


36,053 
33,623 
43,205 
42,807 


69,497 


182,067 


Sales, merchant wholesalers, total (adj. for seas. variation) —mil 


37,422 
35,558 
42,610 
43,686 


69,281 


181,808 
. dol., see p. 16 


6,808 
6,478 
8,167 
8,473 
8,869 
9,113 
8,967 
10,032 
10,553 
10,369 
10,527 
11,625 


SLSRESSSS 


2 
N 
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MOO=-OHN NHNMWONO-WO 


161,530 
180,993 


6,928 
6,653 
7,902 
8,298 
8,945 
8,949 
9,247 
10,299 
10,740 
10,054 
10,935 
11,713 


SPSSSRSS 
PHN OMDFSLOHO 


61.5 


71,149 
77,226 


83,965 

88,275 

95,473 
101,198 
107,548 
109,534 
121,443 
141,423 
161,152 
176,873 


10,775 
11,777 


620,325 


648,757 
670,545 
650,411 
716,745 
729,927 
733,913 
787,939 
827,938 
884,189 


963,396 
1,046,240 
1,084,175 
1,177,718 
1,260,505 
1,289,694 
1,392,416 
1,560,590 
1,826,840 
2,108,887 
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Annual 
YEAR Jan. ro_| Mar. I Apr. May June July Aug. [ Sept. Oct. Nov. Es: 


Sales, merchant wholesalers, total (adj. for seas. variation)—mil. dol.—Con. 


11 11,571 139,866 
Ce 
1961 11,540 11,618 7. p § 2 p y Z G 152,082 
29 12,789 12,726 12,928 12,936 
1962 12,596 12,463 12,521 12,609 12,608 12,756 12,651 12,6. G 13.797 160,578 
1963 12,722 13.151 13,140 13,3903 13,106 Sie MER ee ee | aeeo «T8028 16,132 174.361 
1964 13,989 14,040 13,973 14,076 14,493 14,301 14,562 14,544 ’ : : : 

7 187,331 
ee 
1966 16.671 16,749 17,234 16,97 ; j i f G f : 233,871 

424 19,630 20,081 20,246 : 
1967 19,549 19,259 19.248 19,323 19,186 19.213 19,284 19,428 19, f 
j 21,077 21,518 21,683 249,383 
1968 20,288 20,309 20,397 20,301 20,239 20,628 20,735 20,963 21,245 j ; 
; 077 23,647 23,477 23,498 271,218 
1969 21,112 21,219 22,042 22,481 22,577 22,608 22,466 23,014 ae , 
: 24,396 24,529 24,660 287,304 
1970 23,372 23,736 23,491 23,309 23,631 23,678 23,995 24,171 24,336 ¢ : ae 
1971 24,973 25,011 25,274 25,511 26,139 26,652 26,507 25,547 pens rg aaa 7 pl 
i ae 1 
1974 42,758 44,104 45,923 45,640 45,331 45,992 46,996 47,298 47,043 45,660 46,278 46,860 
Sales, merchant wholesalers, durable goods establishments (adj. for seas. variation) —mil. dol., see p. 16 
75 2,563 31,101 
1948 2,549 2,549 2,535 2.547 2,582 2,598 2,635 2,686 pips —. rr 5 j 
1949 2.553 2,499 2518 2474 2,462 2419 2.376 2,314 2,382 2,351 2,355 wee ror 
1950 2435 2515 2588 2698 2.895 3.124 3714 3791 3,402 3530 3,300 408 5760 
1951 4,059 3713 3,688 3600 3455 3,441 3,371 3,398 3,439 3,394 336 aay 41905 
1952 3,388 3,356 3,381 3,402 3,426 3,421 3,424 3,469 3,523 3,629 piss ry 44.079 
1953 3.611 3.739 3,786 3,766 3,750 3,708 3,745 3,720 3.642 3.563 3.568 4,520 “= 
1954 3,384 3,469 3,384 3,409 3,441 3,544 3,591 3,578 3,602 3,673 3,728 y 51412 
1955 3.982 3,966 4,067 4,128 4,199 4,202 4,332 4,410 4,446 4.514 4.554 4.611 } 
1956 4,717 4,748 4,692 4,759 4,733 4,680 4,634 4,610 4,593 4,647 4,716 4,782 56,308 
4,856 4,859 4,793 4,534 4,500 4,504 4495 4,375 4,386 4,294 4,180 4,086 eo 
1957 ; i p f , 
1958 3,982 3,905 3.897 3.917 3,985 4.115 4,157 4,335 4,394 4,490 4,653 4,559 50,437 
1959 4,550 4,690 4,860 4,948 5,110 §,133 5,103 4,986 4,962 4,831 5,096 5,035 59,349 
1960 5,237 5,175 4,934 5,003 4,920 4,771 4.815 4,809 4,781 4,763 4,662 4,742 58,581 
1961 4,743 4,683 4,828 4,841 4,907 §,018 5,016 5,071 5,086 §,211 5,236 5,295 59,836 
1962 §,331 §,338 5,349 5,421 §,341 5,327 5,370 §,318 5,403 5411 5,492 5,512 64,541 
1963 5,537 5.576 5,580 5,677 5,611 5,693 5,754 5,774 5,865 5,877 5.815 5,912 68,696 
1964 5,963 6,051 6,062 6,096 6,300 6,262 6.351 6,370 6,421 6473 6541 6.623 75,733 
1965 6,596 6,719 6,794 6,759 6,916 6,836 6,910 6,875 6,991 7,002 7,188 7,179 82,861 
1966 7,453 7,465 7,859 7,699 7.625 7.672 7,596 7,740 7,548 7.630 7,489 7.509 91,128 
1967 8,348 8.216 8,111 8.117 8,023 8,208 8,233 8,325 8,398 8,486 8,589 8,890 99,944 
1968 8,828 8,867 9,048 9,010 8,919 8,999 9,167 9,252 9.474 9,429 9,682 9,813 110,488 
1969 9,674 9,868 9,982 10,208 10.205 10,242 91982 10,317 10,282 10,511 10,506 10,441 122,218 
1970 10,454 10,602 10,390 10,222 10,525 10,570 10.731 10,768 10,765 10,762 10,736 10,703 127,228 
1971 10,890 10,970 11,108 11,295 11,710 11,902 11/846 11.971 12,050 12.188 12.311 12.530 140,872 
1972 12,894 12,415 12/818 12,966 12,973 13,001 13,198 13,619 13,912 14.035 14.433 14,905 161.169 
1973 14,954 15,483 15,818 15,951 16,010 16,073 16,295 16,408 16,323 17,020 17.575 18,028 195,938 
1974 18,440 18.751 19.613 19.911 19,979 20,141 20,538 20,349 20,321 19,892 19,750 19,162 236,847 
Sales, merchant wholesalers, nondurable goods establishments (adj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 16 
1948 4,182 4,106 4,087 4,190 4,103 4,101 4,197 4,237 4,256 4,300 4,353 4,287 50,598 
1949 4,253 4.187 4,153 4.073 4,061 4,058 3.915 3952 4.096 4,087 4.298 4.129 49,149 
1950 4,093 4.139 4,169 4,240 4,187 4.563 5,265 5,159 4,759 4616 4,602 4.993 54.641 
1951 5,289 5,224 5,047 5,278 5,282 5,078 4,889 5,038 5,004 4,972 4,937 4,981 60,934 
1952 5 144 5,155 5.116 5.115 5,025 5,534 5,544 5417 5.346 5344 5,297 5,232 63,474 
1953 5,008 5,113 5,338 5,368 5,451 5.574 5,702 5,478 5.471 5.353 5.381 5.268 64,545 
1954 5,331 5,414 5,448 5,662 5,474 5,361 5,137 5,315 5.365 5,447 5.519 5,735 65,281 
1955 5,589 5,626 5,666 5,648 5,557 5,563 5,612 5517 5.586 5.634 5.745 5.619 67,301 
1956 5,650 5,722 5,551 5,624 5,711 5,681 5,742 5,905 5,960 6,069 6,024 6,095 69,845 
1957 6,115 6,025 6,059 6,020 5,979 6,026 6.015 6,048 5,983 5,982 5,874 5,873 71,945 
1958 5,943 5,887 5,926 5,922 5,915 6.051 6,069 6.141 6,133 6,172 6.282 6.216 72.646 
1959 6.410 6,387 6,461 6,547 6.543 6,559 6,627 6,440 6.663 6,552 6617 6.736 78,544 
1960 6,592 6,770 6,756 6,896 6,798 6,739 6.659 6,660 6.706 6.765 6,886 6,829 81,285 
1961 6,797 6,935 6,963 6911 6,872 7,010 6.976 7,078 6.990 7.144 7,233 7.174 84,014 
1962 7,265 7,125 7,172 7,188 7,267 7,429 7.281 7311 7.386 7.315 7,436 7.424 87,541 
1963 7,185 7.575 7,560 7,626 7,494 7,544 7.824 7,793 7,790 7,860 7.659 7.885 91,882 
1964 8,026 7,989 7911 7,979 8,193 8,039 8.211 8.174 8.308 8,387 8.484 8,509 98,618 
1965 8,284 8,142 8,753 8,649 8,608 8,669 8,699 8,681 924 
1966 9,218 9,284 9,375 9.278 9,311 9,557 9,373 sabe sa58 rr S099 s638 112719 
1967 11.201 11,043 11,137 11,206 11,163 11,005 11,051 11,103 11,026 11.144 11,492 11.356 133,927 
1968 11,460 11,442 11,349 11,291 11,320 11,629 11,568 1.711 11.771 11,648 11,836 11.870 138,895 
1969 11,438 11,351 12,060 12,273 12,372 12,366 12,484 12.697 12.795 13,136 12.971 13,057 149,000 
1970 12/918 13,134 13,101 13,087 13,106 13,108 13.264 13,403 13.571 13,634 13,793 13,957 160,076 
1971 14/083 14/041 14,166 14.216 14.429 14.750 14.661 14.676 14.840 14.354 14.831 15,054 174,101 
1972 15,610 15,236 15.271 15,363 15.764 15,830 15.875 16,388 16,458 17/031 17.412 17.732 193,970 
1973 18.172 18,421 18,784 19,262 19,828 19,627 20,664 21,010 21,009 22171 23,135 23.777 245,860 
1974 24,318 25,353 26,310 25,729 25,352 25.851 26,458 26,949 26,722 25,768 26,528 27,698 313,036 
Manufacturing and trade inventories, book value, end of period, total (unadj. for seas, variation)—mil. dol., see p. 17 
1948 47,355 48,524 49,792 49,668 49,423 49,533 49,883 50, 
1949 53,182 53,834 54.289 53,157 52,020 50,948 49,978 23.394 pe Sanne stort 44,790 
1950 49,483 49,894 51,222 50,938 51,300 51,363 50,145 51,989 54,343 57,229 59.893 59,202 
1951 61,496 63,460 66,126 67,676 68,447 68,197 68,329 69,067 69,393 70,279 70,781 , 
1952 69,951 70,719 71,925 71,549 70,674 69,715 68,905 69,200 70,641 72.231 73,155 7208 
1953 73,158 74,109 75,649 76,252 76,211 75,900 76,104 76.615 77,179 77,600 77.614 (a8 
1954 74,874 75,389 76,084 75,515 74,823 73,782 72,885 72,680 72.952 73,516 74,504 s2060 
1955 72,763 73,796 75,337 75,266 75,434 75,454 75,398 76,344 77,030 78,924 80,190 78,304 
1956 79,541 81,405 82,675 83,719 84,032 83,854 
1967 87, ! 76 88, 124 89,027 89,356 88,990 88,459 38.007 36689 89.297 35.568 90208 87579 
‘ f 88,377 87,695 86,793 86,004 85,059 84,871 : i ‘ 
1959 86,378 87,508 88,790 90,093 90,320 90,645 90, y aan Sead ripe —e 
| t j i ‘590 90,575 90,305 91.413 92.065 
1960 92,066 94,040 95,742 95,803 96,130 95,708 95.316 ; : ; oo 
; ( } f 94,902 96 153 96,074 96,890 
1961 93,599 94,295 = 94505 (94,556 = 94.410 93,778 93 : f peed 
: f ( y ; 302 93,491 94,029 95,274 96,4 
1962 95,420 96,847 98,265 98,470 98,978 98,871 i — poy 
jl } i i \ 98,544 98,756 99,650 101.248 10 
1963 100,445 101,685 += 102,704 = 102880 ~—S:103.132 103,007 ane bag 
f ( y i ; 102.583 102,680 103,462 105,392 
1964 105,335 106, : ; 106,588 104,382 
6,557 107,858 108,513 108,659 108,446 107.754 107.627 108887 110,287 111,892 110,401 
1965 111,795 113,135 115,389 116,183 116,637 116,705 
1966 121,085 123,390» «125,605 Ss 126,947 128,295 129,081 128.307 129,961 131,038 134.176 198723 ieee 
1967 137,854 139,298 140,895 141,824 141.751 140,869 140,258 140,663 ; pt apo yt 
1968 145,818 147,387 148,846 150,475 151,395 150.944 i ; Lege ame begat ore 
1969 156,477 188,684 —+160,966 | aera) tones 151,688 185,043 166,926 155,278 
i 162,609 163,581 163,231 163,341 163,514 165 : 
1970 169,185 171,153 172.972 174,904 174,377 174,202 174,303 1741 an Hey are Hagen 
1971 178,602 180,500 182,969 184,464 184,919 184.104 183,553 ie Habe Rtigand. bsp LL esr 
1972 188,581 190,349 192,512 194,137 195,097 194,426 193, 1oari loerie Lip Large Hw pes 
1973 205,748 209,436 «212,813» «214.865 = «216,645 2171608 «2184782 9.01 221708 aval aa.O2e 333,486 
238,104 242,550 247/920 250 ; i ; ; ' ’ 233,026 233,485 
022 253,492 266,644 260,112 262,530 268,707 278,304 284,911 284,949 
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YEAR 


$8888 828 


Fa 
= 


S3SSS8888% 223 


112,413 
121,723 
138,263 


205,913 
237,814 


Mar. i‘ Apr. May 


June 


July 


Aug. 


Oct. 


Sept. Nov. Dec Annual 
Manufacturing and trade inventories, book value, end of period, total adj. for seas, variation)—mil. dol., see p, 17 
pict 49,198 49,363 50,112 51,063 51,486 51,919 52,335 52,584 52,507 
53,065 52,411 51,872 51,417 51,049 50,807 50,887 50,557 50,100 49,497 
50,071 50,372 51,062 51,668 51,404 53,227 54,712 56,375 58,371 59,822 
65,269 66,654 67,866 68,647 69,095 69,526 69,534 69,767 69,979 70,242 
70,615 70,431 70,053 70,234 69,988 69,907 70,803 71,580 72,065 72,377 
74,638 75,366 75,693 76,167 76,958 77,190 77,406 76,992 76,404 76,122 
75,128 74,744 74,424 74,044 73,696 73,243 73,168 72,850 73,204 73.175 
74,454 74,523 75,024 75,691 76,237 76.978 77,392 78,330 78,911 79,516 
81,751 82,842 83,507 84,043 84,517 84,963 85,628 86,046 86,941 87,304 
88,210 88,522 88,512 88,585 88,834 89,417 89,880 89, 165 88,989 89,052 
pod ie : pep ot 85,901 85,710 85,555 85,908 86,213 86,492 87,093 
; : 542 90,444 91.142 91,301 90.904 91,177 91,072 92,129 
94,679 94,708 95,274 95,483 95,870 95,690 95,843 95,743 95,780 94,713 
93,640 93,642 93,713 93,625 93,832 94,290 94,686 94,838 95,436 95,594 
97,365 97,524 98,276 98,767 99,147 99,639 100,357 100,853 100,896 101,063 
vet 740 101 Bat 102,291 102,758 103,193 103,693 104,237 104,994 105,385 105,480 
: : 107.739 108,215 108,437 108,835 109,990 109,967 110,702 111,503 
114,236 114,853 115,533 116,403 117,446 118,452 118,838 119,304 120,047 120,907 
124,388 125,409 126,967 128,687 130,025 131,461 132,602 134,143 135,544 136,790 
139,678 140,219 140,608 140,883 141,404 142,522 143,094 143,025 144,245 145,335 
147,701 148,870 150,235 151,030 151,568 152,827 153,593 154.878 155,515 156,166 
159,730 160,806 162,257 163,175 164,357 165,512 166,838 168,013 168,713 169,841 
171,721 173,034 172,995 174,088 175,344 176,409 177,072 177,331 178,143 178,337 
181,462 182.508 183,628 184,098 184,836 185,927 186,845 187,363 187,359 188,563 
190,842 192,148 193,865 194,487 195,059 197,204 198,923 200,139 201,765 203,161 
210.749 212,980 215,813 218.450 220,611 222,653 224,494 226,388 229,745 234,162 
245,510 248,227 252,874 257,853 262,742 266,463 271,707 276,819 281,025 285,518 
Inventories, book value, end of period, merchant wholesalers, total (adj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 17 
7,361 7,448 7,513 7,712 7,873 7,992 7,934 7,989 8,042 7,957 
7.931 7,797 7.684 7,704 7,640 7,653 7,678 7,632 7.644 7,706 
7.851 7,956 8,073 8.238 7,994 8.295 8417 8,747 8,940 9,284 
9,880 10,175 10,308 10,335 10,304 10,136 10,025 9,948 ae oe 
9,792 9,727 9,600 9,742 9,789 9,847 9,912 9,986 , ) 
10,420 10,460 10,489 10,629 10,783 10,851 10,865 10,853 10,791 10,686 
10,715 10,753 10,788 10,677 10,544 10,514 10,532 10,481 10,530 10,637 
10,814 10,848 10,974 11,148 11,278 11,321 11,398 11,603 11,631 11,678 
12,219 12,390 12,491 12,550 12,742 12,774 12,906 13,020 13,228 13,260 
12,884 12.892 12,751 12,638 12,655 12,842 13,016 12,751 12,709 12,730 
12,732 12,584 12,609 12.612 12,615 12,554 12,642 » 12,739 12,676 12,739 
12.814 13,113 13,164 13,292 13,372 13,504 13,458 13,623 13,726 13,879 
14.240 14,225 14,277 14,339 14.617 14,205 14,161 14,114 14,425 14,120 
14,292 14,311 14,375 14,327 14,377 14.517 14.478 14,365 14,395 14,488 
14,661 14,662 14,744 14,867 14,813 14,786 14,800 14,887 14,884 14,936 
15,014 15,032 15,132 15,269 15,391 15,572 15,715 15,903 15,953 16,048 
16,196 16,285 16,445 16,552 16,551 16,553 16,800 16,844 16,996 17,000 
18,317 
17,625 17,723 17,911 17,983 18,096 18,081 18,288 18,331 18,391 , 
19,103 19,243 19,423 19,744 19,989 19,960 20,254 20,560 20,765 
po 24,237 outa? 24,169 24,257 24,710 24,996 24,892 25,106 25,377 
25,689 25,816 26,046 26,202 26,357 26,603 26,562 26,652 26,756 26,604 
27.289 27521 27.944 28,067 28,157 28,380 28,582 28,754 28,770 29,114 
30,009 30.171 30,343 30,676 30,874 31,381 31,801 32,283 32,635 32,803 
33,120 33,488 33,765 34,173 34,536 34,682 34,657 34,904 35,234 35,823 
36,315 36,881 37,288 37,318 37,410 37,912 38,635 39.018 39,360 39,786 
¢ 42.985 43,323 43,599 44,265 44, ‘ ; : 
‘east aon yen 51.750 52,474 52.914 53,706 55,296 55,778 56,537 
Inventories, book value, end of period, merchant wholesalers, durable goods establishments (adj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 17 
3485 3,548 3,566 3,655 3,725 3,803 3,869 3.956 4,000 3,999 
: 7 } } ; 
aa 508 som 4495 4i06 i 008 4,062 4,307 4.481 4.691 
1565 5,139 5,307 5,430 5,506 5,419 5,339 5,3 12 0,239 5,207 
i f §,092 I 
5,176 5,177 5,103 5,087 5,012 5,059 5,085 i j 
566 563 5,757 5,734 5,732 5,651 5,547 
p 433 é 471 F499 rag oar 5,460 5,504 5,503 5,484 5,477 
5.591 5, 5,750 5,868 5,912 5,992 6,022 6,086 6,131 6,261 
4 
599 683 6,742 6,787 6,796 6,878 6,940 7,051 7,07 
+037 4007 sont 7,034 7,081 7,105 7.177 7,187 7A 75 7.115 
J 3 6,917 6,967 j f } 
6,933 6.867 6,882 6,890 6,87. ; is 160 
40 7,727 7,630 7,643 7,7 ; 
7.348 7,540 7,572 7,683 77 7, bs eck 
263 490 8,242 8,216 8,190 2 ; 
= a oe : Z 8,180 8,219 8,208 8,235 8315 
8,091 8,137 8,079 8,058 8,151 } } ae rye 
; 509 8519 8,542 8,582 8, j 
8,390 8392 8454 8473 8, a ps ere 
800 8,850 8,939 9,002 9, , , 
ppd _ : i , 9,439 9,626 9,699 9,763 9,813 
9,158 9,206 9,334 9,459 9,436 , } , 
~ 10,192 10,148 10,302 10,337 10,437 10,422 10,567 10,568 10,633 10,588 
15a ip 1Aeet 14/656 t Koos 14664 14/908 14,970 15,081 15,243 
10437 ber 15,694 15,784 15,845 16,035 16,067 16,136 16.287 16.287 
16,748 16,889 17,058 17,237 17,327 17,449 17,584 17.727 17,722 ea 
; 443 18,473 18,643 18,805 19,039 19,281 ; ; 698 
bop bog i 21,145 21,302 21,562 21,690 22, 
20,039 20,389 payin rp ao ; } 3,660 24,063 24,265 
310 22,656 22,895 23,046 23,369 23,339 23,552 23; 4.083 24,266 
re 4.956 25,397 25,669 25,766 25,877 26,106 26,140 26, nn 
8.237 73,683 29,424 30,048 30,630 31,153 32,078 32,732 33,314 : 
Inventories, book value, end of period, merchant wholesalers, nondurable goods establishments (adj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 17 
900 9 4,065 4,033 4,042 3,958 
ser 3 837 yes tea 5 per) 5.064 3,882 3.874 5,886 3,888 
3,877 } ‘ f 4,355 4,440 i ; 
3969 pe ee yp 4398 4717 4.686 4,636 4.649 4,679 
a rp pre 4,655 4,777 4,788 4,827 4,894 4,918 4,898 
1as — ros 5,036 5,068 5,094 5,131 5,121 5,140 5,139 
4854 pes rene 5186 5,070 5,054 5,028 4.978 5,046 8,160 
reo 2204 ioe 5,280 5,366 5,329 5,376 5,517 5,500 5, 
6,028 6,080 6,177 6,186 
5,620 5,707 5,791 pes po pgth: 5,829 5,564 5,534 5,615 
5,604 5,574 §,737 E 39 
5,847 5,865 po ge ra pps 5.675 6691 s 599 5 589 
5,799 5,717 , " 4 , 5,828 5,980 } p 
i ee +966 cone O27 7069 5,945 5,924 62 i 5 
5 ; : : ; 59 6,157 : } 
3.201 6,174 roe Peon 6,304 6.267 6.256 6,305 6,269 6,305 
6271 6,270 ood po : 6.633 6713 6.837 6.873 6,929 
= = or pps ate 7,114 7,174 7,145 7,233 7,187 
7,038 7,079 7,111 , ’ G 
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YEAR Jan. Feb. Mor. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 
Inventories, book value, end of period, merchant wholesalers, nondurable goods establishments (adj. for seas. variation)—mil. dol.—Con. 
1965 7,285 7,341 7,433 7,575 7,609 7,646 7,659 7,659 7,721 7,775 7,758 7,729 
1966 7,707 7.854 7,901 7,830 7,869 8,006 8213 8,292 8,306 8370 8548 8614 
1967 9.605 9,567 9,733 9,614 9,511 9,511 9,564 10,026 10,088 9,922 10,025 10,134 
1968 10,303 10,241 10,252 10,201 10,352 10,418 10,512 10,568 10,495 10,516 10,499 10,317 
1969 10,207 10,423 10,541 10,632 10,886 10,830 10,830 10,931 10,998 11,027 11,048 11,204 
1970 14,343 11.509 11,602 11.728 11,870 12,033 12,069 12,342 12,520 12,825 13,052 13,105 
1971 12,943 12.920 13,081 13,099 13,269 13,521 13,513 13,537 13,355 13,342 13,544 13,822 
1972 13,849 13.873 14,005 14,225 14,393 14,272 14,041 14,573 15,083 15,358 15,287 15,521 
1973 16,199 16,732 16,909 17,327 17,588 17,654 17,833 18,388 18,398 18,529 18,894 19,298 
1974 20,239 20,506 21,204 20,296 20,631 21,702 21,844 21,761 21,628 22,564 22.464 22,476 
Inventory-sales ratios, manufacturing and trade, total—ratio, see p. 18 
1948 1.38 1.41 1.42 1.41 1.42 1.42 1.42 1.43 1.44 1.46 1.48 1.47 
1949 1.52 1.54 1.54 1.53 1.55 1.53 1.54 1.51 1.49 1.54 1.51 1.50 
1950 1.48 1.44 1.43 1.42 1.39 1.34 1.22 1.23 1.33 1.39 1.46 1.39 
1951 1.38 1.43 1.48 1.54 1.56 1.59 1.64 1.62 1.63 1.62 1.62 1.64 
1952 1.63 1.62 1.63 1.61 1.58 1.58 1.61 1.58 1.55 1.52 1.54 1.52 
1953 1.55 1.53 1.52 1.54 1.55 1.57 1.56 1.60 1.62 1.62 1.65 1.67 
1954 1.65 1.62 1.63 1.60 1.62 1.60 1.60 1.60 1.60 1.58 1.54 1.51 
1955 1.49 1.48 1.47 1.45 1.46 1.47 1.47 1.49 1.46 1.48 1.48 1.49 
1956 1.51 1.54 1.54 1.54 1.55 1.55 1.63 1.58 1.57 1.56 1.56 1.55 
1957 1.55 1.54 1.56 1.59 1.59 1.58 1.58 1.58 1.61 1.61 1.62 1.65 
1958 1.64 1.66 1.67 1.66 1.64 1.61 1.59 1.56 1.56 1.56 1.52 1.53 
1959 1.51 1.49 1.48 1.47 1.47 1.48 1.51 1.54 1.53 1.54 1.54 151 
1960 1.50 1.52 1.55 1.54 1.57 1.58 1.59 1.60 1.59 1.59 1.60 1.59 
1961 1.61 1.60 1.57 1.58 1.56 1.53 1.55 1.52 1.52 1.50 1.50 1.49 
1962 1.49 1.50 1.49 1.49 1.50 1.52 1.52 1.51 1.52 1.52 1.50 1.53 
1963 1.52 1.50 1.50 1.49 1.50 1.50 1.48 1.49 1.50 1.49 1.51 1.48 
1964 1.48 1.48 1.50 1.48 1.47 1.48 1.46 1.47 1.47 1.49 1.48 1.45 
1965 1.46 1.46 1.45 1.45 1.46 1.47 1.46 1.47 1.47 1.46 1.44 1.44 
1966 1.43 1.44 1.43 1.45 1.47 1.47 1.50 1.49 1.51 1.52 1.54 1.55 
1967 1.55 1.57 1.57 1.58 1.58 1.57 1.58 1.57 1.57 1.58 1.55 1.52 
1968 1.54 1.55 1.54 1.55 1.55 1.54 1.53 1.56 1.55 1.54 1.53 1.54 
1969 1.55 1.55 1.55 1.55 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.55 1.57 1.58 
1970 1.59 1.60 1.61 1.63 1.61 1.61 1.62 1.63 1.63 1.65 1.68 1.63 
1971 1.61 1.61 1.60 1.60 1.60 1.57 1.59 1.60 1.59 i y i 
y ; i f i é ; 1.60 1.56 1.55 
1972 1.54 1.55 1.53 1.52 1.52 
: : 1.52 1.52 1.50 1.50 1.48 1.46 1.44 
1973 1.43 1.43 1.42 1.43 1.44 1.45 1.44 1.46 1.46 1.44 1.42 1.45 
1.44 1.44 1.44 1.44 1.45 1.46 1.46 1.46 1.49 1.52 1.55 1.61 
Inventory-sales ratios, manufacturing, total—ratio, see p. 18 
1947 1.58 1.58 1.59 1.61 1.62 1 
1948 183 1.56 157 1.56 1.55 154 im L4 157 ist is 1s 
; : 177 1.78 1.82 ; Y : : i 
1950 1.67 1.62 1.61 1.58 1.51 is be ia 1140 ns ia i 
: 50 1.52 : i i 5 
1952 1.83 1.83 1.83 1183 183 bed V2 1a 173 8 0 160 
1.72 1.70 1.69 : é i é ; ; i 
iss ae ae ies 1.69 ep 1.76 1.72 1.79 1.81 1.80 1.88 1.90 
"bese 1.86 184 1.04 1.81 1.84 1.8 1.78 1.81 1.82 1.82 1.75 1.71 
: j t : 1.61 1.64 1.61 1.64 1.63 1.63 
56 1.67 1.71 1.70 17 
ee 1.74 1.74 1.76 131 132 et io ed og is cae 4 
ee ie j : é é : ‘ t 1: 
ine 1.87 1.90 1.93 : 1.93 1.90 1.86 1.84 1.79 1.79 1.78 1.74 1.75 
RaaG yA oe oe aa 1.64 1.66 1.71 1.77 1.75 1.75 1.76 168 
iced ine ; A : 1.77 1.78 1.81 1.78 1.79 1.81 1.79 
1.82 1.79 1.78 1.76 1.73 
eee eg io ie Phe : 5 1.76 1.71 1.70 1.70 1.68 1.67 
se 1.65 1.69 1.68 1.68 1.71 1.73 1.73 171 1.73 1.73 1.70 1.76 
1964 1.64 1.65 1.68 1.64 te in bed le on sp ba 4 
F i f e yf ; 1.63 1.68 1.66 1.62 
1965 1.62 1.62 1.59 1.58 
nace led ee a i 1.81 1.61 1.59 1.61 1.62 1.62 1.59 1.58 
ba ice ee - = 80 ; 1.65 1.65 1.66 1.67 1.70 1.70 
Leche re yes By fe ie 178 1.79 1.76 1.78 1.81 1.76 1.71 
td Ue ee id 1a 1.74 174 1.72 1.79 1.76 1.73 1.74 1.76 
ee Wa 2 i on 178 3 1.76 1.78 1.78 1.76 1.80 1.81 
te ies Ww ue Lat \ 1.87 1.89 1.91 1.90 1.97 2.01 1.91 
1972 1.73 1.73 171 1.69 168 ed eae be = = — ae 
Ee ie Pa saa eo 1.68 1.69 1.70 1.68 1.66 1.64 1.61 1.58 
1974 1.61 1.62 1.62 1.64 1.63 188 ‘a \s7 ‘a ‘a — 7 
; i r Y 1.68 1.73 1.86 
Inventory-sales ratios, manufacturing, durable goods industries, total—ratio, see p. 18 
1947 1.86 1.89 1.94 : 
1948 1.90 1.87 1.81 185 181 i a 4 Hp ran a ace 
1949 1.92 1.99 2.04 2.10 247 108 ure nd io Le i 1.88 
1950 1.83 1.80 1.75 71 1.59 ia Me 4 a = ae 
1951 1.55 1.58 1.54 1.64 77 ee io aoe — ead 1.49 
1952 cE ; 1 1.67 1.77 1,92 1.93 1.99 t . 
203 nk aca ie i 1.95 1.96 2.03 
1963 nt en oo ~ 5 2.19 2.30 2.06 1,90 1.88 1.84 1.85 
Hes uae by 1.81 1.80 1.84 1.92 1.87 1.96 2.00 2.00 2.10 2.15 
NORE ar ee nel aor 2.09 2.07 2.01 2.07 2.08 2.08 1.95 1.90 
e : ; 1.72 1.72 1.75 1.78 1.74 1.78 1.77 1.78 
1,84 1.89 1.91 1.90 : 
HOEY ta : A 1.96 1.95 2.22 2.02 
1968 222 eds ne aia re 2 2.00 2.05 ait ays ot 228 
202 195 rir a 2.18 2.14 2.13 2.06 : 
1960 1.90 195 : . 1.91 1.91 202 214 . J 2.06 
201 2.06 2.10 ; Z.tg 2.08 2.13 1.94 
1962 33 a pa 2.09 2.06 2.01 206 pH i. 2.15 2.19 2.13 
1963 2.02 1.96 1.88 ie i e+ 2.01 1.96 2.00 198 197 sas 
1964 1 ‘ 95 1.95 1.94 1.89 i ; : 4 
86 1,87 1.91 1.86 1,88 1,92 1,95 1.89 1.91 1.91 
: 1,90 1,84 1,89 1.87 1,97 1.92 1.83 
tes i 1.83 1.79 1.79 1.85 1.85 1.81 1.83 
i fo i ee ta ee ee ae 
1968 2.00 2.05 at 2.13 2.07 2.12 : ‘ 
. So 4 ORS Be oe ee oO pee eee 
25 2.26 23 i : . JA 2.12 2.12 ‘ d 
ie e 2 2 2B fg #2 fF EF EF 2 = TS 
‘08 2.06 204 , . 2.24 2.24 2.24 17° ’ 
1973 187 ra i 2.01 2.02 204 208 5 . . 2.17 2H 
i f i: - 02 2 
1974 199 es s ts Ls Ne — 1.87 1,93 198 be iso se 
i f 2.04 2.07 2.09 2.10 : 
A é 2.15 2.33 
1647 ee Inventory-sales ratios, manufacturing, nondurable goods industries, total—ratio, see p. 18 
1948 Tee ; - 1.35 1.39 1.41 1.39 1.41 1.4 
1949 1152 es He = 1.35 1.35 1.37 137 139 ia ‘a fe 
1950 7 We ae ie 1.54 1.52 1.51 1.46 1.45 i. 1.43 1.45 
1.44 1:39 1.29 128 138 , bp 1.52 
t 1.43 1.46 1.41 
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Inventory-sales, retail trade, nondurable goods stores—ratio—Con. 
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Inventory-sales ratios, merchant wholesalers, total—ratio, see p. 18 
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Inventory-sales ratios, merchant wholesalers, durable goods establishments—ratio, see p. 18 
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Inventory-sales ratios, merchant wholesalers, nondurable goods establishments—ratio, see p. 18 
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Manufacturers’ shipments, total (without seas. adj., but adj. for trading-day and calendar-month variation)—mil. dol., see p. 19 
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jan, el r r Ma June A ept Oct Nov Dec, Annual 
J Feb. Mar. Apr. Pp 
y July ug. S. 


Manufacturers’ shi i j 
ipments, total (without seas. adj., but adj. for trading-day and calendar-month variation)—mil. dol.—Con 


26,138 26,262 26,112 
22,461 24,342 24.078 : ropes SO B86 23,389 
a a 2. F 24,904 
23937 26.236 26,883 ae oe 23,682 21,298 © 22,807 23784 «=—«23799«=«(24884 pees poeple 
z 27,947 28,174 28,343 , f 24,071 26,220 27,875 , , , 280,257 
27,955 30,459 30, 138 4 27,223 28,784 23,424 j ‘ ly hommes As 26,557 317,759 
, } 29,304 28,345 4 27,117 28,876 29,630 4 f 
25,895 27.607 : 29,701 26.329 2. , 29,176 28,126 332,875 
27,495 30,545 30,850 ay 26,099 27,779 24,926 erat rapt ye 28,624 26,260 344,837 
30,278 32,371 32,205 31,507 32,631 28,500 29,045 30, aia ay FU 326,876 
27,277 30,031 30.656 aka 30,792 32,120 28,269 20,788 31046 3768 ees ee ped 
30.880 33.653 3A 386 gr ye 32,265 28,185 31,042 32,975 ees ae 26,888 370,532 
31,410 34,944 35,299 35,666 35,136 34,387 30,618 32,791 34,622 35,013 34,327 vas pal 
34,440 37,077 37.3 ; 36,660 33,187 34,184 ; i ee BODIE 
: "390 Se asa pb ied 8,187 34,184 36,400 37,192 35,677 34,939 420,694 
36,928 39,999 42,006 42,029 40,785 ee SO BST, oC RUEEY 37,877 447,968 
40,711 44,338 46. . ' 42,505 38,489 40,105 
42,641 46,064 47.567 pe oye 47.071 41,133 43,816 47,035 47273 46,540 44.463 538437 
46,119 49,572 50,967 50. 426 42,518 45,800 ( f 538,437 
, . .234 50,672 , ’ 48,215 47,761 47,782 47 
48,886 ries yor m i 52.993 47/302 47,516 f Hee SERA 
. a 712 53,322 ' , 52,524 53,731 51,899 49,684 
50,025 53,968 54,739 53 : 56,296 49,850 52,426 ' , 603,213 
s 233 53,737 ‘ ' 56,646 57,123 54,322 52,097 
50,112 55,152 87.113 56,1 \ ae hte 51,895 55 } } pay 
; 2 67 ap } 200 53,485 50,630 50,838 
55,327 60,282 62.579 : ae 51,838 54,692 58 ‘ Po go: 
x i 62.368 62.482 ore ’ ; 462 58,290 57,330 55,427 671.0 
ee een eg a ee ee ee ee ee 
i : 83.459 83.332 aot oe er ae 276 78,069 77,198 72,233 875,445 
an nae : ’ 859 92,369 93,695 89,151 80,226 1,017,855 
rers’ shipments, durable goods ind i i i ; ; ‘ : 
—— ies goods industries, total (without seas. adj., but adj. for trading-day and calendar-month variation)—mil. dol., see p. 19 
a= a pe 6,675 6,430 6,715 5,905 6,530 7, 
7,677 e140 2010 yeo1 hss 7,958 6,903 7,721 6.267 6.240 1776 oss maiko 
, , : 7,691 ; ’ f i ; ‘776 
6,732 7,501 7,865 8,080 x ren Gen 6,180 7,087 7,507 6,625 6,606 eee ee 
9.808 warer fo , , 9,220 8,276 9,856 10,042 10,382 9671 } Gee 
10,029 11,223 11,364 1380 toe 10,945 8,927 10,123 10,428 11,116 10.680 10,104 bt ve 
12,652 14,310 14,380 14,560 13,853 legen 8,703 10,780 12,321 12.895 12,717 12,529 196,752 
11,615 12,565 12,420 12,410 Sead a pee 13,068 13,438 13,497 12,274 11,569 130,193 
12,362 13,803 14,361 14, : : } 11,096 11,588 11,544 11,999 : f 
Z 4,449 14,053 14,940 12,520 13,632 14,574 14,709 14,915 14533 168,851 
13,875 14,946 15,047 15,334 14,58 
. ; 581 15,672 11,626 13 
; ; 915 
ye mp — : — 15,263 16,265 13,679 15,069 16128 10237 e obs 13868 182,846 
13/859 15,785 rg Lia 2,857 14,098 11,913 13,059 14,106 14,402 14,629 14,244 162,757 
: i 16,915 17,923 14,542 14,028 14 é : 4 
5,884 17,075 p 937 15,405 4,7 
i 16,971 16,735 16,320 17,025 14,2 ; bagi pets is 
13.288 14,672 15,245 15.6 i ; ue 14,574 15,895 15,856 15,224 14,825 190,586 
4 692 15,779 16,938 13,922 i d 
15-787 17958 see — ee 1ses 13,922 15,231 16,507 16,735 16,773 16,613 187,395 
16.001 17084 on —— ao : } 16,305 17,458 17,864 17,645 16,713 207/145 
17,950 19,555 19,786 Lay aaae ores ae 17,119 18,516 19,472 18,785 18,475 219,361 
os i ; ; 8,308 18,084 20,231 19,686 19,907 20,583 235,643 
9, 21,585 22,971 
22'104 24'345 35804 ay en m4 zn,pe2 20,960 22,049 23,229 23,311 23,352 266,651 
23,080 24.988 26,036 25 358 25 584 " ’ 22,972 25,530 26,017 25,206 24,826 295,795 
— ae 2. ; 27,053 22/534 24,178 25,990 25,432 25,916 27,054 303,203 
; i i 28,011 28,446 29,729 25,685 24,525 28,441 ; ‘ i 
37021 an 796 mon ee Net Sea k 29,670 28,767 27,585 332,374 
26 660 29 182 on Hie on 76h ’ ' 26,484 27,784 31,126 31,362 29,755 28,765 353,719 
a aa 20,533 28,764 29,486 31,188 26,099 26,948 29,505 27,659 26,229 27,249 338,582 
4 == es eo 30,818 peed 27,083 28,265 31,165 30,998 30,660 29,775 359,671 
34,748 38,586 40,254 39,862 40,648 42,949 37,066 37'855 411568 42'824 42,049 38.028 prot 
37,901 41.729 43,933 43,924 45,299 48,428 41, i ? \ : genes peels 
; : ; ; ; 236 44,005 48,291 48,942 46,168 41,177 531,033 
Manufacturers’ shipments, nondurable goods industries, total (without seas. adj., but adj. for trading-day and calendar-month variation )—mil. dol., see p. 20 
7,956 8,798 
a 
8,860 9456 9,166 8,857 8,430 8680 8,039 9,180 ; , , 9,250 116,852 
; , ; ; j ) 9,599 9,580 8,980 8,390 10. 
8,355 9,336 9,140 8975 8,881 9,284 9581 11,029 ; , , 7,217 
; ; , i 10,914 10,948 10,472 10,556 117, 
11,277 12,022 11,511 10,986 10,832 11,003 10,212 11,269 f i y (Sid 
2 J J : , é 11,781 11,834 11,324 10,600 134 
10,776 11,487 11,224 11,025 10,514 10,905 10,277 11,343 12 , ( y yee 
‘ J : 014 12,505 11,588 10,939 134,597 
10,986 11,828 11,882 11,552 11,264 11,422 10,945 11,822 12 , i , i 
; ; , l 50 2 
10,846 11,777 11,658 11,644 10,991 11,413 10,761 11,711 12,196 12268 ‘ ea6 168 pelle 
‘5: 12,433 12,522 12,346 12,019 12,462 11,551 12,588 13,301 13,289 12,798 12,024 148,908 
12,180 13,001 13,127 13,009 12,642 13,112 11,798 1 
13,062 14,142 13,926 13,429 13,082 13,436 12,650 13931 14.196 ie fe ey 1240? er oot 
12,768 13,777 13,478 13,339 13,242 13,681 13,013 14,252 14,569 14,695 14,198 13,206 164,218 
13,636 14.760 14,614 14,741 14,592 14,708 13,958 15,017 15,670 15,514 14,885 14,032 176,127 
14,394 15,296 15,234 15,145 14,472 15,095 14,067 15,214 16,050 15,909 15,007 14,063 179,946 
13,989 15,359 15,411 14,949 14,749 15,327 14,263 15,811 16,468 16,603 15,834 14,913 183,676 
15,093 16.259 16,252 16,100 15,643 16,163 15,080 16,486 17,164 17,149 16,682 15,078 193,149 
18,409 16,960 16,984 16,789 16,372 16,912 15,882 17,065 17,884 17,720 16,892 16,464 201,333 
6,490 17,522 17,604 17,710 17,506 17,748 16,743 18,099 18,808 18,851 17,950 17,294 212/325 
17,246 18,414 19,035 18,952 18,522 18,995 17,827 19,145 19,807 19,769 19,192 18,382 2 
18,607 19,993 20,552 20,281 19,962 20,611 19,060 20,844 21,505 21,256 20,334 19,637 rare 
19,561 21,076 21,531 21,300 20,933 21,373 19,984 21,622 22,225 22,329 21,866 20,837 254,637 
20,660 22,130 22,353 22,223 22,226 23,264 21,617 22,991 24,083 24,061 23,132 22,099 270,839 
21,865 23,364 23,956 23,801 23,809 24,782 23,366 24,642 25,520 25,761 24,567 23,332 288,765 
23,365 24,786 25,126 24,469 24,251 25,388 23,556 24,947 25,695 25,826 24,401 23,859 295,399 
23,626 25,558 25,951 25,817 25,574 26,816 24,745 26,427 27,297 27,292 26,670 25,652 311,425 
25,857 27.875 28,377 28,239 28,033 29,772 27,184 29,817 31,134 31,178 30,986 29,872 347,994 
5 ‘ ; j 8 33,9 31,292 34,145 34,707 35,245 35,149 34,205 399,007 
35,188 38,241 39,526 39,408 39,942 41,200 39,600 42,854 44,078 44,753 42,983 39,049 486,822 
Manufacturers’ shipments, total (adj. for seas. variation)—mil, dol., see p. 20 
14,172 14,510 14,788 14,955 15,192 16,225 15,396 15,319 15,945 16,565 16,971 17,112 
16,739 16,610 16,737 16,943 17,111 17,526 17,792 17,799 17,974 17,690 17,484 17,408 
17,298 16,952 16,627 16,352 15,775 15,954 15,781 16,251 16,448 15,317 15,401 15,380 
15,765 16,221 16,462 16,820 17,688 18,430 19,775 20,906 20,169 20,161 19,909 21,418 
22,009 21,930 22,227 21,637 21,989 21,861 21,171 21,435 21,375 21,733 21,743 21,464 
21,717 21,879 21,909 22,042 22,069 21,506 20,972 22,190 23,422 24,122 24,017 24,344 
24,789 25,215 25,445 25,583 25,536 24,970 25,835 24,970 24,708 24,564 23,529 23,095 
23,541 23,497 23,331 23,578 22,994 23,172 23,461 22,909 22,802 22,810 23,812 24,375 
24,984 25,340 26,006 26,303 26,451 26,754 26,537 26,439 27,198 26,979 27,297 27,630 
27,248 27,034 27,329 27,751 27,553 27,966 26,684 27,354 27,980 28,560 28,767 29,185 
29,268 29,487 29,292 28,723 28,628 28,769 28,824 29.292 28,591 28,456 28,193 27,231 
27,533 26,928 26,295 25,941 26,049 26,629 26,795 27,481 27,658 27,926 28,751 28,694 
29,220 29,824 30,146 30,996 31,309 31,185 30,628 29,462 29,677 29,636 29,615 31,440 
32,178 31,662 31,412 31,148 30,566 30,698 30,621 30,214 30,790 30,436 30,060 30,060 
29,107 29,414 29,907 29,919 30,318 30,861 30,445 31,533 31,701 32,018 32,450 32,799 
32,915 33,009 33,433 33,414 33,209 32,889 33,008 33,583 33,500 33,640 34,191 32,984 
33, 34,351 34,244 34,658 34,765 35,036 35,694 35,260 35,265 35,790 35,539 36,186 
36,706 36,500 36,139 37,146 37,157 36,917 37,766 37,340 37,849 37,264 37,875 39,213 
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J July Aug. Sept. Oct. Nev. pe 
e 
YEAR Jan. Feb. Mar. Apr. May Un 
Manufacturers’ shipments, total (adj. for seas. variation) —mil. dol.—Con. 
413 43,024 
40,534 41,437 41,235 41,151 41,475 ppt Pac 
3 } H ' ; i 
1965 39,296 39,387 40,454 40,849 40,23 ee 44.613 45.244 45,354 45,659 : yrs 
1966 43,323 43,697 44.424 44,598 44,596 4064 46,097 47.175 46,566 46,198 a 51.423 
f ‘ ‘ 45,664 45,995 y i 50,545 51,725 é ‘ 
1967 45,439 45,493 45,838 : el Pest 49/370 f 51/809 ere 
39 49,370 50,070 f rb ree 55,068 
1968 49,395 49,072 49,2 53,267 54,164 53, , 700 53,239 
52,900 52,701 Beige 51.627 50, 
1969 52,305 52,629 52,853 A teas 53/369 52'880 : 00 or 
52,495 53,081 : 55,944 56, 57,1 i 
1970 53,535 53,485 53,011 } ips 56300 55.677 ; 70 ape 
55,356 56,770 4 64.376 65,478 67.1 ; 
1971 53,733 54,663 55,283 ps fees 62,173 62,084 63,501 i Ae ip ope 
1972 59,446 pe sues a ae 71,914 72,690 73,330 73,284 ee Eigen! g9,199 84.720 
ava 7ea42 79456 80,907 81,818 84,061 84,872 86,913 87,785 ' : 
1974 H } f ‘ 
/ ; i iation)—mil. dol., see p. 20 
Manufacturers’ shipments, durable goods industries, total (adj. for seas. variation) mil. dol., see p nes Mel 
7,278 ji ; 
6,507 6,665 6,616 6,983 G seid ey 
5,985 6,082 6,139 6418 re ; 14 7.814 7.996 7814 é q 
ue a ae. a re nr a re 
1949 8,158 7,911 7, “ 4 8.943 9,341 10,037 9,797 ; . 62 
7,777 5,464 , 0.204 10,637 10,669 10, 
1950 7,124 7,268 7,541 j Bye pried 10530 10 ‘ 362 
0,574 10,758 , Q 79 12,387 12,692 12, 
1951 10,346 10,398 10,966 10, ge poe 11.011 120 , = 
0,975 lay 4 4 152 139.115 12.424 12 
1952 10,557 10,854 10,927 10, aay ee Bp $403 13 4 12.028 
13,355 13,743 13,755 13,985 13, , 11,405 11,283 11,305 12,080 i 
1953 ieee 12.076 11,877 11,912 11,667 11,671 11,847 ne 14.626 14.467 14.662 14,860 
1985 , 0 13,731 13,971 14,068 14,250 14,094 i 
a tee a 14,374 14,837 15,314 15,376 15,645 
10 ; ; ; 
14,572 14,414 14,430 14,761 14,555 14,833 13,0 pe ed apd yp 4087 
1987 15,678 15,755 15,595 15,318 poles 13604 13,003 13,555 13,875 14,014 ego ae 
4 ; A 06 13, 16.512 
1958 14,145 13,571 ee ee biped 16.583 15,790 14,804 14,855 on pe page 
1960 17/050 16/809 16,436 16,072 15,796 15,735 15,678 15,355 15,624 ton —_ ep 
1961 14.401 14481 14,776 15,054 15,269 15,675 15,284 16,069 ap — began oes 
19 } ; ‘ | ; : ; ; 
1962 17,025 17,161 17,514 HB ble ee Hep 10647 19,395 18'897 18.677 18.808 
ree 19°08 19.287 19950 1800 19,422 19,380 20,010 19,585 19,987 19,223 19,937 / 
1964 19, H i ’ ; ; 
23,683 
22,561 22,452 22,311 22,525 23,205 y 
1965 21,091 21,238 21,896 22,080 21,527 21,797 22,561 og — = a eo 
1966 23,664 23,934 24/396 24,512 24,465 24,5 i ra pape a ae pap 
bath 24,769 24,594 peti poi ey 37563 28,280 36,733 27,498 28.575 28.638 28,184 
1968 27,492 27,077 27,380 27,293 27,671 27; 20'655 29.669 29'929 30.287 29,740 29,656 
1969 29,121 29/375 29,401 29,228 pape pie yon 28,316 28,537 26.763 26.341 28,388 
1971 sBe81 39.097 o582 sesh 30,011 30,668 30,352 29,639 29,744 29,728 30.579 31411 
! ; j i f 33,276 33,538 34,196 34,523 : i ‘ 
1972 32,013 32,435 32,871 Se 1 i 33,393 = ae poh. ey 40.935 42:000 40,558 
1074 41466 ree 22187 42.718 43,918 44.726 45,294 45,538 46,112 46,880 46,366 43, 
7 p i b F i 
Manufacturers’ shipments, nondurable goods industries, total (adj. for seas. variation) —mil. dol., see p. 21 
7 9,540 9,441 
624 8,718 8,730 8,703 8,962 9,28 
1947 8,187 8,428 8,649 8,537 8 , 9.978 9.876 9,670 9 594 
62 9,804 9.978 9,985 . 
Das aa Hebe ig Fie! He 8,807 8,806 9,056 9,138 9,031 8,782 8,725 
1949 9,140 9,041 8,955 8,957 8.761 } : ; ae aa <= By 
9,487 10,434 10,869 , 
1950 8.641 8,953 8.921 9,043 9,224 , } — ap rep iy 
1951 11,663 11,532 11,261 11,063 11,231 11,286 11,107 11, 105 11,171 11,096 1a oh ae 
1952 11,160 11,025 10,982 11,067 10,888 11,158 11,182 . : 11,738 11-525 11408 
1953 11,434 11,472 11,690 11,598 11,670 11,525 11,822 11,567 11,556 11,449 11,108 11,087 
11,280 11,421 11,454 11,666 11,327 11,501 11,614 11,504 11.519 1 j 11,866 
eee 12,039 12,060 12,275 12,332 12,383 12,504 12,443 12.355 12.572 12512 12.635 ? 
74 12,980 13,143 13,246 13,391 13,540 
1967 ife00C«Nsa?S=s«wEO?SSs«NAOSSCSCNBABDO jgeae=«1S72—=S«*18,B8O 13416 =—«13386S« 18.398 13.184 
He i 1 | . , , 13,792 13,926 13,783 13,912 14,194 : 
1958 13,388 13,357 13,309 13,316 13,543 13,575 : ; : = — 
14.838 14,658 14,822 14.696 ; ; 
1959 14,299 14,316 14,407 14,688 14,924 14,602 ‘ 4878 nee 
14,943 14.859 15,166 15,070 ; ; 
1960 15,119 14.853 14.976 15,076 14.770 14.963 i 14,967 im 
15.161 15.470 15,567 15.755 ’ ¥ 
1961 14,706 14,933 15,131 14/865 15,049 15,186 : ; 16.79) 
' 0 16,146 16,244 16,302 16,633 : 
1962 15,890 15,848 15.919 15,976 15,952 16,016 16,04 : : ane 
‘ 67 16,713 16,940 16,893 16,86 i 
1963 16,248 16,597 16,609 16,625 16,647 16,741 16.8 ; s pe 
1964 17,398 17,213 17,189 17,547 17,735 17,537 17,756 17.755 17.862 18,041 17.938 
840 18,950 19,208 19,341 
18,205 18,149 18,558 18,769 18,706 18,737 18,876 18,783 18, j 
ieee 19,659 19.763 20,028 20,086 20,131 20,267 20, 142 20,477 20.503 20,4 14 20,365 20,618 
1967 20,670 20,900 21,020 21,109 21,103 i ( ; 21,489 21,896 zi ae 
1969 sass «2984 saaas)=aaBrt «28,084 24002 «24.808 24-280 ryt re ay 24.561 
j ' ‘ ; ‘ 4,632 24,691 24,564 24,631 24.864 24.359 24.851 
1h 35/063 Fea epi 30/800 pepe os 998 25,957 26,038 26,200 26,296 26,591 27,054 
i972 37.433 a ; \ 28,240 28,896 28,546 29,305 29,853 29.985 30,800 31,498 
be 41848 30083 30,638 eye 32,575 33,056 32,926 33,611 33,315 33.959 34.959 35.951 
1973 15 ; ; f ‘ ; 5 ; ‘ 
2,440 43,284 42.834 40,919 
1974 37,376 37,821 38,720 39,100 40,143 40,146 41.619 42.248 42. ‘ 
Manufacturers’ shipments, capital goods industries (adj. for seas. variation)—mil. dol., see 0. 22 
1954 joo eee:S—(i‘agkOR:«SC‘dkgOS:*O#*«*MKO 5636 e688? 35035123586 3591 
1954 3,94 BE f ; } ; ; ; ; i ; ; 
; 3.759 3,832 
1955 3.674 3,665 3,709 3,610 3,678 3.745 3,659 3,646 3.814 3.739 § : 
1956 3,810 3,815 3,782 4,100 4.194 4,382 4,274 4.410 4.376 4519 4.678 4819 
1957 4.658 4.719 4,625 4.595 4.656 4.716 4.687 4,772 4,624 4,746 4,582 4,480 
1958 4,396 4,343 4,179 4,101 4,046 4.114 3,985 4,123 4,136 4,195 4.186 4.114 
1959 4,222 4,410 4,253 4.439 4,532 4.569 4.769 4.730 4.767 4.834 4.745 4,740 
1960 4.779 4,705 4711 4.728 4,717 4.708 4,677 4.462 4.643 4,564 4,640 4.707 
1961 4.562 4.651 4,651 4,698 4,686 4.756 4.677 4.875 4.978 5,050 5,048 5,150 
1962 5,268 5,299 5,340 5.440 5.319 6.311 5.151 5,384 5.217 5.210 5,290 5.236 
1963 5.239 5,370 5,292 5,401 5,428 5,520 5,676 5,841 5,677 5,688 5,631 5,710 
1964 5,863 5,767 5,686 5,831 5,853 5,855 6,001 5,775 5,896 5.955 5,930 6,069 
1965 6,140 6,179 6,261 6,381 6,303 6,345 6,485 6,466 6,677 6,737 6,814 7,084 
1966 7,264 7.211 7,351 7/458 7,620 7,601 7,798 7.873 7.882 8,044 7910 7.968 
1967 7,976 8,028 8,187 8,151 8,200 8,371 8,437 ( ; ; ( 
1968 9,251 9,066 9,098 8,995 8,872 8.765 9,093 8,744 8.961 9.100 9,163 9.088 
1969 9.299 9,380 9,616 9,595 9,438 9,443 9.577 9,722 9.758 9,680 9,733 9.734 
1970 9,298 91538 9,451 9.545 9,420 9.174 9,299 9,297 9.115 9,109 9.044 9,087 
1971 8.951 8,873 8.997 8,722 8,947 9,435 8,753 8,959 8,980 8,933 9.087 9512 
1972 9,623 9,673 9,733 9,754 9,775 9,733 9,855 9,956 9,855 9.954 10,179 10,208 
1973 10,498 10,364 10.712 11,022 11,140 11,300 11.819 11,681 11,878 12,141 12.498 12,258 
1974 12,470 12,542 12,631 12,648 12.781 13,288 13,076 13,073 13,681 13,803 13,804 13,481 
Manufacturers’ inventories, book value, end of period, total (unadj. for seas, variation)—mil. dol., see p, 22 
1947 22,591 23,167 23,696 24,121 24,669 24,705 26,047 25,239 26,242 25,561 25,776 26,130 
1948 25,879 26,121 26,390 26,478 26,729 26,992 27,454 27,630 27,885 28,010 28,352 28,800 
1949 30,024 29,997 29,650 29,225 28,848 28,303 27,769 27,187 26,651 26,274 26,044 26,492 
1950 26,676 26,607 26,659 26,675 26,859 27,085 26,983 27,046 27,871 28,695 30,173 31,503 
1951 32.511 33,004 33,799 34,865 35,697 36,507 37,299 37,748 37,965 38,241 38,527 39,151 
1952 40,120 40,376 40,609 40,535 40,462 40,156 39,900 39,949 40,058 40,318 40,642 41,534 
1953 43,045 43,003 43,119 43,333 43,812 44,148 44,294 44,406 44,280 44,028 44,063 44.214 
1954 43,840 43,497 43,049 42,536 42,247 42.261 41,797 41,288 41,016 41,249 41,541 41,831 
1955 42,036 41,958 42,019 41,966 42,284 42,770 42,695 43,165 43,366 44,166 44,523 45,225 


Annual 


157,473 


Jan. 
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Feb. Mar. I Apr. May 


June 


July Aug. Sept. Oct. Nay Dec 
Manufacturers’ inventories, book value, end of period, total (unadj. for seas, variation) —mil. dol. —Con. 
46,366 46,676 47,220 47,924 48,617 48,448 48,507 49,080 
¢ i , . , i ; 49,592 50,244 50,728 
zt = pees Pod 52,197 52,330 52,116 51,958 51,949 51,983 51,911 51,878 
50,601 51,019 Shae 50,009 49,838 49,220 48,891 48,987 49,281 49,536 49,994 
50.801 51.018 51, ar 5 51,898 52,331 52,133 51,781 51,638 51,508 51,750 52,673 
ae a ‘ 54,894 54,866 54,395 54,304 54,393 54,266 54,064 53,581 
ae , 53,747 53,808 53,706 53,320 53,653 53,630 54,064 54,407 54,729 
i 56,420 56,525 57,053 57.173 56,874 57,180 57,531 57,748 57,888 58,060 
ae 58,298 59,020 59,349 59,425 58,935 59,141 59,296 59,504 59,706 59,923 
60,819 61,043 61,200 61,379 61,162 60,698 61,016 61,291 62,120 62,757 63,293 
64,387 64,692 64,920 65,290 65,487 65,577 65,967 66,346 66,684 67,220 68,028 
69,881 70,517 71,227 72,080 72,737 72,999 74,147 74,804 75,709 76,781 77,747 
80,463 81,005 81,772 82,362 82,094 81,935 82,566 82,381 82,830 83,565 84,391 
poe Sor 6.382 87.742 87,653 87,245 88,201 88,413 88,943 89,427 90,268 
; q ' j 94,825 95,018 95,626 95,764 96,482 97,086 97,798 
99,238 99,668 100,823 100,893 100,382 100,260 100,542 100,240 100,871 101,511 101,288 
102,540 102.550 102,942 103,338 102,461 101,615 101,712 101,448 102,094 102,162 102,316 
103,993 104,181 104.619 105,221 105,101 104,742 106,074 105,939 106,740 107,377 107,991 
111.240 112.547 113.373 114,623 115,356 115,837 117,100 117,989 119,798 121,568 124,377 
130,273 132,409 135,135 137,705 1391540 142,217 145,436 147,933 150,674 153,602 157,779 
Manufacturers’ inventories, book value, end of period, durable goods industries, total (unadj. for seas. variation)—mil. dol., see p, 22 
11,642 12,014 12,262 12,538 12.641 12,820 12,934 12,934 13,024 13,028 13,139 
13.444 13.485 13,610 13,697 13,766 13,883 13,948 14,166 14,248 14,493 14,750 
15,946 15,844 15,680 15,432 14,954 14,532 14,017 13,573 13,196 12,881 13,139 
13.232 13,307 13,403 13,591 13,740 13,648 13,574 13,836 14,192 14,929 15,649 
16.61 16.990 17,542 18,206 18,788 19,301 19,738 20,071 20,349 20,611 21,139 
22,242 22.590 22.798 23,032 22.729 22,334 22,460 22,577 22,926 23,097 23,921 
24,721 25,002 25,295 25,741 25,930 26,048 26,142 26,089 26,022 25,974 25,971 
25.413 25,197 24.770 24,592 24,294 23,763 23,409 23,216 23,347 23,510 23,785 
23,890 24,042 24.118 24,363 24.644 24,493 24,777 25,064 25,668 25,919 6, 
27,367 27,836 28,323 28,905 29,157 28,804 28,672 29,105 29,691 30,139 30,410 
31,106 31,508 31,854 31,980 31,936 31,737 31,555 31,697 31,868 31,686 3 1,606 
31,216 31,035 30,738 30,365 30,077 29,670 29,275 29,418 29,528 f f 
30,508 31,033 31,401 31,791 32,035 31,868 31,407 31,200 30,861 30,988 31,696 
32,927 33,484 33,604 33,717 33,564 33,140 32,929 32,972 32,795 32,593 32,038 
32,194 31,981 31,832 31,922 31,764 31,458 31,651 31,674 31,938 32,091 32,242 
33,386 33,819 34,002 34.355 34,297 34,032 34,128 34,305 34,3 i g 
35,089 35,267 35,449 35,762 35,792 35,451 35,537 35,596 35,469 35,419 35,575 
36,307 36,566 36,789 36,987 37,035 36,661 36,931 37,140 37,543 37,919 38,238 
39,151 39,562 39,879 40,267 40,560 40,622 40,915 41,298 41,397 41,576 41,981 
43,280 43,846 44,457 45,133 45,626 45,776 46,902 47,546 ! i \ 
51,615 52,066 52,658 53,198 53,091 53,003 53,637 53,395 53,723 54,210 54,649 
55,726 56,001 56,654 57,164 57,146 56,547 57,322 57,594 57,757 57,953 58,469 
60,093 60.820 61,454 62,330 62,325 62,548 62,947 62,985 63,469 63,783 64,27 4 
65,140 65,622 66,406 66,411 66,038 66,154 66,530 66,27 ; i ; 
67,053 67.210 67,552 67,707 66,917 66,352 66,399 66,136 66,032 65,842 65,810 
67.099 67,345 67,674 68,091 67,967 67,744 68,805 68,729 69,114 69,494 69,777 
72,080 73,081 73,761 74,466 74,957 75,234 76,429 77,213 77,998 78,924 80,782 
84,606 86,087 87.715 89,372 90,532 92,209 93,996 95,697 97,265 98,539 101,095 
Manufacturers’ inventories, book value, end of period, nondurable goods industries, total (unadj. for seas. variation)—mil. dol. see p. 22 
12,131 12,064 12,227 12,305 12,308 12,537 12,748 12,991 
E67? gerd Bi poe 13,032 13,226 13,571 13,682 13,719 13,762 13,859 14,050 
14,051 13,806 13,545 13,416 13,349 13,237 13,140 13,078 13,078 13,163 13,353 
13,375 13,352 13,272 13,268 13,345 13,335 13,472 14,035 14,503 15,244 15,854 
16,386 16,809 17,323 17,491 17,719 17,998 18,010 17,894 17,892 17,916 18,012 
18,134 18,019 17.737 17,430 17.427 17,566 17,489 17,481 17,392 17,545 17,613 
18,282 18,117 18,038 18,071 18,218 18,246 18,264 18,191 18,006 18,089 18,243 
18,084 17,852 17,766 17,655 17,967 18,034 17,879 17,800 17,902 18,031 18,046 
18,068 17,977 17,848 17,921 18,126 18,202 18,388 18,302 18,498 18,604 18,786 
1 20,105 20,318 
18,840 18,897 19,019 19,460 19,644 19,835 19,975 19,90 , 
men ys 20,242 20,217 20,394 20,379 20,403 20,262 20, 1 15 20,226 20,273 
0,033 19,837 19.734 19,761 19,550 19,616 i } i h 
20 pk 19 986 20,014 20,107 20,296 20,265 20,374 20,438 20,647 20,762 20,97 
21,102 20,932 20,998 21,177 21,302 21,255 21,375 i K ; ‘ 
j é 21,956 22,126 22,316 22,487 
21,838 21,785 21,915 21,886 21,942 21,862 22,002 y ) 7 
j 052 23,226 23,428 23,575 23,73 
22,685 22,601 22,523 22,698 22,876 22,842 23, , 2 
: 3,700 24,035 24,287 24,348 
1 23,672 23,571 23,587 23,633 23,484 23,604 23, ! 
onei2 24,477 24,411 24,392 24,127 24,037 24,085 24,151 24,577 24,838 25,055 
aes 25,048 25,287 25,644 26,047 
pn aaort OTTO com ak 7 223 57246 27,258 27,497 27,808 28, 1 30 
4 i : i Y 28,929 28,986 29,107 29,355 ) 
28,848 28,939 29,114 29.164 29,003 28,932 a Fad a peti 
; 338 30,578 30,507 30,698 30,879 30, ; ; : 
a ee ee ee 
4 4 3. ; i F ’ 
—— = age en ap ; ‘ 5,312 36,062 36,320 36,506 
Se ge Tw ee aeoes «37/200 37210 «37626 «(37,883 38,214 
a es nye 30812 40.157 40,399 40,602 40,671 40,776 41,800 42,644 43,595 
45,667 10322 47,720 48,333 49,008 50,008 51,440 52,236 53,409 55,063 56,6 
Manufacturers’ inventories, book value, end of period, total (adj. for seas, variation)mil. dol., see p. 23 
7 25,366 25,574 25,950 26,010 25,897 
po pg pay 2 oie py 7 500 27,769 28,252 28,437 28,609 28,543 
re pin oe ged ge 28,274 27,812 27,367 26,972 26,657 26,438 26,321 
29,545 29,375 29,093 28,715 2am ae ies pigtn) 29,172 30.118 31.078 
vilgares vdlpess ae polip tes : , 7,481 38,301 38,656 38,977 39,306 
, 35,627 36,486 37,236 I, } ; 
32,915 —_ pags 4 40,241 40,226 40,285 40,432 40,642 40,884 41,136 
39,949 40,173 40,278 40,281 “ut reo ype pre yrs 44172 43.948 
42,757 43,002 43,357 7m 45568 em apr om ae vee 4 1 st 2 
417865 pre 12000 42,251 42,571 42,819 43,461 43,805 44,313 44,584 ; 
49,545 49,774 50,313 50,642 
6172 ASR NR GH een in tasea 62379 52,200 —‘52,016 61,871 
g 51,981 52,052 52,272 y I j Meee 
51,303 i rhe ie , 49.310 49,262 49,405 49,659 49,934 50, 
51,046 oes eo pret ai haz 52,262 52,165 52,039 51,897 52,159 52,945 
50,243 50,584 50,981 51,390 51,897 , ree eer pads 54,386 53,780 
s Y 54,3584 54,428 54,513 54, ; , epee 
53,637 ea oe : 53,503 53,987 53,962 54,350 54,664 } 
53,657 ee aes beds eats 57,159 67,519 67,865 58,041 58,116 58,186 
55,643 56,019 56,153 yon Sea 57,188 67.618 a Bee yh eo 148 
58,461 58,518 58,626 ‘ f 1,094 61,364 61,688 62,470 62,991 h 
4 68 60,994 61, f 
60,338 60,606 60,793 60,9 
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YEAR Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. 
Manufacturers’ inventories, book value, end of period, total (adj. for seas. variation)—mil. dol.,—Con, 

68,185 
1965 63,624 63,874 64,206 64,429 64,802 65,324 66,015 66,278 66,798 a, ba eh ca a 

j ! 70,060 71,497 72,554 73,396 74,437 75,370 ft P P 
1966 68,778 69,354 70,005 I fonae 83.089 93.437 34/022 84.159 
1967 79,180 79,968 80,515 81,105 81,662 81,937 82,356 H pee ayers ee 90/617 
1968 84,770 85,477 85,742 86,359 86,948 87,552 87,667 88,476 ppc agi Sagoo nine 
1969 91,159 91,894 92,656 93,294 94,233 94,652 95,447 95,946 ge Bag Bh an Baga 
1970 98,104 98,748 99,160 100,051 99,973 100,169 100,728 100,894 4 oe by oe pace ‘02677 
1971 101,865 101,927 101,983 102,170 102,504 102,252 102,145 102,145 102, ot os ae bein 
1972 102,865 103,239 103,542 103,848 104,439 104,985 105,416 106,598 pepe tp Spe bs 
1973 109,088 110,271 111,720 112,532 113,830 115,335 116,627 117,792 he : oe pi gtin oe le 

1974 126,649 129,053 131,404 134,226 136,901 139,655 143,226 146,357 149,47! é . ; 

Manufacturers’ inventories, book value, end of period, durable goods industries, total (adj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 23 

1947 11,150 11,504 11,895 12,141 12,365 12,566 12,807 13,038 13,118 pl ae pp 
is a a a i rr a a 
1949 15,679 15,757 15,687 5,525 i z , , cae ape ar ae am 
1950 13,044 13,075 13,175 13,270 13,417 13,658 13,662 13,697 g ppt Soe bo : 
1951 16,069 16,437 16,838 17,386 18,008 18,695 19,359 19,917 20,335 nyo me on 

2 21,660 22,022 22,366 22,595 22,804 22,616 22,491 22,710 22,921 2. y 4 
193 24,518 24,632 24,850 25,195 25,512 25,786 26,157 26,326 26,361 pop rs pe re 
1954 25,541 25,323 26,025 24,643 24,364 24,112 23,865 23,629 23,509 23,5. rep hi aoe 

1955 23,766 23,792 23,873 23,991 24,132 24,445 24,636 25,106 26,425 25,800 . ; 
447 

26,772 27,229 27,602 28,095 28,573 28,895 28,947 29,094 29,493 29,828 30,237 30, 
1007 30,679 30,981 31,251 31,570 31,615 31,671 31,858 31,959 32,053 32,033 31824 os ae 
1958 31,408 31,001 30,597 30,266 29,846 29,678 29,668 29,515 29,735 29.906 30,058 tat 
1959 30,202 30,296 30,591 30,924 31,248 31,612 31,883 31,648 31,498 31,231 31,433 a 
1960 32,333 32,699 33.033 33,136 33,168 33.181 33,167 33,125 33,238 33,112 32,978 pope 

1961 32,126 31,996 31,620 31,449 31,456 31,437 31,499 31,809 31,893 32,203 32,437 3 
1962 32,888 33,182 33,478 33,643 33,904 33,983 34,121 34,254 34,500 34,573 34,663 34,632 
1963 34,758 34,880 34,945 35,096 35,333 35,492 35,578 35,655 35,758 35,713 35,756 35,866 
1964 36,005 36,096 36,257 36,439 36,570 36,761 36,821 37,029 37,306 37,793 38,249 38,506 
38,673 38,918 39,246 39,484 39,826 40,296 40,848 40,980 41,469 41,675 41,930 42,257 
eee 42,665 43,050 43,538 44,036 44,642 45,357 45,978 46,937 47,786 48,545 49,360 49,920 
1967 50,810 51,406 51,783 52,163 52,617 52,844 53,221 53,687 53,727 54,105 54,597 54,996 
1968 54,958 55,590 55,754 56,224 56,540 56,967 56,744 57,312 57,869 58,111 58,348 58,871 
1969 59,496 59,921 60,522 60,937 61,643 62,110 62,731 62,978 63,348 63,862 64,219 64,739 
1970 64,707 64,946 65,269 65,826 65,716 65,805 66,348 66,597 66,685 66,845 67,127 66,790 
1971 66,739 66,785 66,812 66,963 67,079 66,688 66,569 66,483 66,557 66,512 66,359 66,313 
1972 66,477 66,742 66,891 67,063 67,480 67,776 68,024 68,960 69,199 69,646 70,073 70,308 
1973 70,844 71,589 72,500 73,072 73,776 74,754 75,547 76,695 77,776 78,673 79,637 81,426 
1974 82,509 83,931 85,303 86,873 88,531 90,256 92,572 94,404 96,519 98,245 99,547 101,866 


Manufacturers’ inventories, book value, end of period, durable materials and supplies, total (adj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 24 


1953 8475 8,481 8,560 8,636 8,955 8,975 9,123 9,300 9,250 9,173 9,110 8,166 
1954 8,868 8,765 8,640 8,497 8466 8,466 8,344 8,148 8,115 7,997 7,984 7,984 
1955 7,937 7,951 7,988 8,056 8,097 8,206 8,358 8,621 8,802 8,972 8,967 9,194 
1956 9,252 9419 9,587 9,789 9,921 10,101 10,085 9,932 9,933 10,094 10,240 10,417 
1957 10,421 10,449 10,506 10,338 10,398 10,421 10,462 10,460 10,587 10,728 10,718 10,608 
1958 10,405 10,248 10,022 9,851 9,618 9,571 9,516 9,499 9,776 9,915 9,993 10,032 
1959 9,933 9,959. 10,213 10,431 10,690 11,138 11,264 11,008 10,622 10,372 10,502 10,776 
1960 10,859 10,943 10,958 10,930 10,874 10,781 10,799 10,705 10,695 10,707 10,601 10,353 
1961 10,293 10,180 9,963 9,793 9,716 9,622 9,580 9,800 9,946 10,054 10,164 10,279 
1962 10,386 10,500 10,651 10,751 10,844 10,850 10,812 10,781 10,895 10,855 10,844 10,810 
1963 10,830 10,826 10,824 10,894 10,905 11,013 11,015 11,169 11,172 11,131 11,128 11,068 
1964 11,084 11,045 11,087 11,075 11,099 11,156 11,145 11,235 11,391 11,594 11,829 11,970 
1965 12,118 12,224 12,458 12,744 12,902 12,963 13,068 13,095 13,218 13,277 13,335 13,325 
1966 13,376 13,487 13,535 13,649 13,865 14,119 14,259 14,687 14,926 15,124 15,313 15,489 
1967 15,764 15,857 15,874 15,820 15,762 15,765 15,859 16,028 16,004 16,149 16,330 16,454 
1968 16,398 16,608 16,716 16,939 17,184 17,270 17,442 17,484 17,506 17,575 17,505 17,389 
1969 17,516 17,487 17,783 17,764 19,904 17,898 17,978 17,932 18,081 18,199 18,334 18,710 
1970 18,736 18,843 18,859 18,778 18,690 18,670 18,708 18,884 19,022 19,072 19,212 19,198 
1971 19,227 19,288 19,345 19,764 20,071 20,140 20,392 20,239 19,941 19,791 19,736 19,778 
1972 19,698 19,720 19,696 19,704 19,823 19,613 20,113 20,462 20,430 20,681 20,869 20,893 
1973 21,099 21,407 21,636 21,934 22,280 22,579 22,983 23,501 24,082 24,587 25,023 26,062 
1974 26,219 26,757 27,569 28,300 29,204 30,010 31,097 31,854 32,837 33,597 33,900 35,228 


Manufacturers’ inventories, book value, end of period, durable work in process, total (adj. for seas. variation)—mil, dol., see p. 24 


1953 10,494 10,552 10,724 10,858 10,849 11,006 11,133 11,166 11,190 10,773 10,839 10,720 
1954 10,530 10,420 10,162 9,957 9,791 9,649 9.563 9544 9.536 9.636 9,765 9,721 
1955 9,705 9671 9,654 9.599 9,672 9.876 9.954 10,057 10,187 10,406 10,520 10,756 
1956 11,012 11,183 11,363 11,584 11,779 11,839 11,799 11,835 12,028 12,202 12.350 12.317 
1957 12,442 12,651 12,763 13,136 13,161 13,188 13,349 13.418 13,325 13,206 13.176 12.837 

_ 1958 12,782 12.571 12,421 12,300 12,157 12,115 12.154 12.128 12.181 12.241 12.271 12,387 
1959 12.403 12,415 12,453 12,520 12,566 12/546 12,627 12.598 12.763 12.765 12.796 13.063 
1960 13,053 13,140 13,264 13.248 13,232 13,262 13.191 13.240 13,233 13.119 13.085 12,772 
1961 12,739 12.738 12.696 12.713 12.773 12.837 12.867 12.909 12.915 13,041 13.191 13,203 
1962 13,308 13,520 13,618 13,610 13,720 13.736 13.797 13.938 14.054 14.140 14.211 14.159 
1963 14.238 14,329 14.378 14,462 14.664 14,684 14.763 14,666 14.712 14.736 14.753 14.871 
1964 14.944 15,083 15.244 15,334 15,426 15.510 15.554 15,681 15,792 15.942 16,094 16,191 
1965 16,196 16.294 16,323 16,372 16,480 16,812 17,179 17,360 17,501 17,611 17,7 
1966 18,321 18,544 18,871 19.197 19,438 19.753 20,071 20,456 20,908 21.352 21728 rose 
1967 22,377 22:757 22,985 23,262 23,621 23,762 23,939 24,080 24,200 24.422 24,690 25,001 
1968 24.927 25,380 25,540 25,777 25,858 26,176 25,892 26,236 26,520 26,648 26,917 27.314 
1969 24,702 28,046 28,302 28,460 28,788 29,100 29,584 29,788 29,929 30,157 30.217 30,377 
1970 30,132 30,192 30,297 30,547 30,525 30,485 30,714 30,605 30,453 30,326 30,273 29,836 
1971 29,704 29,542 29,410 29,249 29,144 28,759 28,622 28,562 28,781 28,750 28,722 28,654 
1972 28,752 28,881 28,963 29,008 29,210 29,515 29,386 29.615 29,986 30,404 30.598 30,819 
1973 31,232 31,572 32,084 32,280 32,472 32,898 33,209 33,782 34,163 34,534 35,042 35,546 
1974 36.141 36,882 37,402 38,123 38,762 39,352 40.410 40,698 41,335 41,803 42,222 42,683 

Manufacturers’ inventories, book value, end of period, durable finished goods, total (adj. for seas. variation) —mil. dol., see p. 24 

1953 5,154 5,169 5,202 5,318 5,470 5,624 5,746 5,840 6 
1954 6,189 6,149 6,186 6,086 5,989 5,942 5,917 5,926 prod ear eee aoe 
1955 6,052 6,061 6,077 6,109 6,125 6,128 6,102 6.211 6,186 6,241 6,344 6,348 
1956 6,491 6.619 6,658 6,680 6.816 6,985 7,074 7.236 7.366 7,502 7.610 7,565 
1987 7,676 7,675 7,721 7,748 7,865 7,942 7,900 8,010 8,072 8.118 8,021 8,125 
1968 8,221 8,181 8,153 8.114 8.070 7/994 7,996 7,888 7,777 7,748 7,795 7,839 
1969 7.869 7,920 7826 7.974 7,990 7,928 7,991 8,041 8,112 8,093 8,138 8.239 

' | i ‘061 9.137 9.174 9.179 9.307 9.288 9.293 9.245 
1961 9,092 9.075 8,959 8,944 8.968 8.977 9,054 9.102 ‘0 i f i 
1962 9,196 9,164 9.210 9,285 9,340 9,395 9,512 9.534 olbe? o br? nore som 
1963 9,689 9.726 9.744 9,738 9.762 9,794 9.801 9.822 S Eve aoae cave sues 
1964 9,978 9,969 9,946 10,033 10,047 10,094 10,131 10,112 1022 10287 103827 tees 


Jan. 


10,763 


Feb. 


Manufacturers’ inventories, book value, end of period, nondurable materials and supplies, total (adj. for 
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Apr. 


May June | July 


Aug. 


Sept. 


Oct. Nov. Dec. 


Annual 


Manufacturers’ inventories, book value, end of period, durable finished goods, total (adj. for seas. variation)—mil. dol.,—Con. 


10,464 
11,130 
12,924 
13,498 
14,437 
16,113 
18,056 
18,233 
18,780 
20,331 


10,365 
11,192 
13,080 
13,509 
14,712 
16,501 
17,949 
18,350 
18,858 
20,450 


10,443 
11,339 
13,234 
13,498 
14,951 
16,500 
17,864 
18,447 
19,024 
20,565 


10,520 
11,486 
13,318 
13,521 
15,111 
16,651 
17,789 
18,648 
19,277 
20,894 


10,601 
11,646 
13,424 
13,410 
15,169 
16,926 
17,554 
18,525 
19,354 
21,465 


10,524 
11,795 
13,579 
13,593 
15,258 
17,108 
17,681 
18,883 
19,413 
21,852 


10,749 
11,951 
13,523 
13,844 
15,338 
17,210 
17,834 
18,783 
19,531 
22,347 


10,784 
12,070 
13,534 
13,889 
15,506 
17,447 
17,971 
18,561 
19,552 
22,846 


10,798 
12,320 
13,577 
13,926 
15,667 
17,642 
17,902 
18,606 
19,572 
23,425 


Manufacturers’ inventories, book value, end of period, nondurable goods industries, total (adj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 25 


11,660 
12,882 


Manufacturers’ inventories, book value, end of period, nondurable work in process, total (adj, for seas. variation) 


Manufacturers’ inventories, 


11,884 
12,898 
13,568 
13,273 
17,331 
17,683 
18,162 
17,932 
18,039 


19,061 
20,402 
19,870 
20,057 
21,008 
21,931 
22,510 
23,529 
24,354 


24,945 
26,624 


47,353 


10,123 
10,823 
11,515 
11,829 
12,502 
12,892 
13,095 
13,947 
15,851 
20,054 


7,149 


12,181 
13,088 
13,496 
13,253 
17,619 
17,477 
18,227 
17,860 
18,119 


19,180 
20,366 
19,730 
20,142 
21,186 
21,919 
22,741 
23,597 
24,398 


24,976 
26,855 


6,331 
7,265 


11,077 


24,233 


25,028 
27,197 
29,093 
30,584 
32,543 
34,364 
35,564 
37,209 
40,581 
49,399 


2,644 
2,392 
2,528 
2,688 
2774 
2,745 
2,849 
2,985 
3,020 
3,185 
3,375 
3,434 


3,622 
4,035 
4,358 
4,591 
4,957 
5,193 
5,486 
5,816 
6,331 
7,470 


7,175 
7532 


12,290 
13,640 


19,627 
20,414 
19,642 
20,379 
21,346 
22,004 
23,038 
23,702 
24,273 


25,167 
27,418 
29,135 
30,923 
32,716 
34,380 
35,576 
37,392 
41,080 
50,655 


8,480 
8,258 
8,278 
8,591 
8,886 
8,448 
8,850 
9,169 
9,319 
9,694 


9.775 


10,100 
11,142 
11,710 
12,025 
12,595 
12,823 
13,206 
14,230 
16,998 
21,699 


12,328 


13,709 — 


13,237 
13,941 
17,924 
17,575 
18,282 
17,854 
18,355 


19,802 
20,383 
19,747 
20,517 
21,513 
22,178 
23,265 
23,841 
24,335 


25,298 
27,500 
29,207 
31,164 
32,968 
34,297 
35,616 
37,638 
41,097 
51,954 


8,413 
8,227 
8,374 
8,660 
8,882 
8,568 
8,867 
9,302 
9,402 
9,768 
9,913 
9,800 


10,132 
11,177 
11,722 
12,138 
12,668 
12,770 
13,207 
14,272 
17,149 
22,282 


2,522 
2,359 


book value, end of period, nondurable finished goods, total (adj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 25 


10,230 
10,534 
11,073 


12,456 
13,885 
13,206 
14,288 
17,966 
17,511 
18,337 
17,885 
18,380 


20,052 
20,326 
19,670 
20,541 
21,528 
22,069 
23,365 
23,884 
24,382 


25,329 
27,584 
29,362 
31,218 
33,222 
34,439 
35,810 
37,778 
41,440 
52,951 


22,786 


2,463 
2,340 
2,598 
2,708 
2,781 
2,737 
2,903 
2,961 
3,052 
3,273 
3,371 
3,491 


3,725 
4,167 
4,346 
4,699 
5,083 
5,166 
5,561 
5,913 
6,435 
7,853 


7,286 
7,422 
7,562 
8,591 
8,808 
8,400 
8,720 
9,349 
9,654 
10,319 
10,611 
11,046 


12,619 
13,854 
13,150 
14,661 
17,934 
17,367 
18,092 
17,932 
18,513 


19,946 
20,167 
19,753 
20,666 
21,490 
22,147 
23,468 
24,096 
24,677 


25,442 
27,694 
29,332 
31,406 
33,244 
34,696 
36,258 
37,801 
41,948 
53,457 


8,333 
8,252 
8,500 
8,804 
8,824 
8,607 
8,958 
9,225 
9,275 
9,792 
10,063 
10,015 


10,199 
11,082 
11,677 
12,228 
12,897 
12,917 
13,488 
14,394 
17,589 
22,697 


12,730 
13,835 
13,308 
14,931 
18,031 
17,483 
18,079 
17,992 
18,576 


20,076 
20,192 
19,876 
20,726 
21,408 
22,227 
23,453 
24,154 
24,742 


25,623 
27,842 
29,426 
31,547 
33,390 
34,926 
36,363 
37,889 
42,537 
54,805 


seas. variation)—mil. dol., see p. 25 


8,347 
8,254 
8,528 
8,827 
8,838 
8,618 
9,014 
9,166 
9,269 
9,838 
9,983 
10,082 


10,251 
11,132 
11,722 
12,183 
12,880 
13,048 
13,590 
14,565 
17,881 
23,212 


—mil. dol., see p. 25 


2,410 
2,383 
2,559 
2,693 
2,774 


11,159 


2,377 
2,450 
2,611 
2,696 
2,830 
2,766 
2,903 
2,967 
3,098 
3,274 
3,410 
3,503 


3,798 
4,172 
4,384 
4,788 
5,087 
5,272 
5,658 
5,973 
6,583 
8,043 


7,349 
7,392 
7,541 
8,601 
8,724 
8,491 
8,811 
9,272 
9,858 
10,340 
10,762 
11,157 


10,854 
12,491 
13,542 
14,167 
15,651 
17,756 
17,882 
18,597 
19,818 
23,956 


17,902 
18,664 


20,195 
20,143 
19,983 
20,868 
21,409 
22,341 
23,554 
24,180 
24,903 


25,928 
28,032 
29,662 
31,746 
33,471 
34,877 
36,364 
37,987 
43,245 
56,048 


10,796 
11,261 
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YEAR Jan. Feb. i Mar. Apr. May | June | July Aug. 


Manufacturers’ inventories, book value, end of period, nondurable finished goods, total (adj. for seas. variation)—mil. dol.,—Con. 


11,449 11,573 11,674 
0 11,362 11,358 11,258 11,300 11,344 11,436 11,479 11,395 i i 

0 gS a et HS ho Hea 
ee leas a Ue rf i { ! 14,305 14,352 14,454 14,576 14,608 
1968 13,596 13,647 13,820 13,820 13,974 14,056 14,248 308 14,382 14,454 as a 
1969 14.514 14,666 14,872 14,893 14,998 15,049 15,155 15,2 18,382 16,281 15,423 or 
1970 15,711 15,954 15,951 16,214 16,229 16,355 16,343 16,369 16471 16,556 16,608 = 
1971 16,691 16,654 16,761 16,722 16,807 16,883 16,850 16,888 16,095 17,168 7AM be 
1972 16,844 16,804 16,924 17,019 17,102 17.210 17,342 17,504 ; 17420 17,361 ieee 

17,209 17,213 17,389 17,375 17,590 17,712 17,734 17,559 17,665 ; j : 
1074 10.708 19,070 19,673 20,179 20,457 20,868 21,315 21,870 22,312 22,828 23,550 24,180 

Manufacturers’ inventories, book value, end of period, capital goods industries (adj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 26 
008 10,963 10,890 
53 10,779 10,794 10,819 10,865 10,912 10,969 11,063 11,051 11,036 11, 

tbe 10,687 10,596 10,529 10,389 10,275 10,176 10,060 9,988 9,931 99 10 3963 Ear 
1955 9,926 9,901 9,843 9,825 9.814 9,893 9,933 10,083 10,147 10,379 10,422 sag09 
1956 10,771 10,996 11,231 11,502 11,730 11,912 12,077 12,154 12,366 12,503 126 2 ad 
1957 12,804 12,957 13,085 13,267 13,911 13,324 13,352 13,414 13,470 13,366 3,341 per 
1958 13,021 12,782 12,531 12,305 12,166 12,047 12,012 11,886 11,817 11,788 1,791 11,584 
1959 11,847 11,824 11,892 12,024 12,126 12,296 12,436 12,431 12,422 12,412 12,354 123521 
1960 12,595 12,697 12,787 12,755 12,670 12,637 12/537 12,545 12,564 12,481 12,474 12.278 
1961 12,185 12,168 12,066 12,022 12,032 11.978 11.978 12,000 12,014 12,115 12,208 12,221 
1962 12,329 12,450 12,594 12,646 12,916 12,950 13,096 13,175 13,356 13,483 13, 13,550 
1963 13,679 13,796 13,811 13,849 13,930 13,955 14,053 13,950 14,023 13,958 008 14,008 

1964 14,066 14,117 14,173 14,270 14,306 14,404 14,403 14,515 14,663 14,797 14,976 i 
1965 15,220 15,329 15,421 15,519 15,599 15,799 16,054 16,232 16,403 16,513 16,736 16,877 
1966 17.124 17,312 17,590 17,906 18,167 18,551 18,907 19,362 19,816 20,255 20,699 20,983 
1967 21,606 21,963 22,332 22,583 22,988 23,219 23,480 23,706 23,874 24,067 24,407 24,720 
1968 24,650 25,040 25,181 25,496 25,699 26,069 25,931 26,190 26,488 26,579 26,757 27,057 
1969 27,520 27,752 28,006 28,181 28,575 28,787 29,216 29,387 29,557 29,915 30,083 30,234 
1970 29,919 29,970 30,065 30,139 30,115 30,178 30,385 30,236 30,153 29,947 29,857 29,511 
1971 29,399 29,358 29,197 29,236 29,163 28,529 28,578 28,338 28,350 28,314 28,262 28,230 
1972 28,117 28,181 28,188 28,176 28,287 28,414 28,447 28,613 28,905 29,043 29,323 29,592 
1973 29,969 30,211 30,552 30,799 30,964 31,423 31,845 32,357 32,855 33,401 33,726 34,340 
1974 34,854 35,534 36,198 36,906 37,643 38,215 39,012 39,827 40,484 41.246 41,997 42.561 


Manufacturers’ new orders, net, total (without seas. adj. but adj. for trading-day and calendar-month variation)—mil. dol., see p. 26 


1947 13,168 16,258 15,383 14,363 13,448 15,473 13,108 14,794 16,749 16,479 18,035 15,814 183,072 
1948 16,363 18,751 17,300 17,335 16,362 19,159 16,997 18,291 19,131 18,844 17,935 15,843 212,311 
1949 15,990 18,074 15,649 15,261 13,599 14,811 13,920 15,622 17,363 16,384 16,086 14,610 187,369 
1950 15,800 18,997 16,676 17,803 17,027 19,747 21,314 24,174 23,680 22,716 21,260 22,126 241,320 
1951 26,606 29,492 26,482 24,907 21,978 24,779 21,343 20,957 23,414 22,795 22,644 21,482 286,879 
1952 21,207 24,038 24,514 23,676 20,521 25,603 20,942 22,567 24,798 23,559 24,255 22,765 278,445 
1953 26,809 26,375 25,731 25,455 24,515 26,628 22,293 22,102 22,068 21,950 20,906 20,194 283,026 
1954 21,094 22,422 21,706 22,014 20,660 22,546 20,358 21,640 24,152 24,485 22,935 24,005 268,017 
1955 25,357 27,067 28,067 26,441 26,098 28,405 25,653 27,039 28,757 28,767 28,879 29,044 329,574 
1956 27,949 28,216 28,574 28,632 27,251 29,240 25,452 29,223 28,562 28,695 29,532 29,088 340,414 
1957 27,784 30,402 29,511 27,636 27,369 28,717 25,117 27,347 27,409 26,714 27,398 25,307 330,711 
1958 24,961 26,151 26,631 25,203 25,584 28,208 25,265 27,285 28,122 29,112 29,825 27,674 324,021 
1959 28,572 32,142 32,145 31,784 31,007 32,808 28,611 29,022 31,297 31,502 29,754 30,049 368,693 
1960 29,255 31,404 30,928 30,326 29,902 31,835 27,911 29,969 31,978 30,872 29,835 28,513 362,808 
1961 27,130 30,310 30,597 30,793 30,666 32,401 28,813 31,376 32,992 33,298 32,817 32,052 373,245 
1962 31,747 34,463 34,031 33,259 30,974 34,021 30,905 32,281 34,955 35,469 34,090 33,048 401,243 
1963 32,968 36,271 36,800 36,144 35,817 36,360 33,620 34,278 36,819 37,250 35,630 34,333 426,290 
1964 36,391 37,941 38,309 38,971 38,534 39,832 36,996 36,721 40,030 39,788 38,219 38,560 460,292 
1965 39,016 41,497 43,003 42,836 41,251 43,336 39,722 40,833 43,277 44,372 43,226 42,838 505,207 
1966 43,644 46,497 48,740 47,527 46,116 49,047 43,452 44,791 49,315 48,186 45,122 44,403 556,840 
1967 43,601 46,407 47,082 46,792 46,859 49,820 43,895 46,284 48,804 48,836 47,432 48,931 564,743 
1968 46,507 50,513 52,549 50,211 49,270 52,478 47,405 48,224 53,574 55,223 51,745 50,704 608,205 
1969 49,884 54,334 55,317 55,785 53,267 53,873 51,024 52,116 57,208 56,925 53,857 52,011 647,601 
1970 50,009 53,304 53,805 51,683 51,913 55,296 49,917 50,563 54,504 52,323 49,943 51,552 624,812 
1971 51,952 56,387 57,209 55,418 64,196 58,431 52,369 54,702 58,052 58,567 57,698 55,902 671,883 
1972 56,406 61,389 63,060 62,387 62,593 66,707 59,326 63,348 70,194 69,215 68,510 66,813 769,948 
1973 67,839 74,627 78,162 76,058 75,581 79,654 71,899 75,201 78,431 81,068 80,510 75,172 914,202 
1974 77,815 84,453 86,587 86,418 88,921 93,041 86,716 92,916 93,355 91,500 86,941 77,226 1,045,889 


Manufacturers’ new orders, net, durable goods industries, total (without seas. adj. but adj. for trading-day and calendar-month variation)—mil. dol., see p.26 


1947 5,266 6,803 6,261 5,865 5,557 6,468 5,466 6,019 7,142 6,957 7,687 7,169 


76,660 
1948 7,139 8353 7,982 7,978 7,343 9,477 8,303 851! 8.733 8.585 7,938 7.175 97.517 
1949 7,045 8,051 6,803 6,274 5,376 6.174 5.672 6.416 7.176 6.944 7,037 6.625 79,593 
1950 7,434 8,659 8.017 8,670 8.144 10,080 11,015 13,294 12.396 12,028 10,753 11,493 121,983 
1951 15,143 15,983 15,183 14,077 11,806 14,116 11,791 10,661 11.473 11,718 11,269 10,866 154,086 
1952 10,940 12,043 13,530 12,889 10,003 14,263 10,982 11,396 12.914 11,487 12.146 12,142 144,735 
1953 14,829 14,605 13,763 13,925 13,057 14,007 11,521 10,734 9.834 9,903 9.699 9.882 145,759 
1954 10,177 10,640 10,060 10,335 9.415 10.887 9.654 10,068 11,953 12.387 10,933 12,712 129,221 
1955 13,638 14,507 16,477 14,268 13,972 15,605 13,793 14,531 15.609 15,497 15,969 17,082 179,948 
1956 15,714 15,274 15,569 15,751 14,631 16,082 13,567 16,105 14,774 14,653 15,992 16,272 184,384 
1957 14,890 16,330 15,689 14,124 14,167 18,136 12,504 13,572 13.416 12.759 13,826 12.918 169,330 
1958 12,151 12,468 13,180 11,820 12,239 14,426 12.224 13,022 13,630 14,362 15,493 14,454 159,469 
1959 14,908 17/258 17,408 16,979 16,176 18,073 14,685 14,112 15.734 16,006 14,812 15,895 192,046 
1960 14/810 16,212 15,820 15,257 15,429 16,753 14,030 14,955 16,037 14,958 14.774 14/590 183,625 
1961 13,153 14,866 15,130 15,684 16,732 17,056 14,558 15,628 16,514 16,644 16,903 17.237 189,105 
1962 16,660 18,198 17.791 17,167 17.173 17,963 15,892 15.849 17907 18.318 17.447 18,134 208,499 
1963 17,496 19,323 19,836 19,291 19.318 19.400 17.710 17,283 18.976 19.416 18.596 17/894 224,509 
1964 19,995 20,485 20,705 21.293 20,942 22,060 20,261 18,620 21,188 20,863 20,186 21,261 247,819 
1965 21,759 23,008 23,937 23,815 22,686 24,246 21,853 21,684 23,430 24,548 23,936 
1966 24/959 26,347 28,117 27,157 26,107 28,492 24,391 24.045 27,915 26,892 24,835 34/800 He 
1967 24,040 25,369 25,610 25,483 25,952 28,504 23,848 24,608 26,553 26,448 25,485 28,069 309,969 
1968 25,859 28,162 30,244 27,970 27,024 29,155 25,749 25,359 29,468 31,134 28,592 28,642 337,358 
1969 28,012 30,865 31,309 31,904 29,443 31,033 27.705 27,526 31,698 31,180 29,270 28,702 358,647 
1970 26,738 28,505 28,665 27,171 27,618 29,959 26,320 25,638 28,698 26,332 25,445 27,925 329,014 
1971 28,257 30,788 31,165 29,574 28,644 31,615 27,606 28,370 31,870 31,086 30.873 30,205 360,053 
1972 30,408 33,526 34,643 34,201 34,513 36,938 32,126 33,554 38,971 37,828 37,199 36,798 420,705 
1973 37,925 41,963 44,520 43,230 43,129 45,797 40,746 41,151 43,865 45,763 45,287 40,866 514.242 
1974 42,366 46,064 46,979 46,820 49,085 52,080 47,272 50,272 49,742 47,142 44,398 38,664 560,884 
Manufacturers’ new orders, net, nondurable goods industries, total (without seas. adj., but adj. for trading-day and calendar-month variation)—mil. dol., see p. 26 
1947 7,902 9,455 9,122 8,498 7,891 9,005 7,642 8,775 9,607 
1948 9,224 10,398 9,318 9,357 9,019 9,682 8,694 9,780 10,398 10.269 pred py reed 
1949 8.945 10,023 8,846 8,987 8,223 8,637 8.248 9,206 10,187 9,440 9,049 7,985 107,776 
1950 8,366 10,338 8,659 9,133 8,883 9,667 10,299 10,880 11,284 10,688 10,507 10,633 119,337 
1951 11,463 13,509 11,299 10,830 10,172 10,663 9.552 10,296 11,941 11,077 11,375 10.616 132,793 
1952 10,267 11,995 10,984 10,787 10,518 11,340 9,960 11,171 11,884 12,072 12,109 10,623 133,710 
1963 rose he 11,968 11,590 11,458 11,621 10,772 11,368 12,234 12,047 11,207 10,312 137,267 
, ; l ; : 11,659 10,704 11,572 121 12, 
1955 11,719 12,560 12,590 12,173 12,126 12,800 11,860 12,508 13, ~ nie pe ’ ros peste 
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Jan. Feb. Mar. Janae anes ge Wan peinge ae ern 
lor. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 


Manufacturers’ new i i i 
orders, net, nondurable goods industries, total (without seas. adj., but adj. for trading-day and calendar-month variation)—mil, dol.—Con. 


12,235 12,942 13,005 12,881 12,62 
12,894 ore ep beget bp 13, ps y 1.985 13,118 13,788 14,042 13,540 12,816 156,030 
12810 13.683 13,451 begin Lee 13, ; 13,775 13,994 13,955 13,572 12.389 161,381 
py hes oa bee ee 13,945 13,782 13,041 14,263 14,492 14,750 14,332 13,220 164,552 
teas bye begs bey 14.51 '735 13,926 14,910 15,563 15,496 14,942 14,154 176,647 
13.977 bah begs bere 16.13 15,082 13,961 15,014 15,941 15,914 15,061 13.923 179,183 
15,087 10.265 pein oo samt 15,345 14,255 15,748 16,478 16,654 15,914 14,815 184,140 
by ae be po t } 16,058 15,013 16,432 17,048 17,151 16,643 14.914 192.744 
4 16,853 16,499 16,960 15,910 ; 
16436 inae bap te be oie : i 17,025 17,843 17,834 17,034 16,439 201,781 
y : 17,772 16,735 18,101 18,842 18,925 18,033 17,299 12.473 
17,257 18,489 19,066 
18,685 20,150 ee poe bosses : Leon 17,869 19,149 19,847 19,824 19,290 18,415 225,882 
toes oe — _—— 20.008 20,655 19,061 20,746 21,400 21,294 20,287 19.523 242,703 
20'648 22153 ps om a ‘316 20,047 21,676 22.251 22,388 21,947 20,862 254,774 
pit ae = = 22.48 23,323 21,656 22.865 24,106 24,089 23,153 22,062 270,847 
ao par eer yrd ; ‘840 23,319 24,590 25.510 25,745 24/587 23,309 288,954 
Y d 24,295 25,337 23,597 24,925 25,806 25,99 
23 805 aye pop ee aah ( ; 991 24,498 23,627 295,798 
a pon ye Y 25,552 26,816 24.763 26,332 27,182 27,481 26,825 25,697 311,830 
wees sees 20417 28,186 28,080 29,769 27,200 29,794 31,223 31,387 31,311 30,015 349,243 
py 32.008 33.642 $2,828 32,462 33,857 31,153 34,050 34,566 35,305 35,223 34,306 399,960 
‘ ; 4 836 40,961 39.444 42.644 43,613 44,358 42.543 38,562 485,005 
Manufacturers’ new orders, net total (adj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 27 
14,094 ap peal 14,450 14,755 14,720 14,573 14,765 15,965 16,306 16,906 17,174 
a7,108 ~~ 17,180 17,422 17,636 18,564 18,549 18,603 18,270 17,995 17,565 17,207 
—_ —— 16.5 15,015 14,905 14,323 14,907 16,185 16,629 15,662 15,848 15,576 
a pape ieee 17,158 18,929 19,059 22,849 25,070 22,288 22,213 21,070 23,099 
ipod 26.116 25, nat 24,481 24.225 23,413 23,316 21,800 21,672 22,795 22,553 22,357 
Pad Pp 23.500 23,747 22,039 24,168 23,332 22,658 23,934 23,697 23,236 24,518 
— a 25, 25,263 25,252 24,713 23,956 22,202 21,342 21,368 20,931 20,882 
- 21,706 21, 158 21,880 21,195 21,849 22,036 21,995 23,305 24,118 22,924 24,589 
, : : 26,413 26,859 27,490 27,747 27,501 28,271 28,347 28,448 29,139 
28,423 27,153 27,809 28,569 28,032 28,088 27,483 30,765 27,934 28,187 29,121 29,37 
28,551 29,281 28,737 27,596 28,020 27,679 26,949 27,699 26,970 26,235 26.935 pig 
26,400 25,695 25,766 25,121 25,713 26,885 26,969 27,577 27,387 28,081 29,601 28,704 
29,945 31,381 31.200 31.531 30,981 31,423 30,579 29,580 30,804 30,398 29,591 31,087 
30,612 30,669 30,036 29.970 29,813 30,449 30,116 30,515 31,047 29,605 29,700 29,661 
28,703 29,647 29,676 30,268 30,525 31,024 30,834 31,949 31,919 32,108 32,800 33,346 
33.286 33,606 32.984 32.598 32,827 32,636 32,990 33,176 34,003 34,147 34,218 34.474 
34,412 35,480 35,633 35,243 35,619 34,887 35,758 35,430 35,826 35,971 35,843 35,921 
37,944 37.125 36,961 37,966 38,300 38,167 39,328 37,991 39,014 38,550 38,767 40.314 
40,313 40,561 41,327 41,852 41,080 41,505 42,252 42,009 42,582 42,855 43,771 44,570 
45,338 45,589 46,889 46,500 46,048 46,940 46,348 46,304 47,560 46,486 45,882 46,120 
45,517 45,638 45,378 45,787 46,970 47,555 46,813 47,688 46,890 47,238 48,351 50,601 
49,044 49,312 50,748 49.708 49,674 50,225 49,870 50,014 51,718 53,257 52,212 52,381 
52,509 53,380 53,620 55,298 53,614 53,320 54.114 53,641 55,139 54.944 54,324 54.064 
52,670 52,443 52,148 51.149 52,239 52,616 52,362 51,492 52,623 50,618 50,516 53,971 
54,964 55,537 55,290 54,820 54.442 55,339 55,575 55,609 56,675 56,610 58,116 59.041 
59,855 60,721 61,051 61,586 62,687 63,280 62,690 64,206 67,017 66,806 68,972 70,969 
72,226 73,726 75,785 74,976 75,526 75,664 75,050 76,127 76,037 78,421 81,109 79,658 
82,973 83,296 83,877 84.911 88,862 88,465 90,622 93,158 90,786 88,609 87,862 81.947 


Manufacturers’ new orders, net, durable goods industries, total (adj. for seas. variation) mil. dol., see p. 27 


5,659 5,978 5,905 5,894 6211 5,917 5,948 6,193 6,834 6,997 7,364 7,721 
7462 7,498 7,823 8,002 8,063 8,847 8,852 8,924 8,380 8,342 7,946 7,719 
7,138 7,081 6668 6,161 6,022 5,752 5,928 6,853 6,919 6,774 7,116 6,997 
7,561 7616 7858 8,348 9,232 9,393 11,524 14,214 11,793 12,004 10,951 11,875 
15,457 14,084 14,636 13,836 13,253 12,877 12,611 11,411 10,754 11,984 11,547 11,180 
11,058 11,061 12,810 12,941 10,858 12,999 12,040 11,762 12,660 11,853 11,947 12,889 
14,446 14,210 13,339 13,693 13,585 13,205 12,349 10,893 9,709 9,990 9,943 9,963 
9,993 10,309 9,723 10,166 9,751 10,290 10,504 10,453 11,688 12,641 11,145 72,604 
13,479 13,924 14,960 14,239 14,512 14,842 14,981 15,045 15,738 15,742 15,736 16,423 
18,723 14,610 15,042 15,693 15,156 15,055 14,749 17,729 14,781 14,835 15,776 75,730 
15,163 15,641 15,143 14,106 14,579 14,227 13,433 14,034 13,640 12,963 13,576 12,538 
12,947 12,409 12,484 11,786 12,167 13,258 13,110 13,535 13,610 14,137 15,332 14,583 
15,663 16,922 16,640 16,828 15,963 16,823 15,720 14,911 16,011 15,758 14,704 15,958 
15,513 15,915 15,186 15,003 15,157 15,508 15,228 15,768 15,930 14,557 14,715 14,851 
14,058 14,624 14,481 15,264 15,415 15,815 15,641 16,463 16,283 16,329 16,987 17,575 
17,441 17,749 17,059 16,664 16,839 16,713 16,987 17,007 17,831 17,876 17,673 18,634 
18,128 18,896 19,032 18,573 18,938 18,090 18,846 18,687 18,894 18,998 18,892 18,484 
20,616 19,992 19,767 20,460 20,542 20,609 21,572 20,181 21,096 20,459 20,792 22,023 
22,101 22,355 22,733 23,028 22,363 22,675 23,341 23,164 23,688 23,880 24,507 25,138 
25,591 25,688 26,789 26,347 25,892 26,732 26,224 25,855 27,146 26,064 25,610 25.580 
24,825 24,801 24,424 24,696 25,914 26,662 25,704 26,303 25,612 25,754 26,401 28,628 
27,130 27,328 28,948 27,644 27,267 27,456 27,108 27,431 28,619 30,120 29,050 29,160 
29,306 30,052 30,135 31,573 29,653 29,136 29,654 29,347 30,667 30,219 29,774 29,504 
28,022 27,784 27,550 26,807 27,801 27,996 27,627 26,888 27,833 25,627 26,105 29,046 
29,860 30,089 29,810 29,142 28,697 29,296 29,591 29,590 30,533 30,059 31,416 31,892 
32,320 33,082 33,287 33,632 34,394 34,328 34,071 34,830 37,000 36,639 37,877 39,270 
40,507 41,401 42,906 42,412 42,848 42,612 42,224 42,471 42,777 44,427 46,060 43,527 
45,460 45,426 45,159 45,787 48,823 48,430 49,149 50,973 48,720 45,735 45,470 41,456 
Manufacturers’ new orders, net, nondurable goods industries, total (adj. for seas. variation) —mil, dol., see p. 27 
8,786 8,556 8,544 8,803 8,625 8,572 9,131 9,315 9,542 9453 
3642 $432 9,327 9,420 9,573 9717 9,697 9,679 9,890 9,653 9,619 9,488 
9,163 8,907 8,861 8,854 8,883 8571 8,979 9,332 9,710 8,888 8,732 8,579 
8,720 9,205 8,706 8,810 9,697 9,666 11,325 10,856 10,495 10,209 10,119 11,224 
12,302 12,031 11,185 10,645 10,972 10,536 10,705 10,389 10,918 10,811 11,006 11,177 
10,957 11,103 10,690 10,806 11,181 11,169 11,292 10,896 11,274 11,844 11,289 11,629 
11,386 1 14 16 11,769 11,570 11,667 11,508 11,607 11,309 11,633 11,378 10,988 10,919 
11,331 11,417 11435 11,714 11,444 11,559 11,532 11,542 11,617 11,477 11,779 11,985 
12,165 12, 179 12,346 12,174 12,347 12,648 12,766 12,456 12,533 12,605 12,712 12,716 
12,876 13,033 12,734 13,036 13,153 13,352 13,345 13,645 
"987 13.388 13640 13594 13.490 13,441 13,452 13516 13,666 19,330 13.272 13,369 13,188 
958 13,453 13,286 13,282 13,335 13,546 13,627 85 fl bias bs bys ees 
959 14,282 14,459 14,560 14,703 15,018 14,600 14,859 bere i bite be Lr 
960 15,099 14,754 14,850 14,967 14,656 14,941 14,888 pe bls br Mee be a 
961 14,645 15,023 15,195 15,004 15,110 18,209 15,193 o: bre alba ba re 
962 15,845 15,857 15,925 15,934 15,988 15,923 16,003 i A Hp bye bets Me 
: 16,670 16,681 16,797 16,912 16,743 16,932 F , i 
i 19398 is Hod 17'560 17,758 17,558 17,756 17,810 17,918 18,091 17,975 18,291 
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; Nov Dec. 
YEAR Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct 
Manufacturers’ new orders, net, nondurable goods industries, total (adj. for seas. variation)—mil. dol.,—Con. 
5 18,894 18,975 19,264 19,432 
1pe8 ee 19001 eh bates oo166 10,906 min pp 20,414 20,422 20.272 20,540 
1966 i ; ' , ' 4 r f 21,950 1,973 
1,110 21,385 21.277 21.484 j 
1967 20.692 20,838 20,955 21,091 21,056 20,893 21, eres 23220 
62 22,582 23,099 23,137 1 " 
1968 21,915 21,983 21,799 22,064 22.407 22,768 22.7 ; 3,163 25.028 
f 24,294 24,472 24,726 24,5: t 
1969 23,203 23,328 23,484 23,724 23,962 24,184 24,459 ' 4411 24'926 
24,604 24,790 24,991 24,41 : 
1970 24,647 24,659 24/598 24/341 24,437 24,620 24,735 ; 2028 
‘ 26,018 26,142 26,451 26,699 } 
1971 25,104 25,448 25,480 25,677 25,745 26,043 25,984 : a 
i 9,376 30,017 30,167 31,096 ‘ 
1972 27,535 27,639 27.763 27,954 28,293 28,951 28,620 29, i 8 
1973 31,719 32,325 32,879 32,564 32,678 33,052 32,826 33,656 33,260 ssn 36,048 36,131 
1974 37,513 37,870 38,717 39,124 40,039 40,034 41,472 42,184 ; ; é 
Manufacturers’ new orders, net, capital goods industries (adj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 28 
932 3,129 2,850 2,712 3,337 2,866 3,181 
en $299 i748 2616 3 O00 Mr Z 730 3,236 2,990 3,794 4,453 2410 3,160 
ee 3.216 3,716 3ait 3.179 3728 3,932 3,757 3916 4,654 4,821 4,290 5,093 
1 4.790 3,930 4,301 4.751 4,658 4,950 4,623 7,284 4,620 4,344 4,999 4,927 
18E7 4,501 4.550 4,347 3,943 4,412 3,866 3,495 3,984 3,479 3,330 4,476 = 
1958 4,015 3,944 4,258 3,684 3,673 4,121 3,770 3,915 3,475 4,206 oe aoe 
1959 4,257 4,259 4/380 4,866 4,585 5,045 4,408 4,342 4,748 ne pe cars 
1960 4,405 4,592 4,749 41544 4.704 4.982 4,462 4.927 5,122 4.136 4. 4873 
1961 4.315 5,064 4.195 4.614 4,460 4.535 4.772 5,078 5,023 5,035 920 6,024 
1962 5,104 5.584 5.175 5,491 5,232 5.266 5.074 5,081 5,729 5.673 5,496 6593 
1963 5,852 6141 6,090 5.427 6,143 5,658 5,870 6,161 6.315 5,757 5.767 5,260 
1964 6,832 6.287 6,220 6,316 6,700 6,707 6,992 6,062 6,156 6,607 6.314 ‘ 
1965 6,510 6,697 6,981 7,592 6,762 7,012 7,204 7,343 8,026 7,897 7,737 7,883 
1966 8.620 8,419 8,629 8.868 8,529 9,266 9,100 8,790 10,089 8.719 8.562 8,732 
1967 8,184 8,365 8,153 8.315 9.226 9,690 8.875 8.618 8,755 9,225 8.978 9.595 
1968 8.429 8.968 10,365 9.618 8.842 8.962 8.925 9.539 9.499 10,327 8.807 9,380 
1969 9077 91917 9.977 11.575 9,766 91242 9.170 9.305 10,090 9,484 91836 9,698 
1970 8.720 9,008 8.744 7,938 8.734 8.268 8.816 8.112 8.719 8.218 8,465 9,283 
1971 8.874 9,292 8.780 8.751 8,649 9,410 8,606 8,860 9.573 9.088 9.601 9.701 
1972 9,447 9.765 9.917 10,019 10.769 10,236 10,172 9,768 11,346 10,539 11,076 11,615 
1973 11.334 11.690 12.550 12,912 12.897 12,805 12,609 12/894 12.987 14,024 14816 13,894 
1974 14.715 15,040 14,407 14.534 15,143 14.511 15,668 17.119 15,622 13,414 14,256 13,621 
Manufacturers’ unfilled orders, end of period, total (unadj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 28 
1947 37,777 37,702 37,763 36,993 35,965 35,735 35,416 34,801 34,917 34,480 34,583 34,266 
1948 34,233 33,892 33,820 33,267 32,263 32,962 33,546 33,527 33,058 32,377 31,824 30,552 
1949 29,957 28,989 28,010 26,372 24,871 23,604 23,263 23,165 23,370 23,500 23,952 23,877 
1950 24,843 25,483 25,738 25,738 26,151 27,335 30,728 34,863 37,042 38,791 39,839 41,166 
1951 47,618 51,988 55,956 58,328 59,636 61,897 64,442 64,741 64,963 65,606 66.178 66,862 
1952 68,006 68,324 70,176 71,364 70,652 74,009 76,704 77,080 77,469 76.453 75,384 75,478 
1953 77,649 77,828 77,267 76.610 76,020 76,111 74,992 72.230 68.650 64,812 62.243 60,346 
1954 58,982 57,228 54,770 52,743 50,748 49,617 48,660 47,478 47,841 48,523 47.576 48,195 
1955 49,611 50,378 51,604 51,258 51,284 52,281 53,860 54,708 55,586 56,350 57.513 60,044 
1956 61,774 62,032 62,441 62,723 62,751 63,202 65,255 67,432 67,128 66,158 66,515 67,473 
1957 67,290 67,241 66,621 64,959 63,951 63,009 61,751 60,065 58,199 55,424 54,221 53,251 
1958 49,378 47,922 47,683 46,447 45,932 46,361 46,700 46,674 46,121 46,136 47.134 47,358 
1959 48,435 50,032 51,327 51,414 50,914 51,091 51,202 51,179 51,869 52,452 52.577 52.612 
1960 51,589 50,622 49,345 47.791 46,901 46,616 46,338 46,519 46,552 45,659 45,263 44.888 
1961 44.741 45,020 44.961 45.113 45,251 45,387 46,015 46.349 46,366 46,326 46,536 47,062 
1962 47,929 48,739 48,384 47.315 46,791 46.425 46.712 46.202 46.535 46,991 46,754 48.011 
1963 49,569 50,896 52,397 52.875 53,556 53,256 53,689 53,783 54.202 54,260 54.213 53,607 
1964 55,558 56,422 57,341 58,074 58,997 60,161 62,106 62.644 63.635 64.886 65,248 65,931 
1965 68,019 69,517 70,514 71,321 71,787 72,618 73,851 74,579 76,000 77,374 78,097 79,201 
1966 82,134 84,293 86,877 88,669 89,619 91.595 93,914 94,889 97,169 98,082 97.664 97,604 
1967 98,564 98,907 98,422 98,556 98,898 100,292 101,669 102,153 102.742 103,817 103,467 104,507 
1968 104,895 105,638 107,220 107,197 105,795 105,280 105,383 106,091 107.141 108,633 108,479 109,499 
1969 110,497 111.691 112.344 114.417 114/362 113.939 115,113 114.803 115,365 115,167 114.702 114,616 
1970 114/600 113,936 113,002 111.452 109,628 108,348 108,610 107.278 106.582 105,420 104.733 105,447 
1971 107,287 108,522 108,618 107/869 105,573 103,983 104.514 104,524 105,114 105,391 105,759 106,234 
1972 107,313 108,420 108.901 108,920 109,031 109,895 112,024 112,907 115,241 116,223 117.386 119.674 
1973 123,091 126,781 131,369 134,952 137,546 140.284 143,825 147,026 149.181 152.180 155.492 158,431 
1974 163,157 167,640 170,768 173,854 177,534 180.947 186,827 192.884 193,870 191,675 189.465 186.465 
Manufacturers’ unfilled orders, end of period, durable goods industries, total (unadj. for seas. variation)—mil, dol., see p. 28 
1947 32,050 32,075 31,902 31,074 30,290 29,894 29,646 29,117 29,052 28,560 28523 
1948 28,451 28,291 28,174 27,825 27,101 27,825 28,695 28,881 28,528 28,058 27463 pop 
1949 25,806 25,073 24,104 22,543 21,117 19.918 19,393 18,947 18.594 18.892 19,302 19,504 
1950 20,325 20,790 21,223 21,449 21,549 22.379 25,085 28,988 31,057 32,895 33,940 35,222 
1951 41,087 45,050 49,049 51,826 53.438 56,284 59,337 60,248 60.811 61,823 62.378 63.077 
1952 64,371 64,685 66,810 68,268 67,384 70,567 73.230 73,812 74,366 73,360 72,279 72317 
1953 74,494 74,729 74,078 73,443 72,660 722,555 71,617 69,308 65.745 62.111 59,602 57,854 
1954 56,420 54,660 52.216 50,155 47,907 46,531 45,631 44.590 44.950 45,791 44,724 45,233 
1955 46,506 47,157 48,313 48,136 48,055 48,715 49,983 50,912 51,942 52,724 53,775 56,369 
1956 58,042 58,359 58,890 59,299 59,351 59,756 61,722 63,988 
1957 64,057 64.073 63,557 61,812 60,678 59,597 58,378 56,852 os 108 pod sra17 pap 
1958 46,921 45,559 45,347 44,067 43,449 43,777 44,088 44,051 43,575 43,535 44,399 44,609 
1959 45,658 47.131 48,303 48,326 47,587 47,737 47,880 47,964 48.761 49,362 49.430 49,343 
1960 48,269 47,406 46,255 44,777 43.886 43,614 43,442 43.823 43,965 43.067 42.617 42.382 
1961 42.247 42,441 42,326 42,318 42,271 42,389 43,025 43,422 43,429 43,338 43,468 44.092 
1962 44,965 45,769 45,426 44.365 43,683 43,422 43.776 43,320 43.769 44,223 44,025 45,446 
1963 46,94 1 48,280 49,801 50,215 50,769 50,421 50,826 50,960 51,420 51,364 51,175 50.594 
i 53,529 54'448 55.213 56,050 57,190 59,143 59,679 60,636 61.813 62,092 62.770 
1965 64,847 66,270 67,236 67,974 68,397 69,133 70,324 7 
1966 78,299 80,301 82.814 84.517 85,420 87.452 89.770 50.843 os228 5a 103 os 7a 33,706 
1967 94,746 95,127 94/701 94.826 95,194 96,645 97.959 98,389 98,952 99.968 99,537 100°052 
1968 100,962 to1 87 103,302 103,261 101.839 101.265 101,329 102,163 103,190 104,654 104.479 105.536 
} i , 110,210 110,140 109, : : Y 
1970 110,842 109,866 108,917 107.324 105,456 100337 108 aa sts 102'33 101,008 100200 100,806 
j ; 3,864 103,088 100.814 99,224 99.737 99,842 100, } ; 3 
1972 102,216 103,035 103,476 103,548 103,612 104,47 i f a nye ean Wiens 
H | F f ‘ ‘479 106,562 107,468 109.713 110,486 
1973 116,646 = 120,023 124.289 = 127657 «130.138 132.98 ‘ vawaee jae 
i i ; 986 136,666 139,962 142.258 145,197 1 
1974 ' : : 48,435 151.27 
155,738 160,073 163,119 166,015 169.801 173.453 179.489 185,756 187.207 185,407 183,637 wrist 
Manufacturers’ unfilled orders, end of period, nondurable goods industries with unfilled orders, total (unadj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 
1947 5,727 5,627 5,861 5,919 5.675 ‘ 
1948 5,782 5,601 5.646 5,442 5,162 ree aeet tet aaa aan Pow cane 
1949 4,181 3.916 3,906 3,829 3.754 3.686 3,870 4.218 io78 ines ta00 ase 
1950 4.518 4,693 4.515 4,289 4.602 f : g ; ; 4,373 
196 1 6.531 6,938 6,907 6,502 6,198 ars o 108 aaa aise 783 3500 S308 
3,635 3,639 3,366 3,096 3,268 3.44. ; , , ; , : 
1963 3.155 3,099 3,189 3,167 3.360 3568 iss prod 2908 yer Zoe 3492 
2.562 2.568 2.564 2.588 2.841 3,086 3,029 2.888 , , , 
; i : i 2891 2,732 2,852 
1955 3,105 3.221 3,291 3,122 3,229 3,566 3.877 3.796 3644 3626 3738 Sen 


Annual 


947 
948 
2949 
950 
2951 
952 
2953 
954 
985 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
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Feb. Mar. | Apr. May | June July Aug. Sept. Oct. Nev Dec he wee 
Manufacturers’ unfilled orders, end of period, nondurable goods industries with unfilled orders, total (unadj. for seas, variation)—mil. dol.—Con, 
3,673 3,551 3,424 3,400 3,446 3,533 3,444 3,343 3,339 
: b ; : } : } 3,320 3,406 
pe 3,064 3,147 3.273 3.412 3373 3,213 3.015 2.798 2,804 2787 
Be 2,366 2,380 2,483 2,584 2,612 2,623 2,546 2,601 2,735 2,749 
. 3,024 3,088 3,327 3,354 3,322 3,215 3,108 3,090 3.147 3'269 
3,216 3,090 3,014 3,015 3,002 2,896 2,696 2,587 2,592 2,646 2,506 
2,579 2,635 2,795 2,980 2,998 2,990 2,927 2,937 2,988 3,068 2,970 
2,970 2,958 2,950 3,108 3,003 2'936 2,882 2,766 2'768 2:729 2,565 
2,616 2,596 2,660 2,787 2,835 2,863 2,823 2,782 2,896 3,038 3,013 
2.893 2,893 2,861 2,947 2.971 2,963 2,965 2,999 3,073 3,156 31161 
3,247 3,278 3,347 3,390 3,485 3,527 3,531 3,571 3,626 3,724 3,757 
3,992 4,063 4,152 4,199 4,143 4.144 4,046 31941 3,979 3,932 3,818 
3,780 3,731 3,730 3,704 3,647 3,710 3,764 3,790 3,849 3,940 3,955 
3,966 3,918 3,936 3,956 4,015 4,054 3,928 3,951 3,979 4,000 3,963 
ANTS 4,127 4,207 4,222 4,280 4,233 4,181 4.171 4,155 4,175 4,152 
4,071 4,085 4,128 4,172 4,121 4,162 4,140 4,251 4,416 4,513 4,551 
4,661 4,754 4,781 4,759 4,759 4,777 4,682 4,567 4,756 4,911 4,956 
5,385 5,425 5,372 5,419 5,416 5,462 5,439 5,528 5,737 6,062 6,205 
6,758 7,080 7,295 7,408 7,298 7,159 7,064 6,923 6,983 7,057 7,158 
7,567 7,649 7,839 7,733 7,494 7,338 7,128 6,663 6,268 5,828 5,341 
Manufacturers’ unfilled orders, end of period, total (adj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 29 
37,292 37,242 37,067 36,736 36,279 35,487 34,662 34,813 34,411 34,411 34,473 
33,523 33,386 33,367 32,955 33,430 33,580 33,427 32,992 32,345 31,697 30,736 
28,645 27,678 26,451 25,404 23,891 23,240 23,096 23,323 23,500 23,904 24,045 
25,181 25,458 25,815 26,685 27,611 30,636 34,724 36,931 38,830 39,879 41,456 
51,372 55,402 58,504 60,729 62,459 64,185 64,483 64,769 65,737 66,511 67,266 
67,447 69,481 71,507 71,874 74,681 76,322 76,773 77,237 76,683 75,992 75,857 
77,971 77,220 76,768 76,783 76,225 73,850 71,311 67,852 65,256 63,263 61,178 
57,090 54,571 52,837 51,215 49,599 48,347 47,346 47,705 48,969 48,210 48,266 
49,910 51,227 51,471 51,750 52,442 53,532 54,276 55,412 57,002 58,167 60,004 
61,509 61,829 62,969 63,320 63,474 65,006 66,958 67,097 67,022 67,191 67,375 
66,833 65,896 65,110 64,460 63,226 61,445 59,680 58,212 56,139 54,643 53, 183 
47,785 47,256 46,436 46,100 46,356 46,530 46,626 46,355 46,510 47,360 i 
49,652 50,706 51,241 50,913 51,151 51,102 51,220 52,347 53,109 53,085 52,732 
50,173 48,797 47,619 46,866 46,617 46,112 46,413 46,670 45,839 45,479 45,080 
44,909 44,678 45,027 45,234 45,397 45,786 46,202 46,420 46,510 46,860 47,407 
48,375 47,926 47,110 46,728 46,475 46,457 46,050 46,553 47,060 47,087 48,577 
50,633 52,022 52,607 53,461 53,312 53,376 53,546 54,107 54,288 54,592 54,327 
56,190 57,012 57,832 58,975 60,225 61,787 62,438 63,603 64,889 65,781 66,882 
69,073 69,946 70,949 71,796 72,767 73,582 74,356 75,787 77,167 78,525 80,071 
83,978 86,443 88,345 89,797 91,914 93,649 94,709 96,915 97,742 98,111 98,401 
98,648 98,188 98,311 99,286 100,790 101,506 102,019 102,343 103,383 103,888 105,030 
104,916 106,427 106,764 106,365 106,341 105,200 105,845 107,017 108,550 108,953 109,912 
110,868 111,635 114,032 114,945 114,996 114,947 114,639 115,401 115,276 115,295 115,142 
113,235 112,371 111,024 110,183 109,315 108,307 106,920 106,375 105,365 105,181 105,916 
108,022 108,031 107,494 106,165 104,840 104,104 104,034 104,765 105,253 106,197 106,772 
108,073 108,476 108,677 109,730 110,836 111,445 112,149 114,790 116,118 117,898 120,395 
126,517 130,973 134,630 138,241 141,215 142,935 145,779 148,644 152,169 156,322 159,468 
167,442 170,412 173,504 178,304 181,898 185,607 190,978 193,213 191,655 190,347 187,574 
Manufacturers’ unfilled orders, end of period, durable goods industries, total (adj. for seas, variation)—mil. dol., see p. 29 
1,663 31493 31,074 30,720 30,318 29,557 29,059 29,052 28,560 28,523 28,579 
pp 27,812 27,825 27,486 28,220 28,581 28,795 28,528 28,086 27,480 26,619 
24,776 23,818 22,520 21,417 20,180 19,297 18,890 18,594 18,930 19,360 19,622 
20,564 20,971 21,428 21,855 22,628 24,960 28,873 31,057 33,027 34,145 35,435 
44,560 48,467 51,774 54,197 56,795 59,042 60,008 60,811 62,134 62,945 63,394 
63,981 65,953 68,132 68,341 71,064 72,866 73,518 74,366 73,803 73,157 72,680 
74 B34 74,026 73,513 73,423 72,894 70,706 68,456 64,967 62,432 60,579 58,637 
54,493 51,997 50,172 48,378 46,706 45,518 44,525 44,819 46,129 45,313 45,250 
46,651 47,840 48,197 48,544 49,095 49,907 50,564 51,743 53,210 54,367 56,241 
57,781 58,187 59,409 59,955 60,219 eae rele es, 7 to ee.sed 63,808 63,580 
63,610 62,744 61,879 61,241 59,990 58 } ; } } ee 
386 43,910 44,017 43,997 43,732 43,855 44,630 A 
Pr 715 a7816 48.138 ania 47,954 47,884 47,991 49,147 49,965 49,927 49,373 
46,933 45,683 44,614 43,975 43,748 43,298 43,711 44,017 43,208 42,830 42,514 
; 3 : : 272 } ; 
42,314 42,019 42,229 42,375 42,515 42,872 43, H } pee. 
; : 591 43,161 43,736 44,274 44,389 5; 
popah: pie tp gee payee 4 ; 278 51,379 51,594 51,270 
998 49,935 50,755 50,550 50,569 50,709 51,27 Y ‘ f 
53.283 54400 54,961 56,081 57,310 58,872 59,468 60,577 61,813 62,668 63,691 
3,541 74,843 76,298 
67,603 68,439 69,317 70,097 70,809 72,186 73, ; 
ci a a rr | 
: 97,170 97,837 98, ; ; K i 
ip on 102.666 102,458 102,351 101,180 101,879 102,999 104,545 104,957 105,935 
100,944 102.5 109876 110781 110.739 110.739 110,418 111,157 111,087 111,121 110,969 
106,786 ae 106.965 106,077 105,220 104,168 102,740 102,036 100,899 100,663 101,323 
103,366 103,326 102,802 101,488 100,118 99,356 99,305 100,095 100,428 101,265 to1 744 
, : 4 ; ; 106,022 106,655 109,133 110,279 111, 4 
102,699 103,117 103,437 104,437 105,488 ) pape Wee eee 
4 135,852 138,651 141,571 145, } i 
119,768 123,985 127,547 131,055 134,033 4 185,278 184,381 182,037 
¥ 6 178,382 183,817 186,425 ; ; i 
159,877 162,849 165,918 170,821 174,52 : 
Manufacturers’ unfilled orders, end of period, nondurable goods industries with unfilled orders, total (adj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 29 
5,894 
993 5,961 5,930 5,603 5,761 5,851 5,888 ; 
po ype : 5469 5,210 4,999 4,632 4,464 4,259 4,217 4,117 
3269 3960 yag1 3,987 3711 3,943 4,206 4,729 4,570 4,544 4423 
3,869 ‘ 4 ; ; ‘874 5,803 6,734 ; 
pipet pe? oa wan ions a4 ry 3 958 3,603 3,566 3,872 
ppl pipes wae ope 3.617 3,456 3,255 2871 2,880 2.835 3,177 
— pri — or 331 3,144 2,855 2,885 2,824 2,684 2,541 
3,137 3,194 ope = pt ees Zee — re goes 3 0 f 6 
2,597 2,574 y ’ , 712 3,669 3,792 3/800 ; 
3,269 3,387 3,274 3,206 3,347 3,625 es a pee 
3 3,381 3,462 k 495 
3,728 3,642 pace) as pre rg srr 3,059 2,897 2.851 2,831 
, 3,219 3,236 3,180 3,115 3, } a 
3223 a red 44 2513 2,629 2,623 2,655 2,730 { 
2,399 AZ — eee rere 218 3/229 3,200 3,144 3,158 3,359 
2,937 3,090 pop 218 pe orth 2.702 2,653 2.631 2.649 2/566 
3,240 3,114 ity ne tee 2.914 2.930 2.999 3,023 3,052 3,032 
2/595 es Doi ee! ood ‘866 2/889 2.817 2,786 2,698 2,612 
2,996 3,002 Son 7908 2762 2/807 2,837 2'829 2'909 2,998 3,067 
2,635 2,627 2,672 * * ‘915 2.970 3,026 3,076 3,113 1 
2,907 2,912 2,871 2,294 2,915 2,9 
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YEAR Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 


Manufacturers’ unfilled orders, end of period, nondurable goods industries with unfilled orders, total (adj. for seas. variation)—mil. dol.,—Con. 


1965 3,198 3,255 3,291 3,346 3,357 3,450 3,485 3,547 3,601 3,626 3,682 3,773 
1966 3,861 3,999 4,071 4,138 4,163 4,114 4,096 4,068 3,979 3,987 3,904 3,826 
1967 3,853 3,791 3,726 3,708 3,661 3,620 3,669 3,795 3,843 3,869 3,923 3,972 
1968 3,984 3,972 3,912 3,899 3,907 3,990 4,020 3,966 4,018 4,004 3,997 3,977 
1969 3,997 4,071 4,104 4,157 4,164 4,257 4,208 4,221 4,244 4,189 4,175 4,173 
1970 4,083 4,071 4,052 4,059 4,106 4,095 4,139 4,180 4,339 4,466 4,518 4,593 
1971 4,644 4,657 4,705 4,692 4,677 4,722 4,749 4,729 4,671 4,825 4,933 5,028 
1972 5,130 5,374 5,359 5,240 5,293 5,348 5,422 5,494 5,657 5,839 6,135 6,336 
1973 6,506 6,748 6,988 7,083 7,186 7,182 7,083 7,128 7,074 7,109 7,199 7,379 
1974 7,516 7,565 7,563 7,587 7,483 7,372 7,225 7,162 6,787 6,377 5,965 5,537 
Industrial and commercial failures, total-number, see p. 31 

1947 202 238 254 277 378 283 297 287 292 336 313 317 3,474 
1948 356 417 477 404 426 463 420 439 398 459 460 531 5,250 
1949 566 685 847 877 775 828 719 810 732 802 835 770 9,246 
1950 864 811 884 806 874 725 694 787 648 707 683 679 9,162 
1951 775 599 732 693 755 699 665 678 620 643 587 612 8,058 
1952 671 619 715 780 638 671 580 594 539 631 590 583 7,611 
1953 647 691 739 693 697 817 724 700 686 840 815 813 8,862 
1954 867 926 1,102 975 943 965 856 912 819 871 933 917 11,086 
1955 939 877 1,038 903 955 914 861 888 822 919 945 908 10,969 
1956 1,048 1,024 1,170 985 1,164 1,105 1,018 1,101 932 1,158 999 982 12,686 
1957 1,148 1,146 1,336 1,175 1,200 1,084 1,059 1,145 1,071 1,122 1,173 1,080 13,739 
1958 1,279 1,238 1,495 1,458 1,341 1,260 1,253 1,127 1,039 1,271 1,121 1,082 14,964 
1959 1,273 1,161 1,263 1,292 1,135 1,244 1,071 1,135 1,144 1,125 1,130 1,080 14,053 
1960 1,181 1,214 1,335 1,370 1,273 1,334 1,146 1,315 1,269 1,344 1,311 1,353 15,445 
1961 1,404 1,449 1,610 1,441 1,545 1,403 1,275 1,604 1,285 1,446 1,335 1,278 17,075 
1962 1,447 1,353 1,490 1,504 1,378 1,281 1,165 1,319 1,118 1,410 1,216 1,101 15,782 
1963 1,258 1,304 1,295 1,287 1,303 1,211 1,155 1,135 1,051 1,262 1,115 998 14,374 
1964 1,217 1,241 1,320 1,197 1,075 1,157 1,096 1,169 1,034 1,060 967 968 13,501 
1965 1,137 1,114 1,332 1,179 1,183 1,094 1,074 1,131 1,100 1,047 1,033 1 1 
1966 1,084 946 1,226 1,106 997 1,077 1,017 1,249 1,042 1,150 1,112 bya 13081 
1967 1,191 1,216 1,216 1,160 1,100 1,047 843 1,017 913 949 881 ‘831 12,364 
Wg 844 832 1,021 1,003 909 751 810 734 705 768 696 563 9,636 
1 689 731 868 823 812 792 689 702 726 815 759 748 9.154 
as 734 817 921 992 891 912 916 910 906 941 939 869 10,748 
ae 905 860 1,042 989 912 935 786 848 741 759 819 730 10,326 
ee i 880 986 808 856 730 740 824 730 755 799 708 9,566 
ae 753 874 796 838 840 714 837 717 772 739 693 9,345 

795 797 971 802 925 789 782 709 839 993 785 728 9,915 


1947 15,193 12,976 15,251 
1947 15,193 12,976 15,251 16,080 17,326 18,982 20,701 14,903 10,034 21,322 16,345 25,499 204,612 
1948 12,965 25, 4 5,296 13,814 12,163 13,876 21,442 20,703 25,114 24,416 31,731 234,620 
1950 26,436 pots 37900 rH crs 52672 18.072 seas aka pe my pt 19,251 308,109 
} ; ; y i 07 19,538 18,448 15,254 16,649 18 ¢ 283 
1951 21,685 16,009 17,652 17,064 23,504 y 5 ps 19,403 359 
; } ; \ \ 22,773 21,088 26,417 26.643 
1952 26,208 19,474 29,232 29,530 21,193 : i 3 oeo 18.957 23400 33314 
; i | l : 21,222 22.789 16,322 20,138 35 
1953 23,309 27.273 31,082 27,520 32,789 z : ran es a3 764 300 163 
; ; \ : : 32,379 39,830 28,529 17 
1 954 29,602 47,774 57,280 42,512 38,494 41,613 32,230 32,582 aaset 23,000 08 *0,103 pete 
f 42,056 41,209 35,968 34,714 36,667 32,543 36,028 33,120 34,777 42.783 41,643 409,580 
1956 42,890 49,189 42,622 41,871 59,901 
} i 7 ; k 43,013 48,689 55,040 39,313 
i 32 28 fe ge GP ie Ge ¢ t2 # ES Ss 
1959 73,564 58,592 65,051 71,907 50,917 ; aiier pan tr pln pate oases po pa 
i H ; i 49,197 51,197 54,501 54,736 
1960 53,671 60,946 70,193 69,192 73,307 126,450 61,732 97,594 80,604 at ph poy 78971 938 630 
i961 (31820 58,083 126,622 86,114 80,471 83,828 69,168 102,693 116,664 70,257 119,214 65,489 1,090;123 
i ; 80,878 121.831 91512 88,493 91,574 146,832 96.1 ) : f '213, 
Le abe! 90,488 80,878 i 165 119,092 98,841 81,275 1,213,601 
1963 60,963 47 ; 100,755 118,274 86,151 120,509 65,233 85.918 91,834 262,112 68.427 1/352,593 
: 935 110,999 112,884 93,419 144,496 125,642 95,180 114.565 93,766 119,324 98,282 1,329,223 
1965 89,272 111,985 146,579 83,247 133,11 ; . 566 
j ; \ : 113 144,607 121,485 135,039 1 
see eg [whe MOEN dati "heve = dhrg “nae rktes Tagan reagan ath 
1967 ee 13,460 19,322 03,817 93,370 104,643 72,551 108,901 93.943 81,633 69,977 195,448 1.265.227 
es eel 79,002 | ) 91,411 74,657 90,269. 65,766 58,651 65,384 58.651 83.414 996 
he Pel ee 434.121 1 1 8,761 122.806 91,921 112.727 62,830 73,698 116,443 127,138 96,849 1 142 113 
1971 168,803 150,903 224,646 153.7 i 170,498 251,920 169,587 232,940 144.773 119,836 121,723 11887754 
wl 165,303 180, 4 ‘796 249,489 165,840 147,028 155,555 115.847 144,702 128,998 i ‘916,929 
sd j 1,331 220,662 148,467 190,139 127,900 204,624 253,619 t : : ne Kyte 
oe 205,837 137,162 252,349 119,343 167,949 180,209 206,186 190,147 180473 165,800 nee7s were pet 
337,284 213,133 204,587 209,758 375,693 215,504 153,403 232,681 21 rol sonez? phy Feet Pett 
a Industrial and commercial failure annual rate (adj. for seas. variation)—no, of failures per 10,000 concerns, see p, 31 
9.3 11.8 11.5 12.4 17 
1947 : j is 14.4 15.3 15. 
14a 153 19.5 19.7 17.0 19.2 21.2 20.3 223 19 20 aa a) Ley 
eae 23.8 298 32.9 35.0 33.2 36.1 34.6 38.1 sas sa? + 4 ay 
i 5 33.4 33.0 35.5 ; Y : : a cae a 
sha ane ae sh4 i i 31.5 33.5 37.2 35.1 35.5 i 
c | f 29.3 31.6 31.5 : —_ = Ra 
aes ae ne 26.0 i 33.0 22.8 38.4 31.0 
a a8 31.5 : ( 29.3 29.7 30.7 
1953 26.4 30.4 208 ‘ 27.3 29.1 28.8 23.8 
af. ~4 a8 t Y 30.3 26.6 28.7 
se J 33.7 33.7 
ies 36 8 40.9 43.6 39.7 41.0 42.9 40.4 44.1 oat aA py ae ry 
4.1 36.8 41.6 40.6 42.0 41.6 43.6 44. a3 m3 aun 
1956 46.1 43.5 46.4 42.2 ? ine wy ee 
48.9 49,2 
sac at eu oe 42.2 4a 4 49.9 51.7 51.4 53.3 48.5 47.2 48.0 
1358 53.2 54.1 60.0 59.7 65.3 673 682 eno Hy ep a ae i 
51.1 50.9 50.4 52.0 rt . 54.0 53.4 57.4 55.9 51.3 i 
ever Be Le 60.4 8.3 53.8 49.2 53.3 58.4 50.5 a 
oe vg 55.4 49.6 51 
Ua a eh Bt 57.2 54.8 59.6 65.2 63 a 
ae sg 3 62.0 63.4 57 
toa aa ae a 60.7 62.5 74.4 67.5 _- 
He = 69.5 63.8 63.6 64. 
Abas = i 57.3 58.3 62.5 7 
U4 ee 60 z 54.4 54.2 56.4 57.8 87.1 54.5 oo ; tas oat ae be 
56.6 51.3 49.4 53.2 54.9 59.1 eas aan ~ : 51.2 563 
1965 52.8 51.7 54.8 48.2 53.2 
ae hes ‘ 50.8 54.1 50.1 52.8 56.9 
a ee ret Boa 474 45.8 49.4 52.3 60.8 56.6 872 55.6 24 B18 
1968 38.2 ; 4 ; 48.6 43.2 49,3 51.6 
1969 32.0 35.6 an0 ot a 36.9 41.0 36.5 403 5 aa Pe 400 
1970 Ray 39.4 40. 6. 39,8 34.9 36.0 6 
~ ne = 39.9 39.5 40.9 38 
1971 43.3 41.8 43 . 43.4 46.8 47.4 2 37.3 
9 42.9 i 50,0 45.9 50.8 
1972 35.7 40.8 a 2.8 44.3 39.6 43.6 44.5 43.8 
: = 40.1 38.1 41.6 
ee 38.2 34.2 38 as ai 
1974 36.5 378 408 34.1 a7 38.2 357 38.1 one pos =e 37.4 38.3 
i 37.0 37.7 33.4 45.2 37.0 384 
E 47.0 36.3 37.0 38.4 
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Jon. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 
Prices received by farmers, all farm products—1910-14 = 100, see p, 32 
256 260 279 273 267 265 271 274 286 287 289 304 276 
310 283 286 292 290 294 297 290 289 274 269 268 287 
267 257 262 258 255 249 244 243 248 242 237 237 250 
235 239 241 245 250 249 261 267 274 268 276 289 258 
301 313 311 312 306 300 294 291 292 297 303 306 302 
299 293 291 292 291 290 292 294 288 280 275 267 288 
266 261 261 257 259 251 254 251 253 246 246 250 255 
254 254 252 253 252 244 243 246 242 237 237 234 246 
238 240 240 241 236 235 232 229 231 227 222 219 232 
222 222 224 229 235 238 237 234 233 230 229 229 230 
231 229 230 232 233 233 239 242 240 236 235 237 235 
241 246 257 256 256 251 251 250 254 250 247 244 250 
245 243 244 245 245 243 241 239 240 236 233 231 240 
234 235 241 242 240 235 237 235 238 241 242 243 239 
242 244 244 242 237 234 236 240 242 239 240 241 240 
244 245 246 243 242 240 241 245 250 246 245 246 244 
248 245 242 243 240 242 244 242 243 243 243 239 243 
244 241 240 238 236 234 235 234 238 236 234 235 237 
235 238 240 243 250 252 250 247 246 242 243 253 245 
259 266 265 262 261 261 269 274 272 264 255 254 264 
254 251 250 246 251 254 254 252 251 247 244 247 250 
249 254 256 255 256 256 257 257 261 255 254 255 255 
257 259 263 265 273 276 274 270 267 207 272 ie 268 
278 281 281 275 272 274 279 2 
270 284 284 282 284 286 284 280 276 278 282 287 281 
297 302 298 298 305 310 315 315 323 322 326 349 313 
366 382 407 407 429 461 454 552 406 A es a a 
511 523 500 466 447 428 458 493 
Prices received by farmers, crops, total—1910-14 = 100, see p. 32 
276 289 263 
236 243 269 268 264 258 262 259 262 266 
292 263 268 281 271 265 255 238 237 228 228 232 256 
242 235 238 238 237 224 218 212 213 210 210 215 
217 216 219 230 227 225 232 236 244 236 250 262 233 
275 281 274 279 271 261 250 241 242 250 270 281 285 
273 264 268 275 269 274 272 270 au Le ae Exe 240 
251 246 250 246 246 243 234 383 poe poe 
239 244 248 245 249 248 245 239 
Ford 300 239 245 243 234 230 222 221 217 219 219 231 
5 
251 248 235 231 228 234 232 23 
oat 28 329 328 330 227 228 228 222 218 213 212 26 
224 226 2 
215 219 233 237 232 224 222 350 222 
221 221 219 219 
214 217 220 225 229 229 226 : aa oe 
221 224 223 221 
222 222 223 225 226 221 223 22 aie ee 
29 229 228 224 
219 222 227 232 232 231 2 ze pe zs aah 
241 237 231 230 231 2 
238 238 ont on 244 245 238 233 234 236 242 24s 240 
245 244 243 247 249 244 236 229 232 233 
222 230 
233 236 238 = a a = 262 247 238 231 231 238 
ne os om 222 221 222 221 225 225 
Ss ot 30 oa 332 pod 302 224 226 223 220 218 226 
228 210 21 
222 218 214 209 
216 219 221 220 226 228 236 231 233 230 225 
217 223 226 230 aa 
ie Se ee eS ee Ee a 
243 241 240 249 433 398 490 436 427 427 458 394 
387 516 500 +0 168 460 481 531 530 567 544 518 504 
Prices received by farmers, livestock and products, total—1910-14 = 100, see p. 32 
288 
Ss ss #2 # 2 & & & & 2 8 ze 
272 
200 776 782 76 art 271 267 272 278 270 262 266 272 
51 259 261 259 270 = : a 266 Pa ae See 308 336 
37 277 
325 342 345 ae : 314 306 298 291 
311 305 310 a oo SES 
321 318 311 307 268 270 262 2 
270 oe ais 236 231 249 
278 273 271 267 242 237 243 240 236 be 
tic oan rrr 738 331 235 233 235 240 235 223 218 
= : 226 
235 231 226 227 
228 226 227 233 2 we 
232 230 239 236 235 239 Fad a one pt me cos 273 
277 273 244 241 256 
264 2 ane i 254 254 255 257 251 os 
258 261 263 
271 266 265 262 249 247 251 257 
252 oe 52 251 254 251 
244 247 258 258 242 250 253 2 
242 ol 262 260 259 255 
263 263 258 sje A 242 249 257 266 235 245 
258 258 254 cs ind 239 249 250 250 at rH 234 236 
“ea 230 238 231 225 226 234 238 244 
243 260 
271 273 286 
265 268 270 270 a ton 
237 = a oes 285 283 6 el at re 267 269 276 
291 277 2 294 6 
265 276 298 288 290 
280 277 271 285 293 292 30 338 322 
208 301 308 311 323 332 an cH 310 301 297 325 
299 324 339 
334 324 326 329 332 
4344 347 3A7 317 321 326 403 372 
317 320 385 385 381 
304 327 320 61 370 379 376 491 502 
353 366 359 pc 7 490 511 618 B67 ry 422 422 464 
431 454 488 ii pe 202 432 451 431 432 4 
47 
534 530 497 
Prices paid by farmers, all commodities and services—1910-14 = 100, see p. 32 7 zy 
240 2 
230 233 236 238 Se 
253 248 249 251 or 242 240 238 237 aad 55 257 246 
ae a a ar a 
238 237 239 271 271 271 267 267 273 
273 212 274 271 269 
262 267 272 r 273 273 59 260 261 
275 276 275 ae fas 269 260 261 259 ane aan ae 262 
267 265 264 2 262 260 262 26 257 255 259 
262 262 262 263 pe: 360 259 258 257 257 
261 262 262 262 260 
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Dec. Annual 
Kaa. Sept. Oct. Nov. 
YEAR if Jan. | Feb. Mar. Apr. | May | June ii aly i = 
Prices paid by farmers, all commodities and services—1910-14 = 100—Con. _ 
262 
61 262 262 261 263 
1956 257 257 257 258 260 pee oa 267 268 267 268 269 a 
1967 pee aon a ey a6 274 274 274 274 274 274 274 po 
1958 270 271 275 275 274 275 275 
275 276 276 276 275 275 
i cr en a 
277 282 
ie ze ie 283 283 283 263 204 283 283 282 262 282 283 
283 283 283 282 
1964 283 283 283 283 282 282 282 282 282 282 282 283 
288 
91 289 290 289 289 292 
1965 284 284 284 287 290 290 at a 7 aot 299 300 299 
1966 295 297 299 298 298 297 > a pon 300 301 
eels an be oat oa 308 307 308 309 306 306 308 310 319 
306 
i 310 313 317 318 322 323 321 320 320 321 322 = a 
1970 326 329 331 332 331 331 332 331 334 335 -_ = — 
1970 8 348 
348 347 349 34 
1971 339 343 344 346 oa 369 372 374 377 381 368 
359 361 362 364 366 369 = = 
1973 303 400 411 412 420 432 pe po = pt — _ — 
1974 464 466 469 478 475 473 
Prices paid by farmers, all commodities and services, interest, taxes, and farm wage rates (parity index)—1910-14 = 100, see p. 32 
240 
1947 227 229 234 237 237 238 240 242 245 247 = = - 
1948 262 257 258 261 262 263 263 261 260 258 a ae pe 
3 256 255 254 253 251 249 249 247 = 
1950 349 349 250 251 254 255 257 258 261 262 264 266 = 
1951 273 277 281 284 284 283 283 283 283 = = — = 
Hee a 280 279 278 278 74 276 277 275 4 24 275 277 
1954 a8 278 379 279 280 278 276 278 277 zn = _ = 
1955 278 279 279 278 277 277 275 274 273 2 
281 281 278 
a i “2 f 2 ¢ & & 3 = = & & st 
1957 284 286 pe! 295 295 204 
1958 290 292 293 295 295 294 294 294 294 = 
297 297 297 
1959 299 298 298 299 299 298 298 298 297 = 
7 298 299 
1960 300 300 301 302 302 300 299 298 298 29 = = = 
303 303 303 303 301 301 302 302 301 
fe i a a a a a a oa = 
1963 312 312 311 12 i. 
1964 313 313 313 314 313 312 313 312 313 312 313 313 313 
325 322 
1965 317 317 317 321 324 324 = a = a pn = . 
1966 330 333 335 335 335 334 3 = = = 
1967 340 339 339 340 341 342 343 342 341 341 = = 
1968 343 345 348 349 351 350 350 349 349 349 - = = 
355 359 363 365 369 371 367 367 367 368 370 
1970 376 378 380 382 381 391 382 391 384 385 385 385 382 
1971 390 395 396 399 400 401 400 401 401 401 403 403 399 
1972 411 414 415 418 420 423 425 425 428 431 434 438 = 
1973 453 463 477 474 483 494 496 518 — aoe ve — ar 
1974 534 537 540 548 546 546 552 569 5 
Parity ratio—1910-14 = 100, see p. 32 
1947 113 114 119 115 113 111 113 113 117 116 116 120 115 
1948 118 110 111 112 11 112 113 111 111 106 104 - = 
fe a a a a a a i 
1950 94 
1951 110 113 1 110 108 106 104 103 103 105 106 107 107 
1952 104 101 101 101 100 101 102 102 101 99 98 95 100 
1953 94 93 94 92 93 92 92 91 92 90 90 91 92 
1954 91 91 90 91 90 88 88 88 87 86 86 85 89 
1955 86 86 86 87 85 85 84 84 85 83 81 80 84 
1956 81 81 81 83 84 85 85 84 83 82 81 81 83 
1957 81 80 80 81 81 81 84 84 84 82 82 82 82 
1958 83 84 88 87 87 85 85 85 86 85 84 83 85 
1959 82 82 82 82 82 82 81 80 81 79 78 78 81 
1960 78 78 80 80 79 78 79 79 80 81 81 81 80 
1961 80 81 81 80 78 78 78 79 80 79 80 80 79 
1962 80 80 80 79 79 78 79 80 81 80 80 80 80 
1963 79 79 78 78 77 78 78 78 78 78 78 77 78 
1964 78 77 77 76 75 75 75 75 76 76 75 75 76 
1965 74 75 76 76 77 78 77 77 76 75 75 78 76 
1966 78 80 79 78 78 78 80 81 80 78 76 75 79 
1967 75 74 74 72 74 74 74 74 74 72 72 73 73 
1968 73 74 74 73 73 73 73 74 75 73 72 72 73 
1969 72 72 72 73 74 74 75 74 73 73 74 74 73 
1970 74 74 74 72 71 72 73 71 72 70 69 68 72 
1971 69 72 72 71 71 71 71 70 69 69 70 71 71 
1972 72 73 72 71 72 73 74 74 75 75 75 79 74 
1973 81 83 86 86 89 93 91 107 98 94 92 94 91 
1974 96 97 93 85 82 78 83 87 84 87 84 81 86 
Consumer price index, all items, wage earners and clerical workers, revised (CP|-W)-1967 = 100, see p, 33 
1947 64.4 64.3 65.7 65.7 65.5 66.0 66.6 67.3 68.9 68.9 69.3 70.2 66.9 
1948 71.0 70.4 70.2 71.2 71.7 72.2 73.1 73.4 73.4 73.1 72.6 72.1 724 
1949 72.0 71.2 71.4 71.5 71.4 71.5 71.0 71.2 71.5 71.1 71.2 70.8 71.4 
1950 70.5 70.3 70.6 70.7 71.0 71.4 72.1 72.7 73.2 73.6 73.9 74.9 72.4 
1951 76.1 77.0 77.3 774 77.7 77.6 77.7 Peat 78.2 78.6 79.0 79.3 77.8 
1962 79.3 78.8 78.8 79.1 79.2 79.4 80.0 80.1 80.0 80.1 80.1 80.0 79.5 
1953 79.8 79.4 79.6 79.7 79.9 80.2 80.4 80.6 80.7 80.9 80.6 80.5 80.1 
1954 80.7 80.6 80.5 80.3 80.6 80.7 80.7 80.6 80.4 80.2 80.3 80.1 80.5 
1955 80.1 80.1 80.1 80.1 80.1 80.1 80.4 80.2 80.5 80.5 80.6 80.4 80.2 
1956 80.3 80.3 80.4 80.5 80.9 814 82.0 81.9 82.0 82.5 82.5 82.7 81.4 
1957 82.8 83,1 83.3 83.6 83.8 84.3 84.7 84.8 84.9 84.9 85.2 85.2 84.3 
1958 85.7 85.8 86.4 86.6 86.6 86,7 86.8 86,7 86.7 86.7 86.8 86,7 86.6 
1959 86.8 86.7 86.7 86.8 86.9 87.3 87.5 87.4 87.7 88.0 88.0 88.0 87.3 
1960 87.9 88.0 88.0 88.5 88.5 88,7 88,7 88,7 88.8 89.2 89,3 89.3 88.7 
1961 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.4 89.8 89.7 89.9 89.9 89.9 89.9 89.6 
1962 89,9 90.1 90.3 90.5 90.5 90.5 90.7 90.7 91.2 914 91.1 91.0 90.6 
1963 91.1 91.2 91.3 91.3 91.3 91.7 92.1 92.1 92.1 92.2 92.3 92.5 91.7 
1964 92.6 92.5 92.6 92.7 92.7 92.9 93.1 93.0 93.2 93.3 93.5 93.6 92.9 
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YEA 
R Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 


Consumer price index, all items, wage earners and clerical workers, revised (CP!-W)—1967 = 100—Con. 


1965 93.6 93.6 93.7 94.0 94.2 
1966 95.4 96.0 96.3 96.7 96.8 ont O74 or9 oat ae see a. rane 
1967 98.6 98.7 98.9 99.1 99.4 997 f i SEI Mts 98.6 97.2 
1968 102.0 102.3 102.8 103.1 103.4 104.0 ion Ley! wat be 1084 108.4 ae 
1969 106.7 107.1 108.0 108.7 109.0 109.7 one “a . y fj 104.2 
1970 113.3 113.9 1145 115.2 1157 ; i B 110.7 111.2 111.6 112.2 112.9 109.8 
rr rr a a 
1972 123.2 123.8 124.0 124.3 124.7 125.0 125.5 125.7 126.2 126.6 126.9 127.3 eh 
1973 127.7 128.6 129.8 130.7 131.5 132.4 132 : ‘ ; 126.3 
1974 faa eg mee be 2 135.1 135.5 136.6 137.6 138.5 133.1 
‘ A ' 145.5 146.9 148.0 149.9 151.7 153.0 154.3 155.4 147.7 
Consumer price index, commodities, total—1967 = 100, see p, 33 
1943 ag 73.6 77.1 78.7 75.0 
1949 j 81.1 82.3 80.0 80.4 
1950 age 78.6 78.2 76.7 78.3 
1951 a 78.1 80.0 82.6 78.8 
1961 85.6 85.9 86.3 87.5 85.9 
= 86.4 87.0 87.4 86.9 87.0 
1954 = 86.8 87.1 86.4 86.7 
1964 86.2 86.3 85.6 85.2 85.9 
85.1 85.0 85.3 84.9 85.1 
1956 84.6 84.5 84.6 84.8 85.3 86.0 86.7 86.3 86.6 87.1 87.1 87.1 85.9 
1957 87.2 87.7 87.7 88.0 88.1 88.7 89.1 89.2 89.2 89.1 89.4 89.4 88.6 
1958 89.9 90.0 90.6 90.9 90.9 90.9 91.0 90.7 90.6 90.6 90.8 90.6 90.6 
1959 90.5 90.3 90.2 90.2 90.3 90.7 91.0 90.7 91.1 91.3 91.2 91.1 90.7 
1960 90.9 90.8 90.8 91.4 91.3 915 915 91.5 915 91.9 92.0 92.1 91.5 
1961 918 91.9 918 91.7 91.6 91.8 92.3 92.2 92.3 92.4 92.2 92.1 92.0 
1962 92.0 92.4 92.4 92.6 92.5 92.7 92.7 92.7 93.4 93.3 93.3 93.0 92.8 
1963 93.0 93.2 93.2 93.2 93.1 93.5 94.1 94.1 93.9 94.0 94.2 94.3 93.6 
1964 94.3 94.2 94.2 94.3 94.2 94.4 94.7 94.6 94.8 94.9 95.0 95.1 94.6 
1965 95.0 94.9 95.0 95.2 95.5 96.1 96.1 95.9 95.9 96.1 96.3 96.6 95.7 
1966 96.6 97.1 97.5 97.8 97.8 98.0 98.3 98.7 98.9 99.2 99.1 99.0 98.2 
1967 98.8 98.8 98.9 99.1 99.4 998 100.3 100.6 100.7 101.1 101.3 101.5 100.0 
1968 101.8 102.1 102.4 102.8 103.1 103.5 103.9 104.2 104.4 105.0 105.3 105.4 103.7 
1969 105.6 105.9 106.7 107.3 107.6 108.4 108.8 109.2 109.4 110.1 110.5 111.2 108.4 
1970 1112 111.7 112.0 112.6 113.1 113.5 113.8 113.8 114.2 114.8 115.1 115.6 113.5 
1971 115.4 1155 116.1 116.6 117.2 117.9 118.1 118.2 118.1 118.4 118.5 118.9 1174 
1972 118.7 119.4 119.7 119.9 120.3 120.7 121.2 121.4 122.0 122.3 122.7 122.9 120.9 
1973 123.4 124.5 126.1 127.4 128.3 129.4 129.7 132.8 132.8 133.5 134.7 135.7 129.9 
1974 137.0 139.3 141.0 141.8 143.4 144.8 145.6 147.6 149.4 150.7 152.0 153.0 145.5 
Consumer price index, services, total—1967 = 100, see p. 33 
1947 50.4 50.6 51.8 52.6 51.1 
1948 53.3 54.0 56.2 55.8 54.3 
1949 56.4 56.7 67.2 57.8 56.9 
1950 58.1 58.4 59.1 59.9 58.7 
1951 61.2 61.6 62.3 63.0 61.8 
1952 63.7 64.5 66.1 65.9 64.5 
1953 665 67.1 68.1 68.7 67.3 
1954 69.0 69.4 69.8 70.0 69.5 
1955 70.4 70.9 71.2 71.6 70.9 
1956 718 719 72.0 722 724 725 72.7 73.0 73.1 73.3 735 73.8 72.7 
1957 74.1 74.4 749 749 75.3 755 758 76.1 76.3 765 769 77A 75.6 
1958 77.4 777 78.0 782 78.4 785 78.7 78.9 79.0 79.0 79.2 79.2 785 
1959 79.6 79.8 80.0 80.3 80.4 80.5 80.8 81.2 81.6 81.8 81.9 82.1 80.8 
1960 82.2 82.7 82.9 83.1 83.2 83.3 83.6 83.7 83.9 84.1 84.3 84.3 83.5 
1961 846 84.7 84.9 85.0 86.1 85.2 85.2 85.3 85.5 85.6 85.7 85.9 85.2 
1962 86.1 86.2 86.4 88.5 86.7 86.8 87.0 87.2 87.1 87.2 87.3 87.4 86.8 
1963 87.7 878 87.9 88.1 88.2 88.4 88.6 88.7 88.9 89.0 89.2 39.4 88.5 
1964 89.4 895 89.7 89.9 90.0 90.1 90.3 90.4 90.4 90.6 90.8 91.0 90.2 
91.6 918 92.0 92.1 92.2 92.3 92.8 93.0 93.2 93.4 92.2 
fooe oa8 937 94.0 94.8 95.1 95.5 96.0 96.3 96.7 97.2 97.7 98.0 95.8 
1967 98.3 98.6 98.9 99.1 99.5 99.8 100.0 100.4 100.8 101.1 101.5 101.9 100.0 
1968 102.4 102.8 103.4 103.8 104.2 104.9 105.6 106.1 106.5 107.0 107.6 108.1 105.2 
1969 108.8 109.4 110.3 111.2 111.7 112.2 112.8 113.5 114.3 114.7 115.3 116.1 112.5 
1970 117.1 118.0 119.3 120.1 120.7 1214 122.0 122.7 123.5 124.1 124.9 125.6 121.6 
1971 126.3 126.6 126.6 126.8 1275 128.2 128.8 129.3 129.8 129.9 130.3 130.7 128.4 
1972 1315 1318 132.1 132.4 132.7 133.1 133.5 133.8 134.1 134.6 134.9 135.4 133.3 
1973 135.7 136.2 136.6 137.1 137.6 138.1 138.4 139.3 140.6 142.2 143.0 143.8 130. 
1974 144.8 145.9 147.1 148.0 149.5 150.9 152.6 154.2 156.0 157.3 158.7 160.1 h 
Consumer price index, food, tota!— 1967 = 100, see p. 33 
f 74.0 73.4 73.8 75.3 70.6 
oes oan vag 738 787 ae ra8 783 748 78.4 77.0 75.5 74.7 786 
; ; ; ? : 4.4 73.1 73.1 71.9 i 
1949 74.6 72.7 734 73.9 73.7 74.4 73.5 73.8 744 734 73.1 719 738 
1950 714 71.0 71.6 71.9 72.7 74.0 75.9 76.5 i 767 76.8 788 748 
4 a ny = ous B41 343 85.6 85.8 349 84.6 84.6 83.7 84.3 
aed — me oe regs 625 83.7 83.7 83.9 83.7 83.6 82.4 82.6 83.0 
1954 532 me 2 5 a2 ; 83.3 83.7 84.3 83.8 82.7 82.2 81.8 813 82.8 
; : ' ‘ 8 i ‘ 
1955 813 815 815 81.8 81.8 81.9 82.5 818 82.1 815 80 
83,2 83.2 83.1 83.1 82.2 
ed he ote ee #37 34.3 85.5 38.4 86.7 88.1 85.6 85.3 85.4 84.9 
au 83.0 an poy ae ‘ 89.5 88.8 88.5 88.0 87.8 87.3 88.5 
=~ ies et re 368 365 875 87.8 87.1 87.3 87.1 86.7 86.6 87.1 
peed iS — ray 4 y 88.5 88.7 88.4 88.5 89.0 89.1 39.3 88.0 
1960 86.5 86.4 86.5 87.9 ie ose 308 89.1 89.1 890 88.5 88.5 89.1 
= ony so ae a 9.6 89.8 90.1 90.1 91.0 90.5 90.4 89.8 89.9 
1962 89.0 = = Dor or 91.1 92.2 92.0 915 91.1 91.2 91.5 91.2 
ay 994 oy es 18 91.6 92.2 93.1 92.8 93.1 92.8 92.7 92.8 92.4 
1964 918 92.0 918 918 : im e 
95.6 95.2 95.2 95. \ i 
1965 92.5 92.5 sored oan ons 289 90.2 100.5 100.3 100.3 99.7 99.7 99.1 
1966 96.7 98.2 98.9 99.0 98.5 : Pe ries “a ree 100.3 aie 100.0 
1967 99.6 99.1 = vse! ee onA 104.2 104.6 104.5 104.9 104.6 105.2 103.6 
1968 101.6 101.9 102.3 102.7 103.1 103.4 104.2 1048 one a ie 1S diets 
1969 105.9 105.8 106.3 106.9 107.4 108.9 110.0 1108 Hl aes aes ae aes 
1970_— 113.5 114.1 114.2 114.6 114.9 saan siek 1200 119.1 1189 119.0 1203 118.4 
1971_ 115.5 115.9 117.0 117.8 118.2 118. pee ae pg bag cee 1966 1296 
1972 120.3 eer be eo be as 140.9 149.4 148.3 148.4 150.0 151.3 141.4 
1973 128.6 131.1 134.5 136.5 ust F 162.8 165.0 166.1 167.8 169.7 161.7 


1974 153.7 157.6 159.1 158.6 159.7 160.3 160.5 
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HISTORICAL DATA FOR SELECTED SERIES—Con. 


Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 


Consumer price index, housing, total—1967 = 100, see p. 34 


63.4 63.5 63.8 64.1 64.0 64.0 64.6 65.4 66.4 67.0 67.5 68.1 
68.6 68.8 68.9 69.1 69.2 69.5 69.8 70.3 70.6 70.8 71.0 71.4 
7.1 7.1 4 70.9 70.5 70.4 70.4 70.4 70.8 71.0 71.3 71.5 
7A 71.7 7.7 71.8 71.8 72.0 72.3 72.8 73.5 74.2 74.6 75.1 
75.8 76.3 76.6 76.8 77.0 774 773 77.3 774 77.7 78.0 78.1 
78.1 78.2 78.2 78.2 78.2 78.2 78.5 78.7 78.7 79.1 79.4 79.9 
79.9 80.1 80.1 80.3 80.3 80.6 80.8 80.9 81.3 81.5 81.6 81.6 
81.5 81.6 81.6 81.3 81.6 81.6 81.6 81.8 82.0 82.0 82.0 82.2 
82.1 82.1 82.1 82.0 81.9 82.2 82.2 82.3 82.6 82.9 82.9 82.9 
82.8 82.9 82.9 82.9 82.9 83.3 83.6 83.8 84.1 84,3 84.4 84.8 
85.0 85.4 85.7 85.9 86.0 86.1 86.1 86.3 86.7 86.9 87.1 87.1 
87.2 87-3 87.5 87.7 87.7 87.7 87.7 87.8 87.8 87.8 87.8 87.9 
i ; ; 3 88.4 88.5 88.5 88.7 89.0 89.2 89.5 89.5 
89.7 90.0 90.1 90.2 90.0 90.1 90.1 90.2 90.6 90.7 90.6 90.8 
, ; 9 90.8 90.7 90.8 90.8 90.8 91.0 91.1 91.2 91.3 
91.3 91.5 91.5 91.5 91.6 91.7 91.7 91.7 91.8 91.9 92.0 92.0 
92.2 92.2 92.5 92.6 92.5 92.7 92.7 92.7 92.9 93.0 93.3 93.5 
93.5 93.5 93.7 93.6 93.5 93.7 93.7 93.8 94.0 94.1 94.2 94.3 
94.6 94.7 94.7 94.7 94.7 94.7 94.8 94.7 95.0 95.4 95.5 95.7 
95.5 95.7 95.9 96.5 96.9 97.2 97.4 97.6 97.8 98.2 98.5 98.9 
99.0 99.1 99.1 99.4 99.7 99.8 100.0 100.2 100.5 100.8 100.9 101.4 100.0 
101.7 102.2 102.4 102.7 103.0 103.6 104.3 104.9 105.1 105.6 106.2 106.7 104.0 
107.0 107.6 108.4 109.2 109.7 110.1 110.6 111.3 112.0 112.5 113.1 113.6 : 
114.1 115.1 116.2 116.9 1175 117.8 118.4 119.1 119.8 120.4 121.1 121.7 118.2 
121.8 121.7 121.5 121.6 122.3 123.1 123.6 124.1 124.5 124.9 125.4 125.8 123.4 
126.3 126.6 126.9 127.2 127.5 127.9 128.4 128.8 129.1 129.3 129.7 130.1 128.2 
130.3 130.8 131.2 131.6 132.1 132.6 132.9 133.9 135.2 136.7 137.9 139.1 1222 
140.6 141.9 143.2 144.4 145.9 147.4 149.1 151.0 152.9 154.7 156.3 157.8 148.8 
Consumer price index, apparel and upkeep—1967 = 100, see p. 34 
75.4 76.4 775 77.9 77.9 78.2 V4 78.3 79.0 
i : ; i 79. 
81.0 82.1 82.6 82.7 83,2 82.9 83.0 84.1 84.6 oes o4.8 5 
82.7 82.1 818 a1 80.6 80.2 79.4 78.9 78.9 78.6 78.5 78.2 
; ; 777 77.6 78.2 79.9 81.3 81.8 : 
83.6 85.1 85.6 85.8 85.9 85.9 85.7 85.8 E or. 
: 88.1 88.0 87.5 87.1 
86.2 86.1 85.8 85.4 85.3 85.1 84.8 84.6 i 
: : 85.3 85.1 84.7 84.6 
84.4 84.3 84.4 84.4 84.5 84.6 84.5 84.4 ; 
: 85.1 85.3 85.3 85.1 
84.8 84.6 84.4 84.2 84.4 84.4 84.2 84 
i : 0 84.4 84.6 84.6 
83.8 83.8 83.7 83.6 83.7 83.7 83.7 3 : or 
i 9 84.7 84.8 84.9 84.9 
84.7 85.1 85.2 85.3 
86.7 86.6 87.1 86.8 a7. ane eno 7 : e768 380 $02 S79 
87.5 87.5 87.5 87.4 87.4 87.4 87.4 5 
i ; j 87.3 87.7 87.8 88. 
87.4 87.4 87.5 87.6 87.8 87.8 88.1 ; oa3 
i a a § 88.4 4 
88.5 88.9 1 89.2 89,3 89.3 89.5 89.6 — aoe tr] e 
39.8 89.9 90.0 89.9 90.0 89.9 90.2 90.2 o 4 ot oa as 
89.7 90.0 90.5 90.5 f E : f roe a 
897 90.0 90.5 90.5 90.5 90.7 90.7 90.4 91.9 92.2 91.8 91.6 
91.0 91.2 14 918 91.5 91.7 91.7 91.8 92.5 92.9 93.1 93.1 
i 92.7 92.5 92.4 92.9 93.2 93.3 93.5 
92.6 92.8 93.0 93.2 937 93.8 93.1 93.3 94.0 94.6 94.8 94.8 
; : i i ; 0 95.8 95.8 97.1 ; t : 
97.6 98.2 98.8 99.1 99.8 99.9 ; ye a a 
i 99.7 99.8 101.0 
101.7 102.3 103.2 103.9 104.8 105.2 heey —s 102.5 
j 105.0 1 
108.2 108.7 109.6 110.2 W414 111.4 111.2 iad ber 1139 herr hr 
114.0 114.6 115.0 115.7 116.0 115.3 115.4 ba no 
117.6 118.1 118.6 119.1 120.2 tae ay sp a 
120.2 120.7 121.3 121.8 122.5 1724 iat 120.8 zat hip mg nip 
123.0 123.6 1248 125.8 126.7 126.8 125.8 126.5 283 a8 1308 208 126: 
135.0 135.7 135.3 138.1 139.9 141.1 142.4 141.9 - 
Consumer price index, transportation, total—1967 = 100, see p. 34 
53.8 53.9 54.4 54.8 55.0 55.0 
: i i 55.3 55.6 56.3 
58.7 58.8 58.8 , 3 io 4 
Dae Pol aoe 58.8 59.6 59.8 63.0 64.2 64.5 64.9 64.9 64.9 
: 66.5 66.2 66.4 67.0 67.0 
ee or ee o 67.3 67.2 67.6 
70.2 70.9 71.6 71.8 720 AD ay: we te oe be — 
pea don Aes Ls 72.0 72.1 72.6 73.3 73.8 74.8 74.8 
76.6 77.3 77.7 7 
79.2 79.0 79.2 79.2 79.2 79.2 Le beng Lee =~ = 
79.9 79.2 79.0 79.0 79.0 78.9 78 be ~ a 7 80.1 79.6 78.9 
78.2 78.0 77.9 76.7 76.9 77.0 76.8 76.8 76.7 7” H 7. ; " 
717 717 77.6 774 
81.8 82.6 82.7 83.0 a8 528 a3 3 a3 as as 4 ae 
ie ae vit! ni = ; ' 83.3 83.3 83.2 85.8 85.1 
88.3 88.4 88.7 89.0 89.0 a3 hed as ay a. nee 88.4 
90.4 90.3 89.7 89.5 80.1 89.3 89.3 89.6 eae a8 307 oo 
\ i 90.4 90.9 : 
91.5 91.5 91.4 92.5 92.6 91.5 91.5 92.1 92.1 9 
i 92.6 92.1 , — 
2 0 92.1 92.3 92.3 92.7 92.7 93.0 eae =e ae my — 
7 94.0 94.0 94.1 94.2 94.4 94.3 94.0 pas one on3 
. 95.3 
95.9 95.4 95.4 95.8 96.1 
95.9 R 95.9 96.2 95.8 
96.9 95.9 96.1 96.6 96.6 96.8 97.9 97.9 O78 ons on8 oa? 
1278 ; ; 99.3 99.7 99.8 100.3 100.4 he ae 
1024 102.3 102.7 102.7 102.8 103.3 103.4 103.5 wT wht cana ns 
. 5 5 107.5 107.0 107.5 107, ; : A 104.6 103.7 
109.8 109.8 109.7 112 112.1 112.7 ae 127 130 182 1180 1189 
‘ ‘ d A 118.8 119.6 ; ’ ; , Nes 
1189 tans tad Lb i 119.4 119.3 118.6 
6 119.5 119. Wes 118.7 118.5 
aR ‘ae ae 122.6 123.5 124.8 1288 hr ae 1212 121.4 121.3 
( i ; 136.3 138.8 140.6 141.3 i . 125.8 126.7 
i é 142.2 142.9 143.4 143. 
. . 4 a 
Consumer price index, commodities, total—1967 = 100 (adj. for seas. variation), see p, 35 
aa oe te 85.0 85.4 85.8 86.4 86.3 86.5 
90.1 90.2 908 orn ny 88.5 88.8 89.2 Sy: ws 87.0 87.2 
90.7 90.5 90.4 90.3 90.5 one or 90.7 90.5 90.4 90.7 908 
o18 oro ae 91.5 91.5 O18 one ey 91.0 91.1 91.1 912 
92.0 92.0 918 ; 91.2 91.4 91.4 1 Y A 
92.1 92.5 92.6 : 91.8 91.8 92.1 92.2 91.7 91.9 921 
92.7 92.2 92 
93,2 93.3 93.4 93.3 noe 92.7 92.5 927 93.3 ont 92.0 92.1 
94.5 94.3 94.3 94.4 cae ona 93.9 94.0 93.8 938 cat 93.0 
. 94.7 94.9 95.1 


APPENDIX I 207 


HISTORICAL DATA FOR SELECTED SERIES—Con. 


YEAR Jon. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 


Consumer price index, commodities, total—1967 = 100 (adj. for seas, variation)—Con. 


1965 95.2 95.0 95.1 95.3 95.6 96.1 95.9 95.8 95.8 96.0 96.2 96.6 
1966 96.8 97.3 97.6 97.9 97.9 98.0 98.1 98.5 98.9 99.1 99.0 99.0 
1967 98.9 99.0 99.0 99.1 99.3 99.6 100.0 100.5 100.7 101.0 101.3 101.5 
1968 101.9 102.2 102.5 102.8 103.0 103.3 103.6 104.1 104.4 105.0 105.3 105.5 
1969 105.7 106.1 106.9 107.3 107.5 108.1 108.6 109.0 109.4 109.9 110.5 W144 
1970 111.5, 112.0 112.0 112.6 113.0 113.2 113.5 113.7 114.2 114.7 115.1 115.6 
1971 115.6 115.8 116.1 116.6 17.1 117.6 117.7 118.0 118.0 118.3 118.5 119.0 
1972 119.0 119.7 119.7 119.9 120.3 120.5 120.8 121.2 1218 122.1 122.6 123.0 
1973 123.7 124.8 126.1 127.4 128.3 129.2 129.2 132.5 132.5 133.3 1346 135.8 
1974 137.4 139.5 141.0 141.8 143.4 144.5 145.1 147.2 149.1 150.5 151.9 153.2 
Consumer price index, food, total—1967 = 100 (adj. for seas, variation), see p. 35 
1947 67.0 67.7 69.7 69.0 68.7 69.1 69.7 70.8 72.8 73.1 73.8 75.5 
1948 76.5 76.0 74.3 76.2 77.2 177 78.2 77.9 773 76.7 75.3 74.8 
1949 74.6 74.2 74.2 74.3 74.0 74.2 72.8 72.9 73.5 72.8 72.9 72.0 
1950 71.4 72.4 72.3 72.3 72.9 73.7 75.1 75.6 76.7 76.4 76.6 79.0 
1951 80.9 83.7 83.2 82.8 83.0 82.3 82.0 81.7 82.0 83.3 84.0 84.9 
1952 84.8 84.0 83.7 84.3 84.2 84.0 84.7 84.9 84.3 84.4 84.4 84.0 
1953 83.4 83.0 83.0 82.5 82.6 83.3 82.7 83.1 83.3 83.4 82.4 82.9 
1954 83.5 83.6 83.3 83.2 83.3 83.2 83.3 83.1 82.3 82.0 81.9 81.7 
1955 81.6 82.2 82.3 82.3 81.8 81.3 81.4 81.1 81.7 81.4 81.0 81.0 
1956 80.7 80.6 80.8 81.1 81.7 82.5 83.4 82.6 82.8 83.1 83.4 83.5 
1957 83.4 84.2 83.9 84.0 84.2 84.8 85.4 86.3 85.8 85.8 85.6 85.7 
1958 87.4 87.8 89.5 89.8 89.4 88.9 88.5 88.4 88. i ' 
1959 87.9 87.4 87.0 86.7 86.5 87.0 86.9 86.8 87.0 87.1 87.0 86.9 
1960 86.8 86.7 86.9 88.1 88.1 88.1 87.8 88.1 88.2 89.0 89.4 89.6 
1961 89.4 89.5 89.4 89.2 89.0 88.7 89.0 88.8 88.8 89.0 88.8 88.8 
1962 89.2 89.6 89.9 90.0 89.9 89.6 39.3 89.7 90.7 90.5 90.7 90.1 
1963 91.1 91.2 91.0 90.6 90.8 91.1 91.5 91.6 912 1 91.5 91.8 
1964 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.2 92.3 92.2 Y i L 
: : 93.3 94.1 95.6 95.5 95.0 94.9 95.3 95.6 96.2 
ed 268 96.3 oat 99.2 98.9 98.8 98.4 99.8 100.1 100.4 100.2 99.9 
1967 99.6 99.3 99.1 98.8 99.0 99.6 100.0 100.5 100.5 100.9 101.2 101.4 
1968 101.6 102.0 102.3 102.8 103.2 103.0 103.4 103.9 104.4 105.5 105.5 105.8 
1969 106.0 105.9 106.2 107.0 107.4 108.6 109.2 109.8 110.6 111.0 112.1 113.4 
1970 113.7 114.2 114.1 114.6 115.0 114.9 115.0 115.1 115.7 116.0 115.9 1160 
1971 115.7 115.9 116.6 117.7 118.2 119.0 119.0 119.3 119.1 119.6 119.9 rata 
1972 120.6 122.1 121.9 122.1 122.6 123.0 123.4 124.0 124.8 125.5 126.3 1 
1973 128.9 130.8 133.9 136.3 138.4 140.0 139.8 148.5 148.1 148.9 150.8 152.1 
1974 154.0 157.3 158.4 158.5 160.2 160.4 159.5 162.1 165.1 166.6 168.7 170.6 
Fuels and utilities, total—1967 = 100 (adj. for seas. variation), see p. 35 
0 83,3 83.5 83.7 83.7 83.8 83.7 
ios4 a26 a8 53.8 83.2 530 a4 83.1 83.2 83.3 83.6 83:7 83.9 
: { ; 3 85.5 85.8 85. 
1955 84.0 84.2 84.4 84.7 85.2 85.3 86. 86.2 
4 87.7 87.7 88.0 88.2 
1956 86.3 86.5 86.4 86.9 87.2 87.3 87. 886 
90.2 90.4 90.4 90.2 90.7 
1957 89.0 89.0 89.2 89.4 89.9 89.9 ret 
1.8 92.1 92.3 92.3 92.4 
1958 90.9 90.8 91.2 91.2 91.2 91.6 91. 62.1 92.3 92.3 92.4 eb: 
92.7 93.0 93.3 93.4 93.5 93.6 93.8 ; : 9 
a ee a er me) me 
96.9 7.1 i b : f : x : 
1962 ont 97.3 97.2 97.2 97.1 97.0 97.3 97.4 97.3 97.4 97.88 97.8 
; 98.2 98.3 98.0 98.4 98.4 98.5 98.4 
ne a pip oat on O68 98.6 98.6 98.7 98.5 98.5 98.5 98.7 
1908 oa8 ry 98.3 98.2 98.4 98.3 98.1 96.9 98.7 98.9 98.9 99.0 
i 99.3 99.2 99.3 
1967 o08 208 pr 208 90.8 207 100.0 100.2 100.6 100.9 100.3 100:3 
eed 101.7 101.7 101 
et Se me ee ee Re es 
1969 102.4 102.4 102.6 = 1065 106.7 107.8 108.3 108.9 109.9 110.8 111.3 
dis = — reine 4 114.6 115.8 116.4 117.0 117.1 117.0 117.9 
pert A leap . ae ep 120.2 120.6 120.8 121.2 121.6 121.9 121.8 
2 i te ns 1284 1280 125.7 126.2 127.1 127.7 129.7 132.3 13527 
4 123.4 ; 156.4 157 
174 140.41 142.5 144.0 146.1 148.2 149.5 151.5 153.6 155.2 
Consumer price index, transportation, total—1967 = 100 (adj. for seas. variation), see p. 35 
: 55.5 55.5 56.1 56.5 57.1 67.5 
1947 53.9 = ae — ae re 63.2 64.1 64.2 64.7 64.8 64.8 
1948 58.8 58.7 age = ; 5 66.6 67.0 66.8 67.1 67.1 67.5 
1949 65.0 65.4 65.9 66.2 66.6 68.5 as ae os a pei ore 
1950 Cia a weir ong? vat 723 724 72.7 73.2 73.7 74.6 747 
1951 70.1 70.8 71.6 71.9 128 776 72.9 779 78.2 78.4 78.6 78.7 
1952 760 ge Log ag joa 79.5 79.8 80.2 80.3 79.9 79.1 78.7 
1953 79.0 78.8 79.1 79.4 794 7 ihe aa i ‘Ace Hess ve 
1954 79.7 79.0 78.9 79.2 79.2 792 nee ze ay sg tA. ee 
‘ea be ie ie <a : 79.2 81.0 80.7 81.0 
8.1 78.1 78.6 78.9 I : 
= oe ee + | a Or 
1957 81.6 ; i , 3 85.5 86.2 i i ‘ ae 
5.0 85.0 Bee 90.1 90.4 90.4 
1958 84.6 84.7 8 29.4 89.7 89.8 89.9 ane 
9 89.3 89.0 89.1 89.1 
1959 88.1 88.3 88 ae aan ae 29.6 89.3 
0 80.8 4 91.8 91.6 91.5 
1960 90.2 90.3 90 me pe cod aft 18 1.1 
89.5 8.7 92.6 93.2 92.9 9 
1961 89.4 89.7 928 92.8 92.8 92.1 . 3.7 93.6 93.8 
91.4 91.7 ote ‘ 92.9 92.9 93.3 93.3 9 
od 91.9 92.3 92.7 mie oy 94.3 94.2 94.3 94.1 94.1 94.5 95.2 
es ie ay } 96.2 
96.0 95.7 95.8 
96.1 96.0 96.0 95.8 98.5 98.1 
1968 03.8 96.2 264 o6 7 ry 99.6 100.1 1008 1014 1014 101.9 101.8 
pees } 5 99.4 ; : ; : 104.4 103.8 
98.4 = 103.7 103.7 104.0 
1967 97.8 a4 102.3 103.0 103.2 108.2 108.9 
2.5 102.4 : 107.3 107.1 108.1 i 
pect pore ime 10 106.6 Org othe 115.8 116.9 
07.3 107.3 112.8 113.6 114.8 1 
sted sie bree } 111.2 111.7 ee Hy ; 8 119.0 118.6 118.5 
109.8 110.2 109.8 119.1 118.9 119.3 118. ; apna 
ist 117.5 118.1 118.1 118.1 ey 119.2 119.5 120.1 120.9 120.7 121.2 aie 
118.9 118.9 118: 123.8 123.6 124.5 | 
119.1 118.9 123.9 123.8 ' 143.8 
1973 121.2 122.0 ce re oy 137.9 139.4 140.4 141.5 142.4 143.2 
i ; 132.8 134.1 136. i , 
1974 128.6 130.2 2 
Producer spot market price index, 22 commodities—1967 = 100, see p. 36 ue 
a 134.3 135.4 142.3 148.0 i 
2 97.6 fae rey Log int 129.7 131.0 128.8 129.1 142.0 
1950 97.0 96.4 96. 152.0 145.4 133.7 131. 9. 107.6 106.3 114.5 
154.8 183.3 ; 113.2 112.0 108.8 \ 
1951 156.6 Lor 118.6 115.2 116.8 114.2 Py ib 104k 1016 © 102.8 104.1 es 
eed ee ; 103.6 bio ; 106.4 106.7 105.7 : 
06.0 103.5 07.6 107.3 106.7 105.7 
pene = ae ; 108.8 109.1 108.6 107. 105.8 105.0 104.4 105.5 . 
103.6 103.5 105.5 ; 106.0 106.7 105.3 5 80 1093 106.4 
‘ead 107.1 107.6 104.9 105.8 tom - 103-8 104.3 106.6 107.8 106.6 tee r a7 103.6 
1956 105.1 104.5 105.5 By 103.8 105.5 106.1 105.1 102.7 99.8 k 
q 104.4 . ; : 
1957 107.9 104.6 
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YEAR Jan. | Feb. | Mar. Apr. May June July Aug. Sept. | Oct. Nov. Dec. Annual 


Producer spot market price index, 22 commodities—1967 = 100—Con. 


1958 99.8 99.8 100.6 99,3 100.4 101.0 102.1 102.1 101.2 101.8 103.5 101.6 101.2 
1959 100.1 99.3 101.1 102.4 103.5 105.2 101.9 102.0 101.9 101.2 100.5 98.7 101.3 
1960 99.6 99.0 99.0 100.9 101.3 100.6 100.7 100.5 98.9 98.2 97.6 96.4 99.4 
1961 97.6 99.5 101.4 102.4 101.8 98.9 99.4 100.0 99.4 98.6 97.6 99.6 99.7 
1962 100.4 98.5 99.0 97.3 96.5 94.9 94.4 94.5 94.4 94.8 94.9 94.5 96.1 
1963 95.4 95.2 94.1 94.9 97.0 95.4 95.7 94.5 94.9 97.8 97.7 96.9 95.8 
1964 97.4 96.3 96.2 98.3 97.2 97.1 97.8 99.9 102.0 104.4 104.8 105.3 99.7 
1965 104.4 104.5 105.1 107.4 107.3 106.3 105.4 106.8 107.6 107.8 108.3 11.1 106.8 
1966 114.3 116.1 115.9 114.8 113.0 113.7 115.4 112.9 109.5 105.8 104.7 104.9 111.7 
1967 105.0 104.1 102.0 100.1 101.0 100.8 99.1 98.7 97.9 96.9 97.0 98.2 100.0 
1968 98.1 98.4 99.0 98.0 96.7 96.1 95.4 95.6 96.4 97.1 100.1 100.8 97.7 
1969 102.9 105.1 106.2 107.8 109.8 111.3 111.3 113.2 113.9 113.6 114.2 114.6 110.3 
1970 116.1 116.6 116.9 116.3 115.0 113.8 112.9 112.9 112.0 110.9 109.2 107.2 113.4 
1971 107.1 109.9 109.3 109.7 108.8 108.1 108.3 108.3 107.4 106.7 105.8 106.7 108.0 
1972 110.3 112.4 114.4 115.6 119.2 119.1 119:8 121.0 122.7 124.5 126.2 130.8 120.0 
1973 134.4 143.0 149.9 152.9 161.1 171.2 181.9 207.8 194.9 192.0 192.1 204.3 173.8 
1974 213.3 232.0 233.0 230.8 221.6 224.4 236.9 240.8 230.5 231.5 227.8 213.1 227.9 
Producer price index, all commodities—1967 = 100, see p. 36 
1947 73.2 73.9 75.7 75.2 74.8 74.8 75.6 76.6 78.1 79.1 79.9 81.4 76.5 
1948 82.9 81.3 81.3 82.0 82.4 83.0 83.7 84.3 84.2 83.3 83.1 82.6 82.8 
1949 81.6 80.3 80.1 79.3 78.6 77.9 77.8 779 78.0 77.7 777 77.6 78.7 
1950 77.6 78.0 78.1 78.1 79.1 79.5 81.7 83.5 85.0 85.5 86.7 89.0 81.8 
1951 91.2 92.5 92.5 92.3 92.0 91.3 90.7 90.2 90.0 90.2 90.2 90.1 91.1 
1952 89.7 89.3 89.2 88.7 88.6 88.2 88.7 89.1 88.7 88.2 87.8 87.0 88.6 
1953 87.2 87.0 87.3 86.8 87.2 86.9 88.0 87.7 88.1 87.5 87.2 87.4 87.4 
1954 88.0 87.7 87.7 88.1 88.0 87.3 87.7 87.7 87.3 87.1 87.3 86.9 87.6 
1955 87.4 87.7 87.3 87.7 87.2 87.6 87.7 88.0 88.7 88.6 88.2 88.3 87.8 
1956 88.8 89.2 89.5 90.2 90.8 90.7 90.5 91.0 91.7 91.7 92.0 92.3 90.7 
1957 92.7 92.8 92.7 93.0 92.9 93.2 93.8 94.0 93.7 93.5 93.7 94.1 93.3 
1958 94.3 94.4 95.0 94.7 94.8 94.6 94.6 94.5 94.5 94.4 94.6 94.6 94.6 
1959 94.8 94.8 94.9 95.2 96.2 95.0 94.8 94.5 95.0 94.5 94.3 94.3 94.8 
1960 94.7 94.7 95.2 95.2 95.0 94.8 95.0 94.6 94.6 94.9 94.9 94.8 94.9 
1961 95.2 95.2 95.2 94.7 94.3 93.8 94.2 94.3 94.3 94.3 94.3 94.6 94.5 
1962 95.0 94.9 94.9 94.6 94.4 94.3 94.6 94.7 95.4 94.8 94.9 94.6 94.8 
1963 94.7 94.4 94.2 94.0 94.3 94.5 94.8 94.6 94.5 94.7 94.9 94.5 94.5 
1964 95.2 94.7 94.6 94.5 94.3 94.3 94.6 94.5 94.9 95.0 94.9 94.9 94.7 
1965 95.2 95.4 95.5 95.9 96.2 96.9 97.0 97.0 97.1 97.2 97.5 98.1 96.6 
1966 98.6 99.3 99.3 99.4 99 99.6 100.3 100.7 100.7 100.1 99.8 99.8 99.8 
1967 100.1 99.9 99.6 99.2 99.7 100.2 100.3 100.0 100.1 100.1 100.1 100.8 100.0 
1968 101.1 101.9 102.1 102.1 102.4 102.5 102.8 102.5 102.9 102.9 103.3 103.6 102.5 
1969 104.3 104.8 105.4 105.5 106.3 106.8 107.0 106.9 107.1 107.4 108.1 108.6 106.5 
1970 109.3 109.7 109.9 110.9 110.0 110.4 110.9 110.4 111.0 110.9 110.9 111.0 110.4 
1971 111.8 112.8 113.1 113.4 113.9 114.4 114.7 115.1 114.6 1145 114.6 115.6 113.9 
1972 116.3 117.3 117.4 117.5 118.2 118.8 119.7 119.9 120.2 120.0 120.7 122.9 119.1 
1973 124.5 126.9 129.8 130.5 133.2 136.0 134.3 142.1 139.7 138.7 139.2 1418 134.7 
1974 146.6 149.5 151.4 152.7 155.0 155.7 161.7 167.4 167.2 170.2 171.9 171.5 160.1 
Producer price index, manufactures, total—1967 = 100, see p. 36 
1947 69.5 70.0 71.3 1.3 71.0 71.1 71.5 72.4 73 7 
1948 775 76.7 76.9 773 775 78.0 78.6 79.5 ae ey ras 738 ra2 
1949 78.0 771 76.9 76.1 75.4 75.0 74.7 74.9 74.8 74.6 74.5 74.6 75.6 
1950 74.7 75.0 75.0 75.1 75.8 76.2 78.0 79.8 81.2 81.9 82.8 85.0 78.4 
1951 87.2 87.9 87.9 87.8 87.7 87.3 86.9 86.5 86.3 86.3 861 86.1 87.0 
1952 85.8 85.7 85.4 85.0 85.0 84.8 84.9 85.3 85.3 84.9 84.5 84.2 85.1 
1953 84.3 84.3 84.4 84.3 84.8 84.7 85.6 85.5 85.7 85.4 85.2 85.4 85.0 
1954 85.8 85.6 85.6 85.8 85.9 85.5 85.7 85.8 85.6 85.3 85.4 85.6 85.6 
1955 85.7 85.8 85.7 85.8 85.8 86.1 86.5 86.9 87.5 87.7 87.7 87.8 86.6 
1956 88.1 88.5 88.8 89.4 89.9 89.8 89.7 90.3 
1957 92.1 92.4 92.4 92.5 92.6 92.6 93.1 93.3 oa2 33.0 on oa 928 
1958 93.7 93.4 93.6 93.7 93.7 93.7 93.8 93.8 93.8 93.7 94.0 94.2 or 
1959 o%4.3 4.4 4.6 4.8 94.8 94.8 94.8 94.6 94.7 94.5 94.4 94.4 oun 
i } : 9 94.7 94.8 94.8 94.7 94.6 94.7 94.7 94.7 : 
1961 94.9 94.9 94.9 94.7 94.2 94.0 94.1 94.1 94.1 ; ona 
1962 94.7 94.5 94.4 94.4 94.4 94.3 94.5 94.4 94.8 ota ty a3 oa 
1963 94.3 94.1 93.9 93.7 94.1 94.5 7 ; ona y= pe 94.5 
1964 94.9 94.8 94.6 94.6 94.5 94.5 O48 es one oan one ont os 
1965 95.4 95.4 95.4 95.7 i 
1966 97.8 98.3 98.4 98.5 98.9 90.0 90.3 90.7 28.) ona ws pal a 
1967 99.7 99.7 99.6 99.5 99.6 99.9 100.1 sen r — 90.5 99.5 99.0 
1968 101.4 101.9 102.1 102.2 102.2 102.5 102.9 ? ies 2 ey a — 
1969 104.3 104.9 105.2 105.4 105.8 106.3 1 Tous mn poy on ae —- 
1970 109.0 109.2 109.4 109.7 109.8 110-1 107 1108 1108 1112 1133 bee pi 
111.8 112.4 112, 4 i ; : : - 111.2 110.2 
1972 115.7 116.5 1167 1169 74 1178 1183 Hae an ee noe os He 
Ls atta ae Me ee we i178 118.5 118.8 118.8 119.2 120.7 1179 
1974 138.6 140.9 143.6 146.0 149.3 161.5 158.4 1818 1024 Lm as — — 
i Nl 156.4 161.8 162.4 165.2 166.2 166.9 154.1 
Producer price index, farm products, total—1967 = 100, see p, 37 
1947 100.8 103.2 110.2 106.0 105.6 
1948 124.2 1156 116.3 A170 nee gs oe ae 112.9 114.9 115.6 121.5 109.4 
1949 106.2 101.8 103.4 103.4 103.4 101.3 101.0 :07.0 118.3 113.7 112.2 109.5 117.5 
1950 97.2 99.3 101.0 100.6 103.2 103.5 109.9 110.9 1127 108 was sas Le 
1951 123.0 128.3 128.8 128.7 126.7 124.7 121.7 120.9 108 Mp ey ap 106.7 
1952 120.5 118.1 118.5 119.1 118.2 117.4 120.7 120.4 Was pi tee 1218 124.2 
1953 109.0 107.2 109.2 106.5 107.1 104.4 107.2 bine 116.8 114.8 113.4 108.6 117.2 
1064 ee 1075 Her hee Wo 1a 107.2 05.5 107.4 104.3 102.6 103.4 106.2 
HORE ae He ieee Ho eee 108.8 05.3 1049 102.5 101.9 102.0 98.4 104.7 
95.1 92.1 90.8 98.2 
1057 O78 ore ra 96.4 99.5 99.9 98.6 97.6 98.7 
4 97.2 97.2 99,2 98.0 99.5 101.6 101. ’ aaa 96.3 97.3 96.9 
1988 102.6 105.2 110.0 107.0 107.8 104.7 104.0 1020 1019 Ont 100.8 te 99.5 
: i 99.4 101.2 99.4 ee - i 4 100.8 99.2 103.9 
1960 94.7 95.3 99.0 99.8 99.0 ‘ 95.4 97.3 94,7 93.5 04.1 ; 
1961 98.2 98.6 98.4 96.9 95.1 aie on 94.8 96.0 98.0 98.4 97.1 ae 
1962 98.2 98.5 98.7 97.2 96.5 968 — 97.0 95.5 95.4 95.9 96.2 96.3 
me 0 es, RF RPE Smee sg ef 
‘ 95.5 94.7 94.0 93.5 94.4 93.0 a8 og « : ao 96.0 
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YEAR 


Jan. 


93.6 


SBSKR LER" 
SN Ww Se ON ony 


Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Annual 
Producer price index, farm products, total—1967 = 100—Con, 
94.8 95.7 97.9 98.7 100.6 100.3 99.4 99.8 99.7 100.6 103.3 98.7 
107.7 107.1 106.7 104.8 104.5 108.1 108.4 109.0 104.7 102.8 102.1 105.9 
101.2 100.0 97.9 101.0 102.7 102.9 99.5 98.6 97.4 96.7 99.3 100.0 
101.6 102.4 102.4 104.0 102.8 104.2 101.7 103.1 101.5 103.5 103.7 102.5 
105.5 107.0 106.3 111.3 111.9 111.5 109.2 108.9 108.2 111.4 112.4 109.1 
114.0 114.6 111.6 111.3 111.6 113.4 108.5 112.1 107.8 106.9 107.1 111.0 
113.9 113.0 113.0 114.0 116.0 113.4 113.2 110.5 111.3 112.2 115.8 112.9 
120.7 119.7 119.1 122.2 124.0 128.0 128.2 128.6 125.5 128.8 137.5 125.0 
150.9 160.9 160.6 170.4 182.3 173.3 213.3 200.4 188.4 184.0 187.2 176.3 
205.6 197.0 186.2 180.8 168.6 180.8 189.2 182.7 187.5 187.8 183.7 187.7 
Producer price index, foods and feeds, processed, total—1967 = 100, see p. 37 
79.5 82.7 80.6 79.2 79.6 81.3 82.5 86.1 86.7 87.7 89,4 82.9 
87.9 87.7 89.1 89.7 90.4 90.9 90.0 89.6 86.7 85.8 84.5 88.7 
80.4 80.8 80.5 80.1 80.3 80.6 81.7 81.0 79.9 79.4 79.1 80.6 
79.3 79.6 79.7 81.4 81.4 85.9 87.2 87.8 85.8 86.1 88.7 83.4 
93.6 93.1 93.1 93.1 92.4 92.0 92.2 92.4 93.1 93.0 92.8 92.7 
92.6 92.0 91.2 91.5 91.4 92.1 92.9 92.7 91.5 90.6 88.1 91.6 
88.2 87.5 86.4 87.4 86.1 87.6 87.3 88.5 87.2 86.4 87.7 87.4 
88.5 89.0 90.5 91.0 89.1 90.1 89.8 88.7 87.1 87.2 87.1 88.9 
86.8 85.6 85.9 85.2 86.1 85.9 84.9 84.6 83.9 82.5 82.0 85.0 
82.6 82.6 84.1 86.0 85.5 85.1 85.4 86.3 85.9 86.3 85.9 84.9 
86.6 86.4 86.8 86.8 87.4 88.4 88.3 88.0 86.9 87.6 88.2 87.4 
90.2 91.6 92.7 93.4 93.5 93.5 92.1 91.6 90.7 90.7 91.3 91.8 
90.2 90.1 90.3 90.2 89.7 89.6 88.2 89.0 88.5 87.9 87.7 89.4 
88.3 89.5 89.4 89.1 89.3 90.1 89.3 89.6 90.2 90.2 90.6 89.5 
92.0 91.7 91.2 90.8 89.6 90.2 90.5 90.6 90.3 90.8 91.6 91.0 
92.1 91.9 91.0 90.6 90.6 91.7 92.1 93.7 92.4 92.4 92.1 91.9 
i ; 93.4 92.6 92.7 93.6 93.6 92.4 92.5 
92.0 90.9 90.7 92.3 92.9 k 92.5 
92.5 92.0 91.9 90.8 91.3 92.1 91.9 93.2 92.9 92.0 92.4 i 
. 96.2 96.9 96,7 96.7 96.9 97.7 98.8 95.5 
1012 1008 eas 100 : 100.3 101.9 103.6 103.4 102.0 100.8 101.0 101.2 
99.9 99.0 98.5 99.1 1008 101.3 100.4 100.9 100.0 99.3 99.8 100.0 
f 2 101.0 101.8 102.8 103.8 103.0 103.2 102.4 102.7 102.8 102.2 
1041 ias 105.1 106.9 108.9 109.4 108.8 108.7 109.0 109.0 109.8 107.3 
: J : t ‘ 113.3 112.9 113.0 111.8 111.7 110.7 ! 
1133 2 ae uae bed 116.0 115.4 114.6 114.1 114.4 115.9 114.3 
118.8 118.6 117.7 118.6 119.6 121.5 121.0 121.8 121.8 123.1 129.4 1208 
137.0 141.4 139.8 145.0 151.8 146.5 166.2 156.3 153.1 151.9 55.7 M.1 
164.7 163.0 159.1 158.9 157.4 167.6 179.7 176.8 183.5 189.7 i i 
Producer price index, industrial commodities, total—1967 = 100, see p. 37 
73.6 74.6 70.8 
6 69.5 69.8 69.7 69.8 70.3 71.2 72.0 72.7 
eA 754 758 75.8 76.2 76.9 778 78.1 78.2 78.4 78.3 76.9 
77.2 76.8 75.8 74.9 74.4 74. : : ; : } 
81.8 82.9 84.8 78.0 
748 74.8 74.9 75.4 75.9 77:1 78.6 80.4 80 
5 86.1 85.0 85.1 86. 
87.1 87.1 87.0 86.7 86.4 86.0 85.3 85. 86.1 
4.1 83.9 83.8 83.9 ; 
84.9 84.6 84.2 83.9 83.6 83.5 83.9 84. 83.9 83.8 82.9 eat 
84.0 84.3 84.1 84.4 84.7 85.3 85.3 85.2 85.0 8.1 4.8 
f 85.0 85.0 84.9 84.9 84.9 84.9 85.0 i : ‘ 
one rs 86.0 85.8 85.9 86.5 87.3 88.1 88.4 88.7 89.0 86.9 
1.8 92.3 92.7 90.8 
; 90.3 90.4 90.3 90.2 91.0 91.4 91, 
ae mae 93.1 93.0 93.0 93.4 93.6 93.6 93.5 93.5 93.7 93.3 
93.4 93.4 93.2 93.1 93.1 ’ : i i ; 8 93.6 
95.4 95.4 95.5 95. 
94.9 95.2 95.3 95.4 95.2 95.4 95.4 ae 
95.0 95.1 95.0 95.0 
95.6 95.6 95.6 95.2 95.2 95.2 95.2 96.0 53 
94.6 94.7 94.5 94.7 : 
95.2 95.2 95.1 94.8 94.6 94.6 94.7 ae o68 
94.6 94.8 94.7 ; : 
94.8 04.8 94.9 94.9 94.7 94.8 BA oar oe 7 
4 94.5 94.7 94.8 94.8 94.7 i | 
m2 oat oe 95.1 94.9 95.1 95.1 95.1 95.5 95.6 95.8 95.2. 
96.7 97.1 97.1 96.4 
96.0 96.2 96.4 96.4 96.6 96.6 
8 one 98.1 98.5 98.7 99.0 289 1289 12. 1 (282 (282 28s 
; 99.6 99.7 99.7 99. ft ; ; i ; 
oy ey 102.4 102.3 102.4 102.4 102.5 102.8 103.3 103.4 103.8 102 5 
sean ma 105.5 105.6 105.6 105.7 106.1 106.5 107.1 107.4 107.8 06.0 
ay 1089 109.3 109.7 109.8 110.0 110.2 110.4 111.3 1113 M7 110. 
1125 1128 113.3 113.7 113.9 114.5 115.1 115.0 115.0 1148 ee nee 
1165 1168 ae es 1388 1284 128.7 1274 1288 130.1 132.2 125.9 
é ; 125.3 126. r : Y ; j 125.9 
tan ay 1468 150.5 153.6 157.8 161.6 162.9 164.8 165.8 166.1 
Producer price index, manufactured goods, total— 196/ = 100 (adj. for seas. variation), see p. 41 
73.2 74.1 74.9 76.7 
ee: (3 eee 71.4 71.4 71.7 71.9 72.2 732 Tas 14g ie 
va 76.8 775 77.9 78.5 79.0 79.3 : ba Le Le 
Ls 768 76.3 75.8 755 75.0 74.7 74.5 746 744 743 
ops : : 76.1 76.7 78.3 79.6 80.9 f K ; 
74.9 vao = ‘ 86.0 86.2 86.2 85.9 
87.9 87.7 87.2 86.2 i 
87.8 Eee = ; 5.0 85.0 84.8 84.6 84.1 
85.4 85.2 85.1 85.1 85.1 85. f ote me one 
sas 84.4 84.4 84.8 85.0 85.8 85.3 85.4 86.3 Las Ce 
roe 85.6 85.8 85.9 85.7 85.8 85.6 85.3 85.3 85.5 a 
o58 85.7 85.8 85.8 86.3 86.5 86.7 87.3 : { | 
5 88.8 89.4 29.8 89.9 89.7 90.2 90.7 a1 3 91 6 917 
ry 92.4 92.4 92.6 92.7 93.1 93.3 i 93.1 ae se 
903 93.5 93.6 93.7 93.8 93.8 93.8 93, 038 94.1 94.3 
oa ' ¢ 8 94.9 94.8 94.6 94.7 : ; 4 
94.4 ae a ry 94.9 94.7 94.7 94.6 94.8 94.8 94, 
94.8 94.8 94.8 : ‘ 94.1 94.1 94.2 94.4 
94.7 94.3 94.1 94.0 94.2 ae He 
rors oAA 94.4 94.5 94.3 94.4 94.4 4.8 94.6 94.6 4.3 
44 ; 94.6 94.5 f : ; ‘ 
Oey one ony ong me 94.7 94.7 94.8 95.1 95.1 95.1 
94.7 i ; 5 s 
97.7 
95.4 958 96.1 96.5 96.5 96.7 96.7 97.0 97.3 97.7 
ee ; 98.9 98.9 99.1 99.7 i f 8 
98.4 98.6 ; 100.6 100.6 100.9 : 
90.5 4 99:4 =e bose He me 103.2 103.4 103.8 104.1 
Be re 102.1 102.2 102.4 102.7 1025 ee Hen ree ‘pe 
1d ; 1.5 111.9 111.6 
104.7 105.0 105.3 9 110.4 110.3 110.9 111. 
3 109.6 ned He ' 114.8 114.9 115.3 115.8 
1123 1128 i \ Waa Waa 1180 118.7 119.0 119.8 121.2 
j Y 117.0 117.2 117.6 117. f A a ae 
116.6 Tae 458.2 129.8 128.6 133.0 131.5 24 1333 : 
ate 1436 146.1 149.0 151.2 155.8 161.2 162.1 165. 
141. j . ; 
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YEAR Jan. | Feb. it Mar. | Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 


Producer price index, farm products, total—1967 = 100 (adj. for seas. variation), see p. 41 


A047) nC oc CO eee 106.9 105.5 106.2 106.4 107.6 111.2 114.2 115.6 122.6 
1948 125.6 118.0 114.8 117.0 119.6 122.2 120.7 119.4 116.9 113.1 112.1 110.3 
1949 107.2 103.7 103.1 103.3 103.2 101.5 99.9 100.1 100.3 99.0 99.2 98.7 
1950 98.0 100.9 100.4 100.4 102.8 103.8 108.5 110.0 111.6 110.4 114.3 119.9 
1951 123.7 130.1 127.9 128.2 125.9 125.3 119.9 119.7 119.6 122.6 123.1 124.0 
1952 121.2 119.2 1178 118.0 117.4 118.0 119.2 119.4 116.0 115.0 114.2 111.0 
1953 109.7 107.6 108.4 105.3 106.3 104.8 105.8 104.9 106.8 104.8 103.6 105.7 
1954 107.5 107.3 107.1 107.2 106.3 103.8 104.1 104.4 102.2 102.5 103.1 100.7 
1955 101.9 102.0 100.4 101.5 98.8 100.3 96.8 96.1 97.5 95.9 93.3 92.9 
1956 92.7 94,2 04.4 94.7 98.3 99.4 97.8 97.7 98.3 97.6 97.8 99.3 
1957 98.4 97.1 96.9 97.3 96.8 99,0 101.2 102.0 99.6 101.0 101.9 103.2 
1958 103.2 105.0 109.5 105.0 106.8 104.3 103.7 102.3 101.9 101.8 102.0 100.6 
1959 100.5 99.5 98.6 99.6 98.6 98.4 96.7 95.7 97.4 95.5 94.3 95.1 
1960 94.7 95.0 98.2 98.4 98.7 97.8 97.2 94.9 96.2 98.6 98.9 98.3 
1961 97.9 98.3 975 95.9 95.0 93.8 95.4 97.2 955 959 96.1 97.4 
1962 97.8 98.3 979 96.4 96.5 96.2 96.6 97.9 100.8 99.5 99.8 98.6 
6 98.3 96.4 94.9 95.2 94.9 96.0 96.7 96.3 95.8 95.9 96.7 94.5 
1964 96.0 94.4 95.0 94.5 94.2 93.8 93.6 93.7 96.0 94.8 94.9 93.8 
1965 92.9 94.4 953 97.7 98.5 100.5 99.2 99.4 99.8 100.7 101.3 104.2 
966 104.5 107.4 106.8 106.6 104.2 103.7 106.5 108.5 109.4 106.2 103.8 102.9 
1967 102.5 100.1 99.4 98.3 100.0 101.5, 101.2 99.9 99.1 99.4 98.8 100.0 
1968 99.2 100.5 101.7 102.8 102.9 101.7, 102.5 102.0 103.4 103.7 105.8 104.5 
104.9 104.2 106.2 106.7 110.4 110.7 109.6 109.5 109.1 110.6 114.0 113.2 
1970 1125 112.6 113.6 112.1 110.7 110.6 111.6 108.7 112.4 109.9 109.1 107.9 
1971 108.6 112.3 112.2 113.2 113.5 114.9 111.4 113.5 110.8 1135 115.1 117.4 
1972 118.0 119.7 119.2 119.8 122.0 122.8 126.4 128.1 127.8 127.3 131.5 138.3 
1973 43.9 149.3 160.3 160.9 169.5 181.2 171.3 213.5 199.6 190.6 187.4 187.4 
{ 203.3 197.0 185.7 179.5 168.1 179.0 189.7 183.0 188.9 190.6 184.8 
Purchasing power of the dollar, as measured by producer prices—1967 = $1.00, see p. 41 
1947 1.393 1.387 1.370 1.374 1.377 1.377 1.366 1 
1948 1.267 1.276 1.276 1.271 1.266 1.259 1.242 1.230 iz 1233 i261 1280 1282 
1949 1.261 1.272 1.276 1.282 1.290 1.295 1.295 1.294 1.292 1.297 1.300 1. aa 
1960 1312 1312 tat 1.312 1.305 1.300 1.271 1.242 1.224 1.221 1.209 1108 ies 
j : 156 1.156 1.153 1.157 1.159 1.156 1.156 k i 
1952 1.159 1.160 1.159 1.163 1.166 1.168 i pes prt pres 3.5e 
; ; ; 1.157 1.156 1.157 1.163 1.167 
1953 1.176 1.179 1.181 1.183 1.181 1.179 oe oo Lis 
: ; 1.170 1.168 1.163 1.167 1.17 
1954 1.167 1.174 1.175 1.170 1.168 1.176 — Meee 1.175 
1.167 1.167 1.172 1.176 11 
1955 1.172 ; oo poe — 
1.170 1.176 1.172 1.176 1.172 1.174 1.168 1.163 1.164 1.163 1.163 1.170 
956 1.160 1.157 1.155 1.149 1 
1957 1.111 1.107 1.109 1.104 1104 ‘ot ‘008 1083 i001 1.000 1.008 Lost 4 
1.074 1.074 1.068 1.072 1.072 1.074 1.073 i — 1.098 
1959 ve aan aoe we Ly ; i 1.074 1.072 1.074 1.074 1.075 1.073 
\ i ( 1.075 1.075 1.079 1.068 1 
1960 1.074 1.075 1.068 1.068 1.070 po ro ——— a 
{ ‘ i 1.071 1.064 1.067 1.067 
1961 1.058 1.058 1,060 1.070 pe 1.57 1.000 1.087 
1962 1.069 1.059 1.063 1.067 1070 i071 i 068 11084 1.098 11082 1088 : es ‘oe 
: 1.066 07 j ; ; ; : ‘ 1 1.064 
ee ee ee ee ee eee ee 
f 1.059 1.062 1.063 
1965 1.058 1.058 1.057 1.053 1,048 
1966 1.025 1.018 1.017 1.018 1.018 ion 101 ae tees ion te — a 
ce ae J ion i i 1.006 1.001 1.004 1.004 1.006 1.01 
i { 1.011 1,006 ‘998 995 998 995 ‘000 
1968 986 962 981 980 976 971 967 ‘971 ‘966 ‘bee ‘362 get ‘972 
c ‘ 951 951 943 937 : j : 972 
1970 ‘911 ‘911 a — a es 921 17 
ie Cae te tee ee Ge Fee oo eee oy 
‘866 ‘860 861 ‘864 ‘859 a —_ a 880 
Hibs reed Ge fds bee 855 849 848 846 850 845 837 853 
1974 728 4 709 ‘F04 a joa + oer — 762 758 74 
; 3 ‘695 ‘694 ‘67 ' 3 oe 
| 675 664 ‘657 644 634 633 ‘678 
Purchasing power of the dollar, as measured by consumer prices—1967 = $1.00, see p. 41 
1947 1.553 1.555 1.522 1.522 
{ | i 1.527 P 
ae aca wie vee oo ie ' ei 1.502 1.486 1.451 1.451 1.443 1.425 1.495 
1940 1.389 1.404 1.401 1,399 1.401 1399 1408 1404 oe yo ia oo 1.387 
j 1,422 ; : ‘ Vy : y 
eee el ie a a ee ee es Fs 
1.261 1.269 1,269 1.264 1.263 Ly 1.279 1.272 1.266 1.261 
1953 1.253 1.259 1.256 1.25 ‘ae io ae poe 1.248 1288 
‘255 1.252 1. — 1.250 1. 
1985 tae eet jae 1,245 1.241 1239 1230 1241 ieee aon 1.241 1.242 1248 
1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248 1.244 1.247 a2 : 32 caer See a 
A . a 1.241 |» 
ey , mn 1.245 1,244 1,242 1,236 1.229 1,220 1.221 1.220 1.2 if we 
1988 1.167 Vins yt ee ie ve ha 1.179 1.178 1378 19 L198 ian 
9 1.152 1.153 1.153 ; ‘ 15 1.153 1.153 1.153 . 
1.152 1.151 1.145 14 ion 1.183 1.155 
1960 1.138 1.138 1.138 1.130 1.130 1.127 Via? V2 1128 Liat 1120 1120 127 
1962 1.112 1.110 1,107 rane pe ele 1.112 1.112 46 
1963 1.098 1096 1095 on 1.105 1105 1.103 1.103 1096 1098 ioe 1.112 1116 
Leg 1,095 1.095 1.091 1.086 1.098 1.099 1.104 
ag Lp yer Uh ae 1.091 1.086 1.086 1.086 1.085 1.083 1.081 1091 
a is 1.075 1.073 1.072 1.070 1.068 1.076 
0 068 1,068 1,067 1,064 1,062 1,056 
1968 1.048 1,042 1.038 1.034 1.033 1.030 1097 1021 1018 iors ‘ars oie od 
1.013 1.011 1,009 ‘00 1,019 1.015 1.015 
1968 980 978 973 os see 998 995 993 990 py Ae Lp a4 
1969 937 934 ith 970 967 962 957 954 951 567 984 1.000 
1970 883 878 mp 917 912 907 903 noe ey fn 960 
873 aes 899 896 
Is be ane a 832 828 823 821 pi 851 847 oh oo on 
| 806 805 818 817 8 ‘ ; 
1973 783 778 802 .800 797 7 16 812 824 
4 a 770 : 796 .792 " 
1974 716 707 ‘699 he 760 755 754 740 738 t32 7 Sc — 
‘687 ‘681 676 667 659 654 pot os a 
678 
New construction put in place, total (unadj. for seas. variation) —mil. dol., see p. 42 
1943 Vaan 1,179 1,214 1,330 1.480 1,663 “omg, 
1946 1,693 1/525 1.710 1,960 2,200 2417 2'520 2628 o eee eis a Lae 
1950 Bp etn Meee 1,930 2177 2,380 oaee a. 2,594 2,503 2,290 2.041 26.078 
; 1'986 Cpe ' ' 2/565 2.611 2/608 y ; ps 
1951 2,555 241 ' 2,389 2,744 31054 ’ . 2,469 2.256 
ait Say 3.219 3,349 3411 3,328 ¢ a 
1952 2,488 2'373 4 2,181 2,970 3,177 31252 3 ; , 3,103 2,791 33,575 
15 A 2,638 2/848 3,08 ; 288 3,294 3,245 3,075 ‘ ‘ 
1984 2740 oats 2,848 3,122 3308 3577 3632 3643 apd 3451 3,298 21036 36.828 
1965 ly 2,829 3,141 3144 3,643 3,662 3,566 3388 
oA 442 3,718 3,093 
1132 2'986 } 3,870 3,978 3 ‘ 39,136 
3,274 3,624 3,967 4.286 4.388 4/439 aaee rea yt pt 41,380 
: a 4,032 3,626 46,519 
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YEAR Jan. Feb. Mar. Apr. May 


3,671 
3,807 


New construction put in place, private, 


607 
1,028 
844 
1,276 
1,288 
1,234 


June July Aug. 


Sept. Oct. Nov. Dec Annual 
New construction put in place, total (unadj. for seas, variation)—mil, dol.—Con. 
4,029 4,381 4,507 4,551 4,513 4,393 4,207 3,809 47,601 
4,137 4.439 4,518 4,681 4,689 4,602 4335 3,925 49,139 
4,033 4,404 4,585 4,727 4,824 4,841 4,733 4,352 50,047 
4.716 5,139 5,315 5,331 5,208 5,041 4.715 4,393 55,392 
4.710 4,997 5,070 5,083 5,099 4,989 4,756 4,491 54,738 
4,692 5,102 5,169 5,346 5,339 5,365 5,133 4,648 56,445 
5,072 5,549 5.577 5,748 5,737 5,894 5,480 4,948 60,205 
5,570 6,025 6,305 6,280 6.251 6,254 5,888 5,224 64,812 
5,683 6,270 6.535 6,520 6341 6,250 5,921 5,470 67,675 
6,188 6,769 6,945 7,104 7,049 7,003 6,720 6,225 73,747 
6,495 7021 7,163, 7,285 7,185 6,871 6,488 5,878 76,414 
6.626 6,992 7.214 7/306 7,420 7,420 7,150 6,612 78,082 
7.519 7.739 7917 8,167 8,282 8,144 8,027 7,072 87,093 
8.240 8.646 8.752 8,792 8,809 8,359 8,092 7257 93,917 
7947 8.479 8,600 8.876 8,799 8,702 8,602 8,067 94/855 
9,369 9.918 10,114 10,372 10,236 10,280 10,044 9.214 109,950 
10,558 11,028 10,962 11,453 11,522 11,602 11,079 10,571 124,085 
11,754 12,242 12.513 12/896 12.774 12/612 12,113 10,768 137,917 
12,211 12/425 12,731 12,900 12,558 12,530 11,784 10,751 138,501 
New construction put in place, private, total (unadj. for seas. variation)—mil. dol., see p, 42 
1,223 1,359 1,486 1,586 1,655 1,748 1,773 1,680 16,722 
1,822 1.973 2/048 2080 2,051 1,970 1,849 1,678 21,374 
1,643 1,782 1,861 1,890 1,908 1,928 1,913 1811 20,453 
2,167 2413 2,567 2,658 2,683 2619 2,474 2,247 26,709 
2,184 2,303 2,348 2.336 2325 2327 2,246 2,063 26,180 
2,167 2.287 2/342 2,367 2,379 2,423 2376 2.215 26,049 
2.353 2.537 2.563 2.541 2.519 2516 2,462 2.276 27,894 
2.445 2.610 2.719 2,773 2,793 2,787 2,745 2,635 29,668 
2.953 3,158 3,229 3,249 31243 3,203 3,065 2,803 34,804 
2,949 3,144 3,218 3,213 3,177 3,158 3,123 2,861 34,869 
2,940 3,104 3.170 3,228 3.217 3,221 3,137 2,864 35,080 
2.761 2.965 3,084 3,155 3,197 3.277 3,295 3,082 34,590 
3.314 3,570 3.721 3.743 3,660 3,590 3,468 3,228 39,322 
3,364 31526 3,499 3,487 3,462 3,430 3,386 3,172 38,875 
3,306 3,507 3,616 3,658 3,650 3,637 3,559 3.273 39,297 
3,604 3,871 3.921 3,997 3,984 4,007 3,885 31556 42,336 
3,884 4,075 4.217 4,302 4,243 4,389 4,221 3,848 45,455 
3,923 4,234 4,443 4.465 4,376 4,326 4,191 3,999 47,292 
4,306 4,640 4,761 4,893 4,865 4,849 4,730 4,554 51,685 
4.429 4,756 4,859 4.972 4.877 4/586 4.375 4,059 52,407 
4,385 4,626 4.749 4.878 4,993 5,055 4,963 4,639 52,546 
5,034 5,196 5,306 5,549 5,573 5,670 5,467 5,102 59,488 
5,681 5,961 6,119 6,130 6,147 5.975 5,723 5,401 65,953 
5.556 5,834 5,880 6,031 6,114 6,191 6,072 5,887 66,759 
6.712 7,159 7,338 7/524 7,480 7,489 7,390 7,080 80,079 
7,930 8,299 8,327 8,577 8,631 8,718 8,538 8,183 rf 
8,911 9,346 9,664 9/839 9,651 9,625 9,274 8,328 105,412 
8,706 8,923 9,173 9,223 8,970 9,077 8,540 7,650 100,166 
residential, total (unadj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 42 
0 9,850 
701 785 874 950 1,006 1,093 1,135 1,07 
1,168 1,257 1,294 1,305 1,273 1,203 1,100 978 13,128 
‘981 1,086 1,147 1171 1,207 1,238 1/241 1,173 12,428 
1,499 1,703 1,827 1,898 1,900 1,785 1,614 1,427 18,126 
1,324 1,399 1,428 1,409 1,400 1,397 1,330 1,200 15,881 
1,346 1.437 1,472 1,486 1,473 1,481 1,438 1,309 15,803 
1/431 1,570 1,577 1,550 1514 1,481 1,420 1,294 Nene 
1/517 1,627 1,717 1,770 1,783 1,759 Av7Az: 1,650 a 7 
1925 2,064 2,098 2,082 2051 1,983 1,851 1,656 21,87 
20,178 
1,884 1,908 1,895 1,860 1,798 1,741 1,567 ; 
noe 1,718 1,767 1,796 1,787 1,761 1,694 1,513 19,006 
1/550 1,702 1,804 1,876 1,907 1,954 1,957 1,832 19,789 
2091 2.253 2,350 2,358 2/310 2,232 2/092 1,883 24,251 
: 2.190 2,139 2,103 2,043 1,966 1,896 1,761 22975 
apn : : : 2,107 1,914 23,107 
11992 2.134 2,200 2,226 2,201 2,181 : f 23,107 
2.239 2,407 2,383 2/386 2,379 2,344 2,301 2,153 26,160 
2.357 2,587 2,679 2.707 2,658 2,655 2,613 2,391 27,874 
2.333 2.539 2,689 2.713 2.591 2,474 2,405 2.267 8, 
2,285 27,934 
2,568 2.722 2,744 2,626 2,516 2,419 f 
pr 2.420 2518 2,520 2,364 2,141 1 963 1 792 25,718 
2.144 2.325 2/402 2,460 2,481 i } 2/364 — 
5 777 2,859 2.947 2915 2,836 2,752 4 , 
ryer4 3103 3,204 3,160 3,012 2,843 2,698 2,528 33,200 
2,652 2.780 2,840 2881 2.919 | f ae 
‘ 4.175 4,092 3,917 } 
3663 3,954 4,087 4,182 4,198 : i Byatt 
‘ 5,043 4,944 4,717 : 
4.578 4,875 4,989 5,065 5,086 f : mek Lae 
: 5,611 5,699 5,527 5,281 4,971 : : 
re oat 4,864 4,875 4,658 4,399 4,012 3,393 50,376 
New construction put in place, public, total (unadj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 42 
42 3,319 
330 369 382 390 307 2 i 
a6 vy 472 545 543 533 441 363 4,704 
534 598 607 675 703 680 556 446 6,269 
577 641 652 691 728 709 629 6,866 
74 904 948 969 918 829 731 , 
a : 922 821 10,779 
ps ord fe 02 1143 1080 926 817 11,242 
— Move He i : i 958 837 11,712 
1,151 1,205 1,202 1,088 : 
1p14 1128 1,159 1,190 1.211 1,108 967 823 11,715 
948 12,732 
1.289 1,338 1,235 1,336 1,084 , 
1197 11335 1,348 1,453 1472 1,381 oe Jaa ee 
j } 1,501 1,572 i ‘ ; E : 
; 2 i 500 1,594 1,588 1,548 1,451 1,247 1,165 16,070 
1346 1/471 1,571 1,596 1,637 1,559 1,370 1,319 15,063 
: 5 1,553 1,688 1,689 1,728 1,574 1,375 } 
i a i : 7 11595 1/392 17,869 
1,656 1.751 1,753 1,88 ; i 
Ves 1928 2,065 1,954 11985 1/843 1,647 1,356 19,357 
i 760 1038 2,092 2,055 1,965 1,924 1,730 1,471 20, 
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July | Aug. Sept. 


YEAR Jan. Feb. Mar. Apr. | May June 
New construction put in place, public, total (unadj. for seas. variation)—mil. dol.—Con. 
1965 1,308 1,179 1,473 1,697 1,882 2,129 2,184 2,211 2,184 2,154 1,990 1,671 22,062 
1966 1,520 1/364 11705 1/945 2,066 2,265 2,304 2313 2,308 2,285 2.113 1.819 24,007 
1967 1,663 1,480 11841 2/100 2.241 2366 2465 2,428 2.427 2.365 2.187 1,973 25,536 
1968 1.777 1,628 1/965 2'265 2.485 2/543 2/611 2,618 2.709 2.474 2.560 1/970 27,605 
1969 1/869 1853 2/083 2'349 2/559 2,685 2'633 2,662 2,662 2,384 2,369 1/856 27,964 
1970 1,766 1.780 1,935 2,108 2/391 2,645 2.720 2,845 2,685 2.511 2.530 2180 28,096 
1971 1/933 2'012 2/166 2.385 2.657 2.759 2776 2,848 2.756 2.791 2,654 2.134 29,871 
1972 2,064 2.077 2:180 2/291 2,628 2.729 2,635 2,876 2,891 2,884 2.541 2388 30,184 
1973 2,236 2.212 2,424 2,580 2,843 2,896 2,849 3,057 3,123 2.987 2859 2,440 32,505 
1974 2,319 2.579 2,689 3,118 3,505 3,502 3,558 3,677 3.588 3,452 3.245 3,101 38,334 
New construction put in place, total (seas. adj. at annual rates)—bil. dol., see p. 43 
1947 17.3 18.0 17.6 17.5 17.7 18.4 19.4 20.2 21.3 22.6 23.6 24.2 
1948 24.2 235 24.9 25.9 26.2 26.6 26.8 27.2 27.0 26.6 26.2 26.0 
1949 26.2 25.7 25.5 254 269 26.2 262 265 27.1 27.6 28.3 29.1 
1950 29.7 30.4 304 31.4 32.7 33.6 34.4 35.2 35.9 35.8 35.4 35.3 
1951 36.2 36.6 364 36.1 35.4 36.2 36.2 35.0 35.0 35.2 35.3 35.4 
1952 35.3 35.8 36.6 36.2 36.5 36.3 36.6 36.8 37.1 37.7 38.1 38.5 
1953 38.7 39,3 39.5 39.6 39.1 39.4 39.1 38.8 38.9 38.9 39.1 39.2 
1954 39.3 39.6 39.6 40.1 40.6 40.7 414 42.0 421 423 428 44.0 
1955 45.1 455 46.1 46.5 47.0 47.1 47.0 46.9 47.0 46.9 46.4 458 
1956 45.9 46.7 46.8 47.3 478 48.2 48.3 48.1 477 477 
1957 48.7 48.5 48.8 49.1 49.2 48.9 48.5 495 49.6 498 sas 490 
1958 48.2 48.0 47.7 478 48.1 48.5 49.1 498 50.8 52.1 538 54.2 
1959 55.3 55.2 56.0 56.6 565 565 56.6 56.0 54.9 54.1 53.3 54.3 
1960 54.6 56.5 55.9 56.1 56.4 54.9 54.2 53.4 54.0 53.7 53.8 54.8 
1961 55.3 55.8 56.0 56.5 56.3 56.1 55.4 56.1 56.5 57.4 58.0 56.9 
1962 57.4 56.3 577 59.4 61.5 61.0 60.1 60.1 60.3 61.9 615 60.8 
1963 62.7 60.7 61.2 62.9 65.4 65.0 66.1 65.1 66.3 67.1 66.8 65.9 
1964 66.6 67.4 67.8 68.3 66.8 67.8 68.6 67.7 67.4 67.2 67.3 69.0 
1965 69.5 70.5 mA 71.2 72.7 74.0 
1966 779 78.4 79.6 783 763 768 788 res 187 ae 748 pau 
1967 758 758 75.1 757 772 768 774 773 79.1 805 822 i 
} Y 835 
1968 84.3 85.8 85.6 87.0 877 85.3 85.0 86.5 88.1 90.0 91.3 90.2 
1969 92.8 919 93.8 94.4 95.4 95.5 96.5 93.9 953 927 924 91.4 
1970 918 92.1 92.9 91.6 91.8 93.6 95.1 95 ; y : 
ae iis q E 4 955 96.6 98.8 102.0 
f 102.9 104.4 107.7 108.5 109.7 112.4 111.8 112.2 114.4 114.9 115.6 
1972 120.0 118.1 122.4 121.1 121.4 122.2 121.8 123.8 126.0 128.2 128.4 ; 
1973 136.6 137.2 139.3 136.7 136.6 137.2 138.8 139.2 140.3 139.0 138.6 1374 
136.2 139.8 139.1 140.8 140.9 140.4 140.7 138.5 136.5 137.3 134.9 137.0 
New construction put in place, private, total (seas. adj. at annual rates)—bil. dol., see p. 43 
1947 
1947 145 148 14.6 144 147 15.3 16.1 169 178 19.0 20.1 20.6 
i 19.7 209 21.6 218 22.0 22.0 222 
ae a8 2 t 22.0 215 21.0 20.7 
1950 aaA ui “r4 ee es ae 19.9 20.0 20.1 204 21.0 218 22.5 
y ! i 4 27.0 27.7 28.4 28.8 28.4 ; 
1951 28.2 28.4 278 27.1 26.3 ’ — —- 
i f ; : 26.0 258 25.5 25.4 255 
1952 25.1 25.3 26.2 25.8 25.8 ‘ : aes pe 
: i \ 25.6 25.7 258 26.1 26.6 
1953 274 277 279 28.3 28.0 ; yi — 
: i E f 28.3 28.1 278 27 27.7 
1954 277 278 ‘ —s cy 
es aai6 Ue th as 2 29.1 29.7 30.2 30.6 30.7 31.2 32.3 
, : ; 35.2 35.2 35.3 35.4 353 347 34.3 
1956 33.9 34.6 
1966 339 Ms 34.6 ug 35.2 36.3 35.3 35.0 34.8 347 35.1 34.8 
ied as m4. 35.1 35.2 35.2 35.0 349 35.2 35.3 35.3 35.1 34.6 
ee aa i Y 33.2 33.2 33.5 33.8 34.2 48 35.7 36.7 37. 
38.5 38.9 39.7 40.1 39.9 3 
1960 40.3 413 41.0 40.7 40.4 39.4 oe 72 A ws 7: ; a 
1961 38.2 38.5 39.0 39.7 i i : : ' es ve 
1962 39.4 39.2 40.2 419 435 ‘a 424 23 = — poo oy 
1963 432 425 42.7 44.6 464 45.4 45.6 pr «a7 pr aa 487 
9 476 ; : ; ; : Y 46.7 
48.0 478 46.7 47.1 47.9 47.1 47.0 468 46.9 48.2 
1965 49.3 49.9 50.6 50.3 513 5 
\ k y 7 
1966 54.5 54.8 55.7 54.2 52.8 53.2 baz waa — oes me =< 
1967 50.0 49.6 49.4 49.9 51.6 51.9 52.0 a2 — m4 ae ony 
1968 56.7 57.4 58.2 59.2 59.4 58.4 58.2 con a a an — 
1969 64.5 65.0 65.0 65.0 66.3 668 ye —- a ee 61.8 
1970 65.2 65.9 65.9 65.1 64.7 65.4 os pty me =e — $5.3 
1971 72.4 73.2 74.4 77.4 78.6 80.2 ane an aaa oe oy oe 
1972 89.2 89.5 92.3 92.0 92.2 92.7 ee man es 1 ay ep 
1973 104.0 105.6 106.0 104.5 104.7 105.5 107.5 1073 1088 1087 me beg 
102.8 102.7 102.4 101.7 101.4 101 ; ym oe 
: ? 0 100.0 98.3 98.3 96.8 
95.6 
New construction put in place, private, residential, total (seas. adj. at annual rates)—bil. dol., see p. 43 
1947 8.1 84 8.2 8 
; ; 0 8.2 \ 
1948 128 120 13.1 13.6 13.7 137 138 139 134 129 128 — 
: 7 11.4 11.2 115 11.8 : ; < x . 12.2 
Has en Ga th 12.0 123 12.7 133 . 
k i 169 179 18.6 : 14.0 14.7 
1951 186 185 176 16 19.2 19.7 20.0 19.2 
d 7 15.7 15.3 ; ee 18.1 
1982 140 er Pa hn 15.1 148 14.9 15.1 
. z 158 15.6 9 15.2 
1953 16.6 16.7 16.9 17.1 . ‘ae Hd = ag 164 
ee, ee ed Ly 1. 16.7 17.0 16.7 16.4 16.3 16.2 ; a 
5 ; : 9 176 17. ; 183 16. 
i a 0s I a ee 
f x : t t 21.2 x 
1956 20.3 205 20.5 20.6 20.6 20.6 20.3 we 
= 103 to 19.2 19.0 18.9 18.8 18.8 188 19.1 191 int wy 
18.6 18.3 18.4 . . 19.1 8. 
1959 23.9 24.1 24.4 Mog ae i 20.3 21 29.8 
k ! . 25.0 25.0 24.6 : oS 218 22.6 
1960 24.6 25.0 25.0 a: oa _ 23, 
i 25.0 24.9 23.8 : =A 23.4 
1961 21.8 22.1 22.7 22.3 21.6 214 
} : 235 23.6 23.2 4 21.3 21.4 
1962 23.3 23.2 238 2 22.8 23.1 : 
2 25.4 26.6 26.2 4 237 23.3 
1963 26.1 25.9 26.4 2 4 mt 25.1 25 g 
; 7.2 28.2 28.2 :; iS 25.9 26 
1964 29.0 . 279 27.8 a 
29.2 29.7 29.0 27.9 27.7 27.9 278 oA ae a. sa 
1965 28.5 28.5 28.3 is 
i ; 278 27.8 
1966 28.8 28.8 28.5 275 26.9 282 264 a te 27.6 27.5 27.8 
1967 72: 22.3 22.9 238 248 25.2 250 263 26.4 4 wae 22.3 
f 28.9 29.6 30.3 ‘ : . 26.4 28.0 29.2 : 
bed on a 20.8 c 30.7 30.3 302 30.5 31.1 J t 29.4 
E ; , 34.0 34.2 : 31.4 318 
1970 nae os ae 34.4 34.2 33.7 328 3 32.3 
i i : 1.8 31.2 
1971 36.3 37.1 ar ree 30.2 30.2 30.5 309 31.2 
; 40.4 42.2 _ aA 34.5- 
1972 50.2 51.7 53 43.3 44.1 45.1 45.9 35.6 
1974 62.1 63.2 628 807 809 508 reed 64.3 56.3 $6.2 372 38.5 
ty/ A Fi . 5 60. A “ 5 
53 53.5 53.3 62.3 51.6 51.0 Bt 50.4 49.6 178 aaa me 
, . 49.6 475 46.2 45.5 
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YEAR Jan. Feb. Mar. [ Apr. is May 


eee) 
===-CMAOMNWN 
NOwwor aon 


June 


July 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. Dec Annua 
a New construction put in place, public, total (seas. adj. at annual rates)—bil. dol., see p. 43 
3.0 31 3.1 3.2 
3.9 40 43 : “ 3.3 3.3 3.4 3.6 3.6 37 
58 57 59 i 46 48 5.0 5.0 5.1 5.2 54 
6.4 65 65 : 62 6.2 64 6.7 6.6 6.6 66 
8.2 8.6 9.0 ae a2 6.6 6.8 7.0 74 7.6 76 
105 one ae aw aa 9.4 9.5 9.6 9.8 10.0 10.1 
11.6 11.6 11.3 W.1 WA Wa ie ye ae ee 11.3 
Ns 7 11.6 11.6 11.6 3 18 118 Me 11.2 11.4 
‘ 117 11 ‘ : . ‘ ‘ y 11.6 11.7 
8 11.8 11.8 11.8 11.6 11.6 11.6 11.7 11.6 
12.1 12.2 12.4 
as = 2 12.6 12.9 13.0 13.1 12,9 13.0 13.0 13.0 
14.0 14.0 13.9 13.7 14.3 
143 14.2 14.5 14.9 15.0 153 ine aoe ps tea 
ins iat bs “Ss 150 153 15.5 16,0 16.3 17.2 17.0 
152 4 aye 4 105 65 16.0 15.5 15.1 14.7 15.1 
as Kod ha 160 156 104 16.1 16.5 16.1 16.1 16.9 
7) ie nS a5 168 tas 74 17.4 17.6 18.3 17.6 
182 188 ‘as fae : ; 178 17.7 18.6 18.2 178 
19.9 19.8 20.4 20.1 208 208 208 204 20.4 op on 
y t f h p \ 20.4 20.4 20.8 
20.6 20.6 20.9 214 2 
eS Rt ORE BR Rt PER 
5 5.7 25. e fi y : i 5 
28.4 274 278 28.4 269 26.8 270 28.3 28.4 20:3 28. 
x y : 4 ( k K i 28.4 
ana ans 29.4 29.1 28.6 29.0 26.9 28.0 26.8 27.2 26.0 
= r) 26.5 27.1 28.2 29.6 28.8 28.3 28.1 29.1 30.4 
ao 30.0 30.3 30.0 29.6 30.9 29.0 29.7 30.8 30.4 29.7 
” 30.2 29.1 29.2 29.5 29.3 29.8 30.7 31.8 30.4 32.7 
31.8 33.3 32.2 31.9 ; : : 
A = 2 K 31.7 31.3 31.9 33.7 33.3 33.4 33.4 
: . 38. 39.2 39.0 39.7 38.5 38.2 38.9 38.1 41.3 
Construction contracts (F. W. Dodge), valuation, total—mil. dol., see p. 44 
442 597 602 675 605 660 82. 
cn a0 a7 971 935 963 554 762 tens A 694 it ot 
780 1,300 {360 : val “ae 944 906 1,094 1,062 958 929 11,826 
Ars fey ioe L 345 1,420 1,549 1,287 1,136 1,087 1,168 16,592 
"985 1321 = ated 573 1,409 1,380 1,263 1,083 1,051 932 1,234 17,151 
wane are y 1564 1,489 1511 1,439 2,039 1311 1,249 1,467 18,070 
/ r 1,742 1,606 1,116 1,793 1,414 1,742 1,892 1,394 1,300 18,804 
1,221 1,528 1,692 1,925 1,733 1,837 1,573 1,816 1,965 1,499 1,829 20,596 
1581 2135 2322 2.185 2.255 2.272 1,895 2,035 1,863 1,797 1,921 24,632 
2,229 2,770 3,045 2,980 2,947 3,013 2,953 2,575 2,443 2,377 
2.161 3,078 2.776 3,400 3,223 2,901 2.818 2.550 2,614 aan 1982 a2 173 
1,953 2721 2,881 3,403 3,820 3,607 3,467 3,216 3,309 2,594 2,282 35,090 
2,307 3,340 3,778 3,542 3,659 3,657 3,084 3,058 3,135 2,373 2,224 36,269 
2,240 3,046 3,360 3,337 3,472 3,597 3,295 3,119 3,319 2,886 2.718 36,318 
a2 3, = oe aaa aa 3,529 3,543 a) 3,291 3,008 2,712 37,135 
I ; : : 3 3,747 3,631 3,273 3,425 3,188 3,198 41,303 
2917 3,583 3,983 4,851 4,402 4,125 4,061 3,707 4,313 3,749 3,413 45,546 
3,201 4.215 4,359 4,639 4,504 4,601 3,760 3,762 4,029 3,757 3,598 47,299 
3,226 4,224 4,749 4,864 4,625 4,795 4,265 4,153 4,356 3745 3,698 49,272 
_ 4737 Bons 6,132 4.854 4,797 4,323 4,103 4,106 3,461 3,189 150 
: 5,095 5,414 4,879 5,104 4,695 5,053 4,258 3,996 54,514 
yaad Bat? 4.878 ape 6.589 5,956 6,318 5,170 6,171 4,863 4,543 61,732 
; f 7,081 6,443 6,298 6,523 5,140 6,240 4,406 5,228 67,446 
5,249 6,140 6,757 5,417 6553 6,178 6,230 5,398 5,453 5,145 4,974 68,294 
4,993 6,386 7,743 7,555 8,077 7,670 7,712 6,814 6,568 6,405 6,286 80,188 
5,595 7,238 8,212 9,056 8,358 8,054 8,773 8,047 8,202 7,126 6,423 90,979 
6,839 8,484 8,814 9,428 9.910 9,228 10,303 8,151 8,983 7,905 6,133 99,304 
6,610 7,911 8,929 10,158 8,480 9,295 8,416 8,359 7,227 6,179 7,304 94,370 
Construction contracts (F. W. Dodge), valuation, total—index (mo. data seas. adj.)—1972 = 100, see p. 44 
82 80 78 66 71 69 80 70 69 78 84 75 
76 85 96 84 89 91 92 92 85 94 97 88 
94 96 103 100 92 94 108 112 103 106 98 100 
115 118 108 104 110 106 118 108 113 115 89 109 
110 108 100 112 97 106 101 11 112 90 103 103 
New housing units started, privately owned, total (unadj. for seas. variation)—thous., see p. 44 
99.0 127.7 150.8 152.5 147.8 148.1 138.2 136.4 120.0 104.7 95.6 1,517.0 
90.7 90.5 123.0 130.2 122.8 114.3 130.3 96.9 110.4 92.8 64.2 1,252.2 
74.1 104.2 112.8 127.6 134.8 126.8 127.1 125.4 124.8 103.0 82.2 1,313.0 
7A 116.2 147.8 155.2 136.8 136.5 147.7 114.3 135.2 120.9 93.9 1,462.9 
89.6 124.8 164.2 1727 154.2 151.3 144.0 143.7 165.3 119.3 95.0 1,603.2 
101.3 129.1 147.1 152.8 157.2 140.6 138.3 119.8 141.2 110.6 93.0 1,528.8 
80.9 119.9 148.6 153.3 151.8 139.1 128.3 124.6 133.1 110.5 101.1 1,472.8 
762 118.1 140.9 130.0 120.6 99.2 101.8 89.1 76.6 72.8 60.2 1,164.9 
61.4 915 113.7 132.0 125.4 125.3 127.4 121.9 135.4 118.4 80.1 1,291.6 
84.6 126.6 162.0 140.9 137.9 139.8 136.6 134.3 140.8 127.1 96.4 1,507.6 
90.1 131.9 159.0 155.5 147.3 125.2 124.9 129.3 123.4 94.6 84.1 1,466.8 
743 114.7 128.4 125.0 135.2 140.8 128.7 130.9 140.9 126.9 121.4 1,433.6 
102.2 167.9 201,1 198.5 193.8 194.3 204.5 173.8 179.7 173.7 152.1 2,052.2 
152.2 203.9 211.6 225.8 223.1 206.5 228.6 203.0 216.5 185.7 150.5 2,356.6 
138.0 200.0 205.0 234.0 202.6 202.6 197.2 148.4 147.1 133.3 90.4 2,045.3 
109.4 124.8 159.8 149.0 147.6 126.6 114.1 98.3 96.7 75.1 55.1 1,337.7 
New housing units started, privately owned, total (seas. adj. at annual rates)—thous., see p, 45 
1,667 1,620 1,590 1,498 1,503 1,547 1,430 1,540 1,355 1,416 1,601 
1,503 1,109 1,289 1,271 1,247 1,197 1,344 1,097 1,246 1,246 1,063 
1,226 1,312 1,166 1,228 1,382 1,335 1,312 1,429 1,415 1,385 1,365 
1,278 1,443 1,524 1,483 1,404 1,450 1,517 1,324 1,533 1,622 1,564 
y 1,641 1,588 1,814 1,639 1,763 1,779 1,622 1,491 
1,456 1,534 1,689 
1/820 1,517 1,448 1,467 1,550 1,562 1,569 1,455 1,524 1,486 1,484 
1,423 1,438 1,478 1,488 1,529 1,432 1,482 1,452 1,460 1,656 
ior 1,394 1,352 1,265 1,194 1,086 1,119 1,046 843 961 990 
1.123 1,056 1,091 1,304 1,248 1,364 1,407 1,421 1,491 1,538 1,308 
1/520 1.466 1.554 1,408 4,405 1,512 1,495 1,556 1,569 1,630 1,548 
1,705 1561 1,524 1,583 1,528 1,368 1,358 1,507 1,381 1,229 1,327 
1,305 1,319 1,264 7,290 1,385 1,517 1,399 1,534 1,580 1.647 1893 
1,741 1.910 1,986 2,049 2,026 2,083 2,158 2,041 2,128 2,182 2,295 
2,390 2334 2.249 2,221 2,254 2,252 2,382 2,481 2,485 2,421 2,366 
2289 2365 2,084 2,266 2,067 2,123 2,051 1,874 1,677 1,724 1,526 
1,752 1,555 1,607 1,426 1,513 1,316 1,142 1,160 1,070 1,026 975 
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YEAR Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 


New private housing units authorized by building permits, total (seas. adj. at annual rates)—thous., see p. 45 


1963 1,248 1,212 1,258 1,288 1,350 1,345 1,321 1,310 1,413 1,414 1,357 1,423 1,335 
1964 1,296 1,442 1,313 1,264 1,299 1,280 1,304 1,306 1,265 1,230 1,254 1,164 1,286 
1965 1,264 1,185 1211 1,162 1,207 1,241 1,237 1,249 1,227 1,279 1,306 1,315 1,240 
1966 1,325 1,159 1,234 1,145 1,078 956 932 877 774 739 736 743 972 
1967 995 907 955 1,035 1,076 1,169 1,177 1,229 1,279 1,280 1,297 1,315 1,141 
1968 1,179 1,342 1,370 1,286 1,297 1,300 1,344 1,357 1,464 1,421 1,436 1,389 1,353 
1969 1,459 1,495 1,438 1,441 1,328 1,349 1,278 1,317 1,263 1,216 1,191 1,155 1,324 
1970 1,062 1,118 1,132 1,224 1,328 1,322 1,324 1,394 1,426 1,564 1,502 1,767 1,352 
1971 1,668 1,572 1,722 1,721 1,971 1,913 2,079 2,046 1,987 2,027 2,092 2,191 1,925 
1972 2,238 2,169 2,105 2,139 2,067 2,183 2,195 2,263 2,393 2,354 2,234 2,419 2,219 
1973 2/271 2/226 2,062 1,908 1,931 2,051 1,819 ,B09 1,704 1,411 1,402 i 1,820 
1974 1,331 1,360 1,440 1,254 1,138 1,086 1,002 917 840 824 783 889 1,074 
Manufacturer’s shipments of mobile homes, total (unadj. for seas. variation)—thous., see p. 45 
1959 6.8 8.4 11.0 102 118 12.1 10.9 96 118 11.5 8.6 8.1 120.5 
1960 68 91 93 85 he 10.4 77 10.2 10.0 87 6.4 5.7 103.7 
1961 5.6 6.4 8.0 77 9.1 8.3 6.7 8.0 82 9.0 7A 6.0 90.2 
1962 6.8 8.1 97 10.5 11.7 11.4 93 10.7 10.9 12.3 9.1 7.4 118.0 
1963 8.5 10.2 17 13.6 14.7 13.7 13.0 13.7 14.2 15.6 11.8 10.0 150.8 
1964 11.0 128 16.1 16.7 17.8 18.9 16.9 179 19.0 18.2 14.2 11.6 191.3 
1965 12.9 14.2 18.8 18.0 18.9 21.1 17.7 21.1 14 20.6 17.9 13.9 216.5 
1966 11.6 14.2 20.0 19.6 20.2 21.7 18.0 22.4 500 19.2 17.4 12.9 217.3 
iat ye 14.4 18.4 19.4 21.9 22.6 19.4 24.7 24.2 24.3 20.9 17.8 240.4 
21.2 24.0 27.1 27.6 26.5 27.2 30.5 29.9 33.5 27.6 24.0 318.0 
1969 27.1 29.4 32.5 36.0 34.6 36.4 35.2 38.1 40.1 43.4 32.7 27.2 412.7 
1970 23.9 24.1 29.5 39.9 32.9 35.6 37.1 38.4 41.4 40.8 30.5 27.0 401.2 
1971 24.7 28.7 36.0 43.3 41.3 47.8 45.6 50.0 54.0 50.8 39.9 34.4 496.6 
1972 33.5 40.0 49.1 53.7 51.8 55.0 48.5 52.1 49.1 54.4 50.7 38.0 575.9 
i 39.8 41.9 55.8 60.2 56.0 56.0 49.2 52.5 43.8 45.0 39.0 27.9 566.9 
7 26.0 27.1 33.3 38.0 37.1 35.6 31.0 29.2 24.1 20.7 15.3 11.8 329.3 
Manufacturers’ shipments of mobile homes, total (seas. adj. at annual rates)—thous., see p. 45 
1959 113 115 126 113 120 123 130 110 122 123 
123 132 
1960 114 116 104 96 111 106 101 
1961 92 87 88 91 87 86 a7 ‘ss 4 pd 98 102 
1962 106 111 113 118 117 119 117 114 123 124 126 126 
1963 135 141 138 149 146 150 154 151 153 162 164 = 
1964 170 177 187 184 193 193 198 198 199 195 196 189 
1965 213 201 208 200 208 215 217 224 225 224 238 17 
1966 192 203 232 222 221 226 223 223 211 208 307 
1967 198 205 211 231 233 240 239 251 258 254 772 287 
968 = 295 299 299 301 303 308 319 317 338 34 a7 
383 412 395 401 403 407 406 410 4 
1970 394 354 372 438 ro pe 4 
me x 8 #2 & & 2 & S&S S&S $8 &€ 8 
565 575 578 590 563 571 566 546 
1973 653 636 671 624 591 570 549 BIS ro on i" 
532 515 488 515 474 
1974 438 413 410 387 372 373 330 303 269 235 215 201 
Department of Commerce composite, construction cost index—1972 = 100, see p. 45 
1958 64.2 64.0 63.9 63.6 63.7 63.7 63.7 63.8 
f A : 5 : 63.9 64.1 64.3 64.3 
1959 64.3 64.3 64.2 64.2 64.1 64.0 63.9 63.8 5 Prd 
: ‘ ; ; i 63.8 63.7 63.7 63.7 
1960 64.2 64.1 64.0 63.9 63.7 63.7 63.5 63.4 . 4 
1961 63.2 63.2 63.3 63.4 63.4 63.4 63.6 63 exe ens wae waa on 
; ' 5 63.5 63.6 63.6 
1962 63.7 63.9 63.9 64.2 64.2 64.2 64 ons ona 
i d 2 64.2 64.3 64.4 
1963 64.7 64.8 64.8 i aaa are se 
1964 65.6 653 65.3 one on? oa ee ens wae as pe pt oe 
; 65.8 65.9 66.0 66.2 66.4 66.5 65.9 
1965 66.7 66.7 66.6 66.6 
1966 68.3 68.3 68.5 69.6 70 v4 703 70 2 at ea aa oy a 
1967 71.0 71.5 TAT 71.8 71.9 72.4 72.5 72.7 Leh Ly a3 a i 
1968 a : 75.2 75.7 75.6 75.6 76.1 75.8 76.1 rs 8 4 vat rhe Ls 
80.7 81.7 co Le 
im os a = ot oe ae fe oe = 
91.1 92.1 93.1 93 ; — ch, 886 
1972 98.2 98.2 98.2 98 ; 98 ; oot eas — 4 ay a 4 | 
1973 103.3 104.1 104.7 106.6 107.4 107.8 188 vee 113 ite ioe ran hen 
1974 115.7 117.9 120.7 122.0 124.1 126.6 129.0 130.6 1322 1324 1342 1388 wes 
j 4 f : ; 126.9 
Mortgage applications for new home construction, F.H.A. commitments (seas. adj. at annual rates)—thous., see p. 47 
1954 239 244 251 
Ht jis ae za Ue _ 343 313 284 336 338 412 386 339 
1966 aA a ne vo we 299 272 260 240 223 243 218 306 
bets os ie 7 a 174 180 153 165 151 158 132 198 
7o68 jo Hy a4 bit 18 176 184 222 227 224 240 231 199 
1959 401 382 364 381 391 308 oes oan po oo 4 oo Pen 
1960 253 256 245 392 oe oa oe pad au 289 247 282 370 
7 213 225 208 
ee 195 a os - fF 2 a. 24 288 wa m2 
181 a8 194 196 179 
1964 ey a py Me 222 205 185 174 165 162 146 198 
194 183 186 174 174 166 145 1 
iba hl 196 186 199 197 165 185 194 187 : 
186 184 1 
is 7c « + ss ¢ & 2 3 S- = 2 io 
169 164 182 bn 169 172 173 152 
feao Nes has be 154 156 151 176 164 180 bb 
186 155 179 oo ld 167 
1970 272 265 306 170 178 190 2 
309 245 296 17 222 206 188 
1971 410 381 394 wes seh 330 
385 328 7 ae on 463 
1972 378 353 301 379 353 373 344 316 
249 192 . 343 277 484 
1973 146 114 104 19 203 216 169 146 367 
1974 52 ey ed . Ls 103 83 73 95 50 _— = 225 
93 95 86 99 126 103 86 a7 
Mortgage applications for new home construction, V.A. appraisals (seas. adj. at annual rates)—thous., see p. 47 
eth = 408 448 442 492 501 605 529 
= om im wm 7 @ 2 St fe ge we am ae aa 
1957 286 269 23 72 373 365 621 
5 181 168 7 388 365 332 
1968 i - 137 151 152 402 
93 262 303 bed 80 62 
1959 27 305 301 3 61 159 
1960 179 rir 120 148 ToT a 278 238 208 208 130 10 on 
1961 142 168 oe 101 131 Mees rs 
179 202 151 133 126 148 
1962 186 166 5 191 174 185 151 143 
204 180 18 189 187 18 
1963 < 169 1 : on 
bea 153 148 149 128 164 142 iat 163 156 158 142 148 Hi 
131 131 121 117 ahi 138 126 1 
109 118 W1 95 120 116 137 139 
102 102 102 114 
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HISTORICAL DATA FOR SELECTED SERIES—Con. 


YEAR 


Jon. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Annual 
Mortgage applications for new home construction, V.A. appraisals (seas. adj. at annual rates) -thous. -Con. 
107 120 107 100 119 106 93 98 97 89 91 101 102 
89 74 93 Ww 102 96 97 109 104 112 94 100 99 
bo ie oie ped 116 138 142 120 135 140 122 133 124 
115 123 135 125 129 135 152 145 132 
143 125 134 126 126 128 149 150 133 124 166 155 138 
138 134 149 133 133 123 134 151 143 161 152 158 144 
181 165 187 203 222 254 244 224 260 224 207 248 218 
221 210 208 244 197 222 211 205 200 185 206 198 209 
211 202 200 170 161 169 143 144 139 138 135 121 162 
121 152 144 152 152 188 167 188 170 183 159 132 161 
Retail sales, all retail stores, total (unadj. for seas, variation and trading-day differences)—mil. dol., see p. 50 
am * sc 9,889 10,395 9,859 9,766 10,090 10,535 11,295 10,943 12,992 122,406 
} , ; 11,000 10,991 11,118 11,068 11,032 11,360 11,866 11,330 13,579 133,619 
9,708 9,295 10,987 11,604 11,198 11,267 10,669 11,110 11,487 11,628 11,364 13,466 133,783 
9,982 9,730 11,614 11,630 12,213 12,544 12,922 13,338 13,074 12,665 12,231 15,270 147,213 
ee ned 12278 12,394 13,152 13,133 12,225 13,128 12,969 13,715 13,242 15,227 156,548 
} ; ; 13,247 14,205 13,682 13,249 13,301 13,482 14,668 13,854 16,756 162,353 
12,903 12.198 13,807 14,016 14,520 14,443 14,250 14,044 13,952 14,820 13,828 16,314 169,094 
12.213 11,947 13,409 14,197 14,116 14,533 14,260 13,770 14,013 14,538 14,401 17,738 169,135 
13,148 12,642 14,573 15,490 15,333 15,600 15,261 15,481 15,765 15,684 15,752 19,124 183,851 
13,727 13,551 15,719 14,889 16,109 16,579 15,382 16,187 15,583 16,130 16,493 19,380 189,729 
14,741 14,058 15,789 16,442 17,205 17,114 16,864 17,490 16,373 16,949 17,133 19,844 200,002 
15,286 13,783 15,549 16,273 17,364 16,603 16,596 17,000 16,326 17,360 17,039 21,174 200,353 
16,225 14,961 17,190 17,589 18,600 18,708 18,332 18,054 17,570 19,095 17,635 21,454 215,413 
16,312 15,829 17,419 19,200 18,548 18,918 18,066 18,153 17,898 18,648 16,385 22, 163 Bel 
15,815 15,075 17,941 17,404 18,539 18,914 17,928 18,330 18,163 18,768 19, } 
17,021 16,056 19,054 19,269 20,247 20,274 19,156 19,937 18,878 20,597 20,930 24,144 235,563 
18,276 17,102 19,672 20,539 21,250 20,758 20,561 21,036 19,284 21,552 21,514 25,122 246,666 
19,171 18.775 20,521 21,208 22,531 22,265 22,167 21,798 21,332 22,624 21,739 27,739 261,870 
20,600 19,628 21,939 23,549 23,845 23,852 24,153 23,010 22,751 25,092 25,183 30,526 284,128 
22,104 21,281 24,739 25,502 24,786 25,977 25,353 25,372 24,885 25,949 26,182 31,826 303,956 
21,064 20,107 23,631 23,030 24,513 25,591 24,154 24,597 24,591 24,546 25,852 31,280 292,956 
22,726 22,813 25,469 25,935 27,660 27,482 27,262 28,297 25,913 28,210 29,197 33,394 324,358 
25,564 24,224 27,260 27,985 30,069 29,104 28,742 29,222 28,363 30,374 29,738 36,072 346,717 
27,107 25,548 28,776 29,608 31,399 31,680 31,534 30,918 30,361 32,232 30,794 38,446 368,403 
28,642 27,714 31,739 33,359 33,787 34,702 34,460 33,796 33,921 35,395 35,893 42,826 406,234 
30,730 31,035 36,065 35,254 38,005 38,729 37,157 38,246 37,656 38,940 39,966 47,286 449,069 
36,427 35,580 41,861 41,241 43,582 44,113 42,189 43,785 41,366 44,015 44,942 50,433 509,534 
38,231 36,852 42,824 44,281 47,123 46,009 46,403 48,949 44.142 46,579 46,674 52,929 540,996 
Retail sales, durable goods stores, total (unadj. for seas. variation and trading-day differences)—mil. dol., see p. 50. 
546 208 3,132 3,122 3,109 3,299 3,637 3,309 3,723 37,542 
3 043 ons anes pro 3468 3,678 3,724 ; 3,702 3,760 3,603 3,999 42,888 
2.914 2,934 3,732 3.925 3,955 4,045 3,778 4,070 3,953 4,036 3,761 3,880 
3411 3393 4,180 4.213 4,677 5,015 5,251 5,495 4,956 4,734 4,116 4,834 54,275 
4616 4,233 4,623 4,456 4,782 4,727 4,288 4,734 4495 4,746 4,235 4,543 54,479 
3,793 3,867 4,139 4573 5,224 5,122 4,627 4,410 4,670 5,116 ou Ver ei 
; : 139 5,400 5,480 5,378 5,189 5,003 5,319 ; : } 
S361 41070 4768 4.963 5,020 5,458 5,022 4,916 4,842 ee ee ge are 
; 5, , 
4482 4,503 5,430 5,704 5,845 6,125 5,720 5,980 5,900 j j 
10 
690 5,798 6,053 5,573 5,739 5,230 §,516 5,491 6,172 65,8 
ere apo ned oa 6,183 6,274 6,049 ee pes on ie ye pope 
4,803 4,281 4851 5,261 5,627 5,590" 5,443 ; epee 
6,234 5,702 6,413 5,494 6,012 
5,119 4,927 5,830 6,208 6,432 6,822 6415 ; 12 (ime 
4 5,760 5,938 5,595 5,994 5,792 6 
5.074 5,209 5,806 6,341 6,385 6,603 y a 6.272 67,302 
644 205 634 5,701 5,372 6,034 6,076 2 
. —_ rr a ap : é 6,316 5,594 6,991 6,732 6,741 74,894 
5,176 pe pod po 6 Fe: rp A 7,587 6,954 7,149 79,927 
695 6.376 6,985 7,234 7,031 6,969 6,537 5,977 J 
6004 ones 6710 7,326 7,658 7,678 7,359 6,965 6,845 7,077 6,760 8116 84,593 
021 94,186 
404 8,106 7,485 7,117 8,455 8,432 9, 
—_ pp td a ibe: y 8,203 8,275 7,697 8,668 8,452 8,961 98,301 
7,020 7,033 8,649 8414 8,109 8,820 : i j me pes ae oe 
6,263 5,986 ceed gon Ho rps wore pipes Ups gist 9,012 91275 101,695 
067 8,307 ; / ; ; ‘ ; | ; 
rr cr a oC 
: 9,75 : } ! ] | ; u 
ioe veer ans pee 10,952 11,779 11,062 10,679 11,043 " 7154 y 4 1 0 1 is08 129,810 
9,586 10,078 12,048 anoer ie baa 16700 14783 14/843 13937 15,109 14,279 13,675 172,912 
1 14,824 ) ; 5 / ' ’ G 169/417 
10a Hye sara on 15,762 15,389 15,711 15,832 13,873 14,482 13,266 13,780 
Retail sales, nondurable goods stores, total (unadj. for seas. variation and trading-day differences) —mil. dol., see p. 50 we 
7,187 6,727 6,644 6,981 7,236 7,058 7,634 9,269 90.731 
6,124 5,774 6,830 6,800 , 440 7.344 7,188 7,658 8,106 7,727 9,580 ect 
6.953 6381 7,515 uate fee pee! 6,891 7,040 7,534 7,592 hoe bye 92.938 
6,361 7,255 , , , 8118 7,931 } } , 
a 6.337 7434 7417 7,536 7,529 7,671 Ae pe 5969 9,008 10.684 102,069 
7374 7,361 8,656 7,938 8,370 pas feos ep82 8811 9,552 9,340 11,542 is 
8,981 f f 7 ‘ sj 370 i 
ae? en 6450 Garr, 120S«8,962 oe es, «17 9500 e112. 124 1703962 
; 8 641 9,234 9,096 9,075 Fe , G 10.12 10,212 12.938 $ 
3.665 4139 peor 9,785 9,488 9,476 9,541 9,501 Bold ane 
9,537 10,311 10,526 9,809 10,448 10,352 10,614 ; pe: pigs 131,650 
pipes pe pee 10,678 11,022 10,840 10,815 11,510 10,776 11,368 ey ey 136.944 
10.489 9,502 10/698 uae ie 11,308 oi? } 520 11,868 12,682 peg: as 146,060 
1238 10,620 11613 12.859 12,163 12,315 ed Veo 12791 12.794 13,156 16,611 ae 
4 ; 12,535 12,709 f , 4 606 14,198 17,403 , 
11.171 10,595 12,474 11,991 / 12.827 13,621 13,284 13,6 , G 166.739 
, 13,417 13,496 14,560 17,973 
11,845 11,074 12,918 12,980 fi 13,592 14,499 13,307 13,965 f , 177,277 
rr A 
13,167 12; 1 f ¥ : 1,505 189,942 
25 16,634 16,637 16,751 21,51 
15,660 15,448 16,047 16/6 2 865 205,655 
an 7-1 (ar i a A pe 
4 ; f 16,550 17,257 f ' , 900 20,185 24,119 222,663 
14,801 14,121 16,424 15,800 4 18,343 19,629 17,925 18,9 ; } 
18,524 18,444 " 31 20,809 26,300 238,096 
15,884 15,680 17,402 ps 19,565 20,617 19,342 20,6 E ; 
; 20 256 19.a18 ‘ 782 22,469 28,849 259,208 
17,630 16,395 16,406 BK 21,643 21,740 21,367 22, : 
’ 1,647 21,337 ’ 1 24,283 30,927 277,424 
19,389 17,771 20,003 20,221 21, 23,398 23.117 22,878 23,64 : f Pes 
} 22,835 22,923 ‘ 25,583 26,806 33,507 300, 
20,418 19,147 21,344 22,513 “ee 25.075 24,603 25,537 25,344 5, \ Bee nee 
bu003 23,086 Ba Ae aie WANS macs = maskz (7708 mere 90.653 36,768 on 
: : i ¢ 31,361 30,620 j F f f ; 
26,645 25,462 29,111 29,648 ' 
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YEAR 


Jan. 


i Dec. Annual 
Feb. Mar. i; Apr. hs May 5 June July Aug. Sept. Oct. Nov 
Retail sales, all retail stores,s total (adj. for seas. variation and trading-day differences)—mil. dol., see p. 52 
09 10,792 10,842 
0866 (11,021 Ha fee May eee ie 11240 «—«14,169«=—«11 AOA 
a f f ; 11,160 11,221 11,052 
11,099 11,191 11,290 11,223 11,217 10,993 Bl pia 12.368 eed 12.959 
11,589 11,674 11,716 11,916 12,345 13,300 13,349 12,694 ope sp gees 12924 
13,716 13,021 12,735 12,840 12,792 12,651 12,936 12,855 copa 13.99% 14.266 
ge apes ae. eae ere 4090 «14017 14.007 14060 13855 13,719 
14,325 14,418 14,218 14,167 14,146 14,090 14,017 14,007 oy pore a gre 14.671 
14,020 13,991 13,957 14,272 13,991 13,996 14,073 Q 
iio 15,005 15,255 15,260 15,126 15,404 15,418 15,677 15,715 15,652 15,531 
15,906 15,933 16,106 16,193 
pt 16463 16498 inno 16000 Loe 16867 16,841 16,782 16,699 16,647 
i i E , . 16,8! 16,745 16,662 17,048 f 
a2 17860 Hep dor Help lee 16.286 18,046 18,178 17,699 17.617 
18,159 18,139 18,615 18,337 18,312 18,128 18,190 18,173 18,333 18,071 17,939 
17,889 18,078 17,758 18,025 18,159 18,145 18,345 18,377 18,708 18,840 16,247 
19,011 19,331 19,436 19,568 19,317 19,623 19,745 19,804 20,116 20220 20,216 
20,148 20,309 20,397 20,268 20,419 20,656 } 20,579 20,537 a ane 
21,143 21,296 21,472 21,762 21,779 21,887 22,195 22,404 : : Y 
23,243 23,622 23,697 23,760 24,373 24,667 24,755 
34008 pope res 74063 25,222 26,328 25,615 25,667 25,557 25,566 25,384 
23,573 23,733 23,913 23,842 24,392 24,373 24,368 24,885 24,743 25,125 25,767 
25,732 26,343 26,299 26,418 26,971 27,233 27,490 27,057 27.777 28,215 28,092 
28,445 28,280 28,547 28,636 28,606 28,614 28,925 29,229 29,450 29,587 29,833 
29,988 29,950 30,087 30,586 30,739 30,925 30,976 31,096 31,136 30,690 31,635 
32,538 32,596 33,148 33,128 33,690 33,633 34,060 34,450 34,843 5411 35,395 
35,367 36,075 36,315 36,806 36,859 37,240 37,571 38,000 38,895 39,218 40,318 
41,860 42,002 41,961 41.984 42,061 42,460 42,315 43,006 43,239 43,861 42,837 
43,339 43,902 44,565 44,901 45,230 45,769 46,983 46,213 45,766 45,515 45,293 
Retail sales, durable goods stores, total (adj. for seas. variation and trading-day differences)—mil. dol., see p. 52 
2. 2 3,013 3,022 3,100 3,071 3,049 3,231 3,335 3,422 3,433 
qaie ine 3,581 3,327 3.546 3,622 3735 3615 3569 3.671 3,746 
3,608 3,736 3,829 3,768 3811 3728 3,857 3,862 3,908 3,835 3612 
4,156 4,193 4,206 4,360 4,692 5.190 5,192 4,836 4599 4,209 4,706 
5,179 4.680 4441 4472 4,399 4,223 4,387 4,398 4437 4,352 4.251 
4,608 4,312 4494 4,927 4,883 4494 4,199 4,505 4,844 4,769 4871 
§,211 5,206 5,077 5,130 5,043 5,064 4,921 4,927 5,044 4,845 4,720 
4876 4879 4,872 4811 5,071 4741 4,796 4,796 4,748 5,013 5,185 
5,381 5,472 5,585 5,601 5,544 5,713 5,732 5.865 5.778 5.689 5.551 
5,375 5,444 5,390 5,481 5,459 5,479 5,430 5,420 5,485 5,521 5,679 
5,858 5,752 5,690 5,715 5,863 5,670 5,744 5.718 5,625 5,580 5,432 
5,199 5,176 5,219 5.174 5,168 5,330 5,329 5.259 5.077 5.483 5,846 
5,912 6.017 6,047 6,056 6,147 6.169 6.296 5.970 6,080 5488 5.463 
6,015 5,853 6,122 6,004 5,924 5,729 5,827 5.851 5,782 5.655 5,578 
5,430 5.494 5,330 5,487 5,592 5,547 5,663 5,678 5.845 5,931 5,930 
5,994 6.122 6,137 6,236 6.115 6,260 6,305 6.163 6.526 6.527 6.426 
6.463 6.504 6,649 6.563 6,582 6,708 6.569 6,634 7.052 6.725 6,834 
6,921 6892 6,986 7,168 7,030 7,044 7,248 7,523 6.528 6,728 7.578 
7,736 7,596 7,656 7,693 7,679 7,770 7,805 7,762 7,991 8.235 8.387 
8,181 8,588 8,093 7,701 8,040 8,056 8,368 8.336 8239 8.262 8.255 
6,982 7,059 7,301 7,290 7,404 7,485 7,436 7,462 7,517 7,558 7,898 
7,944 8,271 8,102 8,273 8,405 8,544 8,715 8,248 8,871 9,093 9,006 
9,119 8,954 9,023 9,027 8,932 8,786 8,873 9,162 9.164 9.288 9,277 
9,060 8,936 9,016 9,258 9,293 9,357 9,351 9,156 9,009 8.495 9,052 
10,007 10,210 10,377 10,303 10,587 10,546 10,795 11,060 11.515 11,817 11,517 
11,481 11,685 11,937 12,071 12,121 12,189 12,393 12.555 13,005 13,295 14.202 
14,705 14.773 14,480 14,449 14.143 14.271 14.217 14,450 14,448 14.667 13,572 
13,494 13,915 14,111 14,219 14/329 14,609 15,278 14,434 13,889 13,733 13,618 
Retail sales, automotive dealers, total (adj. for seas. variation and trading-day differences)—mil. dol., see p. 52 
1,431 1,396 1,450 1411 1,450 1,409 1,375 1,507 1,592 1,604 1,628 
1,629 1,766 1,713 1.471 1,660 1.735 1.824 1744 1.759 1,862 1.915 
1,860 1,987 2,076 1,997 2,054 1,995 2.106 2.074 2.086 1,983 1,775 
2,259 2.266 2.233 2361 2,592 2,820 2741 2.568 2415 2.236 2578 
2,730 2,405 2,234 2.353 2,316 2.138 2.286 2.274 2,309 2.230 2143 
2,308 2,095 2.299 2.666 2,566 2.254 1,918 2.292 2644 2548 2617 
2,866 2843 2,784 2.845 2,796 2.862 2.657 2.728 2.858 2.657 2527 
2576 2692 2,690 2.654 2,886 2.553 2,634 2.594 2,532 2.764 2.929 
3,089 3.138 3,203 3,210 3,185 3,293 3312 3.468 3,339 3.248 3.100 
2,941 2,984 2,952 3,015 2,972 3,012 2,964 2,913 3,009 3.062 3,197 
3317 3,222 3210 3,212 3,345 3,135 3,273 3,283 3,189 3,137 3,003 
2,843 2819 2,792 2.750 2.793 2.898 2.856 2.764 2.561 2.912 3.253 
3,261 3334 3347 3383 3,425 3,492 3.598 3,284 3.435 2,868 2771 
3,409 3,387 3,458 3.390 3,307 3141 3.294 3311 3,196 3.119 3,082 
2,982 2.996 2.935 3,041 3,108 3.071 3,165 3211 3,333 3,394 3,335 
3,450 3572 3,564 3,638 3,552 3,656 3.651 3.519 3,893 3,842 3,686 
3778 3811 3.922 3,833 3,900 3.949 3.815 3,795 4,172 3,880 3.994 
4.017 3,994 4.115 4,206 4,029 4.084 4,292 4.602 3612 3,796 4,587 
4,769 4,687 4,678 4,625 4,631 4,717 4,707 4,646 4,760 4,918 5,019 
4874 5,183 4.767 4.457 4,748 4,755 4,956 4,974 4878 4,874 4,838 
4,231 4,303 4,536 4,463 4,534 4,607 4.479 4.451 4.478 4,506 4,813 
4.878 5,077 4,886 5,042 5,126 5,167 5,271 4,829 5.421 5,561 5,485 
5,464 5,342 5,369 5,397 5,286 5.178 5,287 5,534 5,529 5,645 5,559 
5,339 5,212 5,278 5,404 5,454 5,459 5,405 5,150 4,983 4,490 5,014 
6,025 6,138 6,281 6,175 6,326 6,294 6,423 6,707 7,035 7,280 6,884 
6,765 6,901 7,108 7,235 7,242 7,194 7,364 7,452 7,753 8,007 8,921 
8,911 9,012 8,678 8,596 8,362 8,494 8,459 8,636 8,631 8.776 7,754 
7,553 7,792 7,953 8,007 8,212 8,400 9,075 8,310 7,850 7,805 7.730 
Retail sales, nondurable goods stores, total (adj. for seas. variation and trading-day differences)—mil, dol., see p, 52 
6,869 6,808 6,934 7,039 7,046 7,105 7,092 7,231 
7,450 7,437 7,629 7,579 7,627 7,635 7,596 7.615 rad ppd pas 
7,491 7,455 7,461 7,455 7,406 7,265 7,249 7,401 7.252 7.386 7,440 
7,433 7,481 7,510 7,556 7,653 8.110 8,157 7.858 7.759 7,860 8,253 
8537 8341 8,294 8.368 8,393 8,428 8.549 8,457 8.657 8747 8.673 
8,666 8578 8714 8781 9,002 9,018 9.013 8,925 9,203 9,122 9.395 
9.114 9,212 9,141 9,037 9,103 9,026 9,096 9,080 9.016 9,010 8,999 
9,179 9,141 9,119 9,146 9,201 9,250 9,200 9,277 , } , 
9,333 9,393 9.486 
9,515 9,533 9,670 9,659 9,582 9.691 9,686 9,812 9.937 9963 9.980 
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June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 


Retail sales, nondurable goods stores, total (adj. for seas. variation and trading-day differences)—mil. dol.—Con. 


YEAR Jan. Feb. Mar. Apr. May 


1956 10,047 9,995 10,219 
1957 10,648 10.777 ; ope os pert pa 10,265 10,396 10,486 10,448 10,585 10,514 
1958 11.255 11.175 11.143 lone eae i “ 11,129 11,223 11,123 11,157 11,119 11,215 
1959 11,744 11800 11,843 niuad Peijonoe Aes 11,416 11,524 11,486 11,585 11,565 11,759 
1960 12.147 12.144 12.286 ea Lp s 12,000 11,989 12,076 12,098 12,211 12,154 
1961 12.434 12.459 12.584 ape ape 388 12,399 12,363 12,322 12,551 12,416 12,361 
1962 13.042 13.017 13.308 pe ee — 12,598 12,682 12,699 12,863 12,909 12,917 
1963 13,745 13,685 13,805 13,748 13,705 por one Ape 13.945 15.88 ee Uplhee 
1964 : j ’ f , , j 13,976 14,322 
14,212 14,222 14,404 14,486 14,594 14,749 14,843 14,947 14,881 15,010 15,012 18,173 
1965 15,208 15,327 
1968 16717 —«16BI2,Ss«6 82 1699 «16.952 —«17. 182 17272 «124717 391 17318 = 17908 «17.129 
1967 16,610 16,591 ; ‘ : , Q f f é 7,129 
1968 17.618 bod pe ye eee ines ‘e088 16,888 16,932 17,423 17,226 17,567 17,869 
eo 1aiee eter pepe ped po 1e.569 18,689 18,775 18,809 18,906 19,122 19,086 
1970 20,843 20,928 21,014 21,071 21,328 21446 21868 21625 11940 22127 22°108 22°68 
1971 : ‘ ‘ / ' ’ ' ; : 
not a po a = 7 u : nee aa. 03 23,087 23,265 23,390 23,328 23,594 23,878 
1973 26.762 Aes ae oy a ar _ 25,06 Al 25,178 25,445 25,890 25,923 26,116 
1974 29'518 29'845 pn cy} eo : ; 28,098 28,556 28,791 29,194 29,265 
: ' 682 30,901 31,160 31,705 31,779 31,877 31,782 31,675 
Retail inventories, book value, end of period, all retail stores, total (unadj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 54 
1947 11,613 12,430 13,066 13,124 12,726 12,334 12,115 12,454 12,979 13,897 14,615 13,564 
~ pee — ; = = 15,727 18,237 14,955 14,677 18,232 15,867 16,676 17,164 15,388 
_ a —_ = 16,087 15,499 15,056 14,691 18,200 16,192 16,990 17,225 14,733 
= —_— —— as 16,253 16,361 16,171 15,303 16,737 18,030 19,702 20,678 18,566 
= niga _— 22, 22,535 22,413 21,512 20,898 21,317 21,417 22,026 22,260 19,723 
jane —_ , 21,356 21,179 20,602 19,978 19,385 19,542 20,685 21,810 22,254 19,695 
y 20,713 21,934 22,376 21,945 21,303 21,220 21,524 22,038 22,545 22,552 20,147 
1954 20,282 20,937 22,173 22,187 21,861 21,037 20,760 21,050 21,413 21,572 22,169 19,698 
1955 19,965 20,949 22,395 22,427 22277 21,746 21,676 22,037 22,280 22,870 23,709 21,495 
1956 21,864 22,946 23,687 24,089 23,760 22,931 22,793 23,099 23,168 23,699 24,488 22,226 
1957 22,771 23,518 24,189 24,374 24,217 23,710 23,560 24,003 24,299 24,516 26,217 23,404 
1958 23,274 23,885 24,560 24,555 24,257 23,752 23,463 23,505 23,741 24,255 24,859 23,209 
1959 23,500 24,220 24,929 25,597 25,382 25,156 25,232 25,317 25,145 26,038 26,223 24,412 
1960 24,695 25,757 27,053 26,999 27,080 26,644 26,447 26,414 26,559 27,467 28,048 26,936 
1961 25,700 26,106 26,411 26,556 26,397 25,910 25,746 26,373 25,900 26,598 27,366 25,414 
1962 25,387 26,231 27,156 27,340 27,336 26,999 26,981 26,832 27,285 28,371 28,947 27,071 
1963 27,054 27,847 28,741 28,862 28,720 28,378 28,350 28,024 28,400 29,696 30,606 28,500 
1964 28,761 29,602 30,585 31,062 30,910 30,854 30,673 30,158 30,799 31,071 31,860 30,181 
1965 30,529 31,386 33,048 33,561 33,498 33,354 33,246 33,098 32,926 34,151 35,260 33,435 
1966 33,661 34,837 36,060 36,600 37,000 37,015 36,790 35,974 36,364 37,976 39,093 37,031 
1967 33,859 34,388 35,215 35,624 35,299 34,822 34,490 33,829 34,516 35,398 36,699 34,561 
1968 34,829 35,641 36,699 37,464 37,756 37,366 37,354 36,574 37,177 39,328 40,436 38,113 
1969 38,235 39,205 40,281 40,850 40,624 40,585 40,547 39,936 41,264 42,819 44,041 41,610 
1970 41,045 41,831 43,000 43,693 43,299 43,490 43,606 42,829 43,661 44,461 45,370 42,808 
1971 42,988 44,571 46,883 47,830 48,056 47,986 47,870 47,464 49,235 50,650 51,490 48,895 
1972 48,656 49,816 51,556 52,439 52,871 52,488 51,864 51,100 52,858 54,979 56,917 53,791 
1973 54,115 55,885 57,748 59,149 59,718 60,084 59,845 58,898 60,124 62,642 64,906 61,835 
1974 61,767 63,168 65,262 65,953 66,535 66,621 66,352 65,483 67,981 71,860 74,268 69,644 
Retail inventories, book value, end of period, durable goods stores, total (unadj. for seas. variation)—mil. dol.; see p. 54 
1947 3,958 4,341 4,701 4,779 4,752 4,669 4,532 4,585 4,855 5,003 5,240 §,211 
1948 5,458 5,790 6393 6214 6,060 6,121 6,003 6,079 6,152 6,523 6,726 6,437 
1949 6531 6,749 7,033 6,903 6,492 6,348 6,267 6,359 6,806 7,075 6,987 6,134 
1950 6453 6,372 6,638 6,593 6,772 6,844 6,083 6,472 6,961 7,803 8472 8,132 
1951 8375 8725 9,728 10,119 10,177 9915 9,703 9,594 9,368 9,581 9,541 8,918 
1952 9,203 9,460 9,798 9,897 9,520 9,203 8,604 8,421 8,789 9,183 9,348 8,793 
1953 9,120 9590 10,165 10,626 10,402 10,093 10,018 9,836 9,864 9,806 9,658 9,074 
1954 9,403 9,639 10,061 10,225 10,065 9,707 9, 9,424 9,196 8,932 9,183 8,625 
1955 9,056 9601 10,261 10,576 10,553 10,268 10,213 10,157 9,840 9,866 10,368 9,876 
10, 11,240 11,439 11,168 10,614 10;454 10,263 9,966 9,918 10,459 9,969 
1967 10396 10,809 1 1040 11,215 11,173 10,968 10,881 10,967 10,707 10,430 11,081 10,863 
1958 10,947 11,117 11,342 11,212 11,086 10,743 10,491 10,189 9,871 9,836 10,263 10,209 
1959 10,504 10,819 11,222 11,592 11,647 11,589 11,661 11,250 10,620 11,107 10,988 10,721 
1960 11,232 11,836 12,294 12,366 12,449 12,298 12,114 11,645 11,222 11,743 12,012 11,621 
1961 11,681 11,718 11,644 11,611 11,634 11,486 11,362 10,504 10,451 10,659 10,986 10,759 
1962 10,985 11,280 11,499 11,663 11,683 11,536 11,569 11,042 10,872 11,352 11,667 11,460 
1963 11,607 12,027 12,265 12,229 12,177 12,132 12,113 11,419 11,226 11,771 12,319 12,199 
1964 12,591 13,053 13,562 13,770 13,776 13,808 13,621 12,701 12,747 12,303 12,708 12,918 
14,839 15,157 15,300 15,230 15,171 14,593 13,920 14,341 14,886 14,811 
| esa pr 10444 16,714 17,253 17,325 17,092 15,738 15,500 16,294 16,967 16,771 
1967 14,494 14,616 14,790 14,824 14,757 14,448 14,155 12,979 13,145 13,347 13,756 13,917 
1968 14,461 14,912 15,280 15,859 16,165 16,104 15,979 14,721 14,623 15,587 16,232 16,290 
1969 16,933 17,228 17,649 17,948 17,606 17,659 17,410 16,231 16,793 17,348 17,950 17,877 
1970 17,832 18,145 18,620 18,939 18,873 19,050 18,938 17,635 17,684 17,340 17,247 17,482 
1971 18,159 19,244 20,367 20,932 21,392 21,482 21,188 20,176 20,975 21,243 21,479 21 ana 
1972 21,591 22,173 22,947 23,434 23,734 23,526 22,678 21,131 22,039 22,688 23,735 23,820 
1973 24,265 25,226 26,089 26,976 27,543 27,920 27,709 25,808 26,304 27,169 28,231 payee 
1974 28,384 29,125 29,838 30,152 30,424 30,502 29,592 28,044 29,088 31,039 32,721 A 
Retail inventories, book value, end of period, nondurable goods stores, total (unadj. for seas. variation )—mil. dol., see p. 54 
7,869 8,124 8,894 9,375 8,353 
1947 7,655 8,089 8,365 8,345 eid ise py 9.153 9715 10,153 10.438 8.951 
1948 8,635 9271 9518 9613 Ais 8,708 8424 8,841 9,386 9,915 10,238 8599 
1949 8,598 8.942 9532 9,184 oe 9.327 9.220 10,265 11,069 11,899 12,206 10,434 
1950 8,644 9,105 9,955 9,660 ome erage 11.195 11,723 12,049 12,445 12,719 10,805 
1951 11,062 pier ses egies bry 10,775 10,781 11,121 11,896 12,627 12,906 10,902 
1952 10,676 11,071 11,558 11,282 diper| 11.210 begins 11,688 12,174 12,739 12,894 11,073 
1953 10,772 11,123 11,769 11,750 11,54 11330 11°27 11,626 12,217 12,640 12,986 11,073 
1954 10,879 11,298 12,112 11,962 11,796 11478 11463 11,880 12,440 13,004 13,341 11,619 
1955 10,909 11,348 12,134 11,851 11,724 / d : 
: 13,202 13,781 14,029 12,257 
1956 11,518 12,100 12,447 12,650 gerd oy ea gee ye 14.086 14.136 12541 
1957 12,375 12,709 13,149 13,159 13, 1 13,007 12.972 13,316 13,870 14,419 14,596 13,000 
1958 12,327 12,768 tare Leip 13596 13,567 13,571 14,067 14,525 14,931 15,235 13,691 
1959 12,996 13,401 13,707 14,005 aa 14,346 4 4393 14.769 15,337 15,724 16,036 14,315 
1960 13,463 13,921 14,759 ip (763, 4AM 14,384 14,869 15,449 15,939 16,380 14,655 
1961 14,019 14,388 14,767 14,945 : 5653 15,463 15.412 16,790 16,413 17,019 17,280 15,611 
1962 14,402 sipeld pigs ied 16543 «16,246 16,237 16.605 17.174 17,926 18,287 16,301 
447 15, 16,471 , 4 18,768 19,152 , 
‘mee 16.170 16,549 17,023 17.292 17,134 17,046 17,052 17,457 18,052 
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Oct. | Nov. Dec. 


YEAR Jan. Feb. Mar. Apr. May June i? July Aug. Sept. Annval 
Retail inventories, book value, end of period, nondurable goods stores, total (unadj. for seas. variation)—mil. dol. —Con. 
1965 17,024 17,359 18,209 18,404 18,198 18,124 18,075 18,505 19,006 19,810 20,374 18,624 
1966 18,331 18,894 19,616 19,886 19,747 19,690 19,698 20,239 20,864 21,682 22,126 20,260 
1967 19,365 19,772 20,425 20,800 20,542 20,374 20,335 20,850 21,371 22,051 22,943 20,644 
1968 20,368 20,729 21,419 21,605 21/591 21,262 21,375 21,853 22,554 23,741 24,204 21,823 
1969 21,302 21,977 22,632 22,902 23,018 22,926 23,137 23,705 24,417 25,471 26,091 23,733 
1970 23,213 23,686 24,380 24,754 24,426 24,440 24,668 25,194 25,977 27,121 28,123 25,326 
1971 24,829 25,327 26,516 26,898 26,664 26,504 26,682 27,288 28,260 29,407 30,011 27,622 
1972 27,065 27,643 28,609 29,005 29,137 28,962 29,186 29,969 30,819 32,291 33,182 29,971 
1973 29,850 30,659 31,659 32,173 32,175 32,164 32,136 33,090 33,820 35,473 36,675 33,770 
1974 33,383 34,043 35,424 36,801 36,111 36,119 36,760 37,439 38,893 40,821 41,547 37,054 
Retail inventories, book value, end of period, all retail stores, total (adj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 55 
1947 12,086 12,457 12518 12,991 12,833 12,718 13,182 12,803 12,823 13,186 13,766 14,241 
1948 14,625 15,078 18,233 15,377 15,254 16,435 15,681 15,725 15,733 15,909 15,933 16,007 
1949 15,718 15,697 15,759 15,521 15,473 15,439 15,597 15,787 16,237 16,268 16,018 15,470 
1950 15,689 15,520 15,780 15,873 16,319 16,581 16,257 17,294 17,975 18,456 19,313 19,460 
1951 20,774 21,119 21,579 21,762 21,931 21.826 21,555 21,549 21,208 21,163 21,114 21,050 
1952 21,179 20,939 20,650 20,426 20,172 20,251 19,973 19,775 20,459 20,952 21,082 21,031 
1953 21,149 21,145 21,216 21,549 21,465 21,570 21.811 21,731 21,843 21,809 21.441 21,488 
1954 21,488 21,336 21.455 21,416 21,412 21,303 21,290 21,246 21,242 20,917 21,071 20,926 
1955 21,095 21,298 21,709 21,645 21,799 21,972 22,140 22,196 22,189 22414 22.696 22.769 
1956 22,904 23,211 23,040 23,296 23,263 23,163 23,201 23,293 23,177 23,252 23,400 23,402 
1957 23,728 23,727 23,648 23,658 23,780 23,895 23,907 24,233 24,485 24.214 24,264 24.451 
1958 24.134 24,064 24,044 23,892 23,866 23,892 23,785 23,739 23,861 23,815 23,882 24,113 
1959 24,353 24,459 24,447 24,937 24,988 25,255 25,508 25,632 25.407 25,657 25,187 25,305 
1960 25,605 26,013 26,488 26,339 26,643 26.716 26,740 26,847 26,916 27.027 26,969 26,813 
1961 26.591 26,346 25.957 25,951 25,963 25,915 25,952 25,786 26.246 26.123 26,377 26.221 
1962 26,274 26,496 26,685 26,709 26,887 26,986 27,175 27,334 27,692 27,925 27,896 27.941 
1963 27,998 28,123 28,208 28,184 28,229 28,299 28,522 28,625 28,880 29,282 29.522 29,386 
1964 29,705 29,865 29,986 30,280 30,326 30,669 30,792 30,918 31,502 30,653 30,715 31,094 
1965 31,494 31,687 32,405 32,701 32,820 33,096 
1966 34,638 36,120 35,375 35,646 36,227 36,710 pipe 088 vara 37650 a 72 po 
1967 34,814 34,688 34,743 34,877 34,754 34,777 34,791 34,918 36,009 34,696 35,117 35,299 
1968 35,871 36,054 36,270 36,695 37,241 37,276 37,544 37.748 37,943 38,709 38,865 38.945 
1969 39,345 39,645 39,785 39,991 40,080 40,456 40,753 41,186 41,686 42,153 42,334 42,517 
1970 42,431 42,438 42,552 42,812 42,679 43,243 43,742 44,134 44/147 43,507 43,455 43,867 
1971 44,456 45,225 46,359 46,850 47,359 47,673 48,155 49,146 49,822 49,689 49,402 Y 
1972 50,296 50,521 50,985 51,419 52,138 52,184 52,233 52,694 53,310 53,674 54.453 4 
1973 65,932 56,708 57,180 58,165 58,997 59,792 60,385 60,596 60.774 61,098 62,136 63,237 
; 64,000 64,665 65,002 65,918 66,448 67,043 67,191 68,531 69.821 70,895 71,067 
Retail inventories, book value, end of period, durable goods stores, total (adj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 55 
1947 4,030 4,320 4,438 4,674 4,659 47. 
1948 5,525 5,744 6,036 5,948 5,937 aie 62609 ae ame br] aes ava 
1949 6,582 6,652 6,612 6,643 6,381 6,329 6,561 6,806 7,135 7. 67. 3 
1950 6,507 6,307 6,259 6,329 6.643 6.824 6.345 7 poe pind pp 
Vee j i i : 6.880 7.228 7.779 8.284 8.290 
8.734 8814 9,260 9,409 9,651 9,728 9,806 9,746 9.618 
ee) } i , I . } 9.739 9.644 9.628 
9,593 9531 9,320 9,198 9,030 9,024 8.675 8.558 9.016 
ets Hew Hee x pm = , é : 3 9361 9.451 9.491 
sees , } , 9.897 10,081 9,963 10.140 10,088 9,790 9.781 
9,772 9,630 9.587 9516 9,540 9537 9.524 9.47 
ee Hee one ets one Le , , 9.536 474 9.232 9.293 9.270 
} , ; 011 10.095 10,229 10,258 10,190 10.354 10,534 10,532 
1956 10,594 10,700 10,696 10,716 10,608 10,466 10, 
E L E f 437 1 
Aad fpae) yet = ieee 10,582 10,662 10,802 10,821 11163 11338 11.097 1214 17289 
b , 851 10,652 10,621 10,559 10,426 10,387 10,425 299 , 
1959 10,601 10,667 10,782 11,057 11,176 3 } y ; 70 yy yo 
} , ; , f 11,340 11,533 11,549 11,348 
1960 11,333 11,665 11,817 11,826 11,952 } } ae php pre 
! ; f 12.011 11,978 12.046 12.056 
1961 11,841 11,574 11.258 11,162 11.191 ; 4 on ropd A howe 
; f } p 11,174 11,171 10,823 11,162 
1962 11,136 11,134 11,097 11,190 11,221 200 y ‘ oo —— a 
1963 11.750 11,845 11.797 11.701 11,658 Vs Aan poe pa bs dpe A A iow 
E p ff 11,741 11,861 11,914 12,057 ; 
1964 12.714 12.832 13.007 : : oe a 1572 
Re z z 13,139 13,144 13,319 13,312 13,356 13,790 12,831 12,886 13,318 
5 13,621 13,795 14,218 14,434 
1966 15383 15,624 18,740 16880 «16371 «sO re 0(teme.| Ce — te oa 
1967 14,445 14,268 14,180 14,058 14,007 13,966 14,024 ; co hp dns or 
1968 14,464 14,644 14.713 15,082 15,440 15,553 171 be eh ome bay Some 
1969 16,943 16,944 17,014 17,085 16,839 17,035 12, 3 17.407 "978 i been pepe 
1970 18,001 17 ose oe ' ; ‘ 143 17,407 17,778 18,126 18,245 18,206 
; 18,048 18,013 18,283 18,573 1 : 
oy tmp fee Igoe Hoge ma ee eae ae Te 
‘ 21,948 22,179 ; sy a ae 21,687 
ae 24508 25,003 25,289 26/998 26.483 27/001 27680 27°398 29097 27778 B23 coats 
(602 28,806 +~=28,063 29,118 29,403. «29, _—6hlUee | 
, k ; 666 29,621 29,629 30,545 31,569 32, r 
i y t ‘568 32,861 
Retail inventories, book value, end of period, automotive dealers, total (adj. for seas. variation)—mil, dol., see p. 55 
1947 1,035 1,118 1,181 : 
1948 1,543 1,559 1628 Vato aa ee 1,306 1,302 1,416 1,406 1,444 1,526 
1949 2,166 2,263 2.222 2251 2068 Hy eae 1,798 1,647 1,855 1,872 1,992 
16 a i ie 1,915 1777 1,785 1.977 2.097 np ioe sien yee! pi 1,881 
; 2632 2793 2839 , , , ’ , 2313 2.436 2.455 
1952 31062 3.033 2967 via aa _— 3,058 3,027 2,993 3,064 3.115 3,130 
1953 3,018 3,073 3.067 3170 ees yond sae 2,349 2,741 2.978 2.997 3.033 
1954 3,291 3,236 3.206 3,166 3187 3203 ‘ 5,336 3,622 3,561 3,329 3,283 
1955 3,126 3,197 3,353 3,420 3,549 3,620 ret a = 2,978 3.022 3,013 
j i 4 ‘ } 656 3,837 4, é 
1956 4,078 4,018 3,927 3,907 3,820 3507 =e kid 
1957 3,803 3,943 3.955 3.980 4.037 4144 eo yen ed 3,662 3,713 3,727 
1958 4,383 4,305 4,236 4,084 4,010 39. 4,133 4,475 4.674 4,375 4,492 4.520 
1959 4,036 4,068 4,166 4,405 4,505 4618 3,789 3,728 3,724 3.685 3.753 3.966 
1960 4,403 4711 4,862 4,889 5,005 S064 ron oe 4,520 4,781 4,182 4.105 
1961 4,955 4,722 4,443 4,373 4,452 4,470 ne 5,098 5,128 5,284 6,177 5,015 
Hees 4563 4566 rer yer 4488 po 4,455 4,193 4.545 4311 4,447 4.487 
1963 5,021 5,119 5,089 5,045 5,011 5,03 4,656 4,710 4,856 4,945 4.938 5,013 
1964 5,713 5,787 5,884 5,922 5,864 6071 ppt po 5,245 5,384 5,526 5.623 
L E , t : 6,441 i : ; 
ele 5,990 6,091 6,435 6.578 ewe 5.516 5,554 5,784 
1966 7,308 7,404 7,381 j : can one 7,576 7,164 7, 
1967 7/306 7,169 7,029 608 6760 Hide Ken en 7,719 7900 039 Sour 
1968 7,095 7,216 7,266 7,525 6,727 8,780 8,707 6,807 6,574 1 oo 
: i 5 j ‘ } 6,558 6,839 
1969 8/660 8'610 8/597 fea 7,796 7,826 7,918 7,956 7,976 : 
’ , , 643 8,415 8,56 ; , 8,246 8,416 8,404 
1970 9,171 9,069 9,109 914 ‘ 565 8,587 8,757 9/084 ’ 
F , } 147 9.197 93 " ’ 9,384 9,406 9,381 
1971 9,070 9/653 10,138 10,3 ‘ on eee 9,860 9,730 ; 
’ , D 391 10,746 10,894 k ' 8,842 8,368 8,679 
1972 11,366 11,336 11,431 " oo 1,866 12,1 
; ; : "490 11.659 11.44 : ue. 11,854 11,486 11,36 
1973 nt t 443 11,137 Y 363 
7 a 
‘ ' ’ ; 35 14 x ; ‘ ‘ , 
270 14,085 14,945 15,916 16,757 16,737 
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Jan. 


164,588 
167,513 


170,571 
173,533 
176,447 
179,386 
182,287 
185,242 
188,013 
190,668 


193,223 
195,539 
197,736 
199,808 
201,760 
203,894 
206,076 
208,088 
209,711 
211,207 


Feb. Mar. Apr. b. May 


June 


July Avg. Sept. Oct. Nov Dec Annual 
Retail inventories, book value, end of period, nondurable goods stores, total (adj. for seas. variation)—mil, dol., see p, 55 
8,137 8,080 8,317 8,174 8,048 8,450 7,969 7,850 8,188 ae74 Ae 
pe 9,197 9,429 9.317 9,325 9.412 9340 9,444 9.378 9,377 9,435 
9,045 9,147 8,878 9,092 9,110 9,036 8,981 9,102 9,174 9,268 9,209 
9,213 9,521 9,544 9,676 9,757 9,912 10,414 10,747 10,677 11,029 11,170 
og be pi ais 12,280 12,098 11,749 11,808 11,590 11,424 11,470 11,422 
i ; i 11,142 11,227 11,298 11,217 11,443 11,591 11,631 11,540 
11,508 11,536 11,674 11,609 11,673 11,730 11,768 11,703 11,721 11,661 11,707 
11,706 11,868 11,900 11,872 11,766 11,766 11,710 11,768 11,685 11,778 11,656 
11,748 11,929 11,776 11,788 11,877 11,911 11,938 11,999 12,060 12,162 12,237 
12,511 12,344 12,580 12,655 12,697 12,764 12,894 12,762 12,795 12,857 12,907 
13,099 13,108 13,076 13,118 13,093 13,086 13,080 13,147 13,123 13,050 13,168 
13,147 13,193 13,240 13,245 13,333 13,359 13,352 13,436 13,516 13,548 13,587 
13,792 13,665 13,880 13,812 13,915 13,975 14,083 14,059 14,043 14,144 14,276 
14,348 14,671 14,513 14,691 14,705 14,762 14,801 14,860 14,828 14,882 14,890 
14,772 14,699 14,789 14,772 14,741 14,781 14,963 15,084 15,151 15,305 15,159 
15,362 15,588 15,519 15,666 15,786 15,827 15,885 16,055 16,164 16,118 16,143 
16,278 16,411 16,483 16,571 16,558 16,661 16,711 16,823 17,023 17,039 16,814 
17,033 16,979 17,141 17,182 17,350 17,480 17,562 17,712 17,822 17,829 17,776 
17,892 18,187 18,267 18,276 18,438 18,521 18,606 18,637 18,789 18,947 19,152 
19,496 19,635 19,766 19,856 20,040 20,168 20,333 20,467 20,549 20,545 20,815 
20,420 20,563 20,819 20,747 20,811 20,767 20,919 20,879 20,814 21,197 21,148 
21,410 21,557 21,613 21,801 21,723 21,825 21,924 22,032 22,408 22,361 22,365 
22,701 22,771 22,906 23,241 23,421 23,610 23,779 23,908 24,027 24,089 24,311 
24,482 24,553 24,764 24,666 24,960 25,169 25,285 25,403 25,588 25,970 25,959 
26,170 26,695 26,900 26,917 27,056 27,214 27,383 27,639 27,717 27,699 28,376 
28,573 28,806 29,024 29,423 29,558 29,753 30,065 30,134 30,399 30,605 30,841 
31,705 31,891 32,227 32,514 32,791 32,735 33,218 33,077 33,319 33,863 34,819 
35,194 35,702 35,904 36,515 36,782 37,422 37,562 37,986 38,252 38,327 38,206 
Population, U.S. iotal (incl. armed forces overseas)—thous., see p. 59 
151,343 151,529 151,718 151,878 152,064 152,271 152,503 152,750 152,985 153,209 153,415 152,271 
153,831 154,019 154,224 154,425 154,649 154,878 155,121 155,373 155,624 155,872 156,093 154,878 
156,527 156,731 156,943 157,140 157,343 157,553 157,798 158,053 158,306 158,541 158,757 157,583 
159,170 159,349 159,556 159,745 159,956 160,184 160,449 160,718 160,978 161,223 161,453 160, 
161,912 162,124 162,350 162,564 162,790 163,026 163,290 163,570 163,847 164,107 164,349 163,026 
1 165,018 165,251 165,463 165,695 165,931 166,192 166,473 166,755 167,023 167,270 165,93 
7.786 f : 168,903 
167,746 167,977 168,221 168,436 168,659 168,903 169,191 169,488 169,780 170,063 170,315 i 
173,298 171,984 
170,806 171,029 171,271 171,501 171,741 171,984 172,257 172,538 172,816 173,070 : 1 
173,746 173,945 174,176 174,397 174,639 174,882 175,143 175,413 175,697 175,966 176,207 174,882 
176,685 176,905 177,146 177,365 177,591 177,830 178,101 178,376 178,657 178,921 179,153 ; 
179,597 179,788 180,007 180,222 180,444 180,671 180,945 181,238 181,528 181,796 182,042 180,67 1 
182,520 182,742 182,992 183,217 183,452 183,691 183,958 184,243 184,524 184,783 185,016 183,6 
185,452 185,650 185,874 186,087 186,314 186,538 186,790 187,058 187,323 187,574 a bi 
ne a a a 
190,858 191,047 191,245 191,447 191,666 191, : : ; i ; i 
195,195 195,372 194,303 
193,709 193,888 194,087 194,303 194,528 194,761 194,997 f : 
a 
; 7 198,206 198,363 198,537 198,712 198, ; | ; H F 
eee oe ae ee mee ee Re mide ime igs By 
201,881 202,023 202,161 202,331 202,507 202,677 202, h ; \ eae ser 
: 205,294 205,507 205,707 205,88 5 
204 008 204.156 204,335 204,505 204,692 204,878 205,086 : ae Fag ae 
1 7,237 207,433 207,627 207,800 j ; 
206,242 206,393 206,567 206,726 206,891 207,053 207, Soeees 308'846 
d 209,153 209,317 209,457 ; ; 

1 208,310 208,447 208,569 208,712 208,846 208,988 : py 
709,308 209,905 210,034 210,154 210,286 210,410 210,556 210,715 210,863 210,984 211,082 20800 
211,311 211,411 211,522 211,637 211,772 211,901 212,051 212,216 212,383 212,518 ; ; 

Labor force, total, incl. armed forces (unadj.)—thous., see p. 59 
62,362 62,080 
543 63,809 63,390 62,914 62,578 62,588 : 
poy o1833 S148 62/304 e216 64,172 64,078 63,568 63,433 63,772 7.882 62,903 
a a a 
a pees —— paar : : ; ; 66,042 66,539 65,831 65,730 
i 66,476 66,401 66,508 ; i 
pings pag page ph mig é 66,927 66,840 65,922 66,560 
poy py ae np 67521 erie yee GT707 67,447 67,301 66,284 66,993 
on iot 86.333 7167 67534 68.457 69,123 69,381 68,985 69,380 69,334 68,815 CERNE: 
66,134 66, 5 ‘ } ; } 
69,988 69,737 69,105 69,409 
67,771 68,160 68,591 69,709 70,730 70,760 70.804 aed 70 nee 69,985 69,618 69,729 
68,414 ste a “= ae fee ! 70,459 70,862 70,302 69,954 70,275 
69,025 69,370 69,834 70,568 71,506 71,539 71,261 lee Eieve Lage 70'860 70/921 
69,904 09,968 ge ey 13.057 13639 73196 13724 72,623 72,894 72,287 72,142 
9, f 73 ' s Hi 73,0 
J0,778 Lapa ale Logo : 3,997 72,617 73,235 73,046 72,385 i 
¢ 73,015 74,968 74,386 73, ' 09 73,442 
17230 13.620 13.708 73,533 74,927 74,533 74,797 73,811 Lb 7obee Bs 74571 
Lepr 73,503 73,969 74,670 76,134 78,108 tg! bps 76 a tide 35°830 
% 5 j 77,645 - , , d ' 
74,390 74,663 75,523 76,228 5 
77,178 
76,973 77,581 77,507 77,446 E 
77,196 79,015 79,215 78,553 G 79,645 78,893 
yee, Tages © 70a has atzas G0 auaeh ee gree stant Bt sore 
g : ; 82,465 ; , ' ; i 82,617 82,272 
79,107 78,950 79,558 79,552 ea 83,792 82,137 82,478 82,701 i 
, 1 84,455 84,552 J 4,920 84,856 84,240 
80,867 aaa agen aye 86,046 84,527 85,039 84, 
/ 7 85,881 86,318 , 86.386 86,165 85,903 
aeyso pot oe ae 87,248 «85,656 86,255 
; af 87am te : 87,715 87,541 86,929 
84,625 pi pete poet _ 08 88,453 86,884 87,352 ; } 
_ oon nip 89,400 «89,437 88,991 
rages ao page -y 90,448 91,005 90,758 89,098 89,591 ; ! 
: ; / 4 91.983 91,040 
67 418 ph 30,823 20,891 92,729 93,227 92,436 ea epee eee 93,538 93,240 
é y : 2,158 94,758 95,496 94,679 ; : ; 
91,692 91,884 91,736 92, 
Labor force, civilian, total (unadj.)—thous., see p. 59 See 
9 j 
61,398 61,037 61,024 60,75 
7 62,132 62,366 61,915 ' 61,402 61,286 
30.794 80,192 60.208 61185 62,197 62,559 62,400 e108 eed ee Ae 62208 
5 E ’ ‘ 63,155 ' ‘ ‘ 62 
; 61,982 63,548 G 62,660 62,454 62,048 / 
60,988 sie ate ; 63,040 62,934 62,294 i ' eae 
" 1,989 62,505 d 62,472 62,988 62,293 F 
60,640 61,689 61,144 81; 62,860 62,790 62,890 ‘ 4 63,015 
, 62,032 63,020 F 63.377 63,319 62,430 ; 
61,174 60,914 81,068 697 63,898 63,296 63,783 63,148 , 4016 62,999 63,643 
62,235 62,702 ee 63678 64,178 64,202 64,328 64,385 reper 86.376 65,869 65,023 
— beh pe 64,470 65,461 66,159 66,412 66,014 ’ ’ 
62,905 63,1 ’ ; ’ 909 66,279 66,552 
2 67,104 67,165 66, ; er 
6 67,886 67,924 67,56 67,256 66,930 f 
a a a 
65,597 i , f Z 68,908 p ; i ns 
i 67,930 ph 99 69,122 68,513 68, 
reert 67.388 67,799 i ee ere is 9,757 69,628 
: 68,363 69,704 , 207 70,100 70,361 69, 
66,713 67,389 67,799 60722 71.460 71,123 70,715 70, " 69,572 70,459 
: / ! 70,649 70,289 ; 
67,757 67,771 69,057 , 72,464 71,872 71,468 70,070 ‘ 70,772 70,345 70,614 
69,523 70,123 69,844 Lear fa 71.678 71,938 71,076 i oe Ieee ese B33 
69,744 69,820 ; / ae 72'807 72,037 : : a 
70,389 Ny ee si ian raei4 74,227 73,111 73,345 73,210 72,952 
; f ; 73,480 74,901 , ’ 
71.658 71,920 72,778 f 
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val 
YEAR Jon. Feb. Mar. Apr. | May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Ann 
Labor force, civilian, total (unadj.)—thous.—con. 
74,712 74,605 74,455 
1965 72,177 72,862 73,084 73,712 74,512 76,335 76,522 Leggo Hole ard 76574 76.255 75.770 
1966 yasi2 Ta.e08 re pith nace yaoat 70,469 79,112 77,527 78,132 78,121 78,057 77,347 
et 76,348 yr a0t Waa 171634 ; 8235 30,888 80,965 80,203 78.546 78,875 79,184 79,117 pac 
1968 ieee ‘ ; ! ; 4 : i 0,984 81,511 81,427 81,416 80,7 
1969 78,232 79,103 79,267 79,619 79,565 82,357 82,797 82,516 20,984 81511 lee’ pl peste 
1970 80,719 81,283 81,690 81,960 81,741 84,050 84,801 84,115 82,5 83,175 peu open Sree 
1971 82,652 82,703 82,668 82,898 83,104 84,968 86,011 85,678 84,135 4,536 55,018 = ey 
1972 84,553 84,778 85,410 85,324 85,567 88,055 88,617 88,362 86,693 87,176 op ee poe 
73 85,718 86,683 87,325 87,473 87,557 90,414 90,917 90,129 89,006 89,75 j ; ; 
ta 89,096 89,434 89,633 89,493 89,929 92,546 93,276 92,459 91,444 91,891 91,609 91,327 91.011 
Labor force, civilian, employed, total (unadj.)—thous., see p. 59 
1948 56,339 56,440 56,601 57,471 57,763 59,724 59,955 59,677 ge pee) ripen ee aa 
1860 Pe. 180 86197 8733 e312 art 4 6507 50/530 o0o88 60248 60,708 60,313 59,352 58,918 
1950 56,189 56,197 56,733 67,812 ; i l i ‘ é i i 
1951 58,166 58,102 59,366 59,206 60,219 60,373 60.968 61,128 60,408 60,906 60,464 60,252 —— 
1952 58,884 58,834 58,912 59,232 60,250 60,988 60,775 60,872 61,162 60,992 61,394 60, 
1953 60,134 60,271 60,874 60,757 61,061 62,166 62,186 62.271 62.529 61,805 61,302 59.796 81,179 
1954 58,645 59,059 59,119 59,537 60,020 60,497 60,523 60,858 60,952 61.210 60,901 59,990 60,108 
1955 59,354 59,336 59,850 60,861 61,780 62,568 63,497 63,876 63,676 64,138 63,840 63,2 y 
62,049 61,773 62,172 63,002 64,045 64,707 64,940 65,085 64,831 65,074 64,310 63,619 63,799 
ee? 61,974 62,512 63,134 63,512 64,213 65,127 65,726 65,009 64,769 65,112 64,129 63,598 64,071 
1958 61,508 61,265 61,567 62,116 63,098 63,652 63,810 64,018 63,766 64,480 63,890 63,266 63,098 
1959 62,052 62,015 63,091 64,241 65,036 65,924 66,193 65,897 65,414 65,891 64,877 64,927 64,690 
1960 63,375 63,871 63,607 65,450 66,342 67,288 67,239 67,004 66,892 66,563 66,394 65, . a 
1961 63,797 63,869 64,700 64,957 65,831 67,151 66,911 67,028 66,036 66,786 66,348 65,531 65,746 
1962 64,215 64,872 65,421 65,957 67,066 67,852 67,849 68,096 67,621 67,850 67,046 66,585 06,702 
1963 65,168 65,519 66,329 67,240 67,984 68,844 69,225 69,052 68,567 68,964 68,471 67.791 ; 
1964 66,468 67,197 67,695 68,947 69,952 70,448 70,839 70,676 69,849 70,147 69.892 69.543 69,305 
1965 68,235 68,690 69,385 70,220 71,298 72,278 73,093 72,695 71,408 72,112 71,824 71,819 71,088 
1966 70,368 70,691 71,090 72,066 72,619 74,037 74,655 74,665 73,248 73,744 73,995 73,600 72.895 
1967 72,161 72,505 72,560 73,445 73,638 75,393 76,220 76,170 74,632 75,180 75,218 75,337 74,372 
1968 73,272 74,114 74,517 75,143 75,931 77,273 77,748 77,431 75,939 76,365 76,608 76,699 75,920 
1969 75,357 76,180 76,520 77,077 77,265 78,958 79,615 79,646 78,026 78,671 78,716 78,789 77,902 
1970 77,313 77,489 77,957 78,408 78,357 79,382 80,291 79,894 78,256 78,916 78,741 78,516 78,627 
1971 77,238 77/262 77,493 78,204 78,709 79,478 80,681 80,618 79,295 80,065 80,204 80,188 79,120 
1972 79,106 79,366 80,195 80,627 81,223 82,629 83,443 83,505 82,034 82.707 82.703 82,881 81,702 
1973 81,043 81,838 82,814 83,299 83,758 85,567 86,367 85,921 84,841 85,994 85,828 85,643 84,409 
1974 84,088 84,294 84,878 85,192 85,785 87,167 88,015 87,575 86,242 86,847 85,924 85,220 85,936 
Labor force, civilian, unemployed, total (unadj.)—thous., see p. 59 
1948 2,351 2,807 2,646 2,407 2,014 2,408 2,411 2,238 2,061 1,747 2,033 2,205 2,276 
1949 2,995 3,474 3,383 3,277 3,516 3,966 4,388 3,956 3,635 3.788 3.570 3,690 3.637 
1950 4,648 4.791 4,313 3,665 3,263 3.551 3,316 2.613 2,490 2,055 2,356 2,409 3,288 
1951 2,649 2,538 2,323 1,938 1,770 2,132 2,072 1,806 1,886 1.754 1.990 1.796 2,055 
1952 2.258 2,340 2,002 1,836 1,782 2,032 2,085 11918 1.728 1/480 1594 1.545 1,883 
1953 2.132 1,964 1,828 1,764 1/536 1.732 1.710 1/512 1619 1/572 2,017 2.634 1,834 
1954 3,561 31983 4,037 3,846 3,658 3,681 3,679 3,470 3.433 2929 3.115 3,009 3532 
1955 3,669 3,569 3,297 3,162 2,690 2893 2,662 2,536 2.338 2.284 2,536 2,601 2,852 
1956 3,066 3,092 3,095 2,710 2,799 3,179 2,984 2,467 2,273 2,091 2,599 2,660 2,750 
1957 3,206 3,085 2/822 2,627 2,635 3.131 2,843 2,526 2,503 2.465 3,127 3,332 2.859 
1958 4,464 5,116 5,155 5,064 4,832 5,223 5,098 4,607 4,058 3,750 3.785 4,068 4,602 
1959 4,678 4,698 4,298 3,558 3,327 3,780 3,605 3,347 3,195 3,231 3,636 3,521 3,740 
1960 4119 31886 4,164 3,607 3,380 4,172 3,884 3711 3,315 3,537 3,967 4.470 3,852 
1961 5,335 5,654 5,423 4,887 4,671 5,313 4,961 4,440 4,034 3,863 3.941 4041 4.714 
1962 4,621 4,481 4,323 3,863 3,952 4,219 3,829 3,842 3,455 3.234 3,726 3,760 3911 
1963 4,627 4870 4,442 3,993 3,949 4,554 4,140 3,755 3,470 3.394 3.858 3.788 4,070 
1964 4,518 4/461 4,225 3,831 3,528 4,453 3,675 3,551 3,262 3,198 3.318 3.409 3.786 
1965 3,942 4,172 3,699 3,492 3,214 4,057 3,429 3,165 2,842 2,709 2.888 2,786 3,366 
1966 3,244 3,109 2,990 2,730 2,793 3,592 3,050 2,821 2,503 2.465 2.579 2,655 2.875 | 
1967 3,159 3,184 2,954 2,664 2,458 3,628 3,249 2,942 2.895 2,952 2,903 2,720 2.975 | 
1968 3,074 3,287 2,929 2,491 2,304 3,615 3,217 2772 2,607 2.510 2.576 2.418 2.817 
1969 2,875 2,923 2.747 2.542 2,300 3,399 3,182 2,870 2,958 2,840 2.711 2.627 2,832 | 
1970 3,406 3,794 3,733 31552 3,384 4,669 4.510 4,220 4,292 4.259 4,607 4,636 4,088 
1971 5,414 5,442 5,175 4,694 4,394 5,490 5,330 5,061 4.840 4.570 4.815 4.695 4.993 
1972 5,447 5,412 5,215 4,697 4,344 5,426 5,173 4,857 4,658 4,470 4,266 4116 4340 
1973 4,675 41845 41512 4.174 3,799 4,847 4,550 4,208 4.165 3,763 4,056 4,058 4,304 
1974 5,008 5,140 4,755 4,301 4.144 5,380 5,260 4.885 5,202 5,044 5,685 6.106 5,076 
Labor force, civilian, total (adj. for seas. variation)—thous., see p. 59 
1948 60,095 60,524 60,070 60,677 59,972 60,957 61,181 60,806 60,815 60,646 60,702 61,169 
1949 60,771 61,057 61,073 61,007 61,259 60,948 61.301 61,590 61,633 62.185 62.005 61.908 
1950 61,661 61,687 61,604 62,158 62,083 62,419 62.121 62.596 62,349 62,428 62.286 62.068 
1951 61,941 61,778 62,526 61,808 62,044 61,615 62,106 61,927 61.780 62.204 62,014 62,457 
1952 62,432 62.419 61,721 61,720 62,058 62,103 61.962 61,877 62.457 61.971 62,491 62.621 
1953 63,439 63,520 63,657 63,167 62.615 63,063 63,057 62.816 62.727 62.867 62.949 62.795 
1954 63,101 63,994 63,793 63,934 63,675 63,343 63,302 63,707 64.209 63,936 63,759 63.312 
1955 63,910 63,696 63,882 64,564 64,381 64,482 65,145 65,581 65,628 65,821 66,037 66,445 
1956 66,419 66,124 66,175 66,264 66,722 66,702 66,752 66,673 74 
1957 66,428 66,879 66,913 66,647 66,695 67,052 67.336 66,706 67.088 67.008 er 123 67 308 
1958 67,095 67,201 67,223 67,647 67,895 67.674 67.824 68,037 68,002 68,045 67.658 67.740 
1959 67,936 67,649 68,068 68,339 68,178 68,278 68,539 68,432 68.545 68.821 68.533 68.994 
1960 68,962 68,949 68,399 69,579 69,626 69,934 69,745 69,841 70,151 69,884 70,439 70,395 
1961 70,447 70,420 70,703 70,267 70,452 70,878 70,536 70,534 70,217 70,492 70,376 70,077 
1962 70,189 70.409 70,414 70,278 70,551 70,514 70,302 70,981 71,153 70,917 70,871 70,854 
1963 71,146 71,262 71,423 71,697 71,832 71,626 71,956 71,786 72.131 72,281 72,418 72,188 
1964 72,356 72,683 72,713 73,274 73,395 73,032 73,007 73,118 73,290 73,308 73.286 73.465 
1965 73,569 73,857 73,949 74,228 74,466 74,412 74,761 74,616 74,502 7 
1966 75,186 74,954 75,075 75,338 75,447 75,647 75,736 76,046 76,056 7a 190 pid ret 
1967 76,639 76,521 76,328 76,777 76,773 77,270 77.464 77,712 77,812 78,194 78,191 78,491 
1968 77,578 78,230 78,256 78,270 78,847 79,120 78,970 78.811 78,858 78,913 79,209 79,463 
1969 79,523 80,019 80,079 80,281 80,125 80,696 80,827 81,106 81,290 81,494 81,397 81,624 
1970 82,077 82,155 82,446 82,690 82,456 82,446 82,876 82,843 82,906 83,250 83,422 83.536 
1972 ett Sere 83,302 83,682 83,847 83514 84.114 84.428 84.431 84,626 85,085 85,227 
1972 85,596 85,567 86,189 86,132 86,340 86,534 86,635 86.982 86,902 87,027 87,000 87,331 
ly “ars 87,742 88,211 88,326 88,301 88,830 88,892 88,736 89,077 89,337 89,899 90,075 
| 90,653 90,603 90,376 90,714 90,943 91,273 91,047 91.525 91,527 91,763 91.809 
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. ee eae 


July 


Aug. 


Sept. Oct. Nov. Dec 
Labor force, civilian, employed, total (adj. for seas. variation)—thous., see p. 59 
58,196 57,671 58,291 57,854 58,743 58,968 58,456 58,513 58,387 58,417 58,740 
58,208 58,043 57,747 57,552 87,172 57,190 57,397 57,584 57,269 58,009 57,845 
57,751 57,728 58,583 58,649 59,052 59,001 59,797 59,575 59,803 59,697 59,429 
59,661 60,401 59,889 60,188 59,620 60,156 59,994 59,713 60,010 59,836 60,497 
60,462 59,908 59,909 60,195 60,219 59,971 59,790 60,521 60,132 60,748 60,954 
61,884 62,010 61,444 61,019 61,456 61,397 61,151 60,906 60,893 60,738 59,977 
60,663 60,186 60,185 59,908 59,792 59,643 59,852 60,282 60,270 60,357 60,116 
60,727 60,964 61,515 161,634 61,781 62,513 62,797 62,950 62,991 63,257 63,684 
63,518 63,411 63,614 63,861 63,820 63,800 63,972 64,079 63,975 63,796 63,910 
64,257 64,404 64,047 63,985 64,196 64,540 63,959 64,121 64,046 63,669 63,922 
62,898 62,731 62,631 62,874 62,730 62,745 63,012 63,181 63,475 63,470 63,549 
63,684 64,267 64,768 64,609 64,849 65,011 64,844 64,770 64,911 64,530 65,341 
65,620 64,673 65,959 66,057 66,168 65,909 65,895 66,267 65,632 66,109 65,778 
65,588 65,850 65,374 65,449 65,993 65,608 65,852 65,541 65,919 66,081 65,900 
66,538 66,493 66,372 66,688 66,670 66,483 66,968 67,192 67,114 66,847 66,947 
67,024 67,351 67,642 67,615 67,649 67,905 67,908 68,174 68,294 68,267 68,213 
68,751 68,763 69,356 69,631 69,218 69,399 69,463 69,578 69,582 69,735 69,814 
70,127 70,439 70,633 71,034 71,025 71,460 71,362 71,286 71,695 71,724 72,062 
72,134 72,188 72,510 72,497 72,775 72,860 73,146 73,258 73,401 73,840 73,729 
73,606 73,439 73/882 73,844 74.278 74,520 74,767 74,854 75,051 75,125 75,47 
75,229 75,379 75,561 76,107 76,182 76,087 76,043 76,172 76,224 76,494 76,778 
; : i : 78.250 78,250 78,445 78,541 78,740 
77,327 77,367 77,523 77,412 77,880 77,959 : F he 
78,707 78,818 78,894 78,543 78,430 78,696 78,591 78,452 78,613 78,537 i 
y 7 79,099 79,296 79,399 79,625 79,944 80,115 
78,469 78,346 78,756 78,891 8,599 } pee 
80,691 81,208 81.230 81,464 81,654 81,758 82,070 82,069 82,103 82,443 apes 
83.876 83,927 84,001 84,552 84,653 84,498 : ; i f 
an 86,043 85,839 86,036 86,136 86,297 86,113 86,154 86,083 85,712 85,235 
Labor force, civilian, unemployed, total (adj. for seas. variation) —thous., see p. 59 
2,213 2,350 2,302 2,259 2,285 2,429 
Pr 3.030 3260 S707 a76 4411 4/193 4,049 41916 3,996 4,063 
3.s98 3276 Sere S434 Sear 3,120 2,799 2,774 2,625 2,589 2,639 
3,936 3.876 3,575 3,434 3,367 ( b ; f ; hed 
: 7 2,194 2,178 1,96 
2.117 2,125 1,919 1,856 1,995 1,950 1,933 2,06 ; 
} : 1,936 1,839 1,743 1,667 
1,957 1,813 1.811 1,863 11884 1,991 2,087 f 1.830 1743 ieee 
: 1,723 1,596 1,607 1,660 1,665 1,821 9 ; ; 
xss1 seo? 3,749 3,767 3,551 3,659 3,854 3,927 3,666 3402 3,196 
2,969 2,918 3,049 2,747 2,701 2,632 ; A ; j 4 
2,571 2,861 2,790 
2,650 2,861 2,882 2,952 2,701 2,635 7 k 
ie zee zew 27102 cease con a ee 
a 5,016 5,021 4,944 ; ; i i ‘ ; 
Sons spot 3571 3,479 3,429 3,528 3,588 3,775 3,910 4,003 3,653 
sao 3528 3620 3,569 3,766 3,836 3,946 3,884 4.252 4,330 4,617 
ee be ee ie es Aes Bet ee he 
ret Ror aaes aan 3,977 4,051 3,878 3,957 3,987 4.1 51 3,978 
3,932 3,950 3,918 3,764 3,814 3,608 3,655 3,712 3,726 i | 
216 3,143 3,073 3,031 
95 3,432 3,387 3,301 3,254 a 1 
so 3 ee? ro 2.950 2872 2,876 2,900 2,798 2,798 2,770 eae 
889 2,895 2,929 2,992 2,944 2,945 2,958 ¢ ; 3018 
ry tet 3877 2.709 2,740 2.938 2,883 2,768 2,686 2,689 2,7 1s 2,685 
: i ; 2,816 2,868 2,856 3,040 4 ; ; 
a pele ae a <oi8 4,180 4,252 4,454 4,637 4,885 5,056 
nae — mao ae f 1 5,132 5,032 5,001 5,141 5,112 
4,877 4,956 4,926 4,956 4,915 Aa oe Soe neon ne 4.478 
poe je 1 pias — ¢ ( 4,074 4,321 4,425 
«06 — — po rye ne meer ean 5,444 6,051 6,574 
i : : 7 4,976 : ; ; i A 
4,666 4,560 4,537 4.678 4,80 
Unemployed (all civilian workers) as percent of the civilian labor force (adj. for seas. variation) see p. 60 
4.0 
38 4.0 3.9 3.5 3.6 3.6 39 38 37 38 40 
47 5.0 5.3 6.1 6.2 6.7 i ee 42 4.2 43 
6.4 6.3 5.8 5.5 5.4 6.0 45 #4 ae a re 
° : 3.2 t “ E 5 Fi 
34 3.4 34 3.0 = = ae oH 
3.0 3.2 } ; 
2 a8 oy 35 25 2.6 2.7 2.9 3.1 35 45 
2.6 ; ; i : ia : ; ; 
5.6 5.8 Se re 
5.2 5.7 5.9 5.9 5.6 Ba 7 - oe : 
47 4.6 47 43 : i 
43 4.2 
4.4 4A 3.9 3.9 
39 4.2 4.0 4.3 = 42 41 4.4 4.5 5.1 Me 
37 3.9 4.1 7.1 67 6.2 
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Unemployed married men as percent of total married men (adj. for seas, variation), see p. 6 * 
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YEAR Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec 
Unemployed married men as percent of total married men (adj. for seas. variation) —Con. 
i 24 
1965 27 2.6 2.5 2.5 25 2.3 23 24 22 2.0 20 19 24 
1966 2.0 1.9 2.0 18 17 1.9 2.0 1 is se se Ly 2 
1967 19 7 1.8 1.9 18 1.9 18 1s ce oe! he by 
1968 1.8 1.8 1.7 1.5 1.5 17 : 15 17 1.6 1.5 1.7 1.5 
1969 14 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 i ; : 17 18 
1970 19 21 22 23 25 2.5 27 28 29 3.0 32 a3 26 
1971 3.3 3.2 3.2 31 3.2 3.1 31 33 i eo = 7 
1972 2.0 2.9 2.8 28 28 2.8 28 26 28 i i j } 
1973 2.4 2.4 2.4 2.3 23 2.2 2.1 2.2 21 2.2 22 3 pe: 
1974 2.3 24 23 2.4 2.2 2.5 2.6 28 28 3 i i 
Employees on payrolls of nonagricultural establishments, total (unadj. for seas. variation ) —thous., see p. 61 
43,676 43,518 43,983 44,506 44,658 44,724 45,417 43,857 
rol eps ae pre e pepe Pry 44363 44,902 45,249 45,707 45,604 45,497 45,971 44,866 
1949 44,070 43,730 43,658 43,790 43,544 43,576 43,262 43,735 44,248 43,360 43,569 44,495 43,754 
1950 42,892 42,487 43,319 43,919 44,291 44,959 45,185 46,309 46,913 47,145 47,113 47,820 45,197 
1951 46,587 46,731 47,208 47,398 47,516 47,949 47,777 48,082 48,375 48,439 48,510 49,266 47,819 
1952 47,548 47,652 47,818 48,155 48,206 48,190 47,863 48,962 49,715 50,043 50,233 51,141 48,793 
1953 49,356 49,430 49,766 49,962 50,073 50,467 50,283 50,523 50,761 50,703 50,368 50,714 0,202 
1954 48,662 48,439 48,415 48,686 48,577 48,897 48,602 48,871 49,289 49,414 49,663 50,357 ‘990 
1955 48,664 48,663 49,166 49,720 50,153 50,855 50,764 51,168 51,688 51,919 52,091 52,836 50,641 
1956 51,146 51,152 51,429 51,795 52,142 52,674 51,744 52,699 53,060 53,307 53,333 53,951 52,369 
1957 52,064 52,042 52,233 52,609 52,792 53,195 52,937 53,223 53,433 53,311 53,060 53,361 52,853 
1958 51,253 50,486 50,318 50,374 50,602 51,095 50,908 51,367 52,037 52,031 52,409 52,987 51,324 
1959 51,617 51,539 51,984 52,672 53,282 53,935 53,740 53,532 53,979 53,886 54,064 55,004 53,268 
1960 53,346 53,321 53,382 54,175 54,243 54,662 54,305 54,505 54,801 54,675 54,373 54,484 54,189 
1961 52,676 52,311 52,590 53,030 53,585 54,348 54.181 54,553 54,968 55,053 55,136 55,546 53,999 
1962 53,816 53,915 54,190 55,031 55,451 56,048 55,837 56,082 56,557 56,580 56,430 56,659 55,549 
1963 54,999 54,946 55,249 56,042 56,462 57,096 56,904 57,122 57,624 57,799 57,612 57,995 56,653 
1964 56,354 56,493 56,856 57,420 57,940 58,696 58,524 58,791 59,387 59,272 59,570 60,082 58,283 
1965 58,453 58,567 59,011 59,782 60,331 61,209 61,056 61,343 61,894 62,137 62,354 63,023 60,765 
1966 61,417 61,595 62,239 62,980 63,527 64,663 64,347 64,554 64,963 65,216 65,385 65,922 63,901 
1967 64,317 64,253 64.616 65,019 65,414 66,322 65,883 66,132 66,421 66,558 67,083 67,627 65,803 
1968 65,728 66,078 66,428 67,134 67,454 68,488 68,067 68,269 68,699 69,063 69,382 69,957 67,897 
1969 68,367 68,584 69,081 69,671 70,157 71,232 70,614 70,894 71,108 71,474 71,504 71,913 70,384 
1970 70,104 70,208 70,658 70,972 70,995 71,636 70,873 70,775 71,134 70,899 70,859 71,436 70,880 
1971 69,799 69,720 70,084 70,672 71,165 71,879 71,066 71,173 71,809 72,056 72,357 72,755 71,214 
1972 71,359 71,546 72,138 72,770 73,402 74,383 73,377 73,929 74,491 75,169 75,581 75,955 73.675 
1973 74,491 74,869 75,422 76,008 76,591 77,508 76,568 76,971 77,562 78,185 78,587 78,715 76,790 
1974 76,922 77,039 77,362 77,911 78,513 79,210 78,311 78,459 78,959 79,258 78,937 78,295 78,265 
Employees on payrolls of nonagricultural establishments, private sector (unadj. for seas. variation )—thous., see p. 61 
1947 37,513 37,497 37,722 37,690 37,776 38,252 38,189 38,665 39,079 39,201 39,287 39,711 38,382 
1948 38,620 38,347 38,627 38,369 38,731 39,242 39,359 39,677 40,015 39,884 39,765 39,950 39,216 
1949 38,286 37,934 37,789 37,860 37,627 37,749 37,562 37,989 38,370 37,489 37,734 38,373 37.897 
1950 37,060 36,651 37,285 37,845 38,303 39,067 39,372 40,386 40,808 40,992 40,952 41.321 39,170 
1951 40,340 40,452 40,854 40,991 41,189 41,609 41,549 41,876 41,978 41,961 41,974 42,392 41,430 
1952 41,068 41,112 41,225 41,561 41,618 41,640 41,446 42,577 43,149 43,316 43,499 44011 42,185 
1953 42,669 42.741 43,057 43,271 43,461 43,882 43,878 44,101 44.171 44,012 43,668 43,760 43,556 
1954 42,005 41,755 41,694 41,961 41,841 42,181 42,051 42,308 42,543 42585 42,746 43,191 42.238 
1955 41,829 41,833 42,307 42,839 43,236 43,944 44,042 44,481 44,762 44,876 45,058 45,512 43,727 
1956 44,095 44,033 44,254 44,594 44,849 45,417 44,676 45,600 45,718 45,861 45,826 46.174 45,091 
1957 44,558 44,488 44,636 44,980 45,157 45,604 45,533 45,834 45,822 45,610 45,327 45,324 45,239 
1958 43/537 42,735 42,539 42,571 42,783 43,281 43,293 43,740 44,155 44,063 44.412 44,695 43,483 
1959 43,616 43,501 43,923 44,597 45,207 45,908 45,933 45,751 45,874 45,677 45,805 46,444 45,186 
1960 45,139 45,065 44,937 45,717 45,893 46,348 46,244 46,451 46,440 46,219 45,874 45,708 45,836 
1961 44,212 43,790 44,042 44,469 44,999 45,776 45.851 46,225 46,310 46.288 46,338 46,547 45,404 
1962 45,066 45,101 45,350 46,177 46,571 47,161 47,218 47,475 47.618 47,503 47,294 47.386 46,660 
1963 45,894 45,775 46,055 46,837 47,245 47,897 47/993 48,234 48,369 48,356 48,127 48.363 47,429 
1964 46,886 46,964 47,282 47/818 48,333 49,116 49,282 49,564 49.783 49,465 49,680 50,062 48,686 
1965 48,609 48,637 49,020 49,759 50,289 51,152 51,308 51,610 51,765 51,804 51,908 52,411 50,689 
1966 50,970 51,022 51,556 52,240 52,752 53,818 53,853 54,127 54,150 54,154 54.183 54.569 53,116 
1967 53,099 52,934 53,224 53,602 53,981 54,833 54,841 55,154 55,083 54,990 55,398 55,811 54,413 
1968 54,025 54,273 54,572 55,259 55,569 56,539 56,576 56,873 56.945 57,033 57,282 57,743 56,058 
1969 56,241 56,356 56,820 57,416 57,872 58,911 58,828 59,202 59,067 59,113 59.057 59,380 58,189 
1970 57,682 57,661 58,003 58,246 58,307 59,004 58,760 58,778 58,747 58,167 58.013 58,538 58,325 
1971 56,986 56,798 57,100 57,681 58,156 58,901 58,671 58,877 59,110 59,002 59,181 59,507 58,331 
1972 58,157 58,188 58,717 59,350 59,936 61,006 60,549 61,179 61,297 61,620 61,895 62,203 60,341 
1973 60,870 61,087 61,568 62,154 62,709 63,660 63,386 63,877 64,059 64,261 64,493 64,572 
1974 62.912 62.831 63,089 63,632 64,219 64,998 64,726 64,961 64,939 64,823 64,341 Y 64,095 
Employees on payrolls of nonagricultural establishments, total (adj. for seas, variation)—thous., see p. 61 
1947 43,524 43,584 43,630 43,510 43,529 43,669 43,669 43,783 44,003 44,1 44,324 
1948 44,680 44,492 44,615 44,334 44.615 44,863 45,059 45,062 45,167 as/0ee ae083 wos 
1949 44,631 44,399 44,169 44,057 43,806 43,582 43,415 43,490 43,708 42,823 43,148 43,497 
1950 43,472 43,175 43,816 44,238 44,589 44,953 45,361 46,035 46,304 46,530 46.654 46,756 
1951 47,227 47,519 47,700 47,849 47,803 47,915 47,923 47,806 47.743 47,833 48,026 48,119 
1952 48,229 48,491 48,450 48,476 48,478 48,130 47/992 48,687 49.076 49,436 49,710 49,933 
1953 50,043 50,271 50,360 50,367 50,343 50,386 50,385 50,272 50,216 50,114 49/824 49,627 
1954 49,340 49,270 49,081 48,984 48,857 48,810 48,689 48,644 48,752 48,828 49,102 49,242 
1955 49,363 49,523 49,867 50,106 50,414 50,705 
1956 51,880 52,096 52,141 52,302 52,387 52,454 51708 62 300 rr sziee7 62722 52/068 
1957 52,808 53,000 53,052 53,029 52,999 52,961 52,970 52.918 52.825 52,673 52,458 52,281 
1958 52,002 51,448 61,131 50,787 50,760 50,822 50,915 51,118 51,359 51,379 51,831 51,968 
1959 52,410 52.558 52.863 53,190 53,382 53,603 53,683 53,230 53,265 53,203 53,503 54,033 
1960 54,184 54,406 54,348 54,561 54,366 54,292 54,230 54,198 54,069 53,982 53,843 53,571 
1961 53,524 53,373 53,462 53,485 53,664 53,922 54,052 54,232 54,303 54,375 54,636 54,7 
1962 54,703 54,996 55,109 55,384 55,514 55,563 55,663 55,796 55,860 55,919 55,943 55, rr 
1963 55,927 56,039 56,157 56,398 56,534 56,571 56,705 56,832 56,971 57,148 87,125 87.281 
57.281 57,621 57,686 57.846 57,974 58.128 58,309 58.510 68,777 58,658 59,080 59,320 
1965 59,419 59,710 59,921 60,080 60,389 
1966 62,4 15 62, 766 63,129 63,318 63,595 63/989 or tee 4,308 o4,367 ear 64.839 es'042 
; i '305 65,373 65,478 65,642 65,816 65,933 66,074 66,091 66, ‘ 
1968 66,656 67,026 67,156 67,422 67,519 67,779 67,979 68,189 68,333 : a7 eth 
1969 69,297 69,575 69,803 69,980 70,197 70,478 70,629 70,742 70,800 ped pagan ia 
1970 71,059 71,201 71,363 71,283 70,998 70,888 70,927 70,750 70,815 70,383 10,264 7008 
1971 70,752 70,689 70,766 70,969 71,129 71,136 71,169 71,168 71,4 7 a8 Le pe 
1972 72,357 72,542 72,850 73,079 73,346 73,639 73,576 73,908 74107 14537 74204 maids 
1973 75,521 75,923 76,168 76,308 76,473 76,743 76,713 77,009 77,17 77608 Lape i 
} i j ; : 170 77,506 77,867 77 
1974 78,020 78,181 78,184 78,239 78,381 78,443 78,492 78,511 78,542 78,599 78.294 H's31 
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Feb. 


16,653 
16,472 


17,303 
17,409 
16,224 
16,442 
17,154 
16,073 
16,737 
16,875 
17,106 


17,713 


11,707 


Mar. Apr. May 


June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annval 
Employees on payrolls of manufacturing establishments, total (adj. for seas. variation)—thous., see p. 61 
bays $2596 15,459 15,447 15,374 15,406 15,484 15,540 15,627 15,706 15,545 
15,679 15,452 15,455 15,542 15,647 15,597 15,674 15,589 15,532 15,375 15,682 
Leah 14,601 14,385 14,296 14,214 14,267 14,378 13,978 13,990 14,256 14,441 
bpp 14,638 14,970 15,135 15,337 15,685 15,809 15,985 16,032 16,094 15,241 
16,466 16,516 16,500 16,514 16,479 16,352 16,259 16,246 16,295 16,366 16,393 
16,476 16,522 16,472 16,129 16,028 16,583 16,849 17,038 17,229 17,361 16,632 
17,723 17,766 17.795 17.794 17,789 17,670 17,566 17,368 17,118 16,948 17,549 
16,560 16,417 16,301 16,228 16,060 16,009 16,081 16,140 16,243 16,285 16,314 
16,615 16,752 16,868 16,972 16,942 16,996 16,995 17,130 17,214 17,274 16,882 
17,234 17,318 17,281 17,226 16,762 17,200 17,227 17,366 17,331 17,399 17,243 
17,403 17.386 17,301 17/268 17,227 17,169 17,081 16,992 16,828 16,710 17,174 
15,963 15,752 15,652 15,688 18,712 15,788 15,917 15,801 16,132 16,208 15,945 
16,611 16,733 16,849 16,961 16,996 16,544 16,559 16,466 16,640 16,958 16,675 
17,098 17,043 16,961 16,870 16,795 16,732 16,634 16,530 16,425 16,248 16,796 
16,096 16,138 16,261 16,336 16,355 16,425 16,407 16,439 16,584 16,638 16,326 
16,789 16,900 16,885 16,900 16,895 16,911 16,909 16,918 16,883 16,856 16,853 
16,912 16,980 17,026 16,992 17,016 17,026 17,046 17,079 17,043 17,068 16,995 
17,139 17,181 17,202 17,218 17,277 17/341 17,481 17,204 17/501 17,589 17.274 
17,781 17,863 17,910 17,984 18,114 18,162 18,266 18,314 18,443 18,541 18,062 
18,923 19,051 19,145 19,268 19,313 19,420 19,389 19,483 19,980 19,670 19.214 
19,483 19,434 19,370 19,364 19,351 19,369 19,357 19,351 19.56 19; ; 
19,623 19,702 19,745 19,800 19,805 19,822 19,816 19,880 19,940 20,010 19,781 
20,163 20,157 20,169 20,235 20,282 20,287 20,250 20,220 20,059 20,072 20,167 
19,935 19,788 19,556 19,457 19,403 19,265 19,202 18,646 18,492 18,766 19,367 
18,603 18,616 18,671 18,599 18,564 18.511 18,615 18,589 18,635 18,653 18,623 
18,910 18,989 19,070 19,136 19,086 19,161 19,243 19,418 19,557 19,702 19,151 
20,030 20,077 20,104 20,167 20,145 20,202 20,183 20,323 20,408 20,432 20,154 
20,242 20,260 20,242 20,257 20,250 20,158 20,087 19,978 19,663 19,184 20,077 
Employees on payrolls of manufacturing est., durable goods ind., total (adj. for seas. variation)—thous., see p. 61 
8,504 8,494 8,383 8,390 8,261 8,257 8,265 8,311 8,365 8,424 8,385 
8.407 8,315 8.267 8.219 8,338 8,321 8,325 8,329 8,307 8,221 8.326 
7,820 7,678 7,497 7.417 7,368 7,330 7,413 6,956 7,039 7,302 7,489 
7,462 7,617 7,912 8,053 8,190 8,416 8,500 8,660 8.726 8,781 8,094 
9,087 9,139 9,142 9,154 9.135 9,087 9,054 9071 9,126 9,160 9,089 
9,260 9,303 9,285 8,903 8.750 9,289 9,514 9,667 9,811 9,935 9,349 
10,257 10,277 10,285 10,282 10,280 10,200 10,140 9,987 9,778 9,663 10,110 
9,331 9.214 9,129 9,073 8,934 8,873 8,916 8,969 9,049 9,076 9,129 
9,328 9,436 9.535 9,613 9,608 9,630 9,648 9,730 9,779 91827 fl 
1 843 9,806 9,397 9,805 9,843 9,959 9,964 10,006 9,833 
10028 ppd o061 9,994 9,903 9,866 9,776 9,717 9,570 9,460 9,855 
8.875 8,698 8,597 8,620 8,639 8,695 8,801 8,676 8,977 9,042 8,829 
9,360 9.471 9.567 9,643 9,664 9,191 9,194 9,140 9,284 9,604 9,373 
9,721 9,657 9,580 9,496 9,438 9,399 9,316 9,236 9,150 9,035 9,459 
8,875 8,916 9,034 9,079 9,096 9,146 9,144 9,146 9,269 9,309 9,070 
9,442 9,496 9,506 9,505 9,506 9,517 9,510 9531 9,512 9511 9,480 
9.552 9.598 9,630 9,617 9,623 9,628 9,648 9,669 9,664 9,684 9616 
9.736 9,761 9,766 9,776 9,822 9,869 9,983 9,703 91972 10,049 i 
10,449 10,501 10,576 10,594 10,678 10,757 10,405 
brit ries 13290 be 11,356 11.438 11,438 11.612 11,538 11,548 11,282 
. ‘ i i 11,394 11,331 : 1 ' ‘ 
11,534 11'508 11616 1'327 11640 11,627 11,616 11,682 11,716 11768 11,628 
11,892 11,890 11,900 11,947 11,979 11,979 11,975 j y irae 11,895 
i 11,297 11,234 11,140 11,101 10,603 10,462 ( : 
10620 10626 130 10,629 10,604 10,548 101621 10,817 10,638 10,652 10,638 
‘ t , é 11,1 5 ‘ i 
10,850 10,912 10,975 11,012 11,010 11,062 : 11,271 11,3768 11,492 Hee 
11 11,843 11.895 11,916 11,955 11.948 i 5 ; 
ies 12034 12,018 12,047 12,068 11,981 11,940 11,902 11,692 11.371 11,925 
Employees on payrolls of Federal Government est . (adj. for seas. variation) —thous., see p. 63 
1,804 1,802 1,798 1,892 
a oe 1798 1523 ‘334 p64 1/383 1/898 1,913 1,914 1.883 
1302 1,905 1,910 1,902 1,892 1,893 1.878 1,843 1 890 1 23 1,908 
: 1,927 1,836 1,796 1,820 1,900 1,947 1,989 f ; 1.928 
— ’ f 2,323 2,331 2,347 2,358 2,360 : 
ye ao ae oe aoe 2,392 2,389 2,394 2,390 2,389 2,420 
ae vue 7303 3282 2261 2,245 2,232 2,212 2,210 2,205 2,306 
an Per 2,160 2,147 2,142 2,142 2,144 2/153 2.172 2,166 i 
2,175 2,164 2,187 
1 2,167 2,173 2,175 2,176 : 
a0 a2 7480 a178 2,186 2,190 2,196 2,206 2,208 2,210 2,208 
ee 2.212 2,206 2,196 2,195 2,192 2,179 2,158 2,157 183 2217 
2.212 j , ' 2168 2'168 2,172 2,175 2,176 2 : 
abe pee: Cp poe , f 06 2,232 2.233 2'233 
205 2.204 2.201 2,203 2,198 2,196 2,200 2,2 ae ei es 
; 2.377 2.255 2,221 2,212 2,215 2,218 2,218 20am a aa 
2,380 2377 2.247 2257 2,265 2273 2,281 2,285 2.293 2,297 ae 
: ’ 2,335 } F f ; , ee 
2,210 phn pores ou 344 2,348 2,345 2,346 ; 
: 344 2,340 2,337 2, ; ; 
ppd aH peo 7321 2,318 2,326 2,325 2,334 2,367 2,353 2348 
, 2,378 
4 380 2,391 2,409 2,413 : 
345 2,248 2,367 2,375 2, th it 
me fe ee ie ER is 
Psi sige: pre ( 2.772 2.746 2721 2.716 2,722 2,732 : 
b " : : 58 
2ii3 saat are arS 2,770 2,760 2,752 2,742 2,727 2,727 2,7 
; ' f ; 731 
2,751 2,755 2,751 2,779 " 2'690 2'685 2'688 2.687 2: 
g 2/695 2,684 i ; poe 
2'787 2,863 2,791 2.724 pr rere 2708 2'706 2'702 2,698 ; 
; ' , ‘ 2/684 
2,680 2,685 2,685 Apa A 2.671 2,674 2,678 2,684 ‘ 
’ 76 2,645 2,666 : acy 6 oes 
2,691 2,606 pot pe 2,654 2/659 2,668 \ ; 
4 5 2,624 2,645 y Dore ae 
2,664 2,667 2,670 2,65! 732 2,739 2,737 2,738 f ' 
: 3 2,729 oh } 
2705 2.711 2.719 2,72 
Empl s on payrolls of State and local government est., total (adj. for seas, variation )—thous., see p. 63 
Pc, see 3817 3,625 3,640 3,646 3,671 3.582 
38 3,555 3,586 6% ( ; or oe 
im yee ye 3709 3am 38 oso ame tte 403 sbe0 
3,916 oa at 4,142 4,152 4,126 4,124 : : 
; 4111 pe ‘ ‘ 4144 4,119 4,087 
4,044 4,081 4,094 ' 4,009 4,067 4,090 , q 
G { 4,064 4,065 ’ Y 4,294 4,315 4,188 
4,105 4,109 4,014 depos? 4,132 4,179 4,281 i j 
a 4,163 4,178 A ’ 4,430 4,340 
4,158 4,150 4,158 Tan 4,309 4.338 4,369 4,415 4,422 Hee 4563 
4,306 4,309 427 4208 a nn sats 4,608 4.663 4 
4,485 4,500 4, ’ 4 ! 
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3 Dec. Annual 
YEAR Jan. Feb. Mar. Apr. May | June July Aug. 5 Sept. iF Oct. | Nov oo - 
Employees on payrolls of State and local government est., total (adj. for seas. variation )—thous.—Con. 
4,799 4,774 4,835 4,727 
1955 4,668 4,646 4,651 pel af! u i offlek hy mph. or 5167 5212 5.236 5,069 
1967 3072 Bat #330 6365 5,379 5,391 5,424 5,432 5,437 _ — sere: a 
1958 5,540 5,550 5,571 5,592 5,612 5,641 pe Hehe, pe : 5/922 5.930 5,961 5,850 
1959 5,769 5,779 5,794 5814 5,823 5,818 5,8 sees — Arr - me 6.083 
1960 5,973 5,996 6,000 6,022 6,042 6,085 ns. 6366 a o54 6.386 6398 6.406 6,315 
1962 e418 0,435 6,456 8.470 6,502 8533 6,559 6,598 6,616 6,644 6,668 6,687 6,550 
1962 ; } i | ; , , ’ ; i ’ ‘ 6 
1963 6,724 6,745 6,759 6,780 6,809 6,827 6,866 6,901 pak eae Ee Lipa err 
1964 7,088 7,109 7,137 7,175 7,196 7,222 7,234 7,279 us ’ : ’ 
7,696 
1965 7,461 7,499 7,537 7,580 7,620 7,660 7,719 7,768 7B10 7347 = Lp —_ 
1966 7,969 8,022 8,086 8,133 8,164 8,227 8,268 ; é ; ; é _ 
1967 8,490 8,522 8,560 8,597 8,631 8,680 8,687 87 17 8,762 87 85 881 ? oa 8872 
1968 8,917 8,956 8,986 9,019 9,048 9,080 91112 1 f : ; = 
9,298 9,321 9,337 9,358 9,404 9,432 9,435 9,465 9,479 9,539 9.570 9.610 y 
1070 91636 91669 9,676 9,704 9.747 9793 91861 9.888 9,914 9971 10,000 10,015 9.823 
1971 10,053 10,065 10,103 10,137 10,154 10,179 10,176 10,200 10,222 10,269 10,310 10,362 10.1 
1972 10,428 10,466 10,506 10,537 10,594 10,599 10,689 10,733 10,776 10,788 10,832 1 867 10,640 
1973 10,885 10.915 10,946 10,981 11,011 11,092 11,091 11,126 11,118 11,174 11,229 Aon 11488 
1974 11,272 11,299 11,322 11,344 11,367 11,388 11,406 11,461 11,569 11,609 11,650 11.6 ¥ 
Production workers on private nonagricultural payrolls (unadj. for seas. variation )—thous., see p. 64 
1964 38,872 38,934 39,225 39,751 40,246 40,978 41,097 41,369 41,613 41,289 41,489 41,853 40,560 
1965 40,420 40,409 40,749 41,433 41,931 42,718 42,808 43,102 43,269 43,290 43,368 43,844 42,278 
1966 42,366 42,391 42,873 43,495 43,974 44,914 44,883 45,125 45,159 45,160 45,144 45,504 44,249 
1967 44,020 43,819 44,073 44,412 44,768 45,528 45,470 45,770 45,713 45,634 46,027 46,410 45,137 
1968 44,630 44,859 45,145 45,792 46,057 46,935 46,896 47,162 47,260 47,342 47,584 48,010 46,473 
1969 46,507 46,587 46,987 47,533 47,933 48,881 48,752 49,094 48,988 49,024 48,955 49,261 48,208 
1970 47,554 47,504 47,846 48,064 48,126 48,796 48,535 48,566 48,581 48,010 47,882 48,408 48,156 
1971 46,870 46,695 46,993 47,572 48,033 48,706 48,448 48,650 48,881 48,752 48,921 49,250 48,148 
1972 47,973 47,956 48,495 49,075 49,602 50,572 50,070 50,651 50,797 51,084 51,361 51,628 49,937 
1973 50,278 50,470 50,922 51,459 51,943 52,798 52,470 52,905 53,013 53,232 53,431 53,497 52,201 
1974 51,781 51,701 51,919 52,454 52,972 53,659 53,306 53,573 53,559 53,439 52,988 52,356 52,809 
Production workers on private nonagricultural payrolls (adj. for seas. variation. )—thous., see p. 64 
1964 39,791 40,083 40,091 40,248 40,346 40,464 40,630 40,767 40,985 40,790 41,129 41,314 
1965 41,376 41,578 41,701 41,824 42,046 42,189 42,344 42,492 42,676 42,811 42.989 43,273 
1966 43,363 43,592 43,798 43,931 44,100 44,346 44,443 44,524 44,542 44,691 44,747 44,911 
1967 44,955 44,857 44,863 44,859 44,938 44,994 45,090 45,176 45,238 45,239 45,635 45,775 
1968 45,554 45,922 45,999 46,181 46,206 46,373 46,472 46,644 46,754 46,933 47,172 47,381 
1969 47,469 47,690 47,844 47,957 48,075 48,279 48,423 48,483 48,515 48,602 48,514 48,641 
1970 48,547 48,613 48,675 48,502 48,263 48,213 48,194 48,031 48,063 47,581 47,426 47,812 
1971 47,864 47,782 47,839 48,001 48,145 48,123 48,124 48,097 48,362 48,290 48,439 48,644 
1972 49,011 49,093 49,391 49,532 49,703 49,982 49,817 50,035 50,197 50,558 50,871 51,025 
1973 51,351 51,676 51,864 51,934 52,022 52,188 52,126 52,319 52,398 52,672 52,910 52,914 
1974 52,890 52,978 52,936 52,941 53,013 53,042 52,999 52,986 52,906 52,896 52.476 51.804 
Production workers in manufacturing establishments, total (adj. for seas. variation)—thous., see p. 64 
1947 13,086 13,113 13,103 13,079 12,923 12,896 12,820 12,832 12,912 12,953 13,043 13,113 
1948 13,149 13,031 13,048 12,803 12,790 12,897 12,981 12,880 12.970 12,873 12,844 12.671 
1949 12,452 12,307 12,126 11,942 11.713 11,656 11,582 11,617 11.729 11,351 11.371 11,619 
1950 11,732 11,719 11,813 11,974 12,292 12,441 12,617 12,947 13,054 13,195 13,213 13,259 
1951 13,419 13,537 13,522 13,556 13,504 13,494 13,423 13,274 13,201 13,147 13,165 13,212 
1952 13,257 13,273 13,269 13,294 13,224 12,880 12,737 13,266 13,567 13,701 13,860 13,973 
1953 14,082 14,172 14,277 14,295 14,299 14,287 14,302 14,156 14,006 13,836 13,581 13,414 
1954 13,268 13,147 13,052 12,916 12,808 12,739 12,593 12,551 12,568 12,649 12,733 12,774 
1955 12,836 12,946 13,083 13,198 13,298 13,388 13,354 13,387 13,342 13,473 13,546 13,601 
1956 13,613 13,583 13,498 13,561 13,500 13,415 12,941 13,389 13,313 13,496 13,441 13,491 
1957 13,481 13,464 13,438 13,377 13,310 13,271 13,221 13,216 13,005 12,985 12,824 12,716 
1958 12,504 12,245 12,004 11,807 11,720 11,764 11,794 11,865 11,975 11.859 12,182 12,251 
1959 12,373 12,447 12,599 12,701 12,802 12,896 12,909 12,446 12,446 12,348 12,496 12,796 
1960 12,925 12,971 12,907 12,838 12,755 12,657 12,585 12,502 12,410 12,310 12,194 12,021 
1961 11,943 11,847 11,867 11,913 12,024 12,100 12,112 12,177 12,159 12,185 12,319 12,354 
1962 12,361 12,431 12,464 12,557 12,534 12,536 12,514 12,523 12,504 12,515 12,472 12,449 
1963 12,479 12,447 12,492 12,550 12,590 12,559 12,580 12,578 12,585 12,627 12,572 12,603 
1964 12,605 12,639 12,670 12,701 12,720 12,732 12,787 12,846 12,975 12.689 12,975 13,050 
1965 13,112 13,160 13,225 13,278 13,315 13,372 13,483 13,515 13,598 13,624 13,727 13,805 
1966 13,874 14,020 14,097 14,194 14,264 14,346 14,367 14,451 14,410 14,491 14,520 14,528 
1967 14,519 14,454 14,381 14,317 14,255 14,228 14,197 14,219 14,184 14,180 14,374 14,304 
1968 14,383 14,392 14,395 14,468 14,500 14,533 14,520 14,534 14,534 14.585 14,630 14,682 
1969 14,694 14,759 14,797 14,785 14,777 14,834 14,866 14,850 14,827 14,792 14,629 14,634 
1970 14,566 14,498 14,515 14,391 14,182 14,125 14,094 13,983 13,950 13,409 13,274 13,589 
1971 13,577 13,546 13,489 13,518 13,590 13,537 13,510 13,460 13,567 13,550 13,586 13,607 
1972 13,692 13,764 13,844 13,924 13,991 14,036 13,989 14,049 14,107 14,268 14,388 14,505 
1973 14,591 14,723 14,776 14,799 14,813 14,867 14,831 14,865 14.831 14,942 15,003 15,031 
1974 14,947 14,867 14,818 14,822 14,797 14,804 14,789 14,694 14,625 14,511 14,217 13,788 
Production workers in manufacturing est., durable goods ind., total (adj. for seas. variation) —thous., see p, 64 
1947 7,117 7,164 7,160 7,155 7,033 7,029 6,902 6,893 6,909 
‘ ; : A \ ; . . 6,936 7, i 
1048 7,002 6,967 7.028 6,926 6,866 6,836 6,946 6,895 6,909 6,898 6 908 ‘ pond 028 
} ! f 293 6,099 6,050 6,015 5,982 6,050 5,617 m : 4 
1080 ae ay 8 ‘ i Q 6,208 6,556 6,684 6,801 7,022 7,090 7,223 9268 7300 e706 
f i f ‘677 7,557 7,551 7,500 7.441 71421 7,399 7,434 7, ’ 
1952 7/487 7/510 7/509 7/540 7/501 7123 6,933 74 ; : ‘ — a0 
| ; ; A ‘ y 455 7,714 7,817 7,943 8,050 75 
1953 8,150 8,237 8,327 8,331 d : or 
1954 7/588 7,481 7,379 7,276 7108 7138 717 ea70 ane ony ee Se 8,164 
k ; : i j 970 6,966 7,047 7,116 7,145 7,194 
1955 7,193 7,288 7,384 7,469 7,555 7,624 7,619 7,628 
; i ; 4 f j 7,603 7,691 
1966 7,783 7.787 7,684 7,756 7,701 7,644 7,230 7.646 7,583 1784 72 187 1e00 
; } d 7,694 7,652 7,628 7,580 7,601 7,391 7,397 7, ‘ i 
1958 6,975 6771 6,617 6,449 6,363 6,390 6.413 i : ’ 258 7,161 7,550 
\ Y i ‘ 4 6,462 6,559 6,427 6,725 6,782 
1959 6,868 6,932 7,063 7,159 7,246 7,305 7,311 ; ; oa 
A ‘ : ; ‘ 6,831 6,827 6,770 6,898 7 
1960 7,314 7,361 7/298 7,228 7,151 7,063 7,006 . oo 7033 
; f ; ' i ; 6,949 6,875 6,800 6,709 6,597 
1961 6,515 6,428 6,434 6,478 6,588 6,629 6,645 i : oars 
; i ; i 4 ; 6,691 6,686 6,690 6,800 6,830 
1962 6,834 6,899 6,927 6,969 6,968 6,960 6,947 ; ' ‘ 6,618 
} ; i i ; ‘ 6,957 6,936 6,957 6,934 6 
1963 6,958 941 5 , 930 6,935 
1984 7.087 eed bei ua ote 7.087 7,041 7,043 7,052 7,078 7,063 7,088 7,027 
' ' ' ' 7,221 7,266 7,368 7,092 7,356 7,423 7,213 
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8,154 
8,487 
8,399 
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8,394 
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Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. : New Dee 
Production workers in manufacturing est., durable goods ind,, total (adj. for seas. variation)—thous.—Con. 
7,541 7,603 7,631 7,678 7,755 7,790 7,853 7,858 7,921 7,989 
8,214 8,288 8,342 8,393 8,420 8,485 8,473 8,536 8,541 8,541 
8,436 8,373 8,363 8,328 8,297 8,319 8,233 8,212 8,394 8,402 
8,390 8,450 8,457 8,457 8,454 8,449 8,442 8,478 8.523 8.565 
8,665 8,661 8,655 8,703 8,732 8,712 8,720 8,699 8,519 8,526 
—_ 4 Sas 8,136 8,092 8,027 8,007 7,520 7,393 7,705 
} i j 7,667 7,651 7,596 7,667 7,667 7,679 7,699 
7,886 7,944 8,001 8,023 8,017 8,059 8,104 8,236 8,326 8,425 
8,647 8,670 8,702 8,750 8,751 8,771 8,753 8,828 8,868 8,895 
8,735 8,775 8,749 8,773 8,784 8,698 8,665 8,619 8,426 8,144 
Average weekly gross hours per production worker on private nonagricultural payrolls (seas. adj,)—hours, see p. 67 
38.7 38.8 38.7 38.7 38.7 38.7 38.4 38.7 38.7 38.9 
38.9 38.8 38.8 38.7 38.7 38.6 38.5 38.7 38.7 38.8 
38.8 38.7 38.6 38.6 38.6 38.6 38.5 38.5 38.4 38.4 
38.0 37.9 38.0 38.0 37.9 38.0 38.0 37.9 38.0 37.9 
37.8 37.6 37.9 37.9 37.9 37.8 37.9 37.8 37.6 37.6 
37.7 37.7 37.8 37.6 37.7 37.7 37.7 37.6 37.5 37.6 
a 3 2 2 37.2 37.1 37.2 37.1 36.8 36.9 36.9 36.9 
y 9 36.9 36.9 36.7 36.9 36.6 36.9 37.0 37.0 
37.0 37.1 36.9 37.0 36.9 36.9 37.0 37.1 37.0 36.8 
37.1 37.1 37.0 37.0 37.0 36.9 36.9 36.8 37.0 36.8 
36.7 36.4 36.7 36.6 36.6 36.5 36.6 36.4 36.2 36.1 
Average weekly gross hours per production worker on private nonagricultural payrolls (unadj. )—hours, see p. 67 
38.5 38.5 38.7 38.9 39.0 39.1 38.6 38.8 38.6 39.0 
38.7 38.5 38.8 38.9 39.0 39.1 38.7 38.8 38.6 a 
38.6 38.4 38.5 38.8 38.9 39.0 38.6 38.6 38.3 1 
37.9 37.7 37.8 38.2 38.3 38.4 38.2 38.0 37.9 38.0 
37.6 37.4 37.7 38.1 38.2 38.3 38.1 37.9 37.5 37.8 
37.6 37.5 37.6 37.9 38.1 38.2 37.9 37.6 37.5 37.7 
37.1 36.9 37.0 37.3 37.6 37.6 37.0 36.9 36.8 37.0 
36.7 36.6 36.7 37.2 37.2 37.4 36.9 37.0 36.9 37.2 
36.8 36.8 36.8 37.2 37.3 37.4 37.2 a oe a7 
36.8 36.8 36.9 37.3 37.4 37.4 37.1 6. : i 
36.5 36.2 36.5 36.9 37.0 37.0 36.7 36.5 36.1 36.3 
Average weekly gross hours per production worker on payrolls of manufacturing estab., total (unadj. )—hours, see p. 67 
40.4 40.1 40.2 40.3 39.9 39.9 aes 4 xe pi 2 
40.3 40.0 39.9 40.1 39.7 40.1 39. ; ; 3 
39.0 38.3 38.5 38.8 38.8 39.1 39.6 a 39.1 me 
39.7 39.7 39.9 40.4 40.5 41.1 40.9 : : : 
41.0 40.8 40.6 40.7 40.2 40.3 40.6 40.4 40.4 41.4 
40.6 39.7 40.1 40.5 39.8 40.5 41.2 ye A a A 2 i 
414 40.7 40.6 40.7 40.3 40.5 39.9 f 5 : 
39.4 39.0 39.3 39.5 39.4 39.7 39.7 39.8 40.2 40.5 
40.6 40.2 40.7 40.6 40.4 40.6 40.9 41.1 41.2 41.3 
40.3 40.3 40.0 40.1 40.1 40.2 40.7 40.7 40.5 41.0 
40.1 39.8 39.7 40.0 39.8 40.0 40.0 ae a8 bet 
38.5 38.3 38.6 39.2 39.2 39.6 39.9 ' hi ; 
40.2 40.3 40.5 40.7 40.2 40.5 40.3 40.2 39.9 40.5 
39.7 39.4 40.0 40.1 39.9 39.8 a a7 ee ae 
39.1 39.3 39.7 40.1 40.0 40.2 39, k ‘ \ 
40.3 40.4 40.5 40.7 40.5 40.4 40.7 a8 2 mee 
; 39.9 40.5 40.8 40.5 40.5 40.7 ; ; i 
wa 40.5 40.8 41.0 40.7 40.9 40.7 40.7 40.9 41.5 
; 41.4 41.0 414 41.0 41.3 41.4 41.7 
ta a2 pe 7 41.6 41.1 41.4 415 41.4 41.3 41.3 
40.3 40.2 40.4 40.6 40.3 40.7 41.0 40.8 40.7 41.1 
40.6 39.7 40.9 41.1 40.7 40.7 41.2 41.1 41.0 41.1 
40.7 40.5 40.7 40.9 40.5 40.6 41.0 40.7 40.6 41.0 
40.0 39.7 39.8 40.1 39.9 39.8 39.6 39.6 39.7 39.9 
, : k 9.7 i . i 
39.7 39.4 39.9 40.2 39.8 39.8 39. 
40.9 40.8 40.9 41.1 
40.3 40.5 40.5 40.8 40.4 40.6 
40.7 40.9 41.2 
40.7 40.7 40.9 40.6 40.5 41.0 
a2 39.1 40.3 40.4 40.0 40.1 40.3 40.1 39.7 39.9 
Average weekly gross hours per production worker on payrolls of manufacturing estab., total (seas. adj. ) —hours, see p. 67 
’ 40.3 40.3 40.4 40.7 
aaa ry; 402 402 1 100 39.6 39.7 39.7 39.5 
i ; : : : 39.4 39.4 39.0 39. 
39.1 38.8 38.9 38.9 39.1 39.0 39.3 
E 411 40.8 40.9 40.9 i 
39.7 40.1 40.2 40.5 40.8 oe re ae 
40.9 40.7 40.5 40.2 40.4 ; . fl 
phy rh 40.4 40.5 40.1 40.5 41.0 414 41.0 414 
i ; 40.9 40.7 40.6 40.4 \ 4 ; 
ms A 39.5 39.6 39.6 39.7 39.5 39.6 40.1 40.0 
40.9 41.0 40.8 
7 40.9 40.6 40.6 40.6 40.7 
yh Pr 5 40.2 40.1 40.2 40.2 40.4 40.5 40.4 40.5 
‘a2 40.1 39.8 39.9 39.9 39.8 39.7 39.3 39.2 a0 
<2 ; : 39.0 39,2 39.4 39.6 39.5 39.8 : 
A rr as 40.5 40.2 40.3 40.1 40.1 39.8 40.2 
mas 30.7 40.0 39.8 39.8 39.7 39.4 39.6 39.2 a4 
a 39.6 39.6 39.9 40.0 40.1 39.5 ; a6 pe 
405 40.7 40.5 40.4 40.4 40a 405 4 a0s3 ped 
3 : 40.6 40.5 k | i H f 
rs 408 407 40.7 40.8 40.9 40.5 40.6 40.8 41.1 
' 40.8 412 41.3 41.4 
41.4 41.0 41.2 41.1 41.1 41.0 408 me ie pa 
1.4 41.4 41.2 41.4 
41.5 41.5 41. : 40.7 40.6 40.6 40.7 
40.4 40.5 40.6 j 
40.4 40.5 40.4 ; we Was 40.8 40.7 
40.9 40.8 40.7 i 
40.7 40.0 40.9 iM 40.7 40.6 40.4 40.5 
: 40.7 40.6 40.6 3 i 
40.8 40.7 40.7 39.3 39.5 39.5 39.5 
: 39.9 40.0 39.8 ; 
40.1 39.9 39.8 39.4 39.9 40.0 40.2 
y 40.0 39.9 39.8 F : 
39.8 39.7 Hie 405 40.6 40.6 40.7 40.8 40.5 
_ a 407 Pry 40.7 40.5 40.7 40.6 40.7 a8 
40.8 pee Y i 40.2 40.2 40.0 40.0 39.5 ; 
40.4 39.3 40.3 40.2 . 
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7,716 
8,369 
8,364 
8,457 
8,651 
8,055 
7,664 
8,051 
8,728 
8,662 
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YEAR Jan. | al Mar. | Apr. i May 


June 


July 


Aug. 


Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 
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Average weekly overtime hours per production worker on payrolls of manufacturing estab., total (seas, adj.)—hours, see p. 67. 
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Average weekly gross hours per production worker on payrolls of 


40.7 
40.2 
41.0 
41.8 
41.0 


40.6 
40.7 
39.4 
40.1 
41.7 
41.5 
41.9 
39.9 


41.3 
40.9 
40.8 
39.0 
40.8 
40.4 
39.7 
41.0 
41.0 
41.3 


42.2 
42.4 
41.0 
41.3 
41.5 
40.6 
40.3 
41.0 
41.6 
41.1 


40.7 
40.4 


41.7 
39.8 


40.7 
40.3 
39.1 
40.9 
41.8 
41.1 
41.5 
40.0 


41.7 
40.8 
40.3 
39.0 
41.0 
40.4 
40.1 
41.0 
41.1 
41.4 


42.1 
42.2 
41.1 
41.6 
41.3 
40.3 
40.4 
411 
41.5 
41.0 


41.4 
40.8 
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manufacturing estab., durable goods ind., total (seas. adj.)—hours, see p. 67. 


40.4 
40.3 
39.3 
41.5 
41.3 
40.6 
41.3 
40.1 


41.2 
41.0 
40.2 
39.5 
40.6 
40.1 
40.4 
41.0 
41.3 
41.6 


41.9 
41.9 
41.1 
41.5 
41.2 
40.6 
40.3 
41.1 
415 
40.7 


39.9 
40.5 
39.2 
41.7 
41.2 
41.0 
41.2 
40.1 


41.2 
40.8 
40.3 
39.7 
40.7 
40.0 
40.5 
40.9 
41.0 
417 


41.8 
42.2 
41.3 
413 
41.3 
40.3 
40.1 
41.2 
41.2 
40.8 


2.7 2.8 2.7 
2.1 2.1 2.1 
2.2 2.2 2.4 
oak vf 2.4 
2.3 2.4 at 
25 2.6 yA 
2.8 2.7 ah; 
2.9 2.9 2.9 
3.2 3.1 3.1 
3.5 3.7 3.8 
3.9 3.9 3.8 
3.5 3.4 3.3 
3.6 3.7 3.8 
3.6 3.5 3.5 
ae | ts 2.6 
2.9 2.9 29 
3.5 3.6 3.7 
3.8 3.8 3.9 
3.2 3.2 28 
40.5 40.5 40.6 
39.9 40.3 40.2 
39.5 39.5 38.9 
41.6 41.7 41.6 
41.5 41.3 413 
418 41.9 418 
40.5 40.7 40.5 
39.9 40.1 40.6 
413 41.5 417 
41.2 41.2 41.0 
40.0 39.6 39.6 
40.0 39.8 40.1 
40.4 40.6 40.0 
39.8 40.0 39.5 
39.8 40.8 41.1 
41.2 40.9 40.9 
41.2 41.2 41.2 
414 41.2 416 
415 42.0 42.1 
42.1 42.1 41.9 
41.3 412 41.0 
41.6 416 415 
414 41.2 41.0 
39.8 39.9 39.9 
39.6 40.3 40.4 
41.3 41.3 415 
415 413 414 
40.7 40.7 40.3 


Average weekly overtime hours per production worker on payrolls of manufacturing estab., durable goods ind., total (seas. adj.)—hours, see p. 67. 
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Average weekly gross hours per production worker on payrolls of manufacturing estab., nondurable goods ind., total (seas. adj.)—hours, see p. 68. 
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39.9 40.1 40.2 
40.0 40.2 40.1 
39.9 39.8 39.9 
40.0 40.0 39.8 
39.7 39.6 39.6 
38.6 38.9 39.0 
39.1 39.3 39.5 
39,7 39.8 39.8 
39.6 39.5 39.7 
39.0 38.9 38.5 


PNRNNNN=sN 
SCHMBDOHDNLO 


3.4 


wv~-ODOOTInn 


RWPONYYWWE YWWNN=NN=wW 


awoooarnonwa— 


40.1 
40.2 


—-OAnNWHNON 


HISTORICAL DATA FOR SELECTED SERIES—Con. 


APPENDIX I 


YEAR Jan. Feb. | Mar. | Apr. May June July Aug. Sept. Oct. 


WWWNWWWWWW NNNNNNNNN 
RBNOWONW! NONWOD=-BOD 


PaNOWNKNE= 


Nov. Dec Annual 
Average weekly overtime hours per production worker on payrolls of manufacturing estab., nondurable goods ind., total (seas. adj.)—hours, see p. 68 
26 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 
23 23 ne rt = fe ; 2.3 2.5 2.4 25 2.4 
; 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.3 
27 = a0 2.0 24 2.1 7) 2.3 2.4 2.5 2.6 2.2 
e xy 2.7 2.8 27 27 2.7 2.8 a7 2.6 2.7 27 
27 2.6 2.5 2.6 25 2.5 2.4 2.3 2.4 2.2 2.2 2.5 
2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.5 2.7 2.7 2.7 2.5 
27 2.7 2.8 2.9 2.8 27 2.5 2.6 2.5 2.6 2.6 2.7 
2.7 2.7 2.6 2.7 27 2.7 27 D7 2.7 2.7 2.8 a7 
2.8 2.7 2.9 2.9 2.8 2.9 3.0 2.9 2.9 2.9 3.1 2.9 
4 3.2 2.9 x2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.2 
3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.5 3.4 3.4 3.4 3.3 3.2 3.4 
34 3.1 3.1 34 3. 3.1 3.2 3.3 3.2 3.2 a2 3.1 
3.3 3.3 2.9 3.3 3.4 3.4 3.3 3.4 3.3 3.4 3.4 3.3 
aa S4 s 3.4 3.3 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 
: : k 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 3.0 
2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 
3.2 3.3 3.5 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.3 
aa as 3.6 3.4 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.4 
1 E 2.8 3.2 32 3.2 3.1 2.9 2.8 2.6 25 3.0 
Aggregate hours of wage and salary workers in nonagricultural establishments (seas. adj. at annual rate)—bil. hours, see p. 70 
91.77 91.72 91.30 91.33 91.78 91.31 91.22 92.02 92.49 92.78 93.37 91.97 
92.96 93.48 92.60 93.11 93.84 94.06 94.00 93.93 93.55 93.65 93.53 93.59 
92.04 91.28 90.94 90.41 89.69 89.32 89.37 89.54 87.91 88.48 88.89 90.11 
88.72 90.40 90.99 92.32 93.32 94.33 96.34 96.33 96.89 97.44 97.19 93.73 
98.99 99.38 99.95 99.75 99.74 99.71 99.42 99.19 99.16 99.60 99.32 99.51 
101.00 100.48 100.02 100.46 99.70 99.19 100.72 102.35 102.80 103.12 103.94 101,28 
104.34 104.67 104.59 104.06 104.19 104.05 103.35 102.57 103.29 102.29 101.66 103.62 
100.86 100.59 100.13 99.67 99.69 99.45 99.26 99.36 99.79 100.93 101.20 100.15 
101.87 103.11 103.21 104.41 104.58 104.80 104.98 105.62 105.89 106.46 106.80 104.50 
107.09 106.67 107.38 107.12 107.39 106.10 107.39 107.53 108.08 108.23 108.56 107.45 
108.51 108.22 107.63 107.65 107.56 107.61 107.64 107.19 106.06 105.72 105.54 107.32 
103.14 102.80 101.83 102.04 102.14 102.45 103.01 104.03 104.07 105.03 105,42 103.48 
106.64 107.65 108.57 108.94 109.42 109.08 108.18 107.84 107.71 108.20 109.95 108.29 
110.14 109.78 110.32 110.03 109.89 109.89 109.81 109.24 108.99 109.52 106.79 109.59 
107.81 107.82 107.65 108.27 108.91 109.29 109.70 109.24 110.06 110.87 110.68 109.14 
111.36 112.02 112.58 112.80 112.90 112.94 113.22 113,57 113.09 113.38 113.21 112.70 
113.40 113.50 114.34 114.66 114.91 115.11 115.18 115.56 115.93 115.87 115.84 114.88 
116.59 116.75 117.43 117.47 117.72 118.06 118.31 118.31 118.72 119.67 120.60 118.06 
121.64 122.06 122.11 122.87 122.76 123.13 123.62 123.88 124.60 125.40 126.16 123.32 
127.74 128.42 128.38 128.58 129.53 129.49 129.86 129.80 130.44 130.76 130.98 129.30 
130.70 130.61 130.55 130.92 131.23 131.43 131.77 132.34 132.07 133.02 133.11 131.59 
133.68 133.61 133.76 134.48 134.97 135.52 135.86 136.14 136.46 136.42 136.90 134.70 
137.82 138.52 138.72 139.38 139.58 139.83 140.33 140.46 140.56 140.20 140.73 139.33 
139.04 138.54 134.34 137.31 136.78 137.77 138.23 
139.97 140.26 139.83 139.07 138.75 j A : : i : ; 
6 138.46 
137.34 137.84 137.95 138.33 138.56 138.09 138.63 138.41 138.02 139.80 140.2 
141.86 142.11 143.11 142.92 143.65 143.37 143.87 144.64 144.92 146.02 145.99 Boe 
147.88 148.62 148.91 149.20 149.56 149.87 149.99 raed ; oF ea Le ee oF — 
151.51 151.26 149.18 151.72 151.62 151.44 151.32 151. 4 p i : 
Aggregate hours of wage and salary workers in government establishments (seas. adj. at annual rate) — bil. hours, see p. 70 
11.58 11.51 11.55 11.49 11.49 11.50 ve ce ie i ss os 
11.71 11.83 11.85 11.96 12.01 f i ; i : i 
pee 12.31 12.37 12.32 12.32 12.26 nae : = a ce = a 
12.23 12.56 12.37 12.55 12.41 12.55 12. i ; i j ae 
64 13.66 13.76 13,71 ! 
13.35 13.37 13.42 13.41 13.57 13.59 13.66 13 ia 
13.90 14.02 14.01 14.08 : 
13.84 13.74 13.73 13.88 13.91 13.95 13.71 f lp aes be 
14.08 13.74 13.74 13.70 13.66 13.76 14.20 3 : 1 
Ley “00 14.11 14.01 13.98 14.04 13.97 14.10 14.24 14.32 14,37 14.15 
14.24 14.40 14.39 14.55 14.52 1082 oe : pe sha. : oe ls she 
14.88 14.88 14.98 15.16 15.32 15. : i : f Mae eS 
15.98 15.84 15.70 15.98 : 
15.59 15.65 15.41 15.74 15.78 15.93 ue be 
16.18 16.39 16.40 16.36 i 
16.02 16.02 16.08 16.12 16.12 16.02 1679 16.69 
16.56 16.69 16.78 16.76 E 
16.52 16.51 16.64 16.69 16.64 16.52 ae 17.16 
17.30 17.21 17.23 17.21 F 
16.84 17.17 17.21 17.00 17.02 17.20 18.15 17.83 
17.96 17.84 17.94 17.99 F 
17.59 17.64 17.68 17.74 17.80 17.93 He ieee ih 
18.59 18.77 18.72 18.72 ] i 
18.22 18.37 18.31 18.44 18.58 et be fond 
19.10 19.07 19.26 19.34 i 
18.78 18.71 18.80 18.90 18.98 Bees Bees faye 
19.72 19.68 19.73 19.94 h 
19.36 19.46 19.60 19.58 19.65 
21.00 20.98 21.12 21.12 20.74 
ip pig ge es, ig pe a2B 22.24 22.43 22.65 22.73 22.15 
py hee ae Hen ; 23.40 23.47 23.70 23.67 23.46 23.68 23.28 
one ee pop aoe are 4.29 24,37 24.26 24.38 24.27 24.24 23.76 
23.84 sete a oe a 2472 24.89 24.87 25.12 24.96 25.10 24.54 
ne aaa oar 22 25.24 25.33 25.45 22.10 25.70 25.51 25.60 at 
24.80 25.14 25.47 25. aie ea ar Arye 257 
; 25.70 25.58 25.74 25.78 25.80 25.99 25.86 / el ped ge 
26.81 26.44 26.75 26.75 26.74 26.78 26.73 27.10 26.30 27.08 27.02 ars 
: ; é 27.39 27.62 27.65 E : i j 27.36 
27.03 a1-8 a= rie 7 28.44 29.30 28.65 28.28 
28.05 27.98 28.16 : 
27.89 27.90 26.51 28.12 
Average hourly gross earnings per production worker on private nonagricultural payrolls — dollars, see p. 72 
2.36 
2.40 2.39 2.40 2.40 : 
= — aD Py 348 eae yi 2.49 2.50 2.50 2.50 2.48 
2.42 2.42 5 i 2.57 2.61 2.61 2.61 ‘ 5 
2.55 2.56 2.57 i ; 268 
| ee es = 
: f 2.84 : Y : ; 3.12 3.04 
2.78 2.79 2.80 2.83 ae a a2 313 : 
3.04 3.05 fi oe 
a8 a7 338 3.20 3.22 3.24 3.25 3.29 3.28 ae = aH 
f : 3.45 3.46 : ; i : 3.80 3.70 
3.36 3.38 3.40 3.43 3.69 3.71 3.77 3.79 3.78 ' 
67 3.67 k . 405 405 3194 
3.61 = ree : 3.95 3.95 4.03 4.04 
3.88 3.90 3.92 f : 4.38 4.40 4.24 
rm me 4.12 4.19 4.23 4.24 4.27 4.37 4.38 
Average hourly gross earnings per production worker on payrolls of manufacturing estab., total— dollars, see p. 72 
1.227 1.232 1,243 1.251 1.262 1.273 id 
1.165 1.175 1.182 1.203 1.222 : 1348 1.360 1.365 1.372 1.376 i 
1.287 1.289 1.292 1.302 pal _— ae 4380 1.365 1.366 1.383 Holle 
% r 1.376 1,37 ‘ . , 473 1486 1516 5 
1.378 1.377 1.377 1.434 1.437 1.451 1, 1.56 
1.417 1.427 ‘ 468 1.69 161 i 
1.396 1.399 1.409 1.57 1.57 1,56 1.58 : 170 1.64 
1.53 1.54 | 5 163 1.62 1.64 1.66 Me i 77 1,74 
He <s 73 173 1.74 1.74 re se Ang 1.80 1.81 1.78 
4.7) : : ; 1.77 : 5 : : 
1.78 1.78 
1.77 1.77 1.77 ; 
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YEAR Jan. | Feb. Mar. | Apr. | May I June | July Aug. se | Oct. | Nov. Dec. Annual 


Average hourly gross earnings per production worker on payrolls of manufacturing estab., total—dollars—Con. 


1955 1.81 1.82 1.82 1.83 1.84 1,84 1.86 1.85 1.87 1.88 1.90 1.90 
1956 1.91 1.90 1.92 1.93 1.94 1.95 1.94 1.95 1.97 1.99 2.00 2.02 
1957 2.02 2.02 2.03 2.03 2.03 2.04 2.05 2.04 2.05 2.06 2.08 2.08 
1958 2.08 2.07 2.08 2.08 2.09 2.09 2.10 2.10 2.11 2.11 2.14 2.16 
1959 2.17 2.17 2.19 2.19 2.20 2.21 2.20 2.16 2.18 2.18 2.20 2.24 
1960 2.26 2.26 2.26 2.25 2.25 2.26 2.26 2.24 2.27 2.27 2.27 2.29 
1961 2.29 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.32 2.30 2.32 2.34 2.35 2.37 
1962 2.38 2.37 2.37 2.38 2.38 2.38 2.38 2.36 2.39 2.39 2.41 2.42 
1963 2.43 2.43 2.43 2.44 2.45 2.46 2.45 2.43 2.47 2.47 2.49 2.50 
1964 2.51 2.50 2.50 2.52 2.52 2.53 2.52 2.52 2.56 2.52 2.55 2.57 
1966 2 58 2.58 2.59 2 59 2.60 2.61 2.61 2.59 2.63 2.63 2.65 2.66 
i 0 2.70 2.70 271 2.70 2.74 2.75 2.76 277 
1967 2.78 2.78 2.79 2.80 2.81 2.81 2.82 2.82 2.85 2.85 2.87 2.91 
1968 2.94 2.94 2.96 2.97 2.99 3.00 3,00 2.99 3.04 3.05 3.08 3.11 
1969 3.12 3.12 3.13 3.15 3.16 317, 3.19 3.19 3.24 3.24 3.26 3.29 
1970 3.29 3.28 3.31 3.32 3.34 3.35 3.36 3.36 3.41 3.37 3.39 3.46 
1971 3.49 3.51 3.52 3.54 3.55 3.57 3.57 3.57 3.61 3.60 3.61 3.70 
1972 3.72 3.73 3.75 3.78 3.79 3.80 3.80 3.82 3.88 3.88 3.91 3.98 
1973 4.00 3.98 4 00 4 03 4.05 4.06 4.09 4.09 4.15 4.16 4.19 4.24 
; 7 4.36 441 4.44 4.47 4.55 4.59 4.61 4.68 
Average hourly earnings excluding overtime per production worker on payrolls of manufacturing estab., total—dollars, see p. 72. 
1947 1.12 1.13 1.14 1.15 1.17 1.18 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.22 
1948 1.24 1.25 1.25 1.26 1.27 1.28 1.30 1.31 1.32 1.32 1.33 1.34 
1949 1.35 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.34 1.34 1.33 1.33 1.35 
1950 1.36 1.38 1.36 1.37 1.37 1.38 1.39 1.38 1.40 1.42 1.43 1.45 
i i : ; 1.50 1.51 151 1.51 1.52 1.53 1.54 1.54 
1952 1.55 1.56 1.57 1.58 1.58 1.57 1.57 1.59 1.60 1.61 1.62 1.63 
1953 1.68 1.66 1.66 167 1.67 1.68 1.69 1.68 1.71 1.70 1.71 71 
; : : : 1.73 1.73 1.73 1.72 1.73 1.73 1.74 1.75 
1955 1.76 1.76 1.76 1.77 1.78 1.78 1.80 1.79 1.81 
i ; ; : i ; ; 1.81 1.83 1.83 
1956 1.84 1.84 1.86 1.87 1.88 1.88 1.88 1.88 1.90 1.92 1.93 1.95 
1957 1.96 1.96 1.97 1.97 1.98 1.98 1.99 i : 
1958 2.03 2.03 2.04 2.04 2.04 2.04 2.05 208 108 308 208 300 
1959 2.10 2.11 2.12 2.13 ; ; : i 5 : ; ; 
1960 2.18 2.19 2.19 2.19 ote a0 th a7 210 2 a4 723 
k 23 2.23 2.24 i ; : : ; 
1962 2.30 2.30 2.30 2.31 30 230 oa 328 a3 231 a3 rr 
1963 2.35 2.35 2.36 2.37 2.37 2.37 2.37 2.34 2 3B 338 2 4 rt 
2.42 2.42 2.42 2.43 2.43 2.43 2.43 2.42 245 2.42 2.45 247 
1965 2.48 2.48 2.48 2 
1968 2.55 2.55 2.56 38 3 58 368 2 sa oa 381 362 ; 3 3 ro 
2.67 2.68 2.68 2.69 2.70 2.71 271 2.71 E 
1968 2.82 2.83 2.84 2.86 2.87 2.87 ; To pre a or 
K f ; ; 2.87 2.86 2.90 2.92 2 
1969 2.98 2.99 3.00 3.02 3.03 3.03 ; 7 sa 
i i f i 3.06 3.05 3.09 3.10 31 
1970 3.16 3.16 3.19 3.20 3.22 3.23 : e oa 
3.24 3.24 3.29 3.25 
1971 3.38 3.39 3.40 3.42 3.43 3.44 py = 
i 3.45 3.44 3.47 3.47 
1972 3.58 3.60 3.61 3.63 3.64 3.64 a7 379 
i 1 4 3.65 3.65 37 
1973 3.82 3.82 3.82 3.85 3.87 3.88 3.91 3.90 ae 337 : bas : Ho 
\ 4.07 4.09 4.13 4.18 4.23 4.26 4.28 4.36 441 4.45 4.52 
Average hourly gross earnings per production worker on payrolls of manufacturing estab., durable goods ind, total—dolilars, see p. 72. 
1947 1.207 1212 1.221 1.229 1.261 1.287 1.292 1.298 1.315 1.320 1.330 1.339 
f : b j : 1.379 1.400 1.423 1.440 1. 4 ; 
1949 1.451 1.449 1.447 1.450 1.449 1.457 1.459 1.455 1.463 = aan ay 
1950 1.467 1.464 1.467 1.479 a ae a 
ie Ae AGA 487 a7 1.489 1.802 1.512 1.518 1.541 1.556 1.566 1.597 
1952 1.70 1.71 1.72 1.72 1.72 1.72 He na i oa car Pn 
isa 1.82 1.83 1.83 1.84 1.84 1.85 1.86 rae i‘. bp yo oa 
1.89 1.88 i } , — 1.88 
1.88 1.88 1.89 1.89 1.89 1.88 1.90 1.91 1.92 1.93 
1955 1.94 1.94 1.95 
Vp va ie et 1 96 1 87 1.96 1.99 1.99 2.02 2.02 2.04 2.04 
1957 2.16 2.15 2.16 2.16 2.16 a7 ae io a as or at 
1958 2.22 2.22 2.22 2.22 2.23 2.24 am a 7 a5) 5 =a 
1959 233 2.33 2.35 2:36 2.37 : Pr = oa oc ft ge 
160 ; : 2.38 2.37 2.32 2.34 2 } 
2.43 2.43 2.43 2.41 2.41 2.42 241 r a oo 
1961 2.44 2.44 2.45 2.46 2.47 2 byt om ys apd aa 
1962 2.55 2.54 2.54 2.55 2.55 2 Po 288 a8 7 - - a 
1963 2.60 2.60 2.61 2.61 2.62 263 263 281 ae ru oa oa 
2.68 2.67 2.68 2.69 2.70 2.70 x -— _— en 
\ i t p 2.69 2.70 2.73 2.68 2.72 ; 
i ; i 2.75 
1965 2.76 2.76 2.77 
1966 2.85 2.85 2.86 aay 388 ryt in — pe a. ae 2.84 
1967 2.95 2:96 208 yt 2.88 2.88 2.87 2.93 2.94 2.94 2.95 
Hall f 2.98 2.99 2.99 3.00 3. ? : 
3.12 3.12 3.14 3.14 3.17 = eee — — 
1969 3.31 3.31 3.32 3.33 3.34 336 337 eH ry! oo 3.27 3.30 
ia ro aa gee an 3.04 3.36 3.37 3.39 3.43 3.44 3.45 3.49 
jot 3.71 3.73 3.74 3.75 3.78 380 379 380 383 4 37 367 
3.95 3.97 3.99 4.02 4 ; aoe 383 3.84 3.94 
1973 4.25 4.25 4.25 4.29 31 pee a re 4.13 4.13 
: rit Pes 4.17 4.24 
1974 4.50 4.50 4.53 4.53 4.35 4.35 4.42 4.42 
i i : 4.63 4.68 4.70 4.74 4.85 Y I 4 
‘ 4.89 4.91 4.98 
Average hourly earnings excluding overtime per production worker on payrolls of manufacturing estab., durable goods ind., total—dollars, see p. 72 
1947 1.17 1.18 1.18 fl . | 
; 19 1.22 1.25 
ay ee ed : 1.26 1.27 1.28 
ine a ee ee 
143 143 ia ca5 ‘ ‘ V 1. 1.43 1.40 141 ; 
1951 1.54 1.55 156 iN 1.45 1.46 1.46 1.48 \ 1.42 
i 1.67 1.57 1 ; a 1.50 1.53 
1952 1.63 164 166 59 1.60 1.60 1.61 
1.66 1.66 et 1.62 1.62 
1953 1.75 1.75 1.76 ed Le 1.68 1.71 
: 1.77 1.77 172 1.73 1.73 
1954 184 ate ie ; 1.78 1.80 1.80 1.82 ; 
1.83 1.84 1.84 1.84 be a eae 
1.84 
bo 1.88 1.88 1.88 1,89 1,89 1.89 i oe ei se 
1.88 i i 1.93 1.92 
8 2 8 2 oe of ee we a oe i 
58 2.18 i : : . 2.12 24 i Y ; 
989 2 2 ee Bp BP mR Bp eH B & 
1960 ao eae an 2.29 2.29 2.24 2.26 ; i t 
; i : A 2.25 2.28 
1961 2.39 2:39 33 2,35 2.34 2.35 2.35 2.34 . 2.32 
F A 39 2.40 , 2.36 2.36 2.36 - 
1962 2.47 246 3.46 2.41 2.41 2.42 2.40 2.40 : 2.39 
1963 2.52 36 : ate 2.47 2.46 2.46 2.45 i Fo 2.44 2.46 
1964 2.59 2188 269 eae on 2.54 2.54 2.51 264 oo 4 2.51 
; 2.60 2.59 2.59 2.62 2.58 2.61 oes 
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June 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Average hourly earnings excluding overtime per production worker on payrolls of manufacturing estab,, durable goods ind., total—dol.—Con, 


2.65 2.65 2.66 2.66 
2.72 2.72 2.73 2.74 
2.84 2.84 2.85 2.86 
2.99 3.01 3.03 3.03 
3.17 3.17 3.19 3.20 
3.35 3.37 3.39 3.41 
3.61 3.62 3.63 3.65 
3.83 3.84 3.86 3.87 
oo 4.06 4.09 4.10 


w 
R 
es 
g 
> 
i) 
i) 
> 
Bs 


1,107 1,119 1,122 1.130 
1.221 1.223 1,223 1,235 
1,294 1.295 1,291 1.291 
1.323 1.324 1.325 1,327 
1.42 1.42 1.43 1.44 
1.49 1.49 1.50 1.50 
1.55 1.56 1.56 1.57 
1.61 1.62 1.62 1.62 
1.65 1.65 1.66 1.67 
1,72 1.75 1.76 1.77 
1.83 1.84 1.84 1.85 
1.89 1.90 1.91 1.91 
1.95 1.97 1.97 1.97 
2.03 2.03 2.04 2.04 
2.09 2.09 2.10 2.10 
2.15 2.15 2.16 2.16 
2.20 2.21 2.21 2.21 
2.26 2.27 2.28 2.29 
2.33 2.34 2.34 2.35 
2.41 2.41 2.43 2.44 
2.53 2.54 2.55 2.55 
2.68 2.69 2.71 2.72 
2.84 2.85 2.87 2.88 
3.01 3.02 3.04 3.05 
3.21 3.21 3.24 3.25 
3.40 3.42 3.44 3.45 
3.61 3.62 3.64 3.66 
3.84 3.86 3.89 3.94 


Average hourly gross earnings per production worker on private ;onagricultural payrolls (seas. adj.)—dollars, see p. 74. 


1,07 1.08 1.09 1.10 
1.19 1.19 1.19 1.20 
1.26 1.27 1.26 1.26 
1.29 1.29 1.29 1.29 
1.38 1.38 1.39 1.40 
1.45 1.46 1.46 1.46 
1.51 1.51 1.52 1.53 
1.57 1.58 1.58 1.58 
1.60 1.60 1.62 1.62 
1.67 1.70 1.71 1.72 
1.78 1.79 1.79 1.80 
1.85 1.85 1.87 1.86 
1.89 1.91 1.91 1.91 
1.96 1.97 1.98 1.98 
2.03 2.04 2.04 2.04 
2.08 2.08 2.09 2.09 
2.13 2.14 2.15 2.14 
2.19 2.20 2.21 2.21 
2.25 2.25 2.26 2.26 
2.31 2.32 2.33 2.34 
244 2.45 2.46 2.46 
2.58 2.59 2.61 2.61 
2.73 2.74 2.76 2.77 
2.90 2.91 2.93 2.94 
3.10 3.11 3.13 3.13 
3.28 3.29 3.30 3.32 
3.46 3.47 3.49 3.51 
3.70 3.71 3.76 3.79 
2.33 2.33 2.34 2.35 
2.42 243 2.43 2.45 
2.52 2.53 2.54 2.55 
2.63 2.64 2.65 2.65 
2.77 - 279 2.81 2.82 
2.97 2.98 3.00 3.02 
3.16 3.18 3.18 3.20 
3.36 3.39 3.40 3.43 
3.61 3.64 3.66 3.67 
3.84 3.86 3.89 3.90 
4.10 4.12 4.13 4.19 
Average hourly gross earnings 
1.16 1,17 1.18 1,20 
1.28 1.29 1,29 1.30 
1.37 1.37 1.37 1.37 
1.39 1.40 1.41 1.41 
1.53 1.54 1,55 1.56 
1.62 1.63 1.63 1.63 
1.72 1.73 1.73 1.73 
1.77 1.77 1.77 1.78 


2.66 
2.74 
2.87 
3.03 
3.21 
3.42 
3.67 
3.87 
4.12 
4.48 
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2.14 
2.21 


1.22 
1.31 
1.38 
141 
1.57 
1.63 
1.74 
1.78 
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UNUM mMawWwWH 
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2.64 
2.73 
2.87 
3.03 
3.24 
3.44 
3.67 
3.89 
4.14 
4.54 


1.79 


NN NNNNoSS 
#8 8assears 


2.38 
2.47 
2.57 


Persesoos 
SaRGPSssq 


2.67 
2.78 


3.76 
4.11 


a 
Ba 


Lod wel ede ate ree es 
SBRCNASAG 


2.23 


2.38 
2.47 
2.59 
2.70 


1,172 
1,271 
1.294 
1.371 


1.13 
1.23 


per production worker on payrolls of manufacturing estab. (seas. adj.)—dollars, see p. 74. 


1.25 


2.69 
2.80 
2.92 
3.11 
3.30 
3.45 
3.70 
3,98 
4.24 
4.73 
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HISTORICAL DATA FOR SELECTED SERIES—Con. 


YEAR Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. [om | | el 


Average hourly gross earnings per production worker on payrolls of manufacturing estab. (seas. adj.)—dollars—Con. 


4 1.90 1.89 1.85 
1956 190180 182 194 1194 195 1'94 197 188 2°00 2100 201 195 
1956 : ’ * : . i i a 2.04 
ne ne Mee Me meer erm me Me a 
1958 2.07 2.08 ; : ; i 2.19 2.20 2.23 2.19 
1959 2.16 2.17 2.19 2.20 2.20 2.21 2.21 2.18 2.20 he —— 328 226 
1960 2.25 2.26 2.26 2.25 2.26 2.26 2.26 2.27 2.28 Ce re = — 
1961 2.28 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.32 2.33 2.33 ae yr oo oa 
1962 2.37 2.37 2.38 2.39 2.39 2.39 2.38 2.39 2.39 S <a can a 
3 2.42 2.43 2.44 2.44 2.45 2.46 2.46 2.46 2.47 2.47 b i 
1964 2.50 2.50 2.51 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.53 2.55 2.57 2.53 
3 2.65 2.65 2.61 
1968 266 267 2.68 270 270 271 272 273 275 276 2.76 2.76 271 
1967 2.77 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82 2.83 2.85 2.84 2.85 2.88 a = 
1968 2.93 2.93 2.96 2.97 2.99 3.00 3.01 3.02 3.05 3.06 3.08 rp Bg 
1969 3.11 3.12 3.13 3.15 3.16 3.18 3.20 3.23 3.23 3.26 3.26 ry a 
1970 3.28 3.29 3.31 3.32 3.34 3.36 3.38 3.39 3.42 3.38 3.39 ee = = 
1971 3.47 3.51 3.52 3.53 3.55 3.57 3.58 3.59 3.59 3.60 3.60 <n aa 
1972 3.71 3.73 3.75 3.78 3.79 3.80 3.81 3.85 3.87 3.89 3.91 aa ee 
1973 3.98 3.99 4,00 4.03 4,05 4.06 4.10 4.12 4.14 4.17 4.19 42 me 
1974 4.22 4.24 4,26 4.27 4.36 4.42 4.45 4.50 4.54 4.60 4.61 4.64 b 
Total reserves held at all member banks of Federal Reserve System—mil. dol., see p. 80 
1947 16,399 16,006 16,006 15,931 15,978 16,154 16,347 16,481 16,866 17,073 16,988 17,261 
1948 17,390 16,834 17,106 16,926 16,933 17,396 17,526 17,690 18,509 19,818 19,835 19,990 
1949 19,991 19,570 19,417 19,185 18,146 18,068 17,558 17,873 16,083 16,113 16,119 16,291 
1950 16,520 16,146 16,081 15,898 15,941 16,194 16,253 16,273 16,602 16,731 16,742 17,391 
1951 18,088 18,907 19,207 19,324 18,892 19,309 19,229 19,174 19,396 19,868 19,794 20,310 
1952 20,470 19,995 20,207 19,777 19,767 20,140 20,535 20,306 20,514 20,611 20,744 21,180 
1953 20,958 20,520 20,416 20,007 19,897 20,287 19,653 19,526 19,552 19,536 19,718 19,920 
1954 20,179 19,557 19,573 19,392 19,533 19,670 19,164 18,478 18,403 18,893 19,207 19,279 
1955 19,114 18,819 18,635 18,800 18,746 18,715 18,824 18,728 18,711 18,870 18,902 19,240 
1956 19,138 18,709 18,924 18,847 18,735 18,933 18,836 18,783 19,024 18,939 19,169 19,535 
1957 19,295 18,816 18,884 19,087 18,827 18,982 19,129 18,834 18,956 19,040 18,958 19,420 
1958 19,296 19,000 18,730 18,394 18,223 18,600 18,609 18,580 18,425 18,476 18,540 18,899 
1959 18,893 18,577 18,429 18,664 18,580 18,451 18,671 18,613 18,593 18,610 18,621 18,932 
1960 18,878 18,213 18,027 18,104 18,239 18,294 18,518 18,501 18,570 18,733 19,004 19,283 
1961 19,315 18,964 18,809 18,884 18,856 19,042 19,063 19,223 19,367 19,660 19,840 20,118 
1962 20,089 19,571 19,550 19,723 19,823 19,924 20,043 19,924 20,034 20,205 19,604 20,040 
1963 20,032 19,582 19,515 19,572 19,679 19,729 20,020 19,719 19,945 20,003 20,114 20,746 
1964 20,673 20,146 20,213 20,277 20,220 20,558 20,665 20,566 20,928 21,033 21,159 21,609 
1965 21,620 21,231 21,246 21,511 21,472 21,709 21,863 21,617 21,740 21,958 21,958 22,719 
1966 22,750 22,233 22,160 22,528 22,487 22,534 23,090 22,655 23,240 23,333 23,251 23,830 
1967 24,075 23,709 23,405 23,362 23,284 23,518 23,907 23,791 24,200 24,608 24,740 25,260 
1968 25,834 25,610 25,580 25,546 25,505 25,713 26,001 26,069 26,077 26,653 26,785 27,221 
1969 28,063 27,291 26,754 27,079 27,903 27,317 26,980 27,079 26,971 27,340 27,764 28,031 
1970 28,858 27,976 27,473 28,096 27,910 27,567 28,128 28,349 28,825 28,701 28,558 29,265 
1971 30,488 29,880 29,686 29,885 30,419 30,023 30,547 30,455 30,802 30,860 30,953 31,329 
1972 32,865 31,922 31,921 32,565 32,812 32,539 33,021 33,148 33,003 33,803 31,774 31,353 
1973 32,962 31,742 31,969 32,275 32,936 32,029 33,590 33,783 34,020 34,913 34,725 35,068 
1974 36,655 35,242 34,966 35,929 36,519 36,390 37,338 37,029 37,076 36,796 36,837 36,941 
Excess reserves at all member banks of Federal Reserve System—mil. dol., see p. 80 
1947 850 805 871 833 784 785 781 800 931 954 850 986 
1948 1,081 804 822 811 743 852 817 837 884 817 773 797 
1949 838 710 694 706 777 758 1,019 955 922 862 811 803 
1950 935 737 783 694 704 768 746 647 765 842 731 1,027 
1951 825 628 713 833 590 834 756 704 721 916 729 826 
1952 933 695 885 650 628 709 609 649 778 648 657 723 
1953 707 638 588 535 591 788 784 644 718 752 684 693 
1954 936 632 692 765 716 857 835 840 775 720 814 703 
1955 682 624 585 590 580 569 619 576 563 525 524 594 
1956 552 532 584 527 467 574 599 559 578 520 590 652 
1957 522 514 518 507 465 497 534 534 522 467 511 577 
1958 573 566 633 622 666 626 656 634 571 521 506 516 
1959 497 460 461 417 448 408 400 472 410 446 445 482 
1960 530 451 416 408 469 462 508 540 639 629 756 756 
1961 745 654 556 607 549 612 581 604 584 507 622 568 
1962 625 502 473 510 503 491 529 566 455 484 592 572 
1963 474 473 424 434 456 374 483 463 412 407 409 536 
1964 431 393 358 380 337 390 400 417 420 415 396 411 
1965 405 441 341 366 325 346 350 430 384 344 369 452 
1966 358 371 305 358 370 322 404 338 398 302 389 392 
1967 373 358 435 309 370 420 359 387 358 286 403 345 
1968 381 399 356 270 420 351 299 375 383 260 324 455 
1969 217 228 217 152 300 343 116 303 236 143 253 257 
1970 166 273 115 118 181 187 141 145 272 254 120 272 
1971 279 201 199 140 312 131 162 198 206 207 263 165 
1972 173 124 233 136 104 204 147 255 162 247 314 219 
1973 342 205 287 149 59 59 391 243 245 223 182 262 
1974 236 189 176 158 194 131 177 178 191 91 258 339 
Borrowing from Federal Reserve banks (all member banks of Federal Reserve System)—mil. dol., see p. 81 
1947 106 203 173 126 107 136 92 127 1 1 
1948 143 244 270 WW 144 100 95 87 128 "1 118 i 
1949 169 110 148 98 176 100 109 94 75 46 134 118 
1950 35 123 128 101 80 68 123 164 96 67 145 142 
1951 212 330 242 161 438 170 194 292 338 95 340 657 
1952 210 365 307 367 563 579 1,077 1,032 683 1,048 1,532 1,593 
1953 1,347 1,310 1,202 1,166 944 423 418 651 468 362 486 441 
1954 100 293 189 139 155 146 65 115 67 82 164 246 
1955 313 354 463 495 368 401 527 765 849 
1956 807 799 993 1,060 971 769 738 898 792 8 ; wae 
1957 406 640 834 1,011 909 1,005 917 1,005 988 811 804 710 
1958 451 242 138 130 119 142 109 252 476 425 486 557 
1959 556 508 601 676 767 921 956 1,008 903 905 878 906 
ner ee a ars er ye * 425 388 293 225 149 142 87 
63 51 67 Kv 
beac 70 68 91 69 63 100 89 127 80 pod 119 308 
99 172 155 121 209 236 322 330 321 313 376 327 


1964 256 304 259 213 255 270 265 334 331 309 430 243 
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YEAR 


Jan. 


Saassrs 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 


-00 
1.50 
2.50 


Feb. 


PEPE EEL TE 


Apr. 


May 


Oct. 


490 
733 
126 
427 
1,135 


June July Aug. Sept. 
Borrowings from Federal Reserve Banks (all member banks of Federal Reserve System)—mil. dol.—Con, 
416 471 505 528 
ots = = 674 768 728 766 
123 
671 683 746 692 sn 4 615 
918 996 1,402 1,407 1,190 1,249 1,067 
896 822 976 888 1/358 ‘827 607 
319 148 330 453 ‘820 804 501 
99 109 119 94 202 438 514 
1,858 1,721 1,786 1,788 2,050 2,144 1,861 
1/352 1,714 2,580 3,000 3,308 3,351 3,287 
Free reserves at all member banks of Federal Reserve System—mil. dol, see p. 81 
698 707 677 650 689 
552 700 509 752 122 70 756 
658 91 
655 593 624 700 as aos ah 
471 672 152 664 562 412 383 
578 283 65 130 ~ 468 —383 95 
—614 —631 —353 365 366 —7 250 
503 626 561 711 770 725 708 
122 95 212 168 92 -1 _ 
—409 —533 —504 —195 —139 ates 4 
—316 —504 —444 —508 —383 —471 —466 
495 492 547 484 547 382 95 
—140 —259 -319 —513 —556 —536 —493 
—219 —194 -33 37 120 247 414 
486 551 453 549 530 537 547 
382 441 440 391 440 439 375 
269 313 247 138 161 133 91 
99 167 82 120 135 83 89 
—75 —105 —180 —182 —174 —134 —144 
—246 —268 —352 —352 —362 —390 —368 
236 175 269 297 272 298 268 
—315 —413 —326 —341 —226 —190 —132 
—701 —844 —1,102 —1,064 —1,074 —946 —831 
—781 —704 —795 —701 —1,217 —682 —335 
—120 -8 —18 —322 —658 —606 —295 
1s 27 —15 110 —55 —183 —352 
—1,571 —1,567 —1,697 —1,652 —1,535 —1,738 —1,469 
—1,144 —1,509 —2,284 —2,739 —2,982 —3,008 —2,957 
Discount rate (N.Y. Federal Reserve Bank)—percent, see p. 83 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00 
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.50 1.50 
1,50 1.50 1.50 1.50 1.50 1,50 1.50 
1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 175 1.75 
1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 
1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75: 1.75 
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2,00 
1.75 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 
1.50 1.75 1.75 1.75 1.75 2.00 2:25 
2.50 2.75 2.76 275 2.75 3.00 3,00 
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.50 3.50 
2.25 1.75 1.75 1.75 1.75 1,75 2.00 
3.00 3.00 3.50 3.50 3.50 3.50 4.00 
4.00 4.00 4.00 3.50 3.50 3.00 3.00 
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
3.00 3.00 3.00 3.00 3.50 3.50 3.50 
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4,00 4.00 
450 450 4.50 4.50 4.50 4.50. 4.50 
4.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4,00 4.00 
5.00 5.50 5.50 5.50 5.50 5,25 5.25 
5.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 
6.00 6.00 6.00 6,00 6.00 6.00 6.00 
4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 5.00 5.00 
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 
5.50 5.50 6.00 6.50 7,00 7.50 7,50 
7.50 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 


i] 


Nov Dec Annual 
452 454 
611 557 
133 238 
569 765 

1,241 1,086 
425 321 
407 107 
606 1,049 

1,399 1,298 

1,285 703 
576 762 
655 663 
677 685 
586 885 
389 169 

—875 870 
198 252 
650 457 

—492 246 

—154 —36 

—293 —133 

20 —41 

—433 —424 
614 669 
517 419 
473 268 

33 209 
~34 168 
—83 —2 

—222 165 
270 107 

245 310 

—988 -829 

—305 —49 

—144 58 

—292 ~830 

1,133 1,069 

~960 —333 
1.00 1.00 
1.50 1.50 
1.50 1.50 
1,75 ee 
1.75 1.75) 
1.75: 1.75 

2.00 2,00 
1.50 1.50 
2.50 2.50 
3.00 3.00 
3.00 3.00 
2.50 2.50 
4.00 4.00 
3.00 3.00 
3.00 3.00 
3.00 3.00 
3.50 3.50 
4.00 4.00 
4.00 4.50 
4.50 4.50 
4.50 4.50 
5.25 5.50 
6,00 6.00 
5.75 5,50 
4.75 4.50 
4.50 4.50 
7.50 7.50 
8.00 Tid 


232 
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3 Y Oct. Nov. Dec. 
YEAR Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept ic 
Yield on U.S. Government securities, 3-month bills—rate on new issues (open market rates, New York City)—percent, see p. 83 
0.841 0.920 0.948 
1947 0.375 0.376 0.376 0.376 0.376 0.378 oul ibe yan rae 1.139 1153 
hs 10 1763 tie 1187 18d 1.158 ‘980 1.022 1.061 1.043 1.061 1.102 
1949 1.15 ; : , : f E i i ae < 
1.211 1.315 1.329 ; 
1950 1.090 1.125 1.138 1.159 1.166 1.174 1.172 i oh feed 
1.644 1.646 1.608 iE 
1951 1.387 1.391 1.422 1.520 1.578 1.499 1.593 ee 
1.876 1.786 1.783 1.862 g 
1952 1.688 1.574 1.658 1.623 1.710 1.700 1.824 i ae 
1953 2.042 2.018 2.082 2.177 2.200 2.231 2.101 2.088 1.876 —_ poe! = 
1954 1.214 984 1.053 1,011 782 650 710 : : : 
E 2.564 
1956 486 (2.372 ac eae, bee) se oom 2882880 peer 3000Ss«3.230 
1956 2.456 2.372 2.310 ; i ; : ; : . — 
3.404 3.578 3.591 3.337 : 
1957 3.210 3.165 3.140 3.113 3.042 3.316 3.165 Spor 
686 2.484 2.793 2.756 
1958 2.598 1,562 1.354 1.126 1.046 881 962 1 2a 
1959 2.837 2.712 2.852 2.960 2.851 3.247 3243 3.368 3.998 4 1 i z pon — 
: i 3902 2.408 2420 2a? 7288 eet 2.268 2.402 2.304 2.360 2.458 2.617 
= if i ue ou i ue ie i ip jm ie im 
1963 2.914 2.916 2.897 2.9 i i i ; . 2 
1964 3.529 3.532 3.553 3.484 3.482 3.478 3.479 3.506 3.527 3.575 3.624 3.856 
4.032 4.082 4.362 
1965 3.828 3.929 3.942 3.932 3.895 3.810 3.831 3.836 3.912 
1966 4.596 4.670 4.626 4.611 4.642 4.539 4.855 4.932 5.356 5.387 5.344 $007 
1967 4.759 4.554 4.288 3.852 3.640 3.480 4.308 4.275 4.451 4.588 4762 aan 
1968 5.081 4.969 5.144 5.365 5.621 5.544 5.382 5.095 5.202 5.334 5.402 5.916 
1969 6.177 6.156 6.080 6.150 6.077 6.493 7.004 7.007 7.129 7.040 103 1720 
1970 7.914 7.164 6.710 6.480 7.035 6.742 6.468 6.412 6.244 5.927 5. 5 
1971 4.494 3.773 3.323 3.780 4.139 4.699 5.405 5.078 4.668 4.489 4.191 ann 
1972 3.403 3.180 3.723 3.723 3.648 3.874 4.059 4.014 4.651 4.719 4774 6.061 
1973 5.307 5.558 6.054 6.289 6.348 7.188 8.015 8.672 8.478 7.155 806 7.204 
1974 7.755 7.060 7.986 8.229 8.430 8.145 7.752 8.744 8.363 7.244 7 ; 
Yield on U.S. Government securities, 3-5 year taxable issues (open market rates, New York City )—percent, see p. 83 
1947 1.26 1.26 1.24 1.24 1.27 1.29 1.33 1.31 1.28 1.35 1.47 1.54 
1948 1.63 1.63 1.60 1.58 1.51 1.49 1.56 1.65 1.69 1.71 1.69 1.64 
1949 1.59 1.57 1.54 1.53 1.49 1.42 1.26 1.26 1.34 1.38 1.37 1.37 
1950 1.39 1.44 1.45 1.45 1.45 1.47 1.45 1.45 1.55 1.65 1.62 1.64 
1951 1.66 1.67 1.86 2.03 2.04 2.00 1.94 1.89 1.93 2.00 2.01 2.09 
1952 2.08 2.07 2.02 1.93 1.95 2.04 2.14 2.29 2.28 2.26 2.25 2.30 
1953 2.39 2.42 2.46 2.61 2.86 2.92 2.72 2.77 2.69 2.38 2.32 2.22 
1954 2.04 1.84 1.80 171 1.78 1.79 1.69 1.74 1.80 1.85 1.90 1.94 
1955 2.11 2.18 2.30 2.39 2.40 2.42 2.54 2.73 2.72 258 2.70 2.83 
1956 2.74 2.65 2.83 3.11 3.04 2.87 2.97 3.36 3.43 3.29 3.49 3.65 
1957 3.40 3.33 3.38 3.48 3.60 3.77 3.89 3.91 3.93 3.99 3.63 3.04 
1958 2.77 2.67 2.50 2.33 2.25 2.25 2.54 3.11 3.57 3.63 3.60 3.65 
1959 3.86 3.85 3.88 4.03 4.16 4.33 4.40 4.45 4.78 4.69 4.74 4.95 
1960 4.87 4.66 4.24 4.23 4.42 4.06 3.71 3.50 3.50 3.61 3.68 351 
1961 3.53 3.54 3.43 3.39 3.28 3.70 3.69 3.80 3.77 3.64 3.68 3.82 
1962 3.84 3.77 3.55 3.48 3.53 3.51 3.71 3.57 3.56 3.46 3.46 3.44 
1963 3.47 3.48 3.50 3.56 3.57 3.67 3.78 3.81 3.88 3.91 3.97 4.04 
1964 4.06 4.02 4.15 4.18 4.07 4.03 3.99 3.99 4.03 4.04 4.04 4.07 
1965 4.06 4.08 4.12 4.12 4.11 4.09 4.10 4.19 4.24 4.33 4.46 4.77 
1966 4.89 5.02 4.94 4.86 4.94 5.01 5.22 5.58 5.62 5.38 5.43 5.07 
1967 471 4.73 4.52 4.46 4.68 4.96 5.17 5.28 5.40 5.52 5.73 5.72 
1968 5.53 5.59 5.77 5.69 5.95 5.71 5.44 5.32 5.30 5.42 5.47 5.99 
1969 6.04 6.16 6.33 6.15 6.33 6.64 7.02 7.08 7.58 7.47 7.57 7.98 
1970 8.14 7.80 7.20 7.49 7.97 7.86 7.58 7.56 7.24 7.06 6.37 5.86 
1971 5.72 5.31 4.74 5.42 6.02 6.36 6.77 6.39 5.96 5.68 5.50 5.42 
1972 5.33 5.51 5.74 6.01 5.69 5.77 5.86 5.92 6.16 6.11 6.03 6.07 
1973 6.29 6.61 6.85 6.74 6.78 6.76 7.49 7.75 7.16 6.81 6.96 6.80 
1974 6.94 6.77 7.33 7.99 8.24 8.14 8.39 8.64 8.38 7.98 7.85 7.22 
Installment credit extended, total (unadj. for seas. variation)—mil, dol., see p. 84 
1947 859 838 1,025 1,061 1,089 1,127 1,074 1,062 1,143 1,235 1,294 1,561 
1948 1,153 1,102 1,399 1,405 1,366 1,451 1,392 1,402 1,438 1,221 1,301 1,551 
1949 1,090 1,147 1,482 1,529 1,624 1,676 1,534 1,690 1,611 1,687 1,709 1,915 
1950 1,435 1,512 1,797 1,708 1,958 2,082 2,132 2,121 2,103 1,808 1,572 1,902 
1951 1,651 1,577 1,869 1,801 2,021 2,013 1,930 2,344 2,224 2,343 2,268 2,542 
1952 2,002 1,996 2,208 2,377 2,813 2,948 2,735 2,418 2,551 2,852 2.519 3,197 
1953 2,454 2,320 2,935 2,848 2,799 2,901 2,822 2,647 2,624 2,735 530 2,964 
1954 2,099 2,248 2,589 2,603 2,605 2,941 2,794 2,720 2,688 2.714 2,824 3,440 
1955 2,580 2,669 3,421 3,457 3,472 3,739 3,376 3,677 3,448 3,271 3,335 3,818 
1956 2,942 2,985 3,360 3,421 3,534 3,584 3,428 3,633 3,092 3,520 3,514 3,873 
1957 3,057 2,982 3,360 3,681 3,795 3,681 3,972 3,820 3,465 3,646 3,504 4,138 
1958 3,105 2,754 3,178 3,442 3,449 3,526 3,571 3,461 3,257 3,581 3,417 4,397 
1959 3,395 3,243 3,818 4,076 4,093 4,494 4,380 4,333 4,200 4,300 4,061 4,791 
1960 3,628 3,814 4,095 4,488 4,402 4,595 4,225 4,488 4,123 4,096 4,161 4,712 
1961 3,488 3,306 4,086 3,995 4,436 4,604 4,177 4,531 3,960 4,480 4,475 5,060 
1962 4,027 3,828 4,518 4,897 5,138 5,107 4,921 5,087 4,289 5,069 5,111 5,570 
1963 4,654 4,283 4,956 5,631 5,606 5,526 5,735 5,599 5,121 5,859 5,321 6,369 
1964 5,215 5,038 5,822 6,138 6,075 6,552 6,335 6,083 5,923 6,115 5,869 7,280 
1965 5,467 5,329 6,545 6,998 6,636 7,228 6,889 6,900 6,423 6,564 6,974 7,965 
1966 5,942 5,731 7,123 7,001 7,091 7,612 7,084 7,414 6,627 6,844 7,188 8,164 
1967 6,241 5,830 7,233 7,004 7,480 8,154 7,418 8,062 7,317 7,545 7,920 8,854 
1968 7,101 7,165 7,950 8,666 8,798 8,645 8,955 8,649 8,025 9,056 8,525 9,891 
1969 7,836 7,570 8,610 9,648 9,590 9,869 9,487 9,223 9,024 9,421 8,765 10,379 
1970 8,410 7,906 9,092 9,685 9,693 10,586 10,796 9,762 9,498 9,561 8,963 11,180 
1971 8,953 9,280 11,380 11,772 11,374 12,452 11,341 12,201 11,986 11,540 12,350 13,417 
1972 9,351 10,571 12,467 12,447 13,613 13,992 12,479 13,881 12,396 12,944 13,560 14,048 
1973 12,565 11,900 14,229 14,409 15,626 15,407 15,199 15,770 13,263 15,264 14,741 14,662 
1974 12,502 11,941 13,522 15,253 18,125 15,285 16,014 15,876 14,175 14,103 13,126 14,843 
Installment credit liquidated, total (unadj. for seas. variation)—mil. dol., see p. 84 
1947 735 715 809 811 852 905 903 884 983 1,011 
1948 1,026 1,010 1,107 1,091 1,131 1,236 1,174 1,172 1,205 11169 1188 11282 
1949 1,192 1,184 11356 1,287 1/307 1,380 1,315 1,380 1/326 1,390 1.412 1,452 
1950 1,430 1,436 1/565 1,456 1/540 1,560 1,559 1,628 1,668 11683 ‘649 1,687 
1951 1.787 1,730 11881 11851 1,951 1,937 1,993 2,073 2,069 2.271 2138 2,186 
1952 2,186 2,094 2,207 2.171 21192 2,167 2,253 2,116 2,190 2.281 2.141 2,357 
1963 2,263 2,178 2,483 2,425 2,313 2.430 2,378 2,373 2,437 2,537 2.371 2,606 
2,468 2,522 2,785 2,544 2,530 2,690 2,626 2,633 2,622 2,634 2,725 2,846 
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YEA 
R Jan. Feb. Mar. Apr. M 
lay June Jul iN 
z Ni sent: Oct. Nov. Dec Annual 
Installment credit liquidated, total (unadj. for seas, variation)—mil. dol.—Con 
+ — 2,580 2,967 2,891 2,842 2,948 2,84 : 
i 2,95 ‘ : , 845 ; 
i ba 3,414 3,1 00 = = a pen Sp 14 3,171 3248 2987 on oo 3,087 34,882 
; 3,520 3,23 i ; , 261 3,532 i ; , 3,287 37,899 
od 3,490 3208 31630 3567 ite: pe 3,466 3.335 3418 3872 3314 3628 anee 
3,760 3,774 3,984 : 682 3,685 3,516 3,622 teas 41,290 
1961 3,971 3,769 Py 3,878 3,927 3,959 3,823 epson eee: 3,951 43,395 
: , , ,271 4,012 ’ 4,034 3,869 3,992 3,964 Y 
1962 4,390 41003 2 ’ 4,240 4,259 4,094 42 4 ’ 4,058 47,022 
" . ’ 401 4,226 ’ 273 4,056 4,332 4,230 f 
1963 4,699 4,312 4 , 4,453 4,342 4,421 4 ; ; 4,228 49,736 
’ ; 6 ; 504 4,132 f 
1964 5,202 4,872 5368 4,807 4,843 4,653 5,011 4,839 4,789 ene a,546 4,534 52,601 
5,358 5,095 5,507 5,580 5,346 5,374 HH oe rs oF eee 
1965 5,546 5,304 6,126 é : ‘ , 5,833 64,616 
% * 5,823 5,631 
I a ee a er ae a 
‘ y . 6,826 7,066 : : y D , 6,714 6,843 : 
1968 7,514 7,161 7,591 ‘ 7,240 7,136 7,282 7,072 f 78,365 
; , : 7,720 7,750 ; 3 ' 7,Al2 7,285 7,316 85,19 
1969 8.353 7'393 ate ‘ 7,376 8,063 7,623 7,553 nes 
. F 3 8,421 8.259 : ' D 8,149 7,600 7,975 92,075 
1970 9,174 aati ; 8,362 8,625 8,225 8,357 } 
1871 10,044 9,692 Be a Sue 2432 12974 8,929 8,918 9,398 Spee oan4 Bey 
10,666 10,822 11,675 10,833 , ’ 5 10,709 10,710 10,799 10,935 i ; 
g J ¥ 11,702 11,596 1 " 1, , 11,065 127,789 
1973 12.480 11386 13.018 ype i eas 1,333 11,682 11,080 12,050 11,939 11,409 136,787 
1974 13.560 124 ke he ye ere 12,690 13,095 13,147 12,040 13,701 13,128 12/581 152,817 
i : 14,250 13,463 13,388 14,178 13,161 13,772 163,276 
| 2 Installment credit extended, total (adj. for seas. variation) — mil. dol., see p. 84 
979 
1948 ae nom — 1,037 1,055 1,102 1,078 1,098 1,148 1,200 1,332 1,313 
; : 1,372 1,356 1,356 ; , ‘ 31 
1949 1305 1'355 yas ae ; 1,392 1,396 1,419 1,263 1.277 1/330 
1950 1,727 1,791 1,748 1.775 nee! 1,545 1,589 1,566 1,875 1,721 1,719 1,699 
1951 1/906 1'870 ieee nh i 1,926 2,167 1,955 2,051 1,840 1,569 1,776 
2.269 2'288 2/258 Lees seah bes i ep ‘ i S aiees 2,273 2,299 2,367 
2,815 é i : o / 2,61 2,750 2,7 
1954 2,475 2.708 2524 3 oe ape ie 2,669 2,687 2,703 2,708 2624 3768 
‘ ’ : 2,590 2,676 2,701 2,682 2,762 2,786 2,835 2,968 
1955 3,064 
1956 3.405 pr Bee — — 389 3,345 3,490 3,501 3,388 3,375 3,354 
a oe a 528 302 3,285 349 3,331 3,421 3,352 3,457 3,491 3,486 
1958 3.469 3.293 3377 Seer aa pages 3,751 3,651 3,651 3,593 3,588 3,630 
158 3,853 3,856 3,970 3,944 4,077 toad 4128 4268 Agia rer ie re 
4,252 4,324 4,139 ’ f i : " , , 4,192 4,075 
od 3,965 3,979 4,060 3900 a i62 4182 4182 4299 4331 4430 4456 4588 
962 4,488 4,587 4,559 4.774 4.770 ; : ‘ ; ; pape ees 
y 1 ° 3 : 4,794 4,783 4,848 4,817 4,931 5,04 
eee ee ee ES ee ee 
: ! : : , ‘ ; ; 6,282 6,065 5,975 6,252 
1965 6,369 6,394 468 
1966 6,969 6.882 pened ano ike: eae 6,549 6,691 6,763 6716 6,880 6,889 
1967 7,137 7,012 7,123 7,094 7,141 7,399 ; ; ! ‘ oe uae 
' ’ . E ; é 7,439 7,569 7774 7/529 7/806 7,99 
1968 7,943 8,21 c ’ ‘ web 
1968 a703 9.078 Ger2«w280s«iB« GT ne ts oi? CIDR 
\ y ; F & f B F A 9,110 x 
1970 2791 9,535 9.299 9,132 9,525 9,564 10,097 9,639 9,668 9,615 9,153 oa76 
1971 19,824 11,104 11,210 11.214 11,151 11.273 10,861 11,572 12,028 12,014 12,219 12/317 
1973 ae — esa 12,665 12,492 12,655 12,349 12,653 12,739 13,184 13,416 13,787 
1974 snes oa 14,408 14,297 14,395 14,320 14,641 14,319 14,144 14,967 14,705 14,152 
‘ : 14,256 14,655 14,947 14,790 14,849 14,766 14,606 13,882 13,359 13,758 
Installment credit liquidated, total (adj. for seas. variation) — mil. dol., see p. 84 
1947 742 759 796 805 850 918 897 918 989 9 
90 1,024 1,062 
1948 1,042 1,050 1,055 1,100 1,141 1,201 1,180 1,188 1,204 1,180 1,195 1,214 
1949 1.219 1,245 1,304 1,302 1,314 1/343 1,338 1,349 1,342 1,387 1,414 1,443 
1950 1,460 1/508 1,509 1/502 1,499 1,537 1571 1,596 1,692 1,659 1,661 1711 
1951 1,772 1/816 1/848 11884 1,917 1,910 1,989 2,041 2,137 2,169 2,190 2,207 
1952 2,162 2,140 2,123 2,157 2,212 2,163 2,240 2,189 2,195 2,212 2,242 2,246 
1953 2277 2,319 2,349 2417 2,383 2.366 2,365 2,430 2,462 2,497 2,416 2,512 
1954 : ; : 535 2,583 2,644 2,649 2,645 2,661 2,649 2,695 2,741 
1955 2,698 2,759 2,806 2,919 2,850 2,912 2,928 2,970 3,004 3,023 3,048 3,017 
1956 3,067 3,035 3,050 3,120 3,145 3,119 3,168 3,228 3,159 3,231 3,259 3,248 
; 3,316 3,320 3,303 3,389 3,353 3,439 3,499 3,433 3,399 3,457 3,497 
1958 3,461 3,449 3,474 3,391 3,431 3,434 3,418 3,445 3,437 3,467 3,449 3,442 
1959 3,476 3.516 3,518 3,553 3,591 3,597 3,641 3,597 3,681 3,712 3,726 3,801 
1960 3,821 3,824 3,818 3,907 3,903 3,919 3,919 3,971 3,950 3,982 3,968 3,966 
1961 3,950 4,079 4,096 4,138 4,125 4,179 4,127 4,197 4,228 4,236 4,238 4,250 
1962 4,275 4,326 4,300 4,256 4,361 4,344 4,372 4,436 4,411 4,452 4,553 4,525 
1 4,588 4,655 4,657 4,726 4,762 4.755 4,847 4/861 4,987 5,008 4,888 5,082 
1964 5,084 5,156 5,214 5,301 5,233 5,358 5,430 5,468 5,468 5,488 5,591 5,606 
1965 5,645 5,722 5,822 5,765 5,770 5,951 6,019 6,011 6,074 6,152 6,316 6,332 
1966 6,361 6,415 6,447 6,457 6,495 6,548 6,526 6,561 6,582 6,631 6,706 6,770 
1967 6,847 6,969 6,851 7,033 6,925 7,083 7,189 7,166 7,304 7/244 7,307 7411 
1968 7,245 7,429 7,545 7/571 7,633 7,530 7,780 7,675 7,796 7,825 7/809 7,864 
1969 8,095 7,988 8,186 8,272 8,283 8,352 8,335 8,474 8,423 8,469 8,467 8,579 
1970 9,246 9,124 8,931 8,969 9,166 9,052 9,690 9,173 9,218 9,325 9,180 9,379 
1971 10,346 10,410 10,530 10,568 10,394 10,805 10,428 10,682 10,954 10,835 10,860 11,001 
1972 10,929 11.147 10,990 11,149 11,192 11,382 11,469 11,499 11,580 41771 11,958 11,872 
1973 12,207 12.227 12,512 12,513 12,642 12,647 12,971 12,959 12,851 13,080 13,217 12,981 
1974 13,388 13,344 13,539 13,517 13,708 13,561 13,787 13,578 13,821 13,669 13,510 13,920 
Installment credit, total (short-and intermediate-term)—mil. dol., see p, 85 
1947 4,561 4,684 4,898 5,148 5,385 5,608 5,780 5,955 6,116 6,345 6,645 7,092 
7,217 7,310 7,603 7,918 8,156 8,369 8,587 8,818 9,052 9,103 9,218 9,514 
1948 ; : y y 
1949 9,410 9,373 9,500 9,743 10,062 10,357 10,577 10,888 11171 11,469 11,767 12,232 
1950 12.237 12,315 12,547 12,802 13,222 13,743 14,315 14,809 15,242 15,366 15,290 15,503 
1951 15,369 15,219 15,205 15,156 15,225 15,300 15,235 15,508 15,662 15,735 15,865 16,220 
1952 16,036 15,936 15,936 16,140 16,759 17,641 18,021 18,323 18,683 19,253 19,631 20,470 
1953 20,661 20,803 21,258 21,679 22,163 22,637 23,082 23,357 23,543 23,741 23,897 24,254 
1954 23,882 23,606 23,411 23,470 23,543 23,794 23,959 24,049 24,116 24,197 24,279 24,891 
4,823 24,912 25,364 25,931 26,561 27,353 27,886 28,530 29,020 29,259 29,538 30,269 
1986 30 137 30,172 30,368 30,693 31,047 31,443 31.700 32,085 32,186 32,331 32,585 33,171 
1957 32,888 32,770 32,779 33,011 33,378 33,796 34,189 34,548 34,684 34,805 34,904 36,443 
1958 35,036 34,573 34,222 34,172 34,189 34,287 34,394 34,520 24,560 34,468 34,571 35,339 
1959 35,251 35,220 35,409 35,920 36,497 37,259 37,954 38,784 39,359 39,890 40,285 41,123 
1960 40,993 41,034 41,261 41,872 42,346 42,987 43,389 43,840 44,093 44,201 44,395 45,051 
1961 44,587 44,121 43,934 43,917 44,113 44,459 44,540 44,797 44,783 44,929 45,194 46,027 
1962 45,664 45,492 45,608 46,280 46,969 47,734 48,232 48,815 48,972 49,392 49,958 50,994 
1963 50,949 50,918 51,206 52,028 52,794 53,666 54,391 55,151 55,480 56,133 56,661 57,829 
1964 57,842 57,921 58,378 59,158 60,140 61,183 61,938 62,676 63,224 63,758 64,126 65,572 
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5 N Dec Annual 
YEAR Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct ov 
Installment credit, total (short- and intermediate-term)—mil. dol.—Con. 
72,462 73,881 
1965 85,492 65,518 65,937 67,113 68,118 69,245 Led oe gee ae bye 79,339 
1966 73,533 73,329 aise apt Fe Tele Lip! Blots: hers 30.978 81.612 83.148 
1967 78,635 78,016 8, i A , G 31 88.838 89,766 91,681 
82,276 83,224 84,273 85,541 86,432 87,459 87,9 ; 
eed Bie ot 342 91,694 92,920 94,251 95,756 96,616 97,615 98,284 98,928 99/642 101,161 
‘0 eae 99,468 99,229 99,748 100,322 101,475 102,299 103,132 103,712 103,872 103,830 105,528 
1971 106,693 106,281 106,443 107,534 108,539 109,886 110,982 112,474 113,748 114,489 115,904 118,255 
1972 116,900 116,650 117,442 119,057 120,967 123,362 124,506 126,706 128,025 128,915 eo ee ee 
1973 134,973 135,489 136,697 138,558 141,119 143,900 146,001 148,623 149,850 151,417 153,030 7. bene 
1974 154,053 153,557 153,219 154,589 156,607 158,670 160,434 162,849 163,635 163,561 163,526 i 
Automobile paper installment credit (short- and intermediate-term)—mil. dol., see p. 85 
1,897 
1947 1,033 1,109 1,207 1,301 1,395 1,478 1,546 1,610 1,663 So bye 
1948 1,978 2,051 2,210 2,354 2,446 2,533 2,654 2,770 2,859 —_ a ro 
1949 2/959 2,989 3,126 3,302 3,498 3,654 3,813 4,006 4,150 4288 4At0 po 
1950 4537 4.641 4,793 4,949 5,146 5,431 5,753 5,965 6,130 : y ; 
1951 5,933 5,868 5,841 5,845 5,909 5,974 5,970 6,086 6,134 6,077 6,030 5,958 
1952 5,864 5,829 5,804 5,891 6,215 6,616 6,823 6,886 6,990 PAU) 7416 ' 
1953 7,795 7/985 8,284 8.576 8,870 9,107 9,375 9,532 9,628 9,726 9,748 9,688 
1954 9,509 9,368 9,289 9,311 9,361 9511 9,630 9,681 9,699 9,693 9,651 9, 
1955 9,802 9,971 10,354 10,739 11,195 11,734 12,181 12,669 13,035 13,220 13,314 13,471 
1956 13,490 13,585 13,758 13,910 14,077 14,275 14,403 14,555 14,562 14,516 14,489 14,484 
1957 14,421 14,426 14,506 14,654 14,826 15,049 15,255 15,426 15,498 15,535 15,506 15,472 
1958 15,302 15,100 14,869 14.773 14,699 14,681 14,666 14,620 14,440 14.278 14,187 14,258 
1959 14,281 14,334 14,478 14.779 15,081 15,496 15,868 16,246 16,452 16,658 16,692 16,632 
1960 16,605 16,711 16,910 17,257 17,520 17,847 18,002 18,150 18,173 18,154 18,163 18,083 
1961 17,843 17,623 17,516 17,463 17.519 17,654 17,667 16,674 17,513 17,535 17,591 17,599 
1962 17,528 17,565 17.729 18,062 18,445 18,849 19,143 19,412 19,362 19,584 19,828 19,924 
1963 20,002 20,122 20,353 20,805 21,237 21,677 22,063 22,323 22,282 22,554 22,719 22,842 
1964 22,890 23,030 23,295 23,708 24,232 24,758 25,125 25,392 25,468 25,636 25,612 25,817 
1965 25,844 25,999 26,320 26,874 27,367 27,941 28,447 28,829 28,843 29,033 29,184 29,355 
1966 29,248 29,261 29,545 29,826 30,108 30,553 30,784 30,975 30,785 30,850 30,954 30,992 
1967 30,760 30,527 30,550 30,658 30,871 31,214 31,362 31,476 31,251 31,189 31,156 31,131 
1968 30,949 31,018 31,252 31,629 32,099 32,630 33,150 33,593 33,583 33,947 34,157 34,348 
1969 34,256 34,320 34,568 35,089 35,628 36,254 36,519 36,668 36,728 36,999 37,026 36,946 
1970 36,525 36,248 36,119 36,210 36,311 36,588 36,790 37,013 37,047 37,013 36,701 36,325 
1971 36,033 36,091 36,396 36,984 37,471 38,139 38,673 39,107 39,412 39,840 40,346 40,519 
1972 42,056 42,199 42,672 43,380 44,222 45,317 45,810 46,535 46,772 47.176 47.576 47,862 
1973 47,919 48,262 48,904 49,658 50,614 51,621 52,326 53,134 53,391 53,838 54,061 53,772 
1974 53,202 52,922 52,834 53,126 53,578 54,241 54,768 55,466 55,557 55,393 54,979 54,266 
Money supply, total (unadj. for seas. variation) —bil. dol., see p. 90 
1947 111.9 109.8 109.4 109.1 109.8 110.9 111.4 111.9 113.3 113.6 1145 115.9 111.8 
1948 115.9 113.4 111.8 110.4 110.2 110.8 111.3 111.6 112.4 1128 112.9 114.3 112.3 
1949 113.7 111.5 110.5 109.5 109.7 110.2 110.2 110.3 110.9 1115 112.0 113.9 111.2 
1950 114.0 112.4 111.8 111.5 111.9 112.9 113.5 114.2 115.1 116.3 117.0 119.2 114.1 
1951 119.5 117.5 117.4 116.0 116.4 117.6 117.5 118.4 120.0 121.4 123.2 125.8 119.2 
1952 126.2 124.2 123.6 122.3 122.7 124.2 123.6 124.2 125.8 126.9 128.3 130.8 125.2 
1953 130.5 128.1 127.7 126.7 126.7 127.6 127.0 127.0 127.9 128.8 129.9 132.1 128.3 
1954 132.3 129.8 128.9 127.2 128.1 129.0 128.8 129.0 130.1 131.5 133.1 135.6 130.3 
1955 136.4 134.5 133.1 132.8 132.7 133.5 133.4 133.0 134.2 135.1 135.9 138.6 134.4 
1956 139.1 136.0 135.2 135.1 134.0 135.1 134.5 134.0 135.4 136.2 137.5 140.3 136.0 
1957 140.3 137.3 136.1 136.1 135.2 135.9 135.6 135.6 136.1 136.4 137.2 139.3 136.7 
1958 138.8 136.4 135.4 136.4 135.7 137.4 137.0 137.8 138.9 140.0 142.0 144.7 138.4 
1959 145.5 142.6 141.9 143.0 142.0 142.7 143.5 143.1 143.6 143.9 145.0 147.1 143.7 
1960 146.6 142.9 141.6 142.9 140.7 141.1 142.0 142.5 143.7 144.5 145.6 148.0 143.5 
1961 147.8 144.9 144.0 145.7 144.1 144.7 145.0 144.9 146.6 148.0 149.8 152.9 146.5 
1962 152.5 149.1 148.2 150.3 147.7 148.0 148.2 147.4 148.5 150.1 151.9 155.1 149.7 
1963 155.4 151.8 151.0 153.2 151.0 151.8 153.1 152.6 154.1 156.0 158.4 160.9 154.1 
1964 161.3 157.2 156.4 158.6 156.0 187.2 159.0 158.9 161.3 163.3 165.2 168.6 160.2 
1965 169.0 163.9 163.4 166.1 162.2 164.2 165.4 164.7 167.6 170.2 172.0 176.5 167.1 
1966 177.7 172.4 172.5 176.4 171.8 173.9 173.3 172.1 174.9 175.7 176.9 181.0 174.9 
1967 180.7 175.7 176.8 178.9 176.4 179.7 181.4. 181.2 183.9 186.2 188.1 192.9 181.8 
1968 193.6 187.4 188.1 191.9 189.3 192.9 194.5 194.0 196.7 199.0 202.5 208.1 194.8 
1969 209.0 202.2 202.8 206.6 202.4 205.3 206.3 204.4 206.3 208.2 210.3 214.8 206.6 
1970 216.3 207.4 209.0 213.6 209.6 212.2 213.4 213.2 216.1 217.6 220.1 225.8 214.5 
1971 226.2 220.0 221.9 227.1 224.4 228.4 230.6 229.2 231.0 232.4 234.6 240.4 228.8 
1972 240.9 234.6 237.4 242.8 238.1 241.9 245.3 244.5 247.8 250.5 253.9 262.7 245.0 
1973 263.2 254.8 256.2 260.5 257.5 263.1 265.2 262.6 263.5 265.6 270.4 278.3 263.3 
1974 276.9 269.3 271.5 277.0 271.6 277.0 279.0 276.4 278.0 280.1 284.2 291.3 277.8 
Time deposits adjusted (unadj. for seas. variation)—bil, dol., see p. 90 
1947 33,2 33.4 33,7 33.8 33.9 34.0 34,2 34.4 34,7 35.0 35.1 35.1 34 
1948 36.5 35.6 36.8 36.8 35.8 36.9 36.0 35.9 35.9 36.0 35.9 35.7 388 
1949 36.0 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 36.5 36.5 36.4 36.4 36.3 36.1 36.3 
1950 36.4 36.5 36.7 36.8 36.9 37.0 36.9 36.7 36.6 36.6 36.5 36.4 36.7 
1951 36.7 36.6 36.7 36.7 36.7 36.9 37.3 37.5 37.7 37.9 38.0 38.0 37.2 
1952 38.4 38.6 38.9 39.1 39.3 39.6 30.9 40.1 40.3 40.6 40.8 40.9 39.7 
1983 41.4 41.6 41.9 42.1 42.3 42.7 43.0 43.2 43.5 44.0 44.1 44.2 428 
44.8 45.2 45.6 46.0 46.4 46.9 47.5 47.9 48.0 48.2 48.1 48.0 46.9 
1955 48.5 48.6 48.8 48.9 49.0 49.2 49.4 49.5 49.7 49 
K ; f ; i ; .9 49.8 49.6 49, 
1956 49.8 49.8 60.1 50.3 50.4 50.8 51.2 51.4 51.6 51.8 51.5 51.4 soe 
967 52.3 52.9 63.7 54.2 54.6 55.2 55.6 55.9 56.3 56.7 56.5 56.7 55.1 
1968 57.2 59.1 60.5 61.7 62.6 63.5 64.4 64.8 65.0 65.0 64.6 64.6 62.8 
1959 65.6 65.8 66.2 66.7 67.1 67.4 67.6 65.4 67.5 67.4 66.8 66.6 66.7 
66.8 66.6 67.0 67.5 67.8 68.3 69.1 69.9 70.7 71.4 71.5 72.0 : 
1961 73.2 74.6 75.5 76.5 ree 78.6 79.5 80.2 80.9 81.5 81.5 81.8 ae 
83.6 85.6 87.7 89.2 90.0 91.1 92.2 92.9 93.8 : : ; y 
k i : ; : 95.0 95.5 7 
1963 (086 00.1 101.9 103.1 104.3 105.2 106.2 107.5 108.3 109.5 110.2 110 1088 
\ i 115.7 116.7 118.0 119.1 120.0 121.1 122.0 123.4 124.1 125.2 119.4 
1965 128.3 130.8 132.7 
1966 147.4 148.7 150.4 1eaA ie iene bez rea 1a ent wat 1088 He 
1967 160.8 164.1 166.9 168.9 170.9 173.1 175. : : ; ; : 
i h j ‘ 75.3 177.9 179.1 180.5 181.4 182.1 
1968 183.9 185.9 187.9 188.2 188.7 189.0 ; : Ls Eg 
é f i 191.1 194.8 196.7 199.7 201.4 2 
1969 202.9 202.6 203.2 203.0 202.4 201.3 ’ 4 “ys Ling 
' k ; ; 198.0 196.0 194.9 194.4 193.4 
1970 192.7 193.0 195,9 199.3 201.1 202.2 ; ' bs Leap 
‘ K 2 208.0 213.8 218.1 222.0 224.1 
1971 233.8 239.6 246.2 248.5 251.4 254.0 ; Ca Pong ee 
f ; ’ ' 256.6 258.3 260.6 264.6 266.1 
1972 274.6 278.4 282.0 284.5 288.6 291 , ; one 264.1 
k : } 5 294.0 299.5 302.7 306.0 
1973 316.9 323.3 332.6 337.6 342.7 34) , : a one 203.4 
\ ‘ ; 4.7 347.8 356,7 359.3 
1974 369.4 374.3 379.1 387.1 393.9 397.9 402.0 408.2 410.1 a3 17 a167 70 
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YE 
AR Jan. Feb. Mar. Apr May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 
Money supply, total (adj. for seas. variation)—bil, dol., see p, 90 
1947 109.5 109.7 110.3 W414 111.7 112.1 112.2 112.6 113.0 112.9 113.3 113.1 
1948 113.4 113.2 112.6 112.3 112.1 112.0 112.2 112.3 112.2 112.1 111.8 111.5 
1949 111.2 111.2 111.2 111.3 1115 111.3 a2 111.0 110.9 110.9 111.0 111.2 
1950 111.5 112.1 112.5 113.2 113.7 114.1 114.6 115.0 115.2 115.7 115.9 116.2 
1951 116.7 117.1 117.6 117.8 118.2 118.6 119.1 119.6 120.4 121.0 122.0 122.7 
1952 123.1 123.6 123.8 124.1 124.5 125.0 125.3 125.7 126.4 126.7 127.1 127.4 
1953 127.3 127.4 128.0 128.3 128.5 128.5 128.6 128.7 128.6 128.7 128.7 128.8 
1954 129.0 129.1 129.2 128.6 129.7 129.9 130.3 130.7 130.9 131.5 132.1 132.3 
1955 133.0 133.9 133.6 133.9 134.6 134.4 134.8 134.8 135.0 135.2 134.9 135.2 
1956 135.5 135.5 135.7 136.0 135.8 136.0 136.0 135.7 136.2 136.3 136.6 136.9 
1957 136.9 136.8 136.9 136.9 137.0 136.9 137.0 137.1 136.8 136.5 136.3 135.9 
1958 135.5 136.2 136.5 137.0 137.5 138.4 138.4 139.1 139.5 140.1 140.9 141.1 
1959 142.2 142.5 143.1 143.3 143.9 144.2 144.9 144.5 144.2 143.8 143.7 143.4 
1960 143.3 142.9 142.8 143.0 142.6 142.7 143.4 144.0 144.3 144.3 144.2 144.2 
_— ae — -— eee 146.1 146.4 146.5 146.8 147.3 147.8 148.4 148.7 
‘ 1 i 149. 149.8 149.9 149.7 149.5 149.4 149.9 150.5 150.9 
1963 151.5 151.8 152.2 152.7 153.3 154.0 154.6 154.7 155.1 155.8 156.9 156.5 
1964 156.9 157.3 157.8 158.0 159.0 159.5 160.0 161.4 162.3 162.9 163.6 163.7 
1965 164.2 164.4 164.9 165.3 165.4 166.5 166.9 167.4 168.6 169.8 170.4 171.4 
1966 172.6 173.3 174.1 175.4 175.3 175.6 174.9 174.9 175.9 175.3 175.4 175.8 
1967 175.6 177.3 178.6 177.9 179.8 181.2 182.8 183.8 185.0 186.1 186.6 187.4 
1968 188.3 189.2 190.0 190.9 192.9 194.2 195.5 196.6 197.8 199.1 200.8 202.5 
1969 203.4 204.4 205.0 205.5 206.0 206.5 207.0 207.1 207.5 208.3 208.9 209.0 
1970 210.8 209.8 211.2 212.5 213.2 213.3 213.9 215.9 217.4 218.0 218.6 219.7 
1971 221.0 222.8 224.3 225.8 228.1 229.4 230.8 231.8 232.3 232.8 233.0 233.9 
1972 235.9 237.8 239.9 241.4 242.0 242.9 245.3 247.2 249.2 251.0 262.2 266.3 
1973 257.9 258.4 258.2 259.0 261.6 263.9 264.6 265.1 265.1 266.2 E i 
1974 272.0 273.4 274.8 275.1 275.9 277.7 278.2 279.0 279.7 280.8 282.5 283.2 
Currency outside banks (adj. for seas. variation)—bil. dol., see p. 90 
1947 26.7 26.7 26.7 26.6 26.6 26.6 26.5 26.5 26.7 26.5 26.5 26.4 26.6 
1948 26.4 26.3 26.2 26.1 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 25.8 26.1 
1949 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.6 25.5 25.5 25.3 25.3 25.2 25.1 25.5 
1950 25.1 25.1 25.2 25.3 25.2 25.1 25.0 24.9 24.9 24.9 24.9 25.0 25.1 
1951 25.0 25.1 25.2 25.2 25.3 25.4 25.6 25.7 25.8 26.0 26.0 26.1 25.6 
1952 26.2 26.3 26.4 26.4 26.5 26.7 26.7 26.8 26.9 27.0 27.2 27.3 28 
1953 27.4 27.5 27.6 27.7 27.7 27.7 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.7 271 
1954 27.7 27.7 27.6 27.6 27.6 27.5 27.5 27.5 27.4 27.4 27.4 27.4 i 
27.8 27.6 
1955 27.4 27.5 27.5 275 27.6 27.6 Ie) 27.7 27.7 27.8 27.8 : 
1es8 27.9 27.9 27.9 27.9 27.9 27.9 28.0 28.0 28.0 28.0 28.1 28.2 250 
1957 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 : 
1958 28.3 28.2 28.2 28.2 28.3 28.3 28.4 28.4 28.5 28.5 28.5 28.6 28.4 
1959 28.7 28.7 28.8 28.7 29.0 29.0 29.0 29.1 29.0 29.0 28.9 28.9 288 
1960 28.9 28.9 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 
1961 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 29.0 29.1 29.2 29.4 29.4 29.6 : 
7 ‘ : 30.2 30.2 30.3 30.3 30.4 30.6 30.1 
1962 29.6 29.7 29.8 30.0 30.0 30.1 ae an4 =e “oe 
1963 30.6 30.8 31.0 31.2 31.3 31.5 31.6 31.8 31.9 32.0 S23 225 be 
1964 32.5 32.7 32.9 33.0 33.3 33.5 33.6 33.8 33.9 i : E 
36.3 35.3 
1965 34.4 34.6 34.7 a oy sg = =n en 38.0 38.1 38.3 37.5 
‘iat —- op se i ; 39.2 39.4 39.5 39.8 39.9 40.0 40.4 39.4 
— = = one a ny 41.8 42.0 42.3 42.6 42.8 43.2 43.4 42.2 
41.1 i Fe B H - r “ 
1968 ‘a6 433 44.1 44.2 44.4 447 44.9 45.2 45.3 45.6 45.9 46.0 448 
1970 46.3 465 46.7 47.0 47.6 47.6 47.9 482 43.3 age a7 oa ar 
f 51.5 i l é ; | i 
1971 49.4 49.8 50.0 50.4 50.7 50.9 56.3 56.9 54.7 
54.6 54.9 55.4 55.8 ; 
1972 52.9 53.3 53.6 53.8 54.1 54.3 ae eae co 
1973 57.2 57.5 57.9 58.5 58.8 59.3 — eae oe 3 ana eae 64.9 
1974 62.1 62.7 63.2 63.7 64.2 64.6 i i : 
Demand deposits (adj. for seas. variation )—bil. dol., see p. 90 
6.3 86.4 86.8 86.7 85.2 
Iya ek ap og 2g a 380 86.2 86.2 36.2 86.1 85.9 85.8 86.2 
1948 87.0 86.8 86.4 86.3 86.0 86. : of Be7 oy pete aaa Bee 
1949 85.5 85.5 85.6 85.6 85.8 85.7 aol aa abe aoe ae So 89.1 
1950 86.4 86.9 Bid og ange ie ' 3.8 94.5 95.1 96.0 96.5 93.7 
92.6 92.8 93.2 93.4 93. i h Gere 
1951 91.7 92.0 92.4 98.9 99.4 99.7 99.9 100.1 
1952 96.9 97.3 97.5 97.6 aa ee ee x oe one A ane : 00.8 
ie Brg ios a op 102.1 102.3 102.8 103.2 103.5 104.1 104.7 104.9 102. 
1 ? b Z d 4 
2 107.3 107.4 107.1 107.4 106.8 
106.3 107.0 106.8 107.2 107.0 108.7 108.0 
e668 107.7 107.7 1078 108.1 107.9 108.1 108.0 107.8 108.2 108.2 108.4 hee! i080 
se 108.6 108.6 108.7 108.7 108.8 108.6 108.7 108.8 108.4 ee en ire ee 
1958 107.2 107.9 108.3 108.7 109.2 110.1 110.0 1107 m1 111.6 ee Ae ae 
§ 115.0 115, . ‘ : i 115.2 114.5 
1959 113.5 113.8 114.3 114.6 1145 115.0 115.3 115.2 115.2 : 
113.6 113.8 ; 0 119.1 117.4 
1960 114.3 114.0 ies Ae 117.5 117.7 118.1 118.4 119. Y 
117.1 117.4 ‘ 120.0 120.3 119.6 
1961 115.5 115.9 116.3 116.7 4 119.6 119.3 119.1 119.6 \ . 

9.8 119.8 . 24.7 124.1 122.6 
ee ae ge i thing 1 122.5 123.0 122.9 123.1 123.8 124. : 22g 
1963 209 i218 jane pee vee 126.0 127.0 127.6 128.4 128.9 129.4 129.5 
sag , ; ‘ i 131.8 

35.1 4 
130.3 130.5 130.5 131.4 131.7 132.0 132.9 nee 1372 i375 137.4 
1968 136.0 1366 137.2 138.3 138.0 138.3 197.2 ie i soe Ase 147.0 142.5 
i ) 0 140.7 oe ee : : 156.3 157.6 159.0 152.9 
1967 137.1 138.6 139.7 139. Legh 152.4 153.5 154.3 155.1 f ee 
: y 162.9 162.9 : 
1968 147.7 148.4 148.9 149.5 18 162.1 161.9 162.2 162.7 lake 
61.3 161.6 161. 169.5 169.9 170.7 : 
1969 159.8 160.5 160.8 1 165.7 166.0 167.7 169.0 j 177.7 
165.5 165.6 3 0.3 180.5 180.8 181.5 ; 
1970 164.5 163.3 164.5 178.4 179.3 180.1 180. ; 190.4 
175.4 177.4 193.8 195.2 195.9 198.4 
1971 171.6 173.0 174.3 188.5 190.6 192.2 f 204.0 
1972 183.0 _ a : oP : a ‘ ; a 204.6 205.1 ee eee ae Palle ee Boe 
1973 200.7 F I. 2 : 213.1 213.4 f h : * 
211.4 211.7 
1974 209.9 210.7 211.6 . 
Time deposits adjusted (adj. for seas. variation) —bil, dol., see p. 90 
35.0 35.2 35.4 
3.9 34.0 34.4 34.7 3 Fe 
3.6 33.7 33.8 3 35.9 35.9 36. : 
1948 355 3617 Ee 35.7 co sy a aaa 36.4 36.4 36.4 36.4 
4 ; 36.2 36. 36. 4 7 36.6 36.5 36. . 
1949 36.1 36.1 36.1 367 36.9 36.9 36.8 36. i 38.0 38.2 
5 : 37.7 37.8 i 
1950 36.4 36.6 36.6 oe 36.9 37.2 37.4 ne es 
6 36.7 b 40.3 40.5 A 
1951 36.7 ac8 S 9 39.1 39.3 39.5 39.7 ree 43.5 43.9 44.2 44.5 
38.4 38.7 38. 41.9 43.2 
1953 41.4 41.6 41.9 42.1 42.4 a 47.3 47.8 47.9 48.1 48.2 48.3 
1 r : 46.1 46.5 ; : : 
1954 44.8 45.2 45.6 ‘ 
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YEAR Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 


Time deposits adjusted (adj. for seas. variation)—bil. dol.—Con. 


1955 48.5 48.7 48.8 49.0 49.0 49.2 49.3 49.3 49.6 49.7 49.9 50.0 
1956 49.9 49.9 50.1 50.3 50.4 50.7 50.9 51.2 51.5 51.6 51.8 51.9 
1957 52.6 53.1 53.7 54.0 54.5 54.8 56.3 55.7 56.1 56.6 57.0 57.4 
1958 57.6 59.2 60.5 61.5 62.3 63.2 64.0 64.6 64.8 64.9 65.2 65.4 
1959 66.3 66.1 66.1 66.5 66.7 67.0 67.0 67.0 67.2 67.2 67.5 67.4 
1960 67.4 66.9 66.8 67.3 67.5 67.8 68.6 69.6 70.4 71.3 72.3 72.9 
1961 73.8 74.9 75.2 76.2 77.3 78.1 79.1 79.9 80.6 81.4 82.3 82.7 
1962 84.2 85.8 87.4 88.9 89.6 90.7 91.7 92.6 93.7 95.0 96.4 97.6 
1963 99.2 100.2 101.4 102.7 103.7 104.8 105.8 107.1 108.3 109.7 111.3 112.0 
1964 113.4 114.6 115.3 116.2 117.5 118.9 119.7 120.7 122.1 123.6 125.0 126.2 
1965 128.8 130.7 132.1 133.5 134.8 136.5 138.0 139.7 141.5 143.7 145.3 146.4 
1966 147.8 148.7 149.8 151.9 153.6 154.4 156.0 156.9 157.4 157.2 157.0 157.9 
1967 161.3 164.1 166.3 168.4 170.5 173.3 175.2 177.3 179.1 180.5 182.1 183.3 
1968 184.0 185.9 187.2 187.6 188.4 189.4 191.3 194.3 196.7 199.4 202.0 204.3 
1969 203.1 202.6 202.2 202.3 201.9 201.4 198.2 195.6 194.9 194.3 194.5 194.4 
1970 193.2 193.0 194.9 198.5 200.2 202.2 208.3 213.5 217.9 221.7 225.2 229.2 
1971 234.3 239.9 245.0 247.6 250.7 253.8 256.1 257.8 260.3 264.2 267.6 271.1 
1972 274.9 278.8 280.7 283.6 287.6 291.2 294.6 298.8 302.5 305.8 309.6 313.5 
1973 317.3 324.1 331.5 336.9 341.6 344.6 348.3 355.5 358.5 359.5 361.2 363.7 
1974 369.7 375.6 377.9 386.5 392.9 397.7 402.3 407.1" 409.1 412.4 414.0 418.1 
New security issues, corporate and noncorporate (estimated gross proceeds), total—mil. dol., see p. 92 
1947 1,732 1,429 1,686 1,641 1,280 2,091 1,785 1,134 1,373 2,428 1,234 2,128 19,941 
1948 1,465 1,573 2,074 1,397 1,218 qian 2.541 1.216 1.736 1,879 1,426 2,004 20,250 
1949 1,428 1/352 1,469 1,645 1,558 2,701 2,385 2,105 1,700 1,633 1,293 1,842 21,110 
1950 2,099 1,606 1.821 1,357 1,657 2,305 1,236 1,569 1,239 1,947 1,454 1,602 19,893 
1951 1,281 1,131 1,759 1,490 1,747 3,985 1,694 1,351 1,619 1,789 1,638 1.780 21,265 
1952 2,233 1,748 1,670 2,334 2,537 2,450 6,455 1,179 1,377 21014 1.119 2,093 27.209 
1983 1.774 1.547 1,635 1,676 4,613 3,066 1,928 1,453 2,599 2,291 3,506 2.736 28,824 
5 1,657 1.375 1.948 1,958 4,388 2,422 2,167 1,279 2.125 6.544 1,350 2,552 29.765 
1955 2,710 1,390 2,560 1,643 4,382 1,919 2,504 1,638 1,627 
1956 1,702 2,001 1.817 1.877 2,123 2,164 1,972 1,493 1.581 ‘one bye by ppt 
1957 2,426 2,116 3,223 2371 1,777 2,349 1,982 11944 3.975 2.705 3,022 2/681 30.571 
1 3,484 2,490 3,951 6,961 2/155 3,048 2,426 1/341 2.160 3,076 1,452 1/899 34,443 
1959 5,753 2'123 1,928 4,504 1,782 2,290 1,452 1.710 1.748 4.121 1.722 1/942 31,074 
1960 1,952 2,123 2,073 4,573 1,939 2,502 1,637 3,187 1,808 1,814 1,986 1,947 27'541 
1 a6 1,770 5,447 2, 1 34 3417 4,430 3,488 1,918 2,073 1/893 4,423 2,421 2115 35,527 
y i i : 161 2.448 1,651 4,080 1,550 5 956 
1963 2,706 2,158 2773 2.952 2.761 5,046 2,122 1,969 1,658 Prd ans i308 =e 199 
1 2,490 2,037 2,146 4,991 2,293 3,084 2,500 4,148 2.548 2,914 4.631 3.339 37.122 
1965 2,333 3,997 3,003 3,050 3,160 4,297 
: ; j i ; : 2,936 2,354 3,029 2,661 
Soe ie tes fee a ee ee ee 
i ; : ; i 5, 4,375 10,625 4,218 4,609 87 y : 
1968 4,603 8,072 5,069 3,423 7,702 4,984 ‘ ’ ‘ en pen pay 
: H ; i A H 4,913 9,759 3.819 6,111 3,294 3 
1969 4,284 4,087 3,514 5,780 4,608 4,056 ; ; : oh 65,562 
: ‘ i ’ 4 { 5,015 3,315 3,958 5,420 4,069 
1970 6,144 6,003 6,799 5,891 9,548 6,985 ; ‘ Y vie an 
; ; ; ! 4 5,896 8,355 8,199 8,353 9,040 
1971 7,400 6,503 11,068 7,188 7,007 11,010 Y { ‘ Moet oy 
: ; : : ; i 9,213 9,326 9,453 9,437 10 
1972 7,199 7,303 6,520 8,738 9,554 7,554 Y ’ ra ae ae 
; ; ; : f } 6,954 7.141 5,633 9,473 10,922 
1973 2.335 1,919 4,166 2,503 2.364 3,392 Y ’ : os on 
d f ; y , ; 2716 1,800 1,812 3.410 
1974 3,328 3,688 3,388 3,210 3,164 3,080 3472 2.667 1,767 4.784 ss07 sao pip} 
New security issues, corporate bonds and notes (estimated gross proceeds )—mil. dol., see p. 92 
1947 264 171 385 314 
1948 381 414 685 532 360 505 359 178 a3 a a po = 
1949 289 369 402 563 178 413 688 455 712 5,973 
311 1,154 474 152 1 : 
ee cok 210 308 251 416 
166 413 350 502 809 245 378 329 4620 
1951 306 344 824 507 553 637 a 
1952 505 282 764 712 898 635 1 113 342 — = =a ow i 
195 489 517 517 656 468 ‘ 314 731 7,601 
977 407 263 676 7’ y 
1954 463 355 500 419 649 792 1,085 352 886 a3 x . mm vase 
a et ee Re ee ee cae Se oe ee 
1957 912 750 1,044 655 aa — oa = a 8, 
; 685 1,013 775 oa 
46 A 840 907 
1958 754 604 1,488 1,089 586 843 910 492 1,059 et <20 746 9683 
1960 515 547 po — cee 57 747 
‘ged oo ei 668 580 406 859 651 821 619 778 875 764 naeT 
ah ee 52 1,083 1,021 1,477 829 648 434 855 777 oa 
1963 592 541 1,220 356 1,224 iat a Se 440 842 723 1,032 3969 
ree aa ras err ba ' 1,121 738 659 762 1,008 720 1,41 
1,034 1,119 677 636 1,069 : 7 peepee 
‘ : 823 675 1,662 10,865 
96 ‘ 
ice ; 727 637 1,215 1,070 1,324 1,729, 1,322 837 1,370 861 
' 1,143 2,065 1/372 1,037 1,616 97 : - fae tee 13,720 
1967 1/593 1,262 Ke eaee Lass 755 1,004 
eel ie ee 2,219 1778 1.361 2,343 2,375 2,231 1,549 1,940 1,196 2107 21664 
ae Ape oon ia ; 2,025 1,771 1,037 1,159 1,604 1,301 y ; 
1970 21120 1334 Jo Vets Liner, ib: 1,889 944 1,701 1,282 1,390 1'860 18.348 
1971 2'616 2,449 4,799 2'566 2'656 3.135 ‘a8 ‘nae nee van yo pin 30,315 
be ao78 2,306 2,264 2,387 2,451 2/519 2407 1/982 648 2208 on ae ae 
: 913 1988 11580 1'561 i ; f : yo a 2,626 27,671 
nad 2988 ' ’ 2,578 1,826 1,360 1,302 ’ r 
2,365 2,457 2,602 2,957 2,455 2,704 2,341 1,204 ae 3348 pre Eon 
New security issues, common stock (estimated gross proceeds)—mil. dol., see p. 92 . 
1947 57 66 27 
82 28 28 
1948 77 1 
1948 28 m 21 3 26 45 36 A 1 ' ‘'s ' Hh 
1950 44 47 66 oa He “ 46 35 61 738 
136 75 160 a iz 736 
1951 34 36 143 47 18 48 88 
197 90 152 23 59 811 
1952 47 154 161 so a 3 1 
137 166 112 = Le 132 1,212 
1953 1 158 4 
bey i 116 125 164 156 82 6s a8 210 69 ‘“M mn 
145 WI 73 118 92 27 62 265 os 163 1213 
1955 136 110 512 a 
147 210 
1956 206 
1966 in 140 rte Hols mt a My 200 % 161 193 107 2,185 
1958 44 ag a i, 85 416 231 76 ys io 1 bn oe 
1959 126 ag? A 85 41 219 71 55 1 343 2,516 
70 110 204 
1960 100 158 17 tas a oer =o 119 2027 
7 194 168 121 230 173 1 : 
1961 96 129 128 1,114 226 368 rs bid 91 105 118 86 1608 
1962 133 14 z56 244 130 : L cect 
1963 n Ps “a ee 121 122 31 57 12 s Sr 3, 
1 
1964 95 80 87 1,340 08 209 1 = 82 90 a 50 on 
58 133 188 43 : 
94 2.679 
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YEAR , 
an. 
Feb. 
Mar. 
Apr. 
May : 
1965 une 
J 
be 68 130 NEWSeeiinnt Sept. 
40 55 82 y issues, com Oct. 
_= 276 139 396 \27 mon stock (estim Nov. 
1970 393 169 119 182 384 ated gross proc Dea. 
1971 456 736 295 94 56 154 eeds)—mil. dol,—C Annual 
1972 386 417 657 221 m1 737 78 i= GOn. 
1973 533 431 1,064 762 249 313 40 78 
1974 915 867 962 634 684 361 130 7 ze 4 
278 833 665 883 399 694 286 44 6 a 
318 975 599 594 799 553 303 ne ths 4 7D 
1,0 1,151 52 410 
1947 Si ee ne 1,177 nos 246 eee pe fe ha Hee 
1 599 913 416 8 0 ; 
os = 1 ¥ 413 578 739 1,034 903 902 ee 1,959 
9 126 00 State and ‘. 31 328 766 670 774 39 3,946 
1950 199 227 354 municipal securities i A 21 391 1,040 1,004 490 7,714 
1951 248 204 640 406 rities issued, long-te 9 287 4 1 881 1,036 7'240 
1952 180 569 172 168 109 y rmit(Bond Buyer) <i 635 664 501 10,459 
1953 575 206 362 199 196 A ; —mil. dol,, see p. 92 283 560 9,703 
1954 392 304 170 184 350 08 45 ‘ : 301 7643 
399 363 151 238 355 325 258 94 ie sar 
1955 414 433 456 434 361 i th 119 121 
1956 541 570 349 406 see OF 32 333 283 106 
1957 407 328 = aie i + rex 290 231 214 101 
1958 685 709 540 83 s : 212 249 229 266 132 2,354 
1959 782 569 401 - en bo 4 BG 474 382 395 256 2'990 
is ct sm 783 A [ec SG mis ae 
1962 706 622 637 798 539 he pis oe 615 411 403 3278 
1963 866 660 568 940 877 : oe 2 407 459 777 4,401 
1964 999 1,123 756 717 569 = AS one 336 926 906 5,558 
1,006 810 621 710 — 4 ra 389 437 646 661 fn 6,969 
1965 810 989 vot 1,035 475 523 647 683 311 ie 
1966 811 844 Tote ae 760 463 607 520 439 639 7 5,977 
1967 1,176 933 — hoa 1,072 641 603 682 587 459 we 5,446 
1968 1,450 845 1,003 “900 789 559 699 343 458 5 6,958 
1969 1,162 1,159 848 971 Ae 922 726 426 643 496 ue 7,449 
1970 1.244 1,134 1,437 1,181 =o 1,000 367 452 646 789 Be 7,681 
1971 1314 974 1,363 — 4 els 1149 991 952 1,282 595 a 7,230 
1972 2.613 1,198 520 ,277 14 67 718 816 688 7 8,360 
1973 1.737 1/823 1,504 1,627 — ‘feed He 764 984 566 cae 8,558 
1974 11887 1,942 2,104 —- oer 710 1422 840 992 867 1 eo ibeae 
2'288 1,445 2,185 —_ hie oes NORD 1,666 1273 736 be +63 0,544 
1,970 297 ‘ 1 1 794 423 191 
2,091 ee — pene Lets 1,318 531 2,260 1,320 e 11,084 
1947 2,322 ao 2 031 784 1,850 1,650 1,254 nee irks ee 
177 . : ‘ 2,0 1,88: 53 ' 288 
1948 1 1,893 044 882 
a 2.57 nee . 1,942 1992 : ov 1701 1.679 1,684 812 16,374 
9 2.86 omestic 1,381 74 2,28 2,245 11,460 
— pe ee oan 2.53 corporatesipenc yields (M ag i e36 21932 wana 2,058 17,762 
1 2: 8 “ [ey ' ,626 P , , 
poe ew 2 wh 2 = 278 2.53 ody‘s), Aaa rating—per: 2,319 2,224 Pee 24.370 
66 : 3: 2.70 2.76 2.55 cent, see p. 94 2,245 ee a2 et 
1953 2.98 2.66 58 3 2 2.76 2.55 1,407 22,9 
1954 3.02 2.93 2.78 2.60 a. 27 2.8 2.56 ; 22; se 
— 307 296 2.87 2.61 — aoe 284 2.61 824 
1955 ; 2.95 3.12 2.93 os 2.65 2.62 2.84 2.70 
1956 2.93 2.86 3.23 ee Are 504 2.61 2.60 2.84 a ae 
1957 3.11 2.99 Sass 2: 3.40 2.95 2.88 Zee ai 2. 2.79 2 
1958 3.77 3.08 3.02 : ae 290 3.28 2.94 2.84 28) ae 258 Ze! 
1959 3.60 3.67 3.10 = yr, 2.89 3.24 ac ae 2.96 2.67 2.66 
1960 4.12 3.59 3.66 oe 3.28 3.05 2.87 pe 31 2.98 3.01 2.62 
32 - fe . 3.5 3.91 .28 2 ; 2.89 EIS} 2.96 
1963 4.42 4.27 4.49 4.23 yee 3.57 3.99 3.43 3.13 2.90 3.20 
4 42 4.45 7 41 3.56 3.10 
1964 ani ee = = 425 4.46 ope ope 4 Me 412 359 3.10 ei 2.90 
37 . - a: 4.27 A5 47 : 7 i 3.69 ibe 
16s or rey tie hae tS ae 308 
1966 4.43 a . 440 4.22 4.28 4.41 pr 4.25 457 4.09 3.81 3.36 
— — an 4.42 AAt re a 436 4.45 4.30 Aine fee aus 
1968 5.20 = 8 Ap 4.43 4.41 -26 4.29 4.32 4.42 4.31 it 8 3.79 
1969 6.17 .03 92 496 4.44 4.40 ae 431 4.28 4.39 .35 4.38 
1970 6.59 6.10 5.13 sep 4.98 4.46 ues 4.42 4.32 4.25 4.42 4.41 
1971 7.91 6.66 6:11 Bing 5.24 5.07 4.48 ye 4.42 4.33 oe 4,35 
1972 7.36 7.93 6.85 Ae 6.27 5.44 5.16 ra 9 452 4.43 35 4.33 
1973 7.19 lp ee 7.83 6.79 ge eS 5 = 5.49 4.56 A Be i 
1974 7.15 27 ¢ 72 8.11 98 : 5.65 5.41 -60 
25 7 6.02 i 4.68 
7.83 7.22 7.24 5 753 8.48 .08 5.97 5.82 5.35 
7.85 7.29 -30 730 7.64 8.44 6.97 a Age 6.07 5.39 4.49 
8.01 7.26 ‘ 7.23 7.64 8.13 aus 6.19 6.19 5.13 
1947 a2 ie ete 721 oe iad Le aS 6.46 581 
1948 3. 8.47 45 ‘ 7.3 8.05 i 18 
194 an 3.12 Domest 8.72 7.68 ee ah 7.26 7.64 7.03 
“ = 3.53 3.15 ic corporate bond yi 9.00 ie : 7.12 eke 8.04 
19st ava 3.45 353 3.16 yields (Moody's), Baa rati ee Aes 7.67 7.08 7.39 
ad ee 3.24 3.47 2 ee 3.21 , Baa rating—percent, see p. 94 Au 8.89 nee 7.21 
. ' 45 . 3.18 a 89 7.44 
1953 3.59 3.16 3.24 3.45 3.34 . 
1954 3.51 es — oe 3.25 eh ae ata 3.23 3 ail 
3.71 . ‘ ’ 3.40 ‘ ‘ ; 3.45 35 
1955 _ a rr 3.49 “ a eh 3.37 3.50 ae a 
1 S fs £ 5 3 a g 
pes ee - ny aso 3.46 eee 33 3.24 
1958 4.49 3.58 5 3 3.49 86 3 352 3.50 22 x ! 
3.60 49 3.50 85 3.56 20 3.42 
1959 4.83 4.47 3 3.50 3 3.88 3.54 3 
4.43 68 3.51 49 3 3.53 61 3.24 
1960 4.87 4.66 4.44 3.73 3.47 82 35 
4.68 . 37 3.52 3 3.75 51 3.41 
1961 5.34 4.89 4 4.52 76 3 .46 37 
4.85 67 4.63 3.80 56 3.45 74 3.52 
1962 5.10 5.34 4B 4.62 3.9 3.59 3.4 3 
5.25 -86 4.55 4.73 3 3 45 74 
1963 5.08 5.07 5 4.96 4.8 4.07 59 3 
5.02 -20 5.04 4.53 2 4 3.58 51 
1964 4.91 5.07 5.0 5.28 ; 46 4.93 17 3.62 
5.04 .01 5.26 5.08 7 4 4.24 5 
4.83 4.89 5.02 5.01 ; 5.09 4.87 99 437 3 
4.88 5.03 5.22 4 5.09 153 
1965 4.83 4 5.00 5.0 5.18 92 5.03 3 
4.83 ‘87 5.02 5.09 8 52 4.87 Y .88 
1966 4.80 4.85 4.85 ' 5.11 5.01 8 4.85 471 
, 4.84 5.05 6.11 5.26 : 
1967 5.06 4.78 4.85 5.0 5.12 5.28 4, 
1968 5.97 ae — 4.80 “a 483 ‘83 ae rs Bit 5.10 5.05 
1969 6.84 5.82 32 541 4.81 i 4.82 4.84 4.99 ia 5.10 5.19 
1970 7.32 6.80 ae 583 5.48 fo 4.88 4.82 a ok 4.92 5.08 
1971 8.86 7.30 Sr 6.97 5.96 IT 5.68 4.88 81 481 4.85 5.02 
1972 8.74 8.78 et 754 7.03 ao ¢ 5.83 4.91 ; 4.81 4.86 
8.39 8.63 : 7 7.07 6.26 6.09 4.93 
_ ay 823 8.46 S10 rye 7.70 6.98 ; es 6.40 6.10 or 5.02 oe 
974 90 : 8. 8.45 ; 9.2 7.84 82 ‘ 65 6.13 } 
8.48 7.97 24 82 8,62 .25 , 7.86 6.79 2 67 6.18 4.87 
8.0 .24 8.7 9.40 6.84 72 
853 803 8.09 es 80 ae 8 0.30 ce tT 6.23 
87 9.05 te - B19 8.59 oe 938 8.65 6.94 
.27 9.48 8.53 8.09 : on 5.38 9.12 7.81 
: 9.77 ieee oH 7.99 8.38 9.10 
0.18 10.48 8.42 7.93 8.56 
10.60 8.48 8.15 
10.63 8.24 
9.50 
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YEAR Jan. Feb. Mar. Apr. May | June July Aug. j Sept. | Oct. Nov. Dec. Annual 


Domestic municipal bond yields (Bond Buyer), 20 bonds—percent, see p. 94 


1947 1.81 1.97 1.90 1.89 1.83 1.81 1.81 1.83 1.84 1.97 2.09 2.35 1.93 
1948 2.40 2.48 2.42 2.34 2.23 2.27 2.28 2.39 2.43 2.41 2.31 2.20 2.35 
1949 2.17 2.21 2.17 2.13 2.21 2.20 2.13 2.12 2.16 2.13 2.11 2.08 2.15 
1950 2.05 2.02 2.01 2.03 1.99 2.00 1.85 1.83 1.85 1.75 1.75 1.70 1.90 
1951 1.58 1.63 1,82 1.94 2.07 2.21 2.06 2.00 2.05 2.04 2.07 2.11 1.97 
1952 2.08 2.07 2.05 2.03 2.10 2.15 2.15 2.28 2.34 2.38 2.37 2.38 2.20 
1953 2.46 2.63 2.65 2.68 2.81 3.04 2.92 2.92 2.82 269 2.60 2.58 2.73 
1954 2.46 2.39 2.44 2.49 2.51 2.40 2.26 2.26 2.35 233 2.33 2.36 2.38 
1955 2.43 2.45 2.42 2.40 2.39 2.48 2.56 2.63 2.53 2.45 2.52 2.58 2.49 
1956 2.48 2.49 2.64 2.76 2.62 2.56 2.71 2.90 2.90 3.08 3.24 3.23 2.80 
1957 3.07 3.05 3.07 3.23 3.35 3.40 3.47 3.56 3.45 3.43 3.27 2.97 3.28 
1958 2.90 3,08 3,02 2.91 2.92 3.05 3.13 3.52 3.54 3.38 3.30 3.40 3.18 
1959 3,45 3.29 3.33 3.50 3.61 3.81 3.59 372 372 3.55 3.60 a77 3.58 
1960 3.68 3.65 3.50 3.61 3.61 3.53 3.47 3.33 351 3.42 3.43 3.38 351 
1961 3.38 3.33 3.51 3.48 3.48 3.54 3.49 3.54 3.49 3.36 3.48 3.42 3.46 
1962 3.22 3.20 3.12 3.00 3.24 3.24 3.33 3.14 3.06 3.01 3.10 3.05 3.14 
1963 3.18 3.12 3.06 3.11 3.16 3.22 3.12 3.15 3.19 3.24 3.31 3.26 3.18 
1964 3.13 3.17 3.32 3.26 3.16 3.20 3.19 3.19 3.26 3.23 3.18 3.12 3.20 
1965 3.04 3.17 3.16 3.15 3.20 3.30 3,25 3.29 3.41 3.40 3.50 3.54 3.28 
1966 3.54 3.83 3.59 3.62 3.78 3.83 3.96 4.24 4.03 374 4.02 3.77 3.83 
1967 3.40 3.60 3.54 3.69 3,96 4.06 3.91 4.06 4.19 4.27 4.42 4.44 3.96 
1968 4.16 4.44 4.54 4.44 4.64 4.48 4.11 4.38 4,36 4.56 4.64 4.85 4.47 
1969 4.91 5.04 5.25 5.10 5.60 5.68 5.93 6.26 6.19 6.13 6.58 6.79 5.79 
1 6.78 6.16 6.11 6.79 7.12 6.79 6.40 6.16 6.39 6.40 5.41 5.58 
1971 5.16 5.46 
tan 5.34 5.15 5.69 5.70 6.19 6.05 5.39 5.24 5.11 5.44 5,02 5.46 
1972 5.35 5.29 5.40 5.20 5.15 5.43 5.32 5.38 5.30 5.04 4.99 5.11 5.25 
1973 5.16 5.22 5,26 5.10 5.22 5.25 5.59 5.34 5.00 5.17 5.15 5.18 5.22 
5.20 5.26 5.57 5.91 6.08 6.33 6.70 6.91 6.68 6.65 6.71 7.08 6.26 
U.S. Treasury bond yields, taxable—percent, see p. 94 
1947 2.21 2.21 2.19 2.19 2.19 2.22 2.25 
; ; : ; 2.24 2.24 2.27 2.36 2 
1948 2.45 2.45 2.84 2.44 2.82 2.41 2.44 2.45 2.45 2.45 2.44 oa 2A 
j : ; ; ; 38 2.27 2.24 2.22 2.22 2.20 2.19 i 
1950 2.20 2.24 2.27 2.30 2.31 2.33 2.34 , 332 
; ' } . ; 2.33 2.36 2.38 2.38 2.39 2.32 
1951 2.39 2.40 2.47 2.56 2.63 2.65 2 ; 
i i ; "63 2.57 2.56 2.61 2.66 2.70 
1952 2.74 271 2.70 2.64 2.57 2.61 2 268 
i i ; i ‘61 2.70 271 2.74 271 2.75 
1953 2.80 2.83 2.89 2.97 3.12 3.13 3 ; 2.04 
i i ; F 04 3.05 3.01 2.87 ; 
1954 2.69 2.62 2.53 2.48 2.54 2.55 2.47 2.48 2.52 2.54 28 3a oe 
1955 2.68 
1986 2.68 2.77 2.78 2.82 2.81 2.82 2.91 2.95 2.92 2.87 2.89 2.91 2.84 
1956 j 2.93 3.07 2.97 2.93 3.00 3.17 3.21 3.20 3.30 3.40 3.08 
1987 3.34 3.22 3.26 3.32 3,40 3.58 3.60 3.63 3.66 3.73 357 3.30 3.47 
3.24 3.26 3.25 3.12 3.14 3.19 3.36 3.60 375 7 : 5 
1959 3.90 3.92 3.92 4.01 4.08 4.09 411 4.10 4.26 att ai aa aor 
1960 4.37 4.22 4.08 4.17 4.16 3.99 3.86 3.79 3.82 3.91 333 my Pr 
i 3.89 3.81 3.78 3.80 3.73 3.88 3.90 4.00 4.02 3.98 3.98 4.06 3.90 
1962 4.08 4.09 4.01 3.89 3.88 3.90 4.02 3.97 3.94 3.89 3.87 3.87 3.95 
f ; ; i ; 4.00 4.01 3.99 4.04 4.07 : : 
Ee nee ; 4.10 4.14 4.00 
4.14 4.18 4.20 4.16 4.13 4.13 4.14 4.16 4.16 4.12 4.14 4.15 
1965 4.14 4.16 4.15 4.15 
ie 4.14 4.16 4.15 4.1 4.14 4.14 4.15 4.19 4.25 4.27 4.34 4.43 4.21 
1966 443 ‘55 4.57 4.63 4.74 4.80 4.79 4.70 4.74 4.65 
1967 4.40 4.47 4.45 4.51 4.76 4.86 4.86 4.95 4.99 5.18 5.44 5.36 is 
1968 6.18 5.16 5.39 5.28 5.40 5.23 5.09 5.04 5.09 5.24 5.36 5.65 om 
1969 6.74 5.86 6.05 5.84 5.85 6.06 6.07 6.02 6.32 6.27 651 681 at 
we pee a 3) 653 6.94 6.99 6.57 6.75 6.63 6.59 6.24 5.97 659 
eu al Ge aH 5.76 5.96 6.94 6.91 5.78 5.56 5.46 5.44 5.62 5.74 
1973 5.94 6.14 6.20 6.11 6.22 6.32 6.53 rt ong a2 ast ae a 
6.56 6.54 6.81 7.04 x ; F : k ; bee a Kae 
7.07 7.03 7.18 7.33 7.30 7.22 6.93 6.78 6.99 
Dow-Jones averages, 30 industrial stocks, see p. 95 
1947 176.10 181.54 176.66 171.28 168.6 
| i . 67 
rel oe et 176.66 171.28 168.67 173.76 183.52 180.08 176.82 181.92 181.42 179.18 177.58 
1949 179.75 174.46 s Wiles 187.05 181.77 180.33 185.19 176.60 
t949 179.75 174.46 175.88 175.65 174.03 165.59 173.34 179.24 180.93 186.47 191.61 Ling ea 
1960 199.79 203.46 208.30 212.67 219.36 221.02 205.30 216.60 223.21 229.32 229.38 229.26 ese 
1951 244.46 263.92 249,60 253.36 254.36 249.32 253,60 264.92 273.36 269.73 259.61 268.09 259 84 
ioe 271.74 265.19 264.48 262.55 261 6 1 268.39 276.04 276.70 272.40 267.77 276.37 o6.96 770.76 
; ! , ; ; 70.3. ‘ ‘ : ’ 
1954 286.64 292.13 299.15 310.92 322.86 327.91 outa? 348.08 S271 ae a tas ia 
1955 398.43 410.25 . pie nes % a 
: ; 408.91 422.99 421.56 440.79 
955 462.16 457.29 476, 
1986 474.75 475.52 502.67 511.04 495.20 485.33 509.76 511.69 206.01 mao ing pan an 
85.90 466.84 472.78 485.42 500 pees lng: piogel- 493, 
ye pape opr 47 83 605.33 . 514.64 487.64 471.79 443.38 436.73 a 
se lee Pe 450.14 446.90 460.04 471.97 488.28 507.55 521.82 539.85 557.10 sonas pide 
1958 692.28 600.72 09 616.99 630.80 631.51 662.81 660.58 635.47 637.34 646.43 wise pn 
1961 632.20 650.01 670.56 684.80 693.03 601.44 $00.68 ee 598.10 582.45 e014 e0a.se si804 
: . : R : 690. 7 ’ : ’ r 
1962 705.16 711.95 7 1 421 890.28 643.71 572.64 sya eo2.61 07.02 $00.68 528.82 bes. pa eoare 
4 L ; 12 720.84 ' y ' 4 ‘ . 
- Wee Fate 674.63 707.12 8 719.14 700.75 714.15 738.52 747.52 743.24 759.94 vie 
823.12 817.63 844.24 835.30 863.5 hs 
in i: 55 875.26 880.04 866.73 834.05 
1966 880.89 894.41 g96.44 907.71 927.50 878.06 873.43 887.70 922.18 944.77 
1967 830.56 851.12 858.11 368.08 aBa74 Srawe the oe 701.65 778.10 206 55 800 86 873.60 
ee ne as Pol Bea.ee 66 888.51 912.46 923.45 907.54 t 4 
y E } 905.22 906.82 ’ pmo stay 879.12 
1969 934.99 931.29 916.52 927.38 ooo os aint eae 
ae ee i 964.12 968,39 906.00 
1970 782.96 756.21 777.62 771.65 ee ine aes 832.51 : 
691.96 699.30 7 atl Py EA nar eae 
1971 849.04 879.69 901.29 932.54 ae bls 708.38 763.72 : 
f oan ae etre : 769.27 821.51 753.20 
1972 904.65 914.37 939.23 958.16 po hae 901.22 872.15 ‘ 
; ; 1 eras: eas i 822.11 869.90 884.76 
1973 1,026.82 974.04 957.35 944.10 oes ag ae 944.1 : 
; ; : pr eae f 10 1,001.19 ~—=—1,020.32 950.71 
1974 857.24 831.34 874.00 847.79 pel sa pe 967 ‘ 
: : 829.84 831.43 783.00 729,30 i pig ag a 
i ‘ 651.28 638.62 642.10 596.50 : 
: 759.37 
FF Standard and Poor's Corporation, combined index (500 stocks)—1941- 43 = 10, see p. 95 
947 15.21 15.80 15.16 14.60 
; A \ 14.34 14.84 
1049 1638447 149015401615 18.82 a se a ee 15.17 
1950 16.88 17.21 17.35 17. ‘eaa rea gf ia 15.49 1654 15.23 
: oF Lee rene ; 15.89 16.11 16.54 
1951 21.21 22.00 21.63 21.92 ; a here Leap. 1 18.40 
‘ ‘Be me 4 9.87 19.83 19.75 
1952 24.19 23.75 23.81 23.74 ; ope 22.89 23.48 Loe, 
: ; ' ane ee f 23.36 22.71 23.41 
1953 26,18 25.86 25.99 24.71 25,08 25.18 24.78 : 22.34 
: ; og s 24.26 25.03 26.04 
a) ec ee + rc m7 
. . ; 18 33.44 34.97 29.69 
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YEAR Jon Feb. vee 
5, ce 5 Apr. M 
P ay June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Annual 
L.. Standard and Poor's Corporation, combined index (500 stocks)—1941-43 = 10—Con. 
35.60 36.79 36.50 “37.76 3 
W A 7.60 
1956 44.15 44.43 47.49 48.05 46.54 pap epi 42.43 44.34 42.11 44.95 45.37 40.49 
1957 45.43 43.47 44.03 6.27 . 48.49 46.84 46.24 45.76 46.44 
: 45.05 46.78 47.55 48.51 ‘ : 46.62 
1958 41.12 41.26 42.11 : + 45.84 43.98 41.24 40.35 40.33 
4959 . 42.34 43.70 44.75 45.98 : 44.38 
55.62 54.77 56.15 57 . < 47.70 48.96 50.95 52.50 53.49 
1960 10 57.96 57.46 59.74 =p ah 46.24 
58.03 55.78 55.02 55.73 55.22 plips peal 57.05 57.00 57.23 59.06 ier 
1961 5g 72 49 pees = = 5B. 56.51 54.81 53.73 55.47 56.80 55.85 
1962 69.07 70.22 70.29 68.05 62.99 apes ae oe, eae 88,00 nee 71.74 66.27 
1963 65.06 65.92 65.67 68.76 70.14 Sah ~ 58.52 58.00 56.17 60.04 62.64 62.38 
1964 76.45 77.39 78.80 79.94 80.72 80.24 83.22 ae cone ee et: bea 69.87 
3.41 84.85 85.44 83.96 81.37 
1965 86.12 86.75 86.83 
1966 93.32 92.69 88.88 91.60 36.78 pag one pe ae ie ee ane 88.17 
1967 84.45 87.36 89.42 90.96 92.59 rts oe He ri eae ee 85.26 
1968 95.04 90.75 89.09 on6? erat 91.43 93.01 94.49 95.81 95.66 92.66 95.30 91.93 
1969 102.04 101.46 99.30 101.26 104.62 "90.14 er outa Nae ped yet Ce 98.69 
1970 90.31 87.16 88.65 88.95 eel ae pg 91.11 97.84 
: : : 76.06 : 
4971 93.49 97.11 99.60 102.04 101.86 : ee ch 77.92 82.58 84.37 84.28 90.05 83.22 
1972 108.50 108 ae Benny j 97.24 99.40 97.29 92.78 99.17 98.29 
1973 118.42 {1446 sas beg ae 108.0 107.21 111.01 109.39 109.56 115.05 117.50 109.20 
7a beng Lag bog Sa oy. 75 105.83 103,80 105.61 109,84 102.03 94.78 107.43 
: 67 89.79 82.82 76.03 68.12 69.44 71.74 
| 5 i ; 67.07 82.85 
Standard and Poor's Corporation, 400 industrial stock prices—1941-43 = 10, see p. 95 
1947 14.69 15.31 14.73 
a048 14.60 88 tape a 14.02 14.58 15.48 15.15 14.76 15.19 15.15 14,93 14.85 
1949 1523 14.57 14.72 ce 15.92 16.65 16.21 15.74 15.53 16.02 15.16 15.11 15.34 
1950 16.56 16.90 17.03 pe 14.51 13.69 14.55 15.04 15.20 15.62 15.86 16.29 15.00 
1951 2138 222 OLB on 18.27 18.68 17.31 18.47 19.18 20.06 20.05 19.92 18.33 
1952 24.61 24.05 24.04 one 22.29 21.88 22.31 23.35 23,98 23,80 23.09 23,83 22.68 
1963 26.45 26.07 26.18 24.84 25.01 3412 eat aad aoa ee ey ee oe 
1954 rapes ; : 23.26 23.96 24.51 24.85 24.84 
1955 a5 pow =a 2757 29.21 29.43 30.64 31.26 32.20 33.17 34.56 36.14 30,25 
1956 46.88 47.13 50.59 51.38 49.64 49.38 3227 31.89 50.15 49.82 ee ace irae 
1957 42.43 46.10 46.86 48.06 50.10 51.30 52.54 49.51 47.52 4443 4341 438 4783 
1958 43.98 44.01 44.97 45.09 46.51 47.62 48.96 51.00 52.40 54.55 56.11 57.09 49.36 
t 58.33 59.79 60.92 62.09 61.75 64.23 63.74 61.21 61.04 61.46 63.56 61.45 
1960 62.27 59.60 58.71 59.46 58.84 61.06 59.25 59.96 57.96 
: 56.90 58.89 60.22 59.43 
1961 63.20 65.71 67.83 69.64 70.34 69.48 69.15 71.69 70.89 71.42 74.72 75.81 69.99 
1962 72: 74.22 74.22 71.64 66.32 58.32 59.61 61.29 60.67 58.66 62.90 65.59 65.54 
1963 68.00 68.91 68.71 72.17 73.60 73.61 72.45 74.43 76.63 77.09 76.69 78.38 73.39 
1964 80.85 81.96 83.64 84.92 85.79 85.13 88.19 86.70 88.27 89.75 90.36 88.71 86.19 
1965 91.04 91.64 91.75 93.08 94.69 90.19 89.92 91.68 94.93 97.20 98.02 97.66 93.48 
1966 99.56 99.11 95.04 98.17 92.85 92.14 91.95 86.40 83.11 82.01 86.10 86.50 91.08 
1967 89.88 93.35 95.86 97.54 99.59 98.61 100.38 102.11 103.84 104.16 100.90 103.91 99.18 
1968 103.11 98.33 96.77 104.42 107.02 109.73 109.16 106.77 110.53 113.29 114.77 116.01 107.49 
1969 110.97 110.15 108.20 110.68 114.53 108.59 103.68 103.39 103.97 105.07 105.86 100.48 107.13 
1970 99.40 95.73 96.95 94.01 83.16 82.96 83.00 85.40 90.66 92.85 92.58 98.72 91.29 
1971 102.22 106.62 109.59 113.68 112.41 110.26 109.09 107.26 109.85 107.28 102.21 109.67 108.35 
1972 114.12 116.86 119.73 121.34 120.16 120.84 119.98 124.35 122.33 122.39 128.29 131.08 121.79 
1973 132.55 127.87 126.05 123.56 119.95 117.20 118.65 116.75 118.52 123,42 114.64 106.16 120.44 
1974 107.18 104.13 108.98 103.66 101.17 101.62 93.54 85.51 76.54 77.57 80.17 74.80 92.91 
Exports (merchandise), including reexports, total—mil. dol., see p. 97 
1947 1,193.3 1,198.2 1,383.5 1,361.8 1,503.5 1,320.3 1,265.0 1,265.3 1,185.2 1,304.0 1,188.0 1,172.3 15,340.3 
1948 1,091.6 1,084.6 1,138.6 1,121.3 1,102.5 1,014.0 1,019.2 991.9 925.6 1,023.1 823.2 1317.5 12,653.1 
1949 1,105.1 1,043.4 1,189.2 1,172.9 1,095.0 1,107.7 900.4 884.8 910.0 855.7 841.9 945.0 12,051.1 
1950 740.9 764.3 860.2 803.5 829.5 876.9 778.6 761.6 911.0 906.3 977.0 1,065.2 10.275.0 
1951 974.0 1,075.9 1,295.2 1,369.4 1,354.4 1,296.6 1,186.2 1,270.3 1,231.7 1,152.4 1,388.0 1,438.4 15,032.4 
1952 1,254.0 1343.6 1446.6 1,354.7 1,479.5 1,171.0 1,029.7 1,086.7 1,238.0 1,215.7 1,190.4 1,390.8 15,200.7 
1953 1,292.9 1,200.3 1,390.4 1,393.7 1,453.1 1,384.5 1362.8 1,186.7 1,256.2 1,253.0 1,247.0 1,353.2 15,773.7 
1954 1,092.6 1,182.9 1,125.7 1,430.3 1,401.0 1,474.6 1,290.4 1,156.0 1114.8 1,269.6 1,251.7 1,319.9 15,109.6 
1955 1,168.4 1:237.7 1344.4 1,263.9 1323.2 1,320.5 1,269.4 1,239.3 1,254.2 1,398.3 1321.0 1,406.7 15,547.5 
1956 1,284.5 1,362.9 1583.1 1512.3 1717.2 1,696.9 1,640.0 1,536.2 1,533.8 1671.3 1545.1 2,007.2 19,0953 
1957 1,681.2 1616.0 2,153.7 1,866.3 1,817.2 1,789.7 1,696.7 1681.2 1,543.9 1,679.8 1,688.2 1,636.3 20,861.9 
1958 1,505.3 1345.6 1,554.5 1,529.9 1,638.4 1,408.1 1,418.4 1,400.5 1,363.4 1,606.7 1,598.6 1540.5 17,9158 
1959 1/402.6 1,279.3 1,459.6 1,481.3 1558.5 1,427.9 1,471.3 1,411.5 1,488.5 1,484.0 1,483.1 1,686.3 17,644.8 
1,564.4 1,583.1 1,753.5 1,818.9 1,815.4 1,743.2 1,703.2 1,621.1 1,615.6 1,748.5 1,800.7 1,807.7 20,583.7 
1960 
3961 1,647.9 1,677.3 1,937.9 1,707.7 1,753.6 1710.7 1,650.1 1671.7 1,637.9 1,907.0 1,846.0 1,851.8 20,999.4 
1962 1,664.7 1,779.3 1,850.8 1,891.0 1,976.4 1,978.2 1,710.0 1,686.0 1,764.6 1,623.5 1,866.8 1,908.8 21,700.0 
1963 1,012.8 2,102.2 2,133.0 2,060.5 2,172.7 1,872.0 1,835.0 1,913.5 1,828.7 2,087.9 2,116.3 2,212.6 23,347.3 
1964 2,128.3 2,104.5 2,193.4 2,226.3 2,276.4 2,116.8 2,123.1 1,974.9 2,140.7 2,321.3 2,274.3 2,628.4 26,508.3 
1965 12473 1598.2 29735 2613.2 2,428.1 2,335.6 2,289.6 2,189.3 2,162.2 2,487.9 2,502.9 2,650.4 27,469.6 
1966 21296 2'294.9 28119 2598.9 2,615.6 2,568.6 2,426.2 2,345.3 2,491.9 2,693.2 2,627.0 2,716.5 30,319.6 
; 4 28.7 7 2,725.2 2,667.8 2,419.3 2,487.5 2,545.5 2,486.9 2,796.1 2,871.5 31,526.2 
1967 2,526.1 2,466.9 2,828 2,704 * H F 
1968 27383 2,749.0 2,681.5 3,000.0 2,984.3 2,832.9 2,733.9 2,857.2 2,990.2 2,780.5 3,193.4 3,094.7 34,635.9 
Srey 3,599.6 3,168.2 3,042.6 3,213.2 3,183.7 3,618.2 3,469.2 3,421.0 38,005.6 
1969 2.1123 2,194.1 3,419.3 3'564.1 y ; i r 
1970 3,290.6 3,430.8 3,619.1 3'647.3 3,939.8 3,766.4 3,596.7 3,304.7 3,373.5 3,974.5 3,544.9 3,735.8 43,224.0 
1971 3,530.4 3,559.4 4,155.9 3,856.5 3,963.5 3,741.1 3,395.7 3,423.8 4,259.5 2,891.1 3,264.5 4,088.4 41,129.9 
1972 3,864.4 3,816.4 4,344.8 3,938.4 4,189.3 4,050.7 3,742.9 3,974.9 4,006.6 4,503.6 4,608.6 4,717.8 49,758.5 
598.3 6,066.2 5,898.4 5,397.1 5,817.1 6,021.2 6,784.9 7,136.1 6,965.1 71,3388 
1973 4,774.0 4,902.6 5,977.8 5,598. i k 
1974 6,866.9 7,334.0 8,525.5 8,408.7 8,489.5 8,384.7 7,694.6 7,997.7 7,671.8 8,993.9 9,396.8 8,743.3 98,507.2 
Exports (merchandise), including reexports, excluding Department of Defense shipments—mil. dol., see p. 97 
1,138.6 1,121.3 1,102.5 1,014.0 1,019.2 991.9 925.6 1,023.1 823.2 1,317.5 12,653.1 
“pied ee 10434 1,189.2 1,172.9 1,095.0 1,107.7 900.4 884.8 910.0 855.7 841.9 945.0 12,051.1 
1949 105. 1043, cms “a0g,6 329.5 376.9 731.6 740.2 879.8 853.9 923.1 988.9 9,992.9 
Bee — ea mae 1,286.7 1,225.2 1,181.5 1,101.2 1,155.0 1,150.5 1,093.6 1,303.9 1,378.8 13,967.5 
ee 1188.0 12587 1/3299 1187.3 1243.7 1,057.6 ‘892.9 ‘916.4 981.0 1,042.6 995.5 1,107.8 13,208.2 
189. (259. 329. 187. 11.4 1,051.6 1,019.1 1,030.5 1,137.9 12,262.4 
Ae prince aoe yee 1963.1 ieas ites 1,022.8 966.6 962.0 1165.9 1166.6 1222.3 12,854.5, 
1954 923.3 998.5 oe fad. 192.1 1192.5 1,141.6 1,111.4 1,151.1 1,279.0 1,248.3 1,322.6 14,291.0 
ae Pate por POE 1400.0 115225 1491.5 1,289.4 1378.3 1,426.6 1,560.8 1,425.3 1,884.6 17,332.9 
oe ae soe ee 1982.8 17180 1,655.6 1,510.0 1,540.0 1,440.6 1,605.7 1,601.4 1,541.0 19,494.9 
(584. 494. 024. 4h Pos lise "309, 1,289.4 1,287.3 1,241.8 1,425.4 1,410.1 1,405.5 16,367.0 
1958 1396.8 1246.1 1,440.0 1,408.2 1,507.0 1,309.4 ; ; bee 
1959 1,288.1 1,182.6 1,378.4 1,345.1 1418.3 1,352.3 1,356.7 1314.4 1,408.9 1,400.2 1,380.9 1581.1 ‘ 
F 634.3 1,558.5 1,562.1 1,694.6 1,727.6 1,754.4 19,629.1 
‘ope J er oe reenter 5715 -*1/600.2-~—«*1,583.4 119340 1,787.7 ~——*1,800.9 20,188.3 
1961 1,540.0 1,611.9 eee vanes ap A es 1622.4 1638.1 1,714.3 1,593.0 1,807.1 1,870.5 20,972.7 
2 bens ini poe 1971.2 2,079.3 1785.6 1,730.6 1821.0 1770.7 2031.1 2/040.3 2,149.5 22,4273 
_ peed pene rere 2'140.0 2,224.1 2,048.8 2,048.2 1,901.8 2,086.3 2,289.9 2,190.1 2,576.3 25,690.1 
ve aoe ey 4301.1 2530.0 2361.2 2,218.9 2,216.9 2,124.5 2,139.4 2,463.4 2,437.9 2,594.4 26,690.8 
oe poo i 7411 2,463.1 2,504.6 2,466.9 2,326.3 2274.6 2,423.9 2,624.0 2571.9 2,645.6 29,379.2 
ee Lotte pee aes 2,665.4 2,682.9 2,618.5 2376.9 23965  —-2,500.3 2,441.7 2760.0 28123 30,934.4 
1967 2,470.6 2,415.5 2,793.7 960.7 2960.8 2783.2 2674.8 2,803.6 2,947.0 2,732.0 3,133.5 3.045.6 34,062.8 
1968 2,685.5 2,689.7 2,646.8 2.960. 2,900. past pes een? eae ee yea en er aste 
ated pes poe cons yee 3,906.2 3,714.6 31554.0 3,263.9 3,334.6 3,915.9 3,494.2 3,684.1 42,659.3 
1970 3,230.2 386. rfl ae pores ‘686. ; 3,366.2 4,219.8 2,825.7 3,221.3 4,055.9 548. 
1971 3,479.9 3,528.2 4,107.8 3,812.6 3,906.6 3,686.6 aa ; Bald 4/4361 a's7e0 4,685.7 49,199.0 
4,136.6 4,014.7 3,676.9 3,929.3 3,9 ; i 
aks S006 Sor gape Beezd 6028.2‘, 859.9 5.3310 5,785.2 5,964.6 6,750.7 -7/088.6 6,921.1 70/823.2 
1973 4,732.2 B66. 924. yoga es "397. , 8.5 7,610.6 8,926.0 9,342.6 8,702. ,908. 
1974 6824.9 7,292.2 8,497.8 8,372.1 8,428.4 8,327.7 7,654.8 7,92 
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a 
YEAR Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 
Exports (merchandise) incl. reexports, excl. Dept. of Defense shipments, seas. adj.—mil. dol., see p. 97 
4 1,188.2 
1,109.6 1,101.6 1,049.1 1,022.8 1,061.9 988.8 1,068.8 1,125.0 950.2 1,055.2 855. 
1049 1,189.8 1,072.0 1,094.6 1,084.6 1,046.2 1,077.9 975.8 976.9 907.5 oe a ere 
1950 794.6 792.0 772.1 785.8 772.3 830.7 820.8 813.0 888.8 po - ‘ na Bes 
1951 970.1 1,022.3 1,080.0 1,256.1 1,133.0 1,131.5 1,233.3 1,233.0 1,233.0 1,100. ,273. 309. 
1952 1,249.3 1,236.3 1,280.4 1,138.2 1,128.8 1,063.4 970.0 1,012.1 1,028.3 1,004.1 1,026.4 bese 
1953 1,041.3 970.9 1,000.6 1,023.7 1,007.5 998.3 1,010.9 1,026.5 1,154.5 951.4 1,035.0 1,072.6 
1954 962.0 1,046.6 862.1 1,195.6 1,087.3 1,090.6 1,076.0 1,067.4 1,056.0 1,110.8 1,146.8 ak 
1955 1,167.6 1,198.1 1,159.1 1,113.0 1,132.3 1,169.6 1,223.4 1,215.2 1,235.1 1,260.4 1,214.8 er 
1956 1,288.6 1,290.3 1,347.8 1,394.1 1,413.4 1,442.3 1,411.9 1,453.8 1,586.3 1,509.1 1,359.5 pee 
1957 1,652.6 1,577.3 1,881.0 1,738.9 1,560.1 1,673.7 1,616.9 1,616.6 1,605.0 1,546.4 1,533.6 = 
1958 1,423.2 1,321.5 1,385.2 1,363.9 1,378.7 1,337.1 1,361.1 1,364.7 1,353.9 1,349.1 1,400.9 a a 
1959 1,313.5 1,256.5 1,325.5 1,305.4 1,320.5 1,356.8 1,397.2 1,432.3 1,528.5 1,327.7 1,376.3 1,493. 
1960 1,534.5 1,554.4 1,540.9 1,627.4 1,644.4 1,643.4 1,710.7 1,659.8 1,661.2 1,684.7 1,673.2 1,631.4 
1961 1,622.5 1,707.7 1,755.1 1,636.8 1,577.5 1,621.4 1,697.9 1,694.7 1,669.1 1,808.8 1,738.2 1,700.5 
1962 1,667.1 1,819.1 1,663.6 1,804.4 1,763.8 1,877.3 1,749.8 1,709.0 1,898.0. 1,541.7 1,717.1 1,811.4 
1963 987.3 2,142.8 1,953.9 1,926.6 1,898.7 1,837.4 1,839.1 1,911.6 1,964.4 1,942.7 1,946.4 2,059.2 
1964 2,052.4 2,076.0 2,067.2 2,080.8 2,076.5 2,080.2 2,118.4 2,095.1 2,237.0 2,150.2 2,183.0 2,393.8 
1965 1,227.5 1,622.6 2,739.0 2,406.3 2,299.2 2,234.7 2,299.5 2,328.9 2,291.3 2,349.3 2,378.1 2,362.3 
1966 2,298.3 2,352.6 2,530.1 2,316.5 2,415.5 2,484.5 2,468.8 2,459.6 2,502.5 2,616.4 2,490.9 2,467.4 
1967 2,639.0 2,581.7 2,524.5 2,608.0 2,549.0 2,582.2 2,601.4 2,565.8 2,596.9 2,415.2 2,670.8 2,676.8 
1968 2,814.5 2,775.0 2,438.6 2,855.3 2,739.9 2,869.7 2,858.0 2,949.5 3,211.1 2,631.1 2,972.3 2,977.4 
1969 2,160.7 2,266.1 3,188.2 3,318.3 3,267.7 3,179.2 3,182.0 3,366.1 3,340.9 3,342.1 3,397.6 3,279.8 
1970 3,405.6 3,546.5 3,375.0 3,410.0 3,660.9 3,726.9 3,703.6 3,591.4 3,552.7 3,688.0 3,499.4 3,569.2 
1971 3,601.3 3,694.5 3,789.5 3,630.7 3,746.3 3,672.3 3,572.8 3,666.5 4,486.8 2,668.8 3,195.7 3,880.9 
1972 4,074.3 3,823.9 3,868.5 3,820.4 3,881.6 3,971.0 4,074.1 4,191.3 4,176.4 4,311.5 4,468.1 4,553.2 
1973 4,955.2 5,070.3 5,311.0 5,493.7 5,561.4 5,727.6 5,865.3 6,042.0 6,419.8 6,585.4 6,878.8 6,948.9 
1974 7,150.2 7,548.9 7,625.4 8,107.8 7,652.4 8,316.9 8,306.9 8,379.3 8,399.3 8,672.8 8,972.9 8,862.1 
General imports, total—mil. dol., see p. 102 
1948 546.6 588.9 674.6 531.6 553.5 624.9 563.6 605.5 560.2 600.3 554.3 719.8 7,123.8 
1949 589.7 566.7 632.6 534.3 540.6 526.0 456.5 490.7 530.4 557.0 592.9 604.8 6,622.2 
1950 623.4 600.2 664.9 585.0 659.1 686.7 708.9 820.4 858.9 922.6 855.1 867.0 8,852.2 
1951 1,024.7 910.0 1,101.9 1,033.6 1,017.8 930.2 894.5 880.8 721.3 833.6 818.6 800.3 10,967.3 
1952 922.4 892.7 964.2 932.7 835.4 861.2 839.2 818.0 876.6 918.1 804.5 1,052.6 10,717.5 
1953 922.4 855.9 1,004.2 1,013.1 901.9 933.0 908.1 839.8 925.7 813.4 849.2 906.6 10,873.3 
1954 832.8 808.8 864.6 957.2 829.2 946.9 821.8 824.8 780.4 766.6 839.7 942.6 10,215.4 
1955 871.2 849.9 1,019.3 871.1 959.3 936.8 885.3 960.6 947.1 1,010.9 1,064.9 1,008.0 11,384.4 
1956 1,073.3 1,051.2 1,102.1 991.3 1,094.8 1,033.8 1,051.6 1,055.3 995.2 1,121.0 986.7 1,058.6 12,615.0 
1957 1,114.8 992.9 1,132.6 1,118.7 1,105.8 986.0 1,147.8 1,042.7 1,007.4 1,148.1 1,043.2 1,142.4 12,982.3 
1958 1,095.9 955.9 1,071.7 1,056.9 1,060.9 1,031.1 1,049.1 950.1 1,073.4 1,150.4 1,085.6 1,253.5 12,834.5 
1959 1,154.1 1,118.6 1,295.1 1,220.9 1,264.2 1,369.8 1,250.0 1,187.8 1,395.3 1,201.5 1,283.0 1,466.9 15,207.2 
1960 1,174.1 1,329.4 1,409.7 1,293.8 1,289.4 1,332.0 1,182.7 1,258.5 1,192.7 1,184.0 1,196.7 1,174.5 16,017.5 
1961 1,149.7 1,067.7 1,255.3 1,063.0 1,222.9 1,232.1 1,287.0 1,252.1 1,197.2 1,357.6 1,335.0 1,294.2 14.713.8 
1962 1,367.6 1,213.0 1,380.8 1,334.0 1,453.1 1,348.7 1,333.6 1,356.8 1,341.5 1,442.1 1,449.2 1,359.4 16,389.5 
1963 1,116.2 1,385.4 1,462.5 1,454.2 1,458.9 1,355.9 1,502.9 1,459.7 1,398.3 1,591.3 1,425.0 1,528.5 17,138.0 
1964 1,444.5 1,336.8 1,590.2 1,558.8 1,455.7 1,594.1 1,612.3 1,491.3 1,561.5 1,612.8 1,671.6 1754.7 18,684.4 
1965 1,113.0 1,462.7 2,033.4 1,856.7 1,723.6 1,905.9. 1,710.2 1,804.0 1,856.0 1,876.5 2,017.0 2,006.7 21,364.4 
1966 1,828.7 1,822.5 2,242.4 2,071.2 2,074.3 2,188.6 2,072.1 2,180.2 2,292.8 2,276.9 2,252.4 2,240.1 25,542.2 
1967 2,261.4 2,003.7 2,351.1 2,090.9 2,219.1 2,269.6 2,127.4 2,165.7 2,111.8 2,338.5 2,441.7 2,431.4 26,812.3 
1968 2,738.6 2,455.7 2,569.5 2,754.3 2,840.7 2,661.1 2,826.7 2,750.6 2,879.6 2,935.5 2,803.8 3,010.2 33,226.3 
1969 2,022.0 2,399.1 2,988.4 3,330.3 3,236.6 3,214.1 3,151.7 2,908.6 3,130.4 3,429.1 2,987.0 3,245.6 36,042.8 
1970 3,125.1 2,947.4 3,382.1 3,389.9 3,175.1 3,503.9 3,310.8 3,115.9 3,446.6 3,596.7 3,405.4 3,552.5 39,951.6 
1971 3,421.1 3,187.3 3,909.7 3,887.1 3,845.1 4,271.0 3,693.4 3,838.2 4,245.9 3,463.3 3,522.0 4,278.7 45,562.7. 
it 4,278.6 4,179.4 4,843.6 4,251.6 4,725.7 4,766.1 4,313.6 4,727.4 4,491.4 5,008.5 5,201.4 4,795.7 55,582.8. 
ae ee evr 5,604.1 5,353.3 6,037.0 5,910.5 5,659.1 6,016.5 5,307.4 6,402.9 6,845.4 5,974.2 69,475.7 
613. 644.5 7,781.4 8,333.5 8,834.8 8,501.5 8,965.3 9,096.6 8,360.7 9,094.3 8,885.4 9,139.2 100,251.0 
General imports, total (seas. adj.)—mil. dol., see p. 102 
1948 526.4 589.0 581.6 510.0 589.6 619.7 609.4 625.6 596.4 620.4 555.0 676.5 
1949 587.0 567.3 547.6 534.1 548.3 523.6 515.0 486.6 565.2 572.3 602.6 593.2 
18 592.5 606.3 576.9 605.8 636.4 684.1 787.2 821.5 955.4 911.6 876.1 890.8 
eet aan 926.6 996.8 1,005.0 985.4 966.7 939.7 885.2 837.6 799.3 844.7 812.0 
ibe ae 881.1 903.8 869.1 838.9 882.2 845.5 897.0 915.7 898.6 904.8 978.8 
sy oe 901.5 922.7 998.1 931.1 912.9 899.0 910.4 967.9 818.4 872.8 836.7 
bee 854.6 851 8 762.3 944.8 848.0 934.8 847.4 851.2 8184 804.9 820.8 874.1 
bee pre (cece Ah: aoe 938.7 927.5 952.6 951.5 992.0 1,045.3 1,045.0 971.0 
i pes rene eet Fe 1,039.8 1,069.4 1,063.0 1,064.6 1,131.5 1,054.7 969.2 1,050.2 
sols Lees 1 oeG tes A 1,060.5 1,057.9 1,111.0 1,099.0 1,074.1 1,086.1 1,065.3 1,080.0 
oe: Hoge one ee eae 1,066.3 1,036.9 1,023.2 1,046.2 1,082.7 1,091.2 1,155.7 1,139.4 
165: 201: /219. ; 1,330.2 1,301.3 1,227.2 1,289.1 1,411.3 1,183.7 1,291.5 1,352.6 
1960 1,246.6 1,352.8 1,291.0 1,353.1 1,278.2 1,275.5 1,267.5 1,245.2 1,209.8 1,196.6 11 
’ 1278. 275. 267. ,245. 209, 196. 161.6 1,142.4 
ma V3i6g toes tnt oe YtmngTaee Tans ya fateg aS 2S SRS 
1963 1088.6 1510.4 1,484.8 1411.6 1,409.1 rie po Le ore phe Las i 
1964 1,421.1 1,461.8 1518.0 1525.1 1534.8 venes eres eben ees ‘‘pe0.6 ane Wr 
1965 1,199.0 1,606.0 1,860.9 1,811.3 1,796.6 1,848.2 1,741.8 1,825.3 1,858.0 1.884. 1687.7 hen 
1966 1965.9 20132 20497 20905 2,060 136. —_ ‘aose oe 2 One 
sae ject ene ee ee oe ar 2,101.9 2,216.0 2,136.9 2,288.3 2,303.2 2,195.0 2,196.0 
1968 2687.0 25915 25884  2'6039 cyEK8.  a0ea0. 27281. kee eee ana eee) See 
100 mois, aos ete ia aeee | ee GTR eee ae ee ee eee 
1970 3,222.4 3,279.3 3,219.2 3,262.0 3,337.3 3,265.2 3,253.9 3,346.1 3,423.0 3,498. ‘428. "401. 
1971 3,598.9 3,564.4 3,629.2 3,773.5 3,907.6 4,036.9 3,832.1 3,913.3 4.179. eat pee por 
1972 4,435.6 4,472.8 4,515.3 4,416.8 4,485.7 4,467.7 4,565.1 4.726. phir See mg painng 
1973 5,243.8 5,483.1 5,413.5 5,360.3 5,703.4 5,774.8 5,828.7 60108 saa Swed acess oe 
’ 360. 703. ‘ 828. ,010.5 5,643.8 5,996.3 6,684.3 ; 
1974 6,498.0 7,317.7 7,741.9 8,025.3 8,264.5 8,577.0 8,921.6 9,267.1 8,696.4 8,773.2 8,973.3 92568 
Freight (revenue) carried 1 mile, class 1 railroads—bil, ton—mil 109 
1950 39.2 34.3 47.9 miles, see p. 
1961 E319 Pits EBB Pre be 49.0 49.0 6.5 54.9 58.9 52.2 51.5 588.5 
1952 52.2 51.5 53.2 49.8 re on 50.6 87.3 55.2 59.4 54.3 50.2 646.6 
1953 145.3 1664 . 42.3 54.2 55.6 55.8 54.4 49.1 614.8 
1954 129.8 136.6 157.9 146.1 6058 
1955 139.9 186.1 a 143.8 549.2 
1956 158.8 nea 163.1 163.9 623.6 
1957 153.0 159.3 ie 165.9 647.0 
158 130.1 132.2 stg on 618.1 
ho 140.6 155.5 134.9 1448 pela 
: 575.4 
1960 144.4 449.7 
1961 128.9 140.4 gh 138.0 572.2 
5 144.8 
1962 144.3 151.4 149.2 563.3 
1963 144.3 . 146.6 150.4 591. 
1964 161.5 154.8 17 
158.5 165.8 160.3 6217 
1965 162.6 178.2 raat 170.8 650.3 
175.6 ¢ . 
1966 178.0 189.9 181.9 6977 
1967 177.2 bees 186.1 186.1 7383 
Bed 181.8 191.5 ak 182.6 719.4 
1969 184.6 y 183.6 188.0 : { 
196.5 744.5 | 
1970 184.6 198.6 188.8 197.9 7879 ; 
1971 185.0 197.8 rone 191.1 762.50 
1972 187.2 198.8 179.3 177.3 739.7. 
1973 203.6 218.0 1a08 202.0 7767 
1974 216.3 22 % 211.2 218.2 ¥ 
3.8 210.8 851.8 
204.2 851.0 
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Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Annual 
Electric power, production by utilities, total — mil. kw.-hr., see p.115 
19,582 21,235 20,526 20,777 20,737 20,786 21,750 21,456 22,380 21,837 23,531 255,739 
22,165 23,512 22,309 22,606 22,713 23,295 24,242 23,613 24,385 24,180 25,716 282,698 
22,961 24,759 23,214 23,352 23,617 23,698 25,028 23,909 24,293 24,348 26,348 291/100 
24,251 27,060 25,467 26,524 26,698 26,773 28,895 27,749 29,155 29,017 30,660 329,141 
28,210 30,965 29,311 29,902 29,924 30,559 32,404 30,254 32,437 32,103 33,170 370,673 
31,516 33,055 31,503 31,827 31,575 32,589 34,400 33,346 34,868 33,781 36,536 309,224 
33,560 39,986 35,641 36,021 36,977 38,070 38,534 37,028 37,658 36,429 39,083 242.665 
35,094 38.978 36,838 37.434 38,969 40,133 41,182 39,539 40,459 40,209 43,449 471,686 
40,374 44,464 42,030 43,430 44,296 46,746 49,392 46,326 47,405 47,785 50,815 547,038 
47,927 50,333 47.436 49,133 49,485 49,570 52,198 48,769 51,130 50,651 52,898 600,668 
48,611 52,466 50,664 51,703 52,112 54,457 56,420 51,425 63,221 51,770 54,131 631,507 
50,075 52,633 49,487 51.240 51,974 55,073 56,831 53,944 55,260 53,893 59,236 645,098 
54,146 58,365 55,790 57,702 59,921 61.722 63,144 58,550 59,104 58,466 63,160 710,006 
60,339 64.374 58,768 60,339 62,130 63,666 67,300 62,549 62,173 61,388 66,303 753'350 
59,176 64,675 61,253 63,705 65,295 68,285 71,522 67,184 66,819 66,648 70,909 792/039 
64,741 70,770 65,890 70,407 70,205 73,101 76,485 69,563 71,986 70,619 75,347 852314 
69,965 73,711 70,536 73,618 75,764 81,054 81,977 75,144 76,634 74,485 2} 914,119 
77,024 79,946 76,701 79,338 82,660 87,991 87,026 81,764 81,195 80,045 87,627 983,990 
311 7,937 81,848 84,805 87,799 93,300 95,295 88,853 86,997 86,751 93,501 1,055,252 
$6878 as076 88,106 91,681 96,599 104/847 103,645 93,833 94,267 93,942 100,957 1'144'380 
93,030 991139 93.763 97,904 103,262 106,309 110,010 99,047 101,055 101,589 107,895 11214/365 
104,736 106,045 100,597 105,806 110,631 119,180 123,226 107,378 110,560 109,108 119,302 1'329'443 
109,142 116,745 108,196 113,929 120,497 134/525 133,319 119,686 119,914 116,413 127,235 1'442'182 
116,010 123,051 117,443 121,197 128,032 140,633 142,694 131,106 123,536 121,979 132,119 11520'581 
123,394 132,657 122,301 125,073 141,896 145,708 146,075 137,819 131,043 130,857 139,724 1,613,996 
137,310 140,151 132.113 138,168 145,583 157,878 162,901 147,584 144/062 144,366 154,966 ‘749, 
143,257 147,846 139,292 147,088 160,945 173,467 177,109 156,385 153,951 147,881 153,305 360,441 
142.472 150,043 142,021 153,513 156,161 177,992 173,871 152,222 151,978 149,841 159,736 ‘867, 
Steel, raw, production—thous. short tons, see p. 136 
84,894 
6,430 7,317 7,052 7,339 6,978 6,579 6,991 6,797 7,570 7,242 7,376 | 
6,948 7,619 6,224 7,581 7,265 7,076 7,447 7,425 7,997 7,798 7,781 88,640 
7,494 8,402 7.796 7,599 6,505 5,785 6,723 6,598 928 4,223 7,728 77,978 
6,803 7,498 8,225 8.564 8,143 8,083 8,242 8,205 8,753 8,023 8,355 96,836 
7.770 9,077 8.846 9,100 8,662 8,684 8,739 8,660 9,122 8,799 8,891 105,200 
8.658 9,405 7,992 8,206 1,640 1,627 8,500 9,063 9,808 9,440 9,691 93,168 
8,933 10,168 9.546 9,997 9,404 9.276 9,406 8,883 9,463 8,580 7,946 1 tise 
7,083 7.290 6.971 7.473 7,364 6,628 6,667 6,807 7,702 8,08 8,287 a 
10,501 10,247 10,504 117,036 
8,497 9,982 9,815 10,328 9,746 9,101 9,595 9,882 to.s01 7 Ae Aes 
9.721 1,622 8,123 10,423 | 10,55 
10,119 10,925 10.524 10,490 : ; : Ue Soe ae pene 
9815 9,792 9/391 8,909 9,234 8,978 } ; f 
aoe apo 5. ; ; } 8,840 8,569 8,711 85,255 
6.255 5,533 6,301 7,127 6,442 7,308 7,632 ; ; 
ones 11.568 11,282 11,601 10,908 5,232 1,439 1,535 1,705 7,268 " 989 93,446 
‘ 11,565 9.778 8.830 7,405 6,351 6,838 6,458 6,868 6,172 i pe 
— i 7.585 8,981 8.552 8,092 8,661 8,915 9,173 8,746 9,569 ; 
a 15 9,236 7,536 6,692 6,174 7,098 7,251 7,781 7,846 8,080 128.328 
ae 10,695 11.490 10,365 8,654 7,782 7,858 8,483 8,488 8, i 
on pepe 10,561 11,060 10,185 10,106 10,515 10,669 11,568 11.292 11,612 127,076 
9,485 ; t i i j | 
9,296 8,822 9,627 131,462 
10,866 12,347 11,966 12,012 11,593 11,551 11,324 9,949 Geos pe 10/435 134°101 
0 12,191 11,403 10,791 11,097 11,280 P 5 oa 
— cei Apes f j 9,620 10,300 10,438 11,171 11,299 11,953 127,21 
— mei ogee mat bape 11,452 8,956 8,086 9,006 9,590 10,421 it (a 
rin erat Leica ; ; : ; i 12,324 11,916 11,812 141, 
10.915 12.400 12,143 12,356 11,810 11,365 11,421 11,523 ae 
10,498 11,886 11,386 11,574 11,323 10,781 10,765 10,726 aon pe pes 120/443 
10.874 — oe eyo cae ieent 10802 ats 11,657 11,398 11,878 133,241 
9,960 ee) eee ee: eee 12200 ~—«-12.182—SS«*12°229 12876 12/586 12,722 150,788 
11825 —— ee & a ; : j 12.617 11,614 10.9 : 
11,598 12.758 12,442 12,752 12,185 12.155 11.837 11,849 
Steel products, total (all grades), net shipments—thous. short tons, see p. 137 an Pe 
pap “4 pet pee — ees e328 eit eb2 e732 6,056 65,973 
5,979 5,096 See ipa! aa . ; 935 3,297 5.411 58,104 
5.520 atl pee he ice S308 oe 04 6,051 6,433 72,232 
5.135 5723 5,780 6,253 eae Hy ee pp aed 6,509 6411 78,929 
pin z 6.635 6,939 6,646 5,989 6,756 6,207 } 6,509 aot rane 
pail Poe ‘ 1.250 11414 6,312 6,542 7,156 f f pee. 
6,358 6,890 5,922 Sa? bps pl 6.499 6.401 6.727 5,904 6,685 cote 
om nea owe 5,423 5,887 4,490 4,681 5,004 5,035 5,240 ; } 
ee 6,251 7,054 7,378 7,217 7,248 7,581 84,717 
6,120 7,269 7,279 7,541 7,770 25 Lo ae ue ee Le 83°261 
7,468 Spee 170s Hei patie po 6,230 6.172 6551 5,606 5,093 79,895 
f 4 272 G ‘ : : 225 5,187 5,512 ; 
7,067 7,822 7,350 6,9 4.082 4,835 5,386 6,2 . 
; 4,649 BIAS : : 1.419 4.842 8,211 69,377 
4,263 Le pe aan ; 4.131 1339 1,283 ; : ; eee 
8,754 Hs 4.944 4,516 4.116 
6,524 8,118 8,603 q 4711 5,072 4,983 i : ' ig 
i 6,272 wacky ‘ f 6,046 5,787 5,787 66, 
7,583 Lea oe : 5,121 6,139 6,058 i ; ota 
y 6,048 6,134 , ‘ 5,579 5,499 5,001 ! 
4.251 5,047 5,133 ’ 4,505 5,402 5,125 Y f 75,555 
t 6,183 ba ; ; 5,927 5,617 5,540 ; 
6,626 7,699 om ; 7,375 6,460 5,895 BieSe } ' 7,673 84,945 
5,604 aon dpa Ho ORE 6.369 6.993 7,344 7,367 7,314 ; 
i: i : ; 92,666 
101 7,874 7,687 7,699 8,634 6,698 6,287 pes ane 89,995 
7,839 oper rt 74 8,221 8,033 7,179 nme eal tle Wears Ee aye 
aie ' ; 6,221 ; h ' ' 91 88 
f 7,247 1,029 } 6,316 6,007 6,320 : 
6.531 7,562 6,763 ' 10,368 5,263 5,215 ; f 93,877 
‘ 9,718 9,492 , 8,439 7,560 7,654 | 
7,901 8,752 9,035 " 7,629 7,710 7,896 d K 49 90,798 
8,304 Laie 6 6,867 6,119 6,9 
7'092 8,199 8,269 " 7,759 7/511 7,767 ; 104 87,038 
g 8,190 8,517 ; 4,522 5,183 5,791 6, ‘ 
7,242 8,244 7,039 ; 9,163 3,703 5 127 91,805 
i 9,341 9,810 ' 929 8,243 8,044 8.127. 
7,562 9,026 9,470 ; n 6,875 7,805 7, 1 yr 670 111,430 
8,649 dea7 pg aa 9/657 8,703 9,422 8,905 ae oe Ei 100472 
8,665 a poe 10,047 9,298 8,843 9,084 8,601 9,3 ' 
8,714 10,303 ; / ’ 
i i t orders, total—mil, dol., see p. 143 
eget 22.60 17.16 17.45 22.55 21.05 22.85 240,08 
24.15 ; ; ; f 166 20.70 | 
16.80 20.30 18.55 17.10 ante ae Uh ae fone 20.55 20.70 260.95 
bocgess 24.36 24.95 20.80 se 13.30 14.55 16.50 eee 83.30 118.85 712.45 
i ; 19.35 17.7: . : 81.25 83,30 i . : 
36.80 a0 28.80 Nea 15030 1 76.00 128.00 99,30 10 1 70 7186 a HW Lea 
166.10 144,00 ri rr 95.80 79.30 79.05 ; . rye 
per 63.15 61.95 46.70 77.45 63:90 80.15 55.30 46.75 35.85 a rae 
j 64.75 69.75 . 42.10 33.10 57. ; 
84.10 71.30 34.45 40.60 50.25 
74.70 . 37.80 51.30 J 
40.70 43.90 38.05 : 
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YEAR F M A M J A Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 
Jon b. ar. pr a June uly ug. Pp 
an. e . . y 


Machine tools (metal cutting), net new orders, total—mil. dol.—con. 


99.15 124.25 151.30 927.10 
57.65 68.00 60.65 oe pe Pies cea eae S35 70.35 68.40 60.95 983.50 
1955 93.15 83.55 
116.60 86.55 95.25 84.35 92.70 65.80 65.85 ; pn nag 40:86 553.15 
1987 67.30 61.90 62.60 ae aes ye apa pie ote 30.25 23.70 33.05 299.50 
ee 20.50 24.25 31.40 24.40 23.25 24.55 22.25 20.50 21.40 20.25 pe a aE 
be 30.95 38.25 42.85 43.00 39.95 57.40 54.00 45.00 ro 37.90 42.30 50.50 535.30 
46.25 50.75 51.55 39.00 40.35 45.35 35.65 50.85 44, Le om ae aot 
eee i i 43.9 44.40 55.45 49.70 47.60 59.20 . ; 
1961 38.05 42.00 58.35 95 5140 50.25 54.95 572.10 
1962 44.75 36.20 47.45 46.55 apes - : ; baa oa vie hipes e200 82.35 759 75 
i 65.45 66.10 70.85 } : ’ . . 1,039.15 
Weed , ae 82.65 97.45 90.50 106.50 83.05 78.60 88.95 86.20 74.50 86.30 — 
113.70 106.35 105.70 117.60 136.70 (251. 
1965 87.15 97.35 104.00 102.15 79.60 99.70 101,70 fee oe bg 136.40 110.15 120.35 1,629.90 
1966 134.65 144.20 1GSH78 pias apa pi et yo 115.60 78.80 77.25 77.45 88.35 1,134.95 
Fe 90.85 101. f z 4 3 i aa 
ieee 75.50 "35-80 ‘eae 90.10 93,30 97.75 105.65 79.75 71.05 — — 1 * 18 a 
: 91.20 93.15 115.90 182.35 113,20 112.70 87.35 66.70 82.00 pred 53.00 30.70 651.30 
la 92.25 62.85 75.95 59.20 52.75 61.85 62.70 34.20 44.15 - — a — 
Bs 36.75 39.00 43.00 42.30 46.85 64.20 55.15 60.40 49.85 45. = 2 —— 
fot 4, 60.80 95.70 66.70 80.45 75.00 78.60 77.60 97.50 94.45 I ; ae 
13 ae 130.40 170.80 159.95 154.85 133.20 131.30 127.35 168.70 184.05 1 oon 1 oa pes 
1974 169.55 174.05 254.25 243.75 233.80 198.65 190.80 130.10 144.10 127.75 . y 
Machine tools (metal-cutting), shipments, total—mil. dol., see p. 143 
3 22.75 28.05 25.05 29.10 306.00 
1947 27.10 27.30 29.70 27.60 26.40 24.85 19.30 : : pe pny oye 2 8E Pampas 288.45 
1948 22.25 25.75 24.75 24.25 24.40 27.90 18.45 65 yore mm poe 
1949 20.35 20.75 22.40 22.10 21.55 vo : oe : na ape nae aon ae 208.88 
1950 15.60 16.60 22.25 18.20 24.40 27.15 i . ; . aan a peg 
.90 56.10 65.45 ; E 
1951 33.80 36.60 47.00 46.65 51.80 54.05 42.80 52 oo Fn + aa 
93.70 108.90 105.80 / : ' 
1952 78.85 82.70 88.55 91.05 95.50 97.80 76.80 ron aan ‘wise 
1068 oaa3 95.55 38 "gos0 = ‘oa5 8170 eee goa CANO e500 S310 «60.15 891.75 
1954 i i : F A ; , : ; 
70.40 
25 50 58.80 45.20 48.65 57.80 60.40 63.35 70.30 6 
1955 49.50 49.75 59.90 53 53.51 gt oe nie 75.86 agen er 90.80 945.20 
1956 58.25 68.95 79.05 76.60 81.95 81.3 Bi ~ <a 
1957 81.70 82.85 95.05 93.65 83.70 88.45 — 57.46 = 64.95 — a.50 900.15 
f 42.85 40.15 37.80 75 ; ; ' : ; 
1968 34.98 a8 4038 35.50 32.35 39.65 33.25 33.10 38.70 42.90 36.50 5445 440.00 
1960 39.20 42.70 54.50 46.85 47.25 51.60 42.10 38.95 43.75 43.40 ~ au 5 he 
1961 39.40 38.00 44.80 42.85 45.75 49.85 39.70 36.35 44.00 48.20 y .05 a 
1962 45.95 44.95 59.10 51.95 58.30 63.95 42.05 42.15 46.60 47.80 51.25 58.80 —_ 
1963 38.15 45.85 53.25 49.70 57.30 57.15 47.55 43.95 58.40 57.65 55.85 73.65 =a 
1964 53.70 54.65 68.10 69.20 75.45 78.75 64.00 64.95 77.15 76.40 70.00 92.30 ; 
( 74.00 61.35 86.20 97.05 83.20 116.45 1,022.55 
1965 72.65 75.05 96.30 82.95 88.00 89.35 ana 
84.65 86.35 110.95 108.65 103.05 135.50 221. 
eT 92:30 100.55 132.80 103.60 "630 129.00 102.55 93.05 122.40 106.20 114.25 137.40 1,353.20 
1968 102.85 114.90 139.75 105.90 121.30 127.60 100.05 88.95 115.55 107.75 103.55 130.15 ae 
1969 86.45 97.70 105.30 101.10 98.45 122.20 83.85 74.05 108.40 104.60 92.20 1 = bay = o 
1970 93.85 87.35 98.20 83.05 97.10 100.60 74.90 62.15 83.35 70.95 55.80 i 
1971 57.65 59.40 64.85 71.75 52.55 60.75 45.30 40.90 58.90 47.90 41.70 70.65 672.30 
1972 39.60 46.40 56.75 49.55 57.15 70.05 47.80 48.45 76.25 63.85 66.20 _ ~ : me 
1973 66.15 74.40 98.80 76.30 100.60 102.90 72.65 76.90 95.75 ae as ta 4 wane 
1974 84.10 95.85 129.30 123.00 119.90 125.75 105.00 89.35 151.35 , ; y 
Bituminous coal, production—thous. short tons, see p. 146 
630,624 
60,113 52,420 56,499 42,015 57,506 48,323 40,647 51,822 53,369 58,366 53,692 55,852 ; 
we 57,160 50,880 34,693 35,407 57,144 53,677 49,025 54,293 52,679 53,936 50,239 50,385 599,518 
1949 49,011 46,490 33,991 47,633 48,039 35,680 27,228 37,914 19,965 10,545 45,037 36,335 437,868 
1950 31,351 12,337 54,049 47,004 46,162 46,213 35,396 50,487 47,653 51,805 45,906 47,948 516,311 
1951 51,531 39,990 44,713 41,888 43,281 43,448 34,007 47,072 42,853 51,675 49,207 44,000 533,665 
1952 50,116 43,902 41,120 39,253 36,592 31,581 25,916 34,313 47,076 32,871 41,195 42,906 466,841 
1953 39,954 34,711 36,899 37,484 37,716 39,019 35,307 40,651 41,379 40,949 35,798 37,423 457,290 
1954 34,345 29,972 31,785 28,528 29,206 30,671 27,706 33,439 34,402 36,553 37,061 38,038 391,706 
36,255 35,248 36,857 34,220 37,898 35,576 36,078 42,484 40,324 41,332 43,135 45,226 464,633 
1966 45,215 42,334 43,331 40,183 43,968 39,283 30,642 43,986 40,246 47,909 44,282 39,495 500,874 
1957 44,668 39,884 43,030 42,245 43,161 39,551 34,484 43,300 40,981 45,729 38,508 37,163 492,704 
1958 38,658 32,237 32,886 30,432 31,103 34,647 24,301 34,420 36,956 40,205 34,802 39,799 410,446 
1959 36,485 34,273 35,396 35,096 35,495 36,775 24,377 30,088 32,571 34,921 35,997 40,554 412,028 
1960 36,648 35,180 39,306 35,156 36,455 33,788 25,419 36,681 34,700 35,499 33,589 33,091 415,512 
1961 33,250 29,563 30,496 29,721 35,102 32,105 27,075 37,847 35,409 39,287 38,078 35,044 402,977 
1962 37,904 33,154 36,325 34,215 36,972 37,602 22,094 39,005 34,163 40,323 37,288 33,104 422,149 
37,301 34,493 34,086 38,579 41,556 39,458 28,070 42,299 40,320 44,876 38,820 39,070 458,928 
1963 i | 
1964 42,152 36,153 38,217 39,005 39,730 42,068 32,349 42,409 43,752 45,922 41,877 43,364 486,998 
1965 40,015 37,862 42,816 41,862 42,054 43,237 34,212 46,409 43,525 46,779 46,542 46,775 512,088 
1966 42,956 40,882 48,907 30,673 46,254 45,880 35,209 51,150 47,404 49,163 46,942 48,461 533,881 
1967 47,652 42,973 48,356 45,312 49,841 45,306 36,970 51,034 45,605 48,835 47,441 43,302 552,626 
1968 45,676 44,412 48,059 48,382 49,618 41,209 42,595 50,035 47,710 37,710 44,612 45,227" 545,245 
1969 48,037 42,309 44,734 47,222 49,759 44,257 35,996 48,347 49,155 53,905 45,690 51,095 560,505 
1970 46,685 47,078 52,247 50,671 49,154 49,913 39,790 53,009 54,324 55,859 51.182 53.018 602.932 
1971 49,780 47,029 56,920 54,336 50,442 49,298 39,537 56,185 54,449 11,857 26,327 56,032 552,192 
1972 49,680 49,112 54,438 49,814 52,879 50,083 40,964 52,169 49,374 51.671 56,297 44,904 595,386 
1973 49,379 45,893 50,547 46,999 51,420 46,613 43,801 55,874 48,338 54,382 49,826 48,666 591,738 
1974 53,712 50,053 51,278 54,402 57,662 48,065 49,392 51,808 52,686 60,495 33,702 40,151 603,406 
Crude petroleum, wholesale price index—1967 = 100, see p. 147 
1947 53.2 53.2 58.6 61.4 61.5 61.5 62.7 62.7 62.9 65.7 68.1 79.7 62.6 
1948 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.1 84.3 
1949 83.9 83.7 83.7 83.5 83.3 83.2 82.9 82.9 82.9 82.9 82.9 83.0 83.2 
1950 83.0 83.0 83.0 83.0 83.1 83.1 83.2 83.2 83.2 83.3 83.3 83.5 83.2 
1951 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 
1952 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 
1953 83.6 85.7 85.7 85.7 85.7 92.9 92.9 92.9 92.9 92.7 92.7 92.7 89.7 
1954 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 92.3 92.3 
1955 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.4 92.4 92.4 92.4 92.5 92.6 92.4 
Lace Hee ae 92.6 92.7 92.7 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 93.7 92.9 
1957 96.5 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.4 
es ae 102.8 102.9 102.9 102.8 102.8 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.6 
1959 100.5 99,3 99.3 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 98.6 98.6 98.6 98.6 99.2 
1960 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 
1961 98.6 98.6 98.6 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 99.2 99.2 99.2 98.9 
1962 99.2 99,2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.1 99.1 99.1 99.1 
1963 99.1 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.6 98.6 98.6 98.7 
1964 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.2 98.2 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.3 
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Apr. M 
jay June July Aug. oon 0 
Re At Nov. Dec. Annual 
. Crude petroleum, wholesale price index-1967=100—con 
98.1 98.1 98.1 98.1 981 aos : 
x 5 98.4 98.4 4 3 98.1 98.1 
99.6 98.6 98.1 
100.4 100.4 100. 1004 =H 99.7 20.8 1004 Sy 095 205 00.5 ono 
101.1 101.3 ‘ ¥ 100.4 100.7 ; i 100.4 100.4 . 98.9 
: 105.2 106.3 7 101.0 101.1 100.4 100.4 
106.0 106.0 : 106.2 106.0 101.1 101.1 1 ‘ 100.0 
~ 106.0 106.0 106.0 106.0 x 01,1 101,1 
113.2 113.2 ‘ 106.0 106.0 106.0 106.0 06 : 100.8 
. 113.2 113.2 , 104.8 104.8 f 106.0 106.0 
113.2 113.2 . 113.2 113.2 104.8 104.8 104 105.2 
113.2 +188 ‘ 113.2 113.2 8 113.2 1 
114.7 114.7 113.2 113.2 113.2 113.2 a 
178.4 2017 bing 117.4 1220 as sp 114.7 114.7 114.7 Wag 113.2 113.2 
‘ 01.7 201.7 ants be 125.8 125.8 133.3 133.3 hag 114.7 113.8 
i 4.4 225.2 225.4 226.2 231.0 2230 218 
“in 7 was crude petroleum, production-mil. bbl., see p. 148 ‘ 4 
164.1 155.6 167.9 1 156.1 153.1 159.4 160.4 
167.0 150.7 . 170.7 166.4 157.7 165.0 158.7 
1529 Lag 1024 150.3 154.3 147.3 ek 173.0 163.2 175.0 170.8 eee 1,857.0 
5 . 1.3 149.1 : : ‘ 148.4 148.3 ; : : 2,020.2 
183.4 166.2 187 159.6 161.3 8. 155.5 156.5 wee 
: 8 183.9 . 170.1 176.2 176.7 i 155.8 1,841.9 
192.8 184.8 jn 191.6 184.1 190.6 1 . 183.0 176.8 1 ee 
' f i ; 93.5 188.0 77.5 1,973.6 
oad bp 192.9 157.7 185.7 , 198.2 188.5 
a be 202.0 1920 1981 rae wae oe ee 201.8 193.8 205.8 3780.8 
; 195.0 194.1 190.4 ; ; 188.1 193.4 2357.1 
209.6 1913 2135 2087 at 138.3 fouls 198.1 2,315.0 
223.1 209.1 225.6 214.4 ues 197.8 205.6 206.6 202.0 
231.6 215.0 2 ; 218.9 213.0 2198 i ; 2109 210.5 221.9 
38.5 223.0 2,484.4 
2133 190.9 194.6 aon 230.5 2133 212.8 210.2 308.8 ae an 228.7 2,617.3 
223.9 201.4 2228 193.2 190.2 203.7 ' 212.1 208.2 214.6 616, 
224.1 210.0 221.0 Ay 223.8 2125 2103 3007 30697 zie 209.3 221.3 Leh 
2235 204.3 231.6 Hit 212.3 208.2 212.6 215.1) 209.1 2167 a4 ree 2,574.6 
227.8 209.1 228.7 221.6 213.1 215.7 220.2 f As 221.7 2,574.9 
poly aoa peg 221.7 223.0 2177 224.0 224.9 Pode 220.9 214.6 226.6 2,621.8 
236.3 222.9 i Zes 234.6 226.9 235.1 4 be eee 223.2 228.8 ‘676. 
: 239.1 232.2 234 236.8 225.2 233.6 2,676.2 
: 7 2268 Sate i 2252 2a 226.3 232.8 2,752.7 
240.9 218.6 243.8 : are 2008 2,788.8 
236.8 238.3 e 
2495 2307 aoe ate ams 232.4 237.6 240.2 222.5 244.1 2 
265.6 2414 264.9 aaa 250.4 255.1 255.8 247.6 258.0 3216 253.6 2,848.5 
279.9 270.4 288.9 2737 259.9 256.2 283.8 292.5 272.8 279.0 aan 26 0278 
2755 250.0 280.7 poh oe 274.3 283.8 283.2 268.0 276.4 cond pig 3,215.7 
293.8 268.0 294.7 2877 _ 288.9 288.2 281.1 278.9 285.6 oy she 3,329.0 
299.3 272.4 ‘ 95.2 280.8 285.2 : 280.4 295.4 3371 
282.5 270.7 Sone 293.1 299.0 288.1 293.2 317 Ae oie 301.3 308.3 35174 
‘ . 285.4 298.0 285, ; 264.0 274.2 282. 453, 
284.5 263.1 287.4 278 o 204.4 294.0 285.2 . 82.1 3,453.9 
2 : 8 287.1 : : 293.9 282 8 
ty : ed i 289.4 
7.0 256.0 277.9 268.6 276.2 263.4 285.7 284.2 272.0 285.9 274.8 281.0 3,455.4 
y 272.2 269.7 360.9 
253.3 266.9 257.1 264.3 3,202.6 
“he Crude petroleum and unfinished oils, imports-mil. bbl., see p. 148 ae 
21.0 23.0 209 
24.9 24.6 28.9 a = 25.8 23.4 24.9 2 
253 21 apd as at as 33.6 31.0 31.3 a1 26. 24 3418 
k 31.4 25.8 29.0 ; : . 32.2 32.7 28.2 i . 
287 295 281 ‘ ‘ 28.8 26.9 29.9 299 } E 32.5 373.3 
22.3 29.1 36.1 : f 28.9 29.0 33.4 
28.6 29.7 29.3 33 : ; 275 29.9 295 i 348.0 
. 3 30.6 327 . 30.4 29.4 31.9 
33.7 28.8 33.3 . 31.2 32.8 32.7 352.3 
: 27.0 33.6 27.2 : 31.6 30.0 28.7 
363 op oo = ; 38.0 34.0 33.1 33.6 30.1 ae 
41.0 30.9 : A2 33.8 35.9 40.3 34.4 : . 29.2 381.5 
39.6 32.2 369 9 ay 31.8 38.2 36.7 34.9 314 342 31.3 411.0 
: 36.0 34.4 43.8 40.7 36.9 39.2 34.1 37 1330 
373 327 414 38.1 
d 39.0 39.9 
= ae y 40.7 40.8 43.2 
41.1 29.2 _ = = ad 39.1 415 36.0 oe ae a8 4520 
325 305 373 345 ; : el 31.5 31.5: 31.9 29.6 | ; 
i i 39.9 42.7 49.1 ‘ : 37.5 411.6 
37.6 40.1 48.4 461 1 , 45.7 45.2 48.7 43.1 
y s 6.6 44.0 46.1 . - 52.2 501.7 
477 44.3 50.3 38.1 4 ; 48.5 46.5 48.0 47.5 53.4 
378 40.2 459 485 ms a 42.0 39.0 433 39.5 408 eh eee 
689 Rarge Faas ye — =“ 59.2 63.4 614 64.0 63.4 71.3 658.6 
oe 82.9 102.2 96.2 103.7 101.3 113.0 1153 108.7 1105 ys ona 856.8 
: 66.3 81.4 104.5 127.7 : ‘ : . 5 108.5 94.3 1,234: 
5 121.4 130.6 125.4 115.4 120.4 120.7 122.2 3134 
Product demand, total-mil. bbl., see p. 148 
289.2 269.1 2755 246.5 247.7 
: é 52: 
ay so a an cat 252 : 2468 265.1 253.4 259.0 286.3 329.2 3,220.4 
=59 J ; 270.0 260.2 278.0 y 
291.4 3104 283.0 265.8 2525 269.4 2 i aon Ae 3,369.1 
321.6 296.7 282.9 267.8 259.2 256.1 276.7 A: les zee me 310.9 3,422.6 
353.1 297.1 3135 281.2 265.7 280.3 281.4 2717 ee are ae sexe 3,428.6 
333.8 309.8 346.2 285.7 277 2918 281.6 292 1 ree rhe ee Soe 3,554.2 
352.2 304.5 315.4 286.6 298.4 284.0 294.0 305.9 ¢ Phen regs poses 3,659.7: 
3789 rte gs og _ cay as 306.8 286.8 301.6 321.3 354.1 3,704.8 
380.6 3478 329.1 306.5 315.8 299.3 320.5 326.8 a1 3259 325.6 3087 30073 
: r 344.1 332.2 314.7 325.5 332.3 324.0 326.3 347.5 331.5 300.3 2081 
383.9 355.8 384.3 6.1 328.6 333.5 338.9 <a 
402.8 376.4 387.4 357.7 349.6 a8 348.0 10 ay cain ses “—e 1a 
414.6 384.5 4209 355.5 378.8 371.2 376.1 390.2 ap 8 rare a eee 
433. 4 . ; 4 i 
4907 3 225 385.5 381.1 381.5 399.0 402.6 385.4 417.4 417.0 473.3 40083 
429.1 447.2 4113 4114 : eee 
; 400.3 418.9 423.5 421.1 435.6 43 
529.4 460.0 483.0 428.4 416.2 425.4 441.2 438.3 423.8 i CF os bee 
516.6 473.8 495.2 456.3 431.0 446.2 444.9 448.0 440.7 Gene aes naae Sbeviys 
524.0 522.7 531.9 473.2 465.0 474.7 465.9 501.4 | as ee Peg pipes 
586.6 541.9 540.7 485.9 522.9 500.9 515.0 549.2 tor 540.2 sa Hats oorre 
542.3 491.9 505.3 485.2 495.1 490.7 514.7 520.7 188 528.4 526.1 568.8 e187 
Domestic product demand, total-mil. bbl., see p. 148 
278.8 259.0 265.2 235.5 235.7 240.5 234.8 251.9 242.2 247.3 
302.8 274.2 285.3 255.3 256.9 252.6 244.6 258.1 249.3 266.0 tie ote ert 
oa 264.5 277.3 258.6 249.2 239.1 257.4 258.6 241.8 270.5 269.6 301.4 3215.3 
9 289.1 2744 259.9 250.5 248.6 266.9 261.6 257.1 282.1 271.5 352.5 3,328.0 
345.4 291.6 306.6 274.1 259.2 273.4 274.7 265.7 278.8 271.6 298.8 337.2 3477.2 
327.7 304.0 339.7 278.9 271.1 284.3 275.5 286.1 274.0 282.5 ; : ‘585. 
347.0 300.0 309.8 281.0 292.6 278.2 289.1 300.1 282.2 296.3 Ae seus Seate 
i é i f i a i 315.9 349.2 
374.1 311.6 336.4 291.4 297.4 291.7 296.8 301.5 290.5 313.0 334.9 356.9 er 
385.2 339.3 323.6 299.7 309.4: 293.9 314.5 320.2 304.7 319.8 318.9 392.2 3,921.4 
384.4 335.7 338.0 325.4 308.6 319.3 325.5 317.8 320.7 340.9 326.1 391.8 4,034.2 
378.7 351.1 377.7 339.7 322.9 327.4 332.8 337.9 325.8 346.4 3 
397.5 370.7 381.1 361.7 343.9 356.3 342.1 364.9 344.2 362.8 300.2 4182 ry 
408.8 377.9 4144 348.3 372.0 362.7 369.9 373.7 349.5 391.2 407.1 419.0 4'584.5 
475.1 426.7 414.7 378.5 380.5 373.9 392.0 395.7 378.0 410.7 409.9 466.0 4,901.8 
493.9 422.8 439.8 404.7 403.5 392.8 4124 416.1 413.6 428.5 430.6 502.4 5,159.9 
522.6 452.7 475.7 420.5 408.4 4176 432.8 431.8 415.7 442.8 435.7 508.0 5,364.5 
5105 467.1 487.4 447.9 424.0 439.0 439.4 441.3 434.8 449.6 478.6 533.0 5,552.6 
1 518.0 523.0 465.9 458.8 468.4 459.4 494.0 464.7 510.1 528.3 580.9 5,990.3 
580.1 534.6 533.7 477.6 515.4 494.4 507.5 542.5 499.7 533.3 554.8 643.7 6,317.3 
535.9 486.2 499.2 477.9 487.5 483.5 506.8 513.0 480.7 528.6 520.5 558.4 6,078.2 
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YEAR Jan, Feb. 5 Apr. May June i; July i Aug. 


Passenger cars, domestics (new), retail sales, seas. adj. annual rate—mil., see p. 167 


Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 


pa 
—— 


1958 47 43 41 4.0 4.0 4.1 45 43 43 3.2 4.5 5.8 
1959 5.3 5.4 55 5.5 5.6 5.9 5.9 6.5 5.8 57 4.5 4.3 
1960 5.9 6.3 62 6.2 6.0 6.1 57 6.3 7.0 59 6.1 5.8 
1961 49 49 5.2 5.1 5.5 5.7 5.6 5.5 58 57 6.6 6.2 
1962 6.3 6.3 6.6 6.8 67 6.5 67 68 6.1 7.3 73 7.0 
1963 7.2 73 72 74 74 72 7.6 7.0 6.7 7.6 74 78 
1964 76 78 75 8.0 8.1 73 75 8.2 8.7 58 6.6 8.8 
1965 9.6 93 8.7 8.6 8.5 8.7 8.8 8.8 84 8.5 87 8.8 
1966 95 9.0 9.1 8.3 Gal 8.0 8.1 8.4 8.1 8.1 8.2 8.3 
1967 78 6.9 ke 8.2 8.0 8.2 79 7.3 7.8 7A 6.8 7.8 
1968 85 8.0 87 8.1 87 8.4 9.0 9.0 8.7 8.9 8.6 8.6 
1969 8.8 88 8.3 8.5 85 8.5 8.0 8.4 9.0 8.6 8.1 7.8 
1970 74 8.0 75 78 77 8.1 78 76 78 6.0 5.0 5.2 
1971 8.3 8.4 8.8 8.3 8.2 8.4 79 8.3 10.0 97 9.2 8.7 
1972 8.9 91 9.0 9.2 93 91 9.2 94 92 96 98 10.0 
1973 10.2 10.3 11.0 10.5 10.7 9.8 97 9.5 97 8.4 8.4 7.9 
1974 8.1 78 7.9 8.0 8.0 8.0 7.9 7.8 9.1 75 6.5 5.7 
Passenger cars, domestics (new), retail inventories, end of month, seas. adj.—thous., see p. 167 

1958 807 783 744 690 640 602 582 639 583 532 622 635 
1959 666 651 707 782 789 774 885 850 785 735 570 627 
1960 763 849 903 907 943 958 976 1,028 1,034 1,081 1,100 1,051 
1961 988 912 820 809 802 802 788 821 829 824 842 876 
1962 896 896 863 849 849 768 847 832 930 905 894 887 
1963 910 910 884 861 847 848 908 875 956 969 1,003 1,019 
1964 1,062 1,070 1,077 1,100 1,072 1,104 1,115 1,074 1,022 876 934 

1965 952 962 1,058 1,106 1,153 1,195 1,254 1,310 1,269 1,272 1,314 1,334 
1966 1,343 1,389 1,406 1,430 1,515 1,540 1,438 1,316 1,434 1,466 1,480 1,457 
1967 1,419 1,371 1,341 1,277 1,257 1,215 1,118 1,163 1,189 1,167 1,163 1,251 
1968 1,280 1,314 1,302 1,365 1,461 1,491 1,534 1,378 1,478 1,531 1,555 1,525 
1969 1,593 1,603 1,623 1,594 1,508 1,510 1,473 1,556 1,601 1,668 1,603 1,542 
1970 1,481 1,428 1,420 1,428 1,458 1,483 1,504 1,521 1,496 1,280 1,167 1,294 
1971 1,329 1,414 1,552 1,571 1,598 1,632 1,647 1,762 1,733 1,628 1,543 1,528 
1972 1,543 1,578 1,618 1,654 1,633 1,591 1,471 1,463 1,450 1,434 1,409 1,393 
1973 1,480 1,537 1,523 1,520 1,515 1,581 1,615 1,554 1,482 1,602 1,712 1,682 
1974 1,641 1,604 1,564 1,527 1,494 1,477 1,456 1,443 1,464 1,660 1,791 1,738 
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NATIONAL INCOME AND PRODUCT ACCOUNTS OF THE UNITED STATES, 1947-78 


YEAR | 
’ au Vv Annual 
nnua YEAR | I Wl IV hy \ 
nnua 
Gross national product, total (seas. adj. annual rate)—bil. $! ? Sebo : : 
1947 224.9 229.1 eae ‘onal consumption expenditures, motor vehicles and parts (seas. adj. annual rate)—bil. ae 
1948 249.6 257.1 erie 243.6 232.8 1947 64 
1949 260.1 256. ; 265.5 259.1 1948 hs 6.2 7.2 6.6 
toe . 6 258.6 256.5 77 74 8.2 8.6 i 
267.4 276.9 294.5 258.0 1949 90 fold 8.0 
: 305.9 286.2 1950 12.1 12:7 11.2 11.2 10.6 
1951 319.9 327.7 334.4 : 15.6 14.5 13.7 
1952 341.1 3413 SPE) 338.5 330.2 1951 14.4 
fens ‘ 7.0 359.2 : 12,2 11.2 10.9 
365.4 368.8 347.2 1952 113 12.2 
1954 ; 367.8 362.6 366.1 1953 i ie Ae 12.8 11.3 
362.0 361.8 366.2 375 ; 14.3 14.1 13.8 k 
1955 387.5 395.4 : 0 366.3 1954 128 . 13.2 13.9 
1956 411.9 417.4 Pf 410.2 399.3 1955 ra ee 12.4 13.5 13.0 
= ’ 422.4 4309 pee: ; f 18,1 19.1 18.0 17.8 
438.9 441.0 956 16.2 15.5 
1958 435.8 i AAS 2 442.8 442.8 1957 f 18.2 16.5 ise 
5 439.9 453.1 4 : 17.9 17.4 16.8 
1959 66.3 16.9 17.2 
476.0 489.9 486.5 448.9 1958 14.7 14.5 14.6 
1960 506.6 506.5 ’ 493.5 486.5 1959 18.2 194 . 16.5 14.8 
. 506.2 504.6 1960 i 5 20,2 17,7 18.9 
ce ao 506.0 19.4 20.0 20.2 19.0 19.7 
a 518.2 527.2 ; 
1962 5as0 : 540.7 523.3 1961 1 
1963 580.2 prom 567.8 572.3 563.8 1962 os Ui 18.0 19.5 178 
1964 622.4 euxa 600.5 610.4 594.7 1963 a an 21.3 22.9 m6 
i = a 642.1 646.0 635.7 1964 25.8 et ps 26.1 24.4 
1966 733.7 747.6 a = 688.1 1965 29.9 29.2 500 30.1 aos 
1967 > : . 753.0 1966 : i * ; . 
oes 777.5 785.8 803.1 818.7 7063 1967 31.9 28.9 29.8 29.7 30.1 
= ana 861.8 880.0 894.7 868.5 1968 te ae 30.4 30.0 29.7 
. 929.0 946: ; . j 36.9 7. 
1970 964.2 976.5 9028 as wane i shy 37.4 37.7 378 377 
: 996.3 982.4 1970 35.4 36.6 36.6 31.1 Bi 
1971 1,034.0 1,056.2 1 ; 
034. ,056. ,072.4 1,091.2 1,063.4 1971 
es 1,127.0 1,186.7 1,181.4 1,219.4 Viva 1972 ine pe pat pee 43.8 
1265.3 1288.4 13175 5 aan . 48.0 49.7 50.6 53.8 50.6 
1974 1,369.0 1400.1 1430. rock Cer 1973 59.0 56.6 54.5 50.7 f 
veto i am 14301 1.4524 1412.9 tera 47.0 47.9 52.3 44.8 480 
1976 1653.7 Sean’ ane 598. 1528. 475 49.6 55.9 60. i 
é 683. ‘715, 1,756.1 1,702.2 1976 i Oe 53.4 
il ! 820.2 ! 876.0 1/930.5 1.971.3 1,899.5 1977 a1 308 80.8 a7 are 
011. 104. 2,159.6 2,235. "127 : ; B : 81.6 
| 2 2,127.8 1978 84.1 93.5 92.4 94.9 91.2 
Personal xpenditures, total (seas. adj. annual rate)—bil. $ Personal consumption expenditures, furniture and household equipment (seas. adj. annual rate)—bil. $! 
1947 156.0 159.9 163.5 16 | 
: 7.6 
1908 170.3 174.0 176.9 177.8 1747 1948 109 117 124 ita by 
tea : 766 78.2 177.6 180.1 178.1 1949 10.5 10.6 11.5 DA iia 
: t 200.4 197.8 192.0 1950 12.5 12.1 16.5 13.6 13.7 
1951 208.3 203.8 , 
1952 pores aon er = 207.1 1951 15.8 13.2 13.4 13.7 14.0 
= ans — E : 217.1 1952 13.8 13.7 13.8 14.5 14.0 
. - . . 14.4 
1954 18 pe ay = = pod 7 bon : 14.6 14.6 14.6 14.6 
i pon a = , 35.8 14.5 14.4 14.6 15.1 14.6 
1956 oei4 ae me ae pat ieee 15.7 15.9 16.6 16.5 16.2 
1987 aa ae oe pt Ff 16.6 17.3 17.0 17.3 17.1 
: i s ‘4 280.4 1957 17.0 ; 
1958 284.0 286.8 : 17.1 17.0 16.6 16.9 
1959 303.5 309.1 314.2 316.2 3108 1959 174 78 70 Be bah 
1960 319.8 325.9 326.0 328.0 324.9 1960 17.8 18.0 17.4 Wa 9 
1961 328.5 333.1 335.7 342.7 
i 5 : A 335.0 1961 17.4 17.8 18 
= 3475 353.0 357.0 363.4 355.2 1962 18.5 18.7 192 ie ie 
— 367.2 371.2 3778 382.1 374.6 1963 19.7 20.0 20.5 20.9 20.3 
a 390.5 397.8 405.7 407.5 400.4 1964 21.9 22.8 23.0 23.5 22.8 
— 417.7 424.1 432.7 446.1 430.2 1965 23.6 24.0 24.8 26.2 24.7 
455.9 460.3 469.1 473.9 464.8 1966 26.8 5 ; 
pres = : 27.1 28.4 28.7 Pudi 
bid —_ =e ned = : a8 be 28.9 29.2 29.4 30.3 29.5 
i ; ! é 5.9 31.3 31.7 33.6 33. i 
—= 553.8 574.1 504.5 596.4 579.7 1969 wat 36.1 35.1 38 360 
E : 25.1 628.4 618.8 1970 36.3 36.5 36.7 37.4 36.7 
1971 648.6 662.9 674.1 687.1 668.2 1971 37.9 39.1 
J : : : ; ; 39.5 41.3 
1972 705.8 724.7 739.7 7618 733.0 1972 43.0 43.9 45.5 47.1 “us 
: 1.0 818.2 833.0 809.9 1973 49.5 50.3 51.0 52.0 i 
1974 854.0 879.2 909.0 916.2 889.6 1974 53.8 55.0 56.1 54.7 ae 
1975 935.7 964.9 994.0 1,021.6 979.1 1975 55.1 57.5 58.7 60.8 58.0 
je Br 1m i Line Hrs pe 62.4 63.3 64.5 66.0 64.0 
169. ,190. 220. 1,259. 1,210. 68.1 69.8 71.6 74.0 70. 
1978 1,287.2 1,331.2 1,369.3 1,415.4 1,350.8 1978 72.4 76.5 78.9 82.7 me 
Personal consumption expenditures, durable goods, total (seas. adj. annual rate)—bil. $ 1 Personal consumption expenditures, nondurable goods, total (seas. adj. annual rate)—bil. $! 
1947 19.4 20.0 20.3 22.0 20.4 1947 87.7 90.1 92.1 93.6 90.9 
1948 22.0 22.4 23.7 23.3 22.9 1948 95.1 97.0 97.0 97.3 96.6 
1949 22.8 24.8 25.8 26.8 25.0 1949 96.3 95.3 93.5 94.3 94.9 
1950 27.7 28.1 35.6 31.5 30.8 1950 94.8 96.3 100.9 100.9 98.2 
1951 33.8 28.9 28.3 28.3 29.8 1951 107.6 107.1 109.0 111.4 108.8 
1952 28.9 29.0 27.3 31.4 29.1 1952 110.8 113.0 115.0 116.9 113.9 
1953 32.9 32.8 32.5 31.9 32.5 1953 117.0 116.9 116.2 116.0 116.5 
1954 31.2 31.8 31.3 33.0 31.8 1954 117.1 117.1 118.1 119.5 118.0 
1955 36.2 38.6 40.3 39.4 38.6 1955 120.5 122.2 123.3 125.7 122.9 
1956 37.6 37.6 37.3 38.9 37.9 1956 127.2 128.1 129.4 130.8 128.9 
1957 40.0 39.5 39.1 38.8 39.3 1957 132.5 133.9 137.2 136.9 135.2 
1958 36.8 36.0 36.7 38.0 36,8 1958 137.6 138.9 140.8 141.9 139.8 
bens 41.2 43.0 43.9 41.6 42.4 pt 144.3 145.6 147.1 148.7 146.4 
43.0 43.9 43.4 42.2 43.1 148.8 151.8 151.4 182.5 151.1 
1961 39,7 40.7 41.9 44.0 41.6 1961 153.9 164.7 155.2 157.4 155.3 
1962 45.0 46.3 46.8 48.8 46.7 1962 159.3 160.6 162.2 164.1 161.6 
1963 49.8 51.1 51.9 52.9 51.4 ‘aa 165.2 165.9 168.3 168.8 167.1 
1964 55.0 56.3 58.1 56.0 56.3 172.7 175.7 179.1 180.1 176.9 
1965 614 613 63.1 653 62.8 1965 182.6 186.0 189.5 196.5 188.6 
1966 68.4 65.7 68.2 68.4 67.7 1966 200.5 203.9 206.8 207.4 204.7 
1967 66.9 70.2 703 1.2 69.6 1967 209.6 211.2 213.4 216.2 212.6 
1968 2. 83.1 80.0 1968 223,0 227.6 233.9 237.0 230.4 
76.5 78.1 82.3 
1969 848 853 855 86.2 85.5 1969 240.8 244.9 249.0 253.4 247.0 
1970 84.8 86.2 867 82.1 84.9 1970 259.0 262.4 266.4 271.2 264.7 
1971 7 102.0 97.1 1971 272.4 276.7 278.9 282.7 277.7 
92.8 95.9 97.7 
1972 106.0 109.2 1122 1176 1112 pi 287.6 296.4 = p : 2 = 
1973 125.7 124.6 123.5 121.1 123.7 1 321.4 327.6 338.1 . 3. 
1974 1195 122.1 127.7 118.7 122.0 1974 360.6 372.1 383.9 388.5 376.3 
1975 122.7 128.1 1363 143.5 132.6 1975 393.7 405.5 415.0 421.4 408.9 
1976 152.9 155.6 158.3 162.9 157.4 1976. 431.2 438.2 448.2 458.1 443.9 
1977 174.3 175.7 178.9 186.4 178.8 1977 467.7 475.5 483.0 499.2 481.3 
1978 186.3 200.3 203.5 212.1 200.3 1978 505.9 521.8 536.7 558.1 530.6 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. For a description of these series, 


see the notes immediately following these tables. 


2 46 APPENDIX II 


NATIONAL INCOME AND PRODUCT ACCOUNTS OF THE UNITED STATES, 1947-78—Con. 


YEAR | I Ht lV Annual YEAR I Il i tl i IV Annual 


. aed 
Personal consumption expenditures, fuel oil and coal (seas. adj. annual rate)—bil. $ 


‘ ; 1 
Personal consumption expenditures, food (seas. adj. annual rate)—bil. $ 


yee 3.0 
1947 50.9 52.0 52.9 53.5 52.3 1947 cenentedWOS apnera entiliel cneseneedlleli ger ono - 
ion See ed a te pe oa 2 ee nde od RRL ees es Te 3.1 
1949 53.4 52.8 52.0 51.7 52.5 SOA reste OR Shr PRR eto oi ae a x 
1950 52.3 52.9 54.8 55.4 Py Cn |) eeeormies | Meim S bee 
Se ciciv ae 3.5 
1 ae ae a He ee Ee ene ee 34 
1952 61.7 63.3 64.4 64.5 63.4 N52 Lieseeseasty seseecnssany scnereruanat seanenentans a 
be oh ths ay on? 864 WRG packs Bsa caulidee s AMEN ess v7 OE ica te 35 
1954 64.8 65.0 65.6 66.2 65.4 1954 Liitateanes ceaeesseaase vererstseuen sasenecstens 35 
1955 66.4 67.0 67.3 68.0 67.2 N95 esereaeeese seseacsibey sevnsevenee suenentatess as 
1956 68.9 69.5 70.2 71.0 69.9 9G re le reee seeatetanes secerreseeey cesecettn 38 
1957 71.9 72.9 74.6 74.7 73.6 SES (a ntaeenER es e e 42 
1958 75.7 76.3 76.5 77.0 Ties: AGE cet EM cea cs LB as ca ee 42 
79.1 1959 4.2 44 4.0 38 y 
1959 78.3 78.5 79.5 80.2 i 1950 42 a“ a a8 oe 
1960 79.8 81.5 81.2 82.0 81.1 " : 
7 3.6 37 
1961 83.0 83.2 83.0 83.7 83.2 1961 a7 3.9 3. a7 
1962 84.5 85.0 86.0 86.4 85.5 1962 37 37 36 39 37 
1963 86.8 87.3 88.3 89.0 87.8 1963 : 39 40 39 40 
1964 90.6 92.1 93.7 94.4 92.7 1964 3.9 4.0 43 4.3 41 
1965 95.5 97.5 99.3 103.2 98.9 1965 4.2 43 46 46 44 
1966 105.1 106.4 107.4 107.4 106.6 1966 44 46 48 48 47 
1967 108.5 108.7 109.6 111.7 109.6 1967 48 5 t 48 
1968 114.7 117.2 120.0 121.4 118.3 1968 5.0 49 5.0 6.2 5.0 
1969 123.3 125.1 126.8 129.1 126.1 1969 51 5.0 52 6.3 62 
1970 133.5 135.6 137.3 139.0 136.3 1970 53 5.2 58 : 
5.5 55 
1971 138.6 140.6 140.9 142.4 140.6 1971 55 5.7 55 : 
1972 144.9 149.5 152.2 155.1 150.4 1972 5.7 5.9 63 24 63 
1973 161.1 164.6 171.3 175.2 168.1 1973 7.41 7.6 78 4 727 
1974 181.4 186.0 193.8 198.1 189.8 1974 9.1 94 ; 28 
1975 201.5 208.0 212.4 216.6 209.6 1975 9.7 10.2 108 10.2 102 
1976 221.1 224.6 229.4 233.2 227.1 1976 114 11.4 12.2 t i 
1977 238.8 245.8 248.0 254.4 246.7 1977 13.4 12.8 13.0 13.1 13.1 
1978 260.6 267.7 274.5 283.9 271.7 1978 14.6 14.4 13.4 13.6 14.0 
: ; , ‘. as 
Personal consumption expenditures, clothing and shoes (seas. adj. annual rate)—bil. $ 1 Personal consumption expenditures, services, total (seas. adj. annual rate)}—bil. $s 
4 
7 18.3 18.5 18.9 19.3 18.8 1947 48.8 49.9 51.1 52.0 50. 
94 19.5 19.9 20.2 20.7 20.1 1948 53.2 54.6 56.2 57.2 55.3 
1949 20.2 19.6 18.5 19.0 19.3 1949 57.5 58.1 58.3 59.0 58.2 
1950 18.9 19.2 20.4 20.1 19.6 1950 60.3 62.3 63.9 65.4 63.0 
1951 21.3 20.8 21.3 21.5 21.2 1951 66.9 67.9 69.0 70.1 68.5 
eS Nee epee ime a ORR ge ae as 
1953 22.3 i i ; \ f ’ 
1954 22.0 21.9 22.0 22.4 22.1 1954 83.6 85.3 87.0 88.3 86.1 
1955 22.6 23.2 23.1 23.6 23.1 1955 90.1 91.1 92.4 94.9 92.1 
1956 23.7 24.0 24.4 24.5 24.1 1956 96.5 98.1 100.1 102.1 99.2 
1957 24.2 24.2 24.7 24.2 24.3 1957 103.6 104.9 106.5 108.7 105.9 
1958 23.9 24.4 24.9 25.4 24.7 1958 109.6 111.9 114.2 115.5 1128 
1959 25.5 26.3 26.2 26.5 26.1 1959 118.0 120.5 123.2 125.9 121.9 
1960 26.6 27.0 26.6 26.6 26.7 1960 128.0 130.2 131.2 133.3 130.7 
1961 26.9 27.1 274 28.2 27.4 1961 135.0 137.6 138.6 1414 138.1 
1962 28.2 28.6 28.9 29.1 28.7 1962 143.2 146.1 148.0 150.5 147.0 
1963 29.0 29.3 29.9 29.8 29.5 1963 152.1 154.1 157.7 160.4 156.1 
1988 327 327 338 0 338 1968 1737 768 180.1 1043 178.7 
1965 32.7 32.7 
1966 35.9 36.3 37.1 37.0 36.6 1966 187.0 190.6 194.1 198.0 192.4 
is ee eee a ee ee =! 
1968 40.2 41.2 4 1 
1969 44.0 44.8 45.6 46.1 45.1 1969 238.2 243.9 249.9 256.8 247.2 
1970 46.0 46.1 46.4 47.9 46.6 1970 262.6 266.6 272.1 275.1 269.1 
1971 48.6 50.5 51.0 51.9 50.5 1971 283.4 290.3 297.5 302.4 293.4 
1972 52.6 54.3 55.8 57.9 56.1 1972 312.3 319.1 325.3 333.0 322.4 
1973 60.1 60.7 61.7 62.8 61.3 1973 340.1 348.8 356.6 363.8 352.3 
1974 64.2 65.4 66.4 65.0 65.3 1974 374.0 385.0 397.4 408.9 391.3 
1975 66.7 69.9 71.5 72.2 70.1 1975 419.3 431.3 442.7 456.7 437.5 
1976 73.9 74.7 768 78.3 75.9 1976 469.2 479.9 494.0 511.0 488.5 
1977 79.2 79.7 82.8 87.9 82.4 1977 527.1 539.3 558.7 574.1 549.8 
1978 85.4 89.9 92.7 96.8 91.2 1978 596.0 609.1 629.1 645.1 619.8 
Personal consumption expenditures, gasoline and oil (seas, adj. annual rate)—bil. $ Personal consumption expenditures, housing (seas. adj, annual rate)—bil. ¢! 
1947 37 4.0 44 4.3 4.0 1947 15.1 15.6 16.3 16.9 16.0 
1948 46 47 4.9 5.0 4.8 1948 17.3 17.7 18.1 18.5 17.9 
4 5.3 5.4 54 5.3 1949 19.0 19.4 19.8 20.3 19.6 
1950 5.4 5.6 5.6 5.6 55 1950 20.9 21.4 22.0 22.6 21.7 
1951 5.9 6.0 6.2 64 6.1 1951 23.3 24.0 24.7 25.3 24.3 
1952 65 67 6.9 7.0 6.8 1952 26.0 26.6 27.2 28.0 27.0 
1953 7 73 76 17 74 1953 28.7 29.4 30.3 30.9 29.8 
1954 al 17 7.8 8.0 78 1954 31.5 32.0 32.4 32.9 32.2 
1955 8.2 8.5 8.7 9.0 8.6 1955 33.5 341 U6 35.2 34.3 
1956 j 9.3 9.4 9.8 9.4 1956 36.7 36.3 37.0 37.6 36.7 
1957 10.2 10.1 10.2 10.2 10.2 1957 38.2 38.9 39.6 40.4 39.3 
1958 10.4 10.5 10.7 10.7 10.6 1958 41.0 41.6 423 42.9 42.0 
1959 10.9 11.2 11.2 W7 11.3 1959 43.6 44.5 454 46.4 45.0 
1960 11.6 12.1 12.2 12.1 12.0 1960 47.0 47.6 48.4 49.4 48.1 
1961 12.0 11.8 12.1 12.0 12.0 1961 50.0 50.7 51.5 52.4 51.2 
1962 12.3 12.5 12.5 13.0 12.6 1962 53.2 54.2 56.2 56.3 54.7 
1963 12.9 12.8 12.9 13.0 12.9 1963 56.9 57.4 58.3 59.3 58.0 
1964 13.3 13.4 13.6 13.7 13.5 1964 60.0 60.9 61.8 62.9 61.4 
1965 14.1 14.6 14.8 15.2 14,7 1965 63.8 64.9 66.0 67.2 65.5 
1966 15.4 15.8 16.2 16.4 16.0 1966 68.1 68.8 70.0 71.2 69.5 
1967 16.6 16.9 7.4 17.5 17.0 1967 72.3 73.3 74.8 76.2 74.1 
1968 18.0 18.1 18.7 18.9 18.4 1968 77.6 79.0 80.6 82.5 79.9 
1969 19.6 20.2 20.6 21.1 20.4 1969 84.0 85.7 87.7 89.9 86.8 
1970 21.3 21.8 22.2 22.7 22.0 1970 92.5 93.6 95.1 94.8 94.0 
1971 23.0 22.9 23.6 24.1 23.4 1971 98.8 101.4 104.0 
1972 24.1 24.5 24.9 26.1 24.9 1972 109.0 1114 1184, ies i123 
1973 26.6 26.8 27.6 30.2 27.8 1973 118.4 121.5 124.8 128.1 123.2 
1974 32.0 36.6 38.0 39.2 36.4 1974 131.6 134.6 138.2 141.7 136.5 
1975 38.4 39.1 40.0 40.5 39.5 1975 144.9 148.0 151.5 156.3 150.2 
1976 41.3 41.9 43.4 45.1 42.9 1976 160.1 163.7 168.1 172.8 166.2 
1977 46.5 46.6 46.4 47.3 46.7 1977 178.7 184.3 190.0 196.1 j 
1978 48.1 49.0 51.5 55.0 50.9 1978 202.5 209.0 215.0 222.1 222 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. For a description of these series, 
see the notes immediately following these tables. 
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AL INCOME AND PRODUCT ACCOUNTS OF THE UNITED STATES, 1947-78—Con 


APPENDIX II 


YEAR | 


Hl 


lV 


i Annual YEAR | im am 
DN, Annual 
Personal i ; ; 
consumption expenditures, household option, total (seas. adj. annual rate)—bil. $! 
1947 1 ee ae Gross private domestic investment, total (seas, adj. annual rate)—bil. 3! 
cola 7.9 8.0 8.2 es 75 1947 32.7 3 
8.4 84 85 2 8.1 1948 43, 1.6 31.8 39.7 34.0 
1950 92 . 8.9 3 46.1 47.9 is 
9 8.5 i 46.1 
4 9.6 99 1949 39.3 32.7 : 45.9 
: 9.5 1950 43.6 ‘ 35.7 33.4 35.3 
1951 10.2 S 50.5 55.4 : 
: 10.3 10.4 i 65.6 53.8 
le 10.8 11.0 ae ee 10.4 1951 60.7 63.9 
3 117 12.1 12.2 ; 11.1 1952 54.1 ; 58.7 53.4 59,2 
ia 122 124 ae = 120 1953 cys ie oy 55.7 52.1 
13.4 13.7 14 12.6 1954 mee 48.2 53.3 
1956 15.0 i 14.9 14.0 pee 50.4 53.1 57 i 
1957 15.7 a es 15.5 15.2 ‘ane 63.5 67.9 70.1 he Hs 
1958 16.9 173 163 16.7 16.2 1957 oe 70.4 71.3 71.6 71.0 
1959 179 : 17.4 17.4 173 69.8 69.8 71.8 65.4 ; 
1960 18.3 18.8 19.1 1a68 57.8 56.5 625 ; se. 
19.6 20.0 20.2 205 ae 1959 74,2 83.2 736 sha 61.9 
toe 208 209 ms OMS de ee a ee 
22.0 21.9 223 a 21.0 1961 66.8 
1963 233 71 a 22.2 1962 84.6 a 77.7 80.1 743 
1964 24.0 ; 6 23.4 1963 i ; 86.4 83.6 85.2 
1965 25.4 26.1 <9 25.4 24.8 1964 eau one 92.3 93.6 90.2 
. 26.6 : 94.0 96.4 j i ‘ 
17 Zo - = 2 zo ee mz OMG ie 
1968 32.1 30.7 31.5 30.6 1967 ian pear! 123.7 128.7 124.5 
32.4 32.9 33.4 118.6 115.5 121.7 
1969 34.3 34.8 35.8 37.0 32.7 1968 125.1 1319 1923 127.5 120.8 
1970 373 ane =< zr. 35.5 1969 144.0 147.2 150.5 143.2 — 
1971 40.8 SS 1970 138.6 140.3 143.3 1410 1408 
41.1 42.3 42 , : : 
1972 43.9 453 : 2 41.6 1971 152.7 
igre cn | a wo 1872 nt rn ee 
52.7 55.4 a ‘ : 1973 210.6 218.0 y ; ‘ 
59.3 220.0 
1976 oa 9 65.8 66.7 eas 1978 1777 1782 aoe 2104 2148 
y 73.6 ; . 175.2 206.! i 
1078 ans 787 a0 = a mos aya ae1 2480 a 
88.9 92.5 93.7 Of: 261.1 277.5 288.2 298.5 : 
oA 1978 304.1 326.5 336. ; pehin 
oS . i A 349.8 329.1 
Personal consumption expenditures, electricity and gas (seas. adj. annual rate)—bil. $! tour d se , < 
+ oe s private domestic investment, fixed investment, total (seas. adj. annual rate)—bil. $} 
seh Ail ebianea << anananitih. fe 2.3 1947 32.3 32.6 
Pica ca wa Ahaha taeda Sc Keenesqumes sn sencnace nl F 34.5 38.3 
SER = Renae eae i i ee a1 
Oc ee ciceae@eauhe. saerthpwnee. <avecun ‘ % . 37.4 38.6 
cee 3.3 1950 41.2 45.8 ; rey 
: i 50.6 50.6 47.0 
5 A eae. Se ee 
1952 ee eee, Pe eS a1 s882 486 499 468 a ro 
i See pASsb wt eebee  cenceicieduwe teen ee mawes a . i 50.3 I 
Wee I titi iii clic Ms 1064 ea eee ae oe 528 
BR savnenpapen sennevennene weeevennsnts steeesttrt 55 1955 ot hops ae Pe 54.3 
RL EERE Se ReOes PA seek avigmwwr severecue . ‘ f 64.9 62.4 
1957 aes 51 1956 64.8 66.1 67.2 : 
TOC teh Aéneneracere Gesanevaswwe stecoremngene ; i q 67.3 66.3 
nc OD. cikssa he <canesaenee= +--+ “F He ied ore a 67.6 67.9 
1959 75 7.5 ; es: o: ; 58 63.2 616 62.4 eG : 
1959 75 t 7.9 76 1959 70.2 728 73.6 f 723 
83 8.3 85 83 1960 755 73.4 71.2 TOF a7 
: ; i 72.7 
1961 8.4 9.0 8.8 
1962 93 93 95 a7 on eek ei 7st Hae ay ba 
10.0 3.6 10.0 : ; ; : 79.4 78.7 
1964 10.2 10.3 105 108 108 1068 op roe a es Be 
1965 10.6 10.9 10.9 11.1 10.9 1965 ae ae he Bee 90.8 
1966 11.2 115 11.6 117 i ee pn Ake pose 102.5 
f E 11.5 1966 110.3 111.4 110.7 : 
1967 118 123 122 12.6 12.2 1967 106 7 ‘ pee ne? 
1968 129 128 13.2 13.4 13.1 1968 ies io ae Bins OR 
1969 13.8 13.8 14.4 14.7 14.2 1969 1383 1388 1386 iano aoe 
: : Ff i 137.0 
1970 15.0 15.2 15.8 15.9 15.5 1970 136.0 136.2 137.5 138.4 oe 
1971 16. 
te 16.6 m4 173 17.2 17.0 1971 145.2 151.2 156.2 161.9 153.6 
ae 178 18. 18.9 20.1 18.9 1972 171.9 174.8 178.8 189.7 178.8 
1974 21.5 a8 348 283 ri 4 Ser aa ee 202.5 202.1 
’ ‘ : 203.6 207.0 208.4 i ; 
1975 273 29.4 30.2 30.1 29.3 1975 ae =~ 
. : 198.0 197.5 202.3 208.8 
1976 31.2 31.2 33.0 36.8 33.0 1976 g i nee 
; ; : j 220.3 227.4 235.1 249.0 
1977 38.4 35.7 39.8 39.3 38.3 1977 2 ; i ee 
f f : 61.1 277.5 288.2 298.5 
1978 43.4 408 428 43.4 42.6 1978 304.1 326.5 336.1 349.8 309.1 
Personal consumption expenditures, transportation (seas. adj. annual rate)—bil. 53 Gross private domestic investment, nonresidential total (seas. adj. annual rate)—bil. $1 
1947 5.3 5.3 5. 
1948 55 56 =r 80 BB 1048 oe 364 364 one 382 
048 5.9 6.0 59 5.8 5.9 1949 25.9 24.8 23.5 23.0 24.3 
: : 3 64 6.2 1950 23.6 26.0 28.9 30.0 27. 
f i 4 
1951 6. 
1951 6 6 67 68 68 67 1951 30.2 31.4 31.8 31.4 31.1 
1952 69 70 72 74 7. 31.7 32.2 29.1 31.8 31.2 
: i Y ‘8 953 33.5 34.0 35.1 34.6 34.3 
jee 7.8 7.9 79 8.0 79 1954 33.7 33.6 34.3 34.3 34.0 
A 8.1 8.1 8.2 8.2 1955 34.8 37.2 39.7 41.6 38.3 
1956 8.4 85 8.7 8.8 8.6 1956 42.0 43.1 44.6 45.2 ; 
1957 9.0 9.0 9.1 9.0 9.0 1957 46.1 46.3 47.6 46.7 487 
1958 9.0 9.2 94 97 9.3 1958 42.9 41.2 40.5 42.0 41.6 
= 2 ¢ 8 eS oh Gen- oe . 
; . i ; i f i 47.7 
1961 11.0 W1 11.2 11.4 11.2 1961 45.7 46.8 47.1 48.7 47.1 
1962 11.6 11.7 11.8 11.9 11.7 1962 49.8 51.4 52.1 51.7 61.2 
1963 12.0 12.1 12.2 12.4 12.2 1963 P 51.4 52.9 54.3 55.9 53.6 
1964 12.6 12.7 12.9 13.0 128 1964 56.9 58.7 60.6 62.3 59.7 
1965 13.2 13.5 13.9 14.2 13.7 1965 66.8 69.6 72.5 76.1 71.3 
1966 144 14.8 16.0 1 6.6 18.0 1966 79.2 81.2 82.4 82.9 81.4 
i 16.0 16. 16. ; 1967 81.2 81.6 81.8 83.7 82,1 
1968 17.0 17.3 17.6 17.8 17.4 1968 86.8 87.1 89.7 93.5 89.3 
1969 18.3 18.7 19.0 19.5 18.9 1969 96.7 97.7 100.4 100.9 98.9 
1970 20.2 20.8 21.5 22.0 21.1 1970 99.9 101.3 101.7 98.9 100.5 
1971 22.8 23.7 24.3 24.3 23.8 1971 102.3 102.7 104.1 107.1 104.1 
1972 25.4 25.7 26.2 26.7 26.0 1972 112.2 114.2 117.0 123.8 116.8 
1973 27.2 27.6 28.1 28.5 27.9 1973 130.4 134.5 138.6 140.3 136.0 
1974 29.7 30.5 31.1 31.6 30.7 1974 145.3 150.5 153.5 153.2 150.6 
1975 31.8 31.9 32.7 34.0 32.6 1975 150.8 148.8 149.7 151.5 150.2 
1976 35.7 37.1 38.6 40.1 37.9 1976 157.5 161.8 168.0 172.2 164.9 
1977 40.6 42.9 44.4 46.6 43.6 1977 179.8 186.1 193.2 198.6 189.4 
1978 47.6 48.6 49.7 50.8 49.2 1978 203.7 218.8 225.9 236.1 221.1 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau 
see the notes immediately following these tables. 
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YEAR | I Wl lV Annual YEAR | II i IV 


Annual 


Gross private domestic investment, change in business inventories, total (seas. adj. annual rate)—bil. $! 


1947 74 74 Tel 7.8 7.6 1947 4 -1.0 So 1.4 —5 
1948 8.2 8.7 93 94 8.9 1948 33 5.1 6.1 43 47 
1949 9.1 8.7 8.3 8.1 8.6 1949 0 -5.3 sik 5.3 Ee | 
1950 8.5 8.9 9.6 10.4 9.3 1950 2.4 4.8 4.9 15.1 68 
1951 10.8 11.5 11.6 11.2 11.3 1951 10.5 15.2 10.4 5.1 10.3 
1952 11.3 11.4 11.5 11.9 11.5 1952 5.2 =a 4.3 5.4 3.1 
1953 12.3 12.7 12.9 13.1 12.8 1953 24 3.2 7 45 ‘4 
1954 13.2 13.1 13.2 13.2 13.2 1954 -2.5 hy, =) ie) =1'5 
1955 13.6 14.1 14.7 15.3 14.4 1955 4.6 6.1 6.0 71 6.0 
1956 16.6 17.2 17.8 18.0 17.4 1956 6.0 4.3 44 43 4.7 
1957 18.0 18.2 18.2 18.1 18.1 1957 21 nie 3.2 72 1.3 
1958 17.3 16.8 16.3 16.5 16.7 1958 5.4 5.1 . 41 15 
1959 16.4 17.0 17.4 17.4 17.0 1959 4.0 10.4 0 65 52 
1960 18.3 17.9 17.9 18.6 18.2 1960 11.3 4.3 24 2.9 3.8 
1961 18.5 18.3 18.3 18.3 18.4 1961 ~3.0 1.6 5.1 5.0 22 
1962 18.6 19.4 20.1 19.7 19.4 1962 8.3 71 64 41 65 
1963 18.8 19.7 19.8 20.0 19.6 1963 5.8 5.3 7.2 5.6 6.0 
1964 20.2 21.2 21.9 22.5 21.5 1964 4.7 6.4 6.0 6.1 5.8 
1965 23.8 25.9 26.4 28.3 26.1 1965 1.1 9.0 10.4 7.6 95 
1966 28.9 29.0 29.8 29.2 29.2 1966 11.5 15.3 13.0 175 14.3 
1967 29.6 29.1 29.7 29.6 29.5 1967 12.3 6.1 10.3 11.7 10.1 
1968 31.2 312 31.2 32.7 31.6 1968 5.3 10.5 8.0 7.1 77 
1969 33.9 34.8 36.8 37.1 35.7 1969 8.7 10.7 11.9 6.2 94 
1970 36.8 37.6 38.0 38.3 37.7 1970 25 4.2 58 2.6 38 
1971 38.7 39.1 39.7 39.8 39.3 1971 75 9.6 48 35 6.4 
C a age ae oe 2 tee 
3 ; 1973 11.8 15.4 15.4 29.0 17.9 
1974 62 6 55.0 54.7 55.6 54.5 1974 13.7 12.9 23 6.8 8.9 
1975 52.9 54.0 54.7 53.8 1975 ~20.2 2713 4.6 49 ~10.7 
1976 56.1 57.0 57.9 58.3 57.3 1976 13.2 14.5 10.8 17 10.0 
1977 58.1 62.1 64.2 66.2 62.6 1977 19.3 22.5 275 18.5 21.9 
1978 66.9 75.2 79.7 84.4 76.5 1978 22.8 25.8 20.0 20.6 22.3 
Gross private domestic investment, producers’ durable equipment (seas. adj. annual rate)—bil. $ 1 Gross private domestic investment, change in business inventories, nonfarm (seas. adj. annual rate)—bil. $s! 
1947 14.9 15.2 15.0 16.1 15.3 1947 1.5 15 x 24 1 
1948 17.3 16.7 17.1 18.0 17.3 1948 23 29 39 28 30 
1949 16.8 16.1 15.2 14.9 15.7 1949 6 4.4 a5 47 ~33 
1950 15.1 17.1 19.4 19.6 17.8 1950 22 4.2 38 13.8 6.0 
1951 19.4 19.7 20.2 20.2 19.9 1951 9.3 14.0 9.1 38 
1952 20.4 20.8 17.7 19.9 19.7 1952 4.0 -3.3 33 46 "iH 
1953 21.3 21.3 22.1 21.4 21.5 1953 3.0 44 15 43 1 
1954 20.6 20.4 21.1 21.1 20.8 1954 -2.8 32 -28 2 =21 
1955 21.1 23.1 25.0 26.3 23.9 1955 3.8 5.7 55 68 55 
1956 25.4 25.9 26.8 27.2 26.3 1956 6.6 5.2 44 41 5.1 
1957 28.2 28.1 29.3 28.6 28.6 1957 2.0 2.0 25 -33 8 
1958 25.5 24.4 24.1 25.5 24.9 1958 6.3 5.9 an 33 33 
1959 27.0 28.0 29.0 29.0 28.3 1959 4.0 10.5 : 
1960 30.0 30.7 29.3 1 - “td 
f L i 28.2 29.5 1960 11.1 4.0 1.9 ~3.2 35 
1961 27.2 28.6 28.8 30.4 - 
1962 31.2 32.0 32.0 32.0 =e vob + +H oa =. 
i i 31.8 1962 7.7 4 
sae 6 5.6 33 58 
32.6 33.2 34.5 35.8 34.0 1963 5.0 44 64 49 5.2 
1964 36.7 37.5 38.7 39.9 38.2 1964 5.1 7.0 68 6.7 Y 
1965 42.9 43.7 46.2 47.8 45.1 1965 10.5 8.0 9.1 64 as 
nooo = one as SH 52.2 1966 10.7 15.5 13.4 18.3 “2 
E 1 52.6 1967 12.2 5.4 ; : 
1968 85 6 558 58.5 60.9 57.7 1968 5.1 10.4 73 ° ° 74 
i 63.8 63.3 1969 8.6 10.5 " : : 
1970 63.2 63.7 63.7 60.6 62.8 1970 2.4 4.0 57 25 37 
a ae a is oe Sea. a 3 
. 1972 4.0 9.3 11.7 i 
re oe Py ot a = 1973 11.6 11.9 iA m7 5 
¢ 5 1974 : . 
1975 97.2 95.9 95.7 96.8 96.4 1975 242 ae i v4 24 
1976 101.4 104.8 110.1 114.0 107.6 1976 14.5 er <a 
1977 121.7 124.1 129.0 132.4 126.8 1977 20.1 oe ma 7 Sp 
1978 136.8 143.6 146.3 151.8 144.6 1978 22.0 25 ; 188 a3 13 
Gross private d tic | i i i j ig? 
ross private domestic investment, fixed investment, residential (seas, adj. annual rate)—bil. $ Net exports of goods and services (seas, adj. annual rate)—bil. $ ! 
1947 10.0 10.0 11.8 14.4 11.5 
‘ ‘ . 4 
1a4e ree ies ne vg ae tay 18 121 12.6 10.2 11.6 
1949 134 13. 14.0 15.7 14.1 1949 75 7.3 82 38 a2 
A } 21.6 20.6 19.9 1950 3.2 27 6 1 2 
1951 20.0 17.6 ; 
1952 17.2 17.7 177 185 178 1962 50 32 re °: 4 
1953 18.9 19.0 18.4 18.2 18.6 1953 5 < 1.2 2 24 
1954 18.3 19.5 21.0 22.3 20.3 1954 1.2 18 4 ps “ 
1955 24. 1 24.7 24.3 23.3 24.1 1955 29 15 : 4 2.9 2.0 
1957 216 a2 a0 208 aes Ls 25 3.9 46 —t a3 
1958 20.4 20.5 22.0 24.4 21.8 1958 4 e4 62 50 = 
19 26.9 27.8 27.2 26.3 27.0 1959 ‘4 4 ; e ps 
1960 27.2 24.8 24.0 23.9 25.0 1960 2.8 36 Bo 62 4 
A . y . 44 
1961 24.1 24,3 25.5 26.4 2 
: r 5.0 1961 6.8 
see oe 27.6 27.8 27.7 27.4 1962 as <4 5.3 5.5 5.8 
1963 28.8 30.8 30.8 32.2 30.6 1963 5.0 6.6 a0 74 ed 
1964 31.2 30.7 30.2 31.2 1964 95 83 : a. ae 
31.3 315 31.3 30.8 31.2 1965 6.8 ~e 8.9 89 
1966 31.2 30.2 28.4 25.3 28.7 1966 : 8.8 8.1 6.7 7.6 
1967 35.0 8 cae op =e i968 6 1 6.3 4.2 4.6 5.1 
1969 385 388 30.2 36.1 379 a 17 33 at 10 23 
: 5 . ; i 196 : ; . 
1970 36.1 34.9 35.8 39.5 36.6 1870 M 51 27 2.3 18 
: : 2.7 3.9 
1971 42.9 48.5 62.1 54.8 
j ; : 49.6 1971 3. 
ie 59.7 60.6 61.8 65.9 62.0 1972 4 4 at 4 =o 1.6 
68.3 68.0 66.0 62.1 66.1 1973 ; : -2.3 =2.1 33 
1974 58.3 56.6 54.9 50.5 55.1 sa74 17 4.3 10.0 12.7 71 
1975 47.2 48,7 52.6 673 BLE as 10.4 3.2 24 8.2 6.0 
1976 62.8 65.6 67.1 7 ; 15.6 24.3 20.9 20. ’ 
1977 81.3 91.4 95.0 pha ee 1976 11.8 10.0 70 3 : =n 
1978 100.5 107.7 110.2 113.7 , Ll 9.2 -6.0 6.3 : t 
. : 108.0 1978 -22.2 7.6 ; ay Pa 
’ = -6.8 —45 ~10.3 


Source: U.S, Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Fo ipti 
see the notes immediately following these tables, ee ene ae 
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YEAR | I ‘a . 
My Annual YEAR ] " 
Il lV 
Annual 
Exports (seas. adj. annual rate)—bil. $! 2 
1947 overnment purch: ji ‘ 
1948 18.2 168 20.5 188 19.8 en of goods and services, federal, total (eas, adj. annual rate)—bil. $! 
1949 175 : 16.8 16.0 : 1947 12.6 13.1 
‘ 7.1 16.9 1948 12.6 12.6 
1950 15.5 13:3 13.7 15.9 : 12.7 
13.1 13.3 . 15.9 1949 p 17.6 19.7 
14.0 15.2 19.8 20.7 16.7 
-™ ‘ 13.9 1950 186 ; 20,7 20.5 20.4 
— 16.6 19.0 19.9 20.2 j 17.4 18,0 20.9 18.7 
20.4 18.4 170 . 18.9 1951 28.7 ; 
1953 16.9 1 : 74 18.2 5 35,1 42.3 
71 17.5 1952 48.3 47.2 38.3 
fees 16.5 18.5 18.0 10 17.1 1953 67.2 Sk; 54.3 54.6 Fos 
ime ae Se ee ee Z 
ad 27.6 27.3 nea —s 23.9 1956 ae a Pe 44.9 44.5 
1 23.3 23.4 - 26.7 1957 ; : ’ 46.7 45.9 
; 23.4 50.3 49.9 i 
1959 22.6 22.9 24.9 24.5 23.3 1958 51.6 53.6 oy 49.6 50.0 
1 26.4 274 282 = 23.7 1959 643 Se es 55.9 53.9 
. 27.6 1960 52.3 53.1 : 53.3 53.9 
1961 28.9 70 aa 5 54.6 54.8 53.7 
1962 294 312 19 4 28.9 1961 55.3 56.9 
1963 30.5 327 . 30.6 1962 63 ; 57.7 59.6 57.4 
33.0 0 63.0 
1964 36.9 36.4 378 ote 32.7 1963 64.9 ne 64.1 64.8 63.7 
1965 35.5 an Ae 37.4 1964 i 7 oe eo 64.6 
40.7 40.8 65.9 65.8 64.7 x 
1966 41.7 42.0 39.5 1965 . 64.5 65.2 
43.2 44.2 63.9 65.8 67 5 
1967 45.3 44.9 45.7 : 428 1966 73.6 Fe £ 71.8 67.3 
1968 47.1 50.1 52. 46.4 45.6 1967 88.6 : one 83.5 78.8 
1969 + 50.1 49 : ree 82.1 93.7 
47.2 56.0 574 9 1968 96.2 90.9 
1970 61.3 62 68.2 54.7 1969 aoe 98.6 98.7 98.0 
: 9 63.4 62.3 97.2 97.1 97.9 9 i 
= 62.5 1970 97.9 95.6 94.0 951 ee 
65.1 : ‘ | 95.6 
1972 a 1 — 62.4 65.6 1971 95.9 94.9 
1974 ae 96.7 105.2 1150 a 1972 103.1 102:8 100.3 1023 ont 
1974 126.4 134.2 - ; 101.6 1973 : : . 2.3 102.1 
" 140.6 150.5 104.2 100.1 100.1 
oe aes 134.2 f steka ne a. p 104.4 102.2 
7 470 a 5.7 108.9 113.0 1 
1976 155.9 160.9 . 147.3 1975 1 16.9 111.1 
. 166.9 169.6 119.4 121.4 123.6 12 
1977 170.5 : 163.3 1976 p 7.9 123.1 
1978 ea 178.6 180.1 174.2 wea Ht 126.9 127.5 129.8 134.6 129.7 
. 205.7 213.8 224.9 2073 ton 138.2 142.6 145.6 151.2 144.4 
: 150.9 148.2 152.3 159.0 152.6 
Imports (seas. adj. annual rate)—bil. s! ; 
_ a ee as - = Government purchases of goods and services, national defense (seas. adj. annual rate)—bil. $! 
1948 99 . 8.7 8.2 1947 9.4 
1949 10.0 "98 03 8 oe 1948 98 103 108 0 De 
1950 99 10.6 13.4 14.1 ae tee 1a ie ae 131 13.2 
1951 15.4 15,7 14.8 14.5 15.1 . the 16.9 140 
1952 15.4 15.2 15.8 ; . 1951 24.0 30.3 
“eo: ; 37.7 42.0 
i rn re rn ee a we ee ase 
? 168 159 5 ! I 48.3 i 
ies a a re oe Ce ee ne. ais 
’ 19.6 19.9 19.2 ; ; peal seh 38.0 38.4 
aa vans = . 19.6 1956 38.3 40.3 40.2 F ; 
ee mi emt oe ae ee ito 
mes ; i : 45.4 ; 
1960 23.7 239 233 23.4 23.2 1959 46.1 45.5 456 45.1 488 
: 22.1 23.2 1960 43.9 43.8 44.8 45.3 ee 
1961 22.1 22.3 23.7 24.2 ; 
3 : 23.1 1961 46 
1962 24.6 io 46.7 . 
1962 24.6 28 2 25.4 25.8 25.2 1962 50.9 51.3 Po : a8 ri 
1963 25.4 26.2 27.0 27.1 26.4 1963 50.2 50.5 50.2 50.3 03 
1965 287 aa =e 29.6 28.4 1964 49.8 49.5 48.9 47.9 me 
ao _ = ot 34.1 32.0 1965 47.1 48.3 49.3 53.1 49.4 
1967 40.1 39.7 404 se Bled 1966 55.1 58.4 62.7 65.0 60.3 
= a. = 3 & cee Seg) ae . 
' . i ; ; 77.2 76.7 ; 
1960 46.0 651 48 559 52.9 1969 75.3 75.6 77.1 ro 163 
Y 58.5 1970 75.8 72.9 72.7 72.7 73.5 
1971 61.2 
1971 612 653 66.3 63.3 64.0 1971 72.0 70.1 68.9 70.0 70.2 
Mats base _ gl oA 75.9 1972 74.7 74.4 71.7 73.3 73.5 
1974 116.0 131.0 138.2 1423 1318 1978 746 158 me ioe Usp 
1975 131.9 118.3 126.1 131.2 126.9 1975 81.4 82.8 84.2 aoe HED 
1976 144.2 150.9 159.9 166.4 155.4 : ; oe ou 
1977 179.8 184.7 186.4 192.3 185.8 197 a16 oat on tee = 
1978 206.6 213.3 3 ; 4 5 96.4 93.7 
220.6 229.4 217.5 1978 97.6 98.2 99.0 101.2 99.0 
G 3 . Pie | 
overnment purchases of goods and services, total (seas. adj. annual rate)—bil. $ Government purchases of goods and services, state and local (seas. adj. annual rate)—bil. $! 
1947 24.6 25.4 25.5 26.1 
1948 27.7 30.7 33.2 36.0 200 eas 140 48 62 183 163 
tao 96.7 38.4 39.1 39.2 38.4 1949 16.9 17.7 18.5 18.7 180 
: 36.9 38.0 414 38.5 1950 19.1 19.4 20.0 20.5 19.8 
1951 49.6 56.7 64.4 69.6 60.1 1951 20.9 21.6 
1952 70.9 75.5 775 78.3 75.6 1952 22.6 23.3 1 oe ons 
1952 709 7 3, 23.1 23.8 23.2 
1983 81. 6 82.4 83.4 82.5 1953 24.5 24.4 25.1 25.8 25.0 
5 75.4 74.6 73.4 75.8 1954 26.7 27.4 28.4 28.7 27.8 
1955 74.3 74.1 75.4 76.2 75.0 1955 29.8 30.3 30.7 31.3 30.6 
1956 77.2 79.3 79.7 81.3 79.4 1956 32.3 33.1 33.9 34.6 33.5 
1957 86.2 86.6 87.5 88.1 87.1 1957 35.9 36.7 37.5 38.5 37.1 
1958 a1 2 94.2 96.1 06.7 95.0 1958 39.5 40.6 41.7 42.7 41.1 
i j } 7. 1959 43.6 43.7 43.8 43.7 
1960 97.3 99.3 101.8 102.7 100.3 1960 44.9 46.2 47.2 47.9 406 
1961 105.0 106.8 108.4 112.3 108.2 1961 49.7 49.9 50.8 62.7 50.8 
F 116.8 118.8 120.4 118.0 1962 53.1 53.8 54.7 55 : 
1963 122.0 121.3 124.3 127.1 123.7 1963 67.1 58.0 59,8 a2 eo 
1964 128.3 130.0 130.0 130.9 129.8 1964 62.4 64.2 65.3 66.4 64.6 
1965 131.7 135.7 140.1 146.0 138.4 1965 67.8 69.9 72.5 74.1 71.1 
1966 149.9 155.2 162.1 167.5 158.7 1966 76.2 78.5 80.6 84.0 79.8 
1967 175.2 1775 181.9 186.2 180.2 1967 86.6 88.2 89.8 92.5 89.3 
1968 192.9 198.1 200.2 203.7 198.7 1968 96.7 99.6 101.6 104.9 100.7 
1969 204.1 206.7 209.2 211.4 207.9 1969 107.0 109.7 111.4 113.6 110.4 
1970 215.3 216.5 219.4 224.2 218.9 1970 117.4 121.0 125.4 129.1 123.2 
1971 228.8 231.1 235.5 239.6 223.7 1971 132.9 136.2 139.0 142.0 137.5 
1972 249.0 251.1 253.3 252.2 253.1 1972 145.9 148.4 152.7 157.0 151.0 
1973 265.8 265.1 269.3 2778 269.5 1973 161.6 165.0 169.3 173.5 167.3 
1974 287.3 297.8 308.0 317.5 302.7 1974 181.6 188.9 195.0 200.7 191.5 
1975 325.8 334.2 342.2 351.5 338.4 1975 206.4 212.8 218.7 223.6 215.4 
1976 355.1 357.5 362.4 370.3 361.3 1976 228.2 230.0 232.6 235.7 231.6 
1977 380.0 391.6 400.5 412.8 396.2 1977 241.8 249.0 254.9 261.6 251.8 
1978 419.4 428.3 440.9 453.8 435.6 1978 268.5 280.1 288.6 294.8 283.0 


Source: U.S, Department of Commerce, Bureau of 
see the notes immediately following these tables. 
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YEAR | II til IV Annual YEAR | Hl IV Annual 
7 ; by gl 
Gross national product by major type of product, total (seas, adj. annual rate)—bil. $} Final sales, durable goods (seas. adj. annual rate) bil. $ 
42.3 44.2 44.3 45.6 44.1 
1947 224.9 229.1 233.3 243.6 232.8 1947 437 45.6 475 47.7 46.9 
1948 249.6 257.1 264.0 265.5 259.1 1948 ~~ 
258.0 1949 47.6 49.1 48.5 48.1 ? 
1949 260.1 256.6 aes yee cn eo es odd poe 578 54.7 
1950 267.4 276.9 i i f i fi ; ; 
62.4 60.1 62.1 65.5 62.5 
182 Stl oe 347.0 302 372 1082 67.7 68.7 63.4 70.6 67.6 
pee? : ‘ i ; 61 1953 71.5 71.8 72.1 70.5 71.5 
1953 365.4 368.8 367.8 362.6 366. “es ie ps 
1954 362.0 361.8 366.2 375.0 366.3 1954 69.5 68.7 : : ¥ 
399.3 1955 72.5 77.6 81.5 81.4 78.2 
1955 387.5 395.4 404.0 410.2 y Bs 
430.9 420.7 1956 79.7 81.9 82.9 84.8 ; 
1956 411.9 417.4 422.4 
442.8 1957 87.9 86.9 88.0 86.3 87.3 
1957 438.9 441.0 448.2 442.8 ; 
448.9 1958 81.0 79.1 79.6 82.3 80.5 
1958 435.8 439.9 453.1 466.3 f 
1959 476.0 489.9 486.5 493.5 486.5 1959 85.5 87.8 89.7 86.5 = 
1960 506.6 506.5 506.2 504.6 506.0 1960 88.4 90.6 89.5 88.0 ' 
1961 507.1 518.2 527.2 540.7 523.3 1961 86.0 89.1 90.8 94.8 90.2 
1962 553.0 562.1 567.8 572.3 563.8 1962 96.4 98.3 98.7 100.1 98.4 
1963 580.2 587.9 600.5 610.4 594.7 1963 101.6 104.3 106.2 109.4 105.4 
1964 622.4 632.4 642.1 646.0 635.7 1964 112.6 114.5 116.9 116.0 115.0 
1965 665.4 678.7 695.1 713.3 688.1 1965 122.5 124.6 128.4 132.5 127.0 
1966 733.7 747.6 759.0 771.7 753.0 1966 137.8 136.7 140.1 141.5 139.0 
1967 77715 785.8 803.1 818.7 796.3 1967 139.8 144.4 144.1 145.5 143.5 
1968 837.3 861.8 880.0 894.7 868.5 1968 150.9 153.9 161.2 163.6 157.4 
1969 913.0 929.0 946.9 953.3 935.5 1969 168.0 167.0 169.9 172.0 169.2 
1970 964.2 976.5 992.6 996.3 982.4 1970 170.8 173.5 173.9 164.8 170.7 
1971 1,034.0 1,056.2 1,072.4 1,091.2 1,063.4 a bon oe 7 aan bis 
1972 1,127.0 1,156.7 1,181.4 1,219.4 1,171.1 ‘ v : . 
1973 1,265.3 1,288.4 1,317.5 1,355.1 1,306.6 1973 229.1 228.3 230.1 230.7 229.6 
1974 1,369.0 1,400.1 1,430.1 1,452.4 1,413.9 1974 233.0 240.5 248.2 241.3 240.8 
1975 1,454.7 1,498.6 1,564.0 1,598.0 1,528.8 1975 238.4 254.1 269.9 273.7 259.0 
1976 1,653.7 1,683.1 1,715.8 1,756.1 1,702.2 1976 293.0 304.0 311.1 315.5 305.9 
1977 1,820.2 1,876.0 1,930.5 1,971.3 1,899.5 1977 338.7 W2.9 351.3 350.6 345.9 
1978 2,011.3 2,104.2 2,159.6 2,235.2 2,127.6 1978 358.7 378.0 382.6 402.3 380.4 
Final sales, total (seas, adj. annual rate)—bil. S$! Final sales, nondurable goods (seas. adj. annual rate)—bil. $ 7 
1947 224.5 230.1 236.0 242.2 233.2 1947 92.5 94.6 98.3 99.3 96.2 
1948 246.3 251.9 257.9 261.1 254.4 1948 100.0 102.6 103.7 104.9 102.8 
1949 260.1 262.0 260.4 261.8 261.1 1949 104.2 103.6 101.2 100.9 102.5 
1950 265.0 272.1 289.6 290.0 279.4 1950 99.1 99.7 119.1 102.9 100.9 
1951 309.4 312.5 324.1 333.4 319.9 1951 111.5 113.3 119.1 122.9 116.7 
1952 336.0 343.6 342.7 353.8 344.0 1952 119.8 123.3 125.5 126.8 123.9 
1953 363.0 365.6 367.1 367.1 365.7 1953 130.4 130.7 131.3 132.5 131.2 
1954 364.6 364.5 368.4 373.8 367.8 1954 130.1 127.3 128.5 128.6 128.7 
1955 382.9 389.3 397.9 403.1 393.3 1955, 128.6 129.0 130.4 133.2 130.3 
1956 405.9 413.1 418.3 426.6 416.0 1956 134.3 135.6 136.7 138.4 136.3 
1957 436.8 438.7 445.1 445.1 441.4 1957 142.8 142.7 145.0 144.3 143.7 
1958 441.2 455.0 453.1 462.2 450.4 1958 145.9 148.2 150.8 151.8 149.2 
1959 472.0 479.5 486.5 486.9 481.2 1959 152.2 153.6 155.7 157.8 154.8 
1960 ~ 495.5 502.2 503.9 507.5 502.2 1960 158.8 161.9 162.2 162.8 161.4 
1961 510.1 516.6 522.0 535.7 521.1 1961 163.3 163.7 163.5 166.0 164.1 
oe! sl Bao Lo S oae.2 =e 1962 170.1 172.0 174.7 175.9 173.2 
f f ; | ; 1963 177.0 176.1 179.0 181.2 178.3 
1964 617.8 626.0 636.1 639.9 629.9 1964 185.3 187.4 189.7 190.4 188.2 
1965 654.3 669.7 684.7 705.6 678.6 1965 192.0 197.3 201.4 209.7 200.1 
od es ; eee 746.0 754.0 738.7 1966 214.4 219.4 223.4 225.1 220.6 
} 792.9 807.0 786.2 1967 230.1 232.3 235.5 237.0 233.7 
1968 832.0 851.4 872.1 887.6 860.8 1968 245.8 252.3 257.0 260.0 253.8 
1969 904.3 918.3 935.0 947.1 926.2 1969 261.5 266.9 268.8 273.2 267.6 
1970 961.7 972.3 986.8 993.7 978.6 1970 277.4 279.3 282.3 287.8 281.7 
1972 1270 1186.7 11814 12104 iit 4972 5080 ay me 4 — 
: 156, 181, 219. Brae 304.0 312.7 315.6 325.6 
1973 1,265.3 1,288.4 1,317.5 1,355.1 1,306.6 1973 336.1 343.5 356.6 369.0 sera 
ae 1,369.0 1,400.1 1,430.1 1,452.4 1,413.9 1974 375.5 382.2 395.8 402.3 389.0 
ds 1,475.0 1,520.9 1,559.4 1,602.9 1,539.6 1975 415.4 427.5 433.5 441.2 429.4 
oe 1,640.5 1,668.6 1,704.9 1,754.5 1,692.1 1976 441.6 448.2 454.7 463.8 452.0 
1 1,800.9 1,853.6 1,902.9 1,952.9 1,877.6 1977 463.1 481.9 491.3 508.9 486.3 
1,988.5 2,078.4 2,139.5 2,214.5 2,105.2 1978 510.1 §31.8 548.6 574.3 541.2 
Final sales, goods, total (seas, adj. annual rate)—bil. $ ! Services (seas, adj. annual rate)—bil. $! 
Lot Upped ae {428 144.9 140.3 1947 70.4 71.6 71.3 71.9 71.3 
1949 151.8 152.7 149.7 1480 108 1908 508 a Hs 4 $27 pa 
1950 148.1 150.9 162.8 160.6 155.6 1950 84.8 86.3 89.3 92.4 88.2 
1951 
re rr rn ga mai sms 38 
1953 201.9 202.5 203.3 203.0 202.7 1953 rat He nh bay, 
‘ : 5 . 119.1 121.0 121.9 121.9 
1954 199.5 196.0 196.1 198.7 197.6 1954 ja 
F f k 122.4 124.8 127.0 128.6 
1965 201.1 206.5 211.9 214.6 208.5 1 bn 
i j \ } 955 133.2 133.1 136.1 138.9 
1956 214.1 217.5 219.6 223.2 218.6 ' :; be 
I } f 956 14141 143.5 145.8 150.5 
1957 230.6 229.6 233.0 230.6 231.0 145.2 
j i ; 1957 153.2 156.2 159.1 161 
1958 226.9 227.3 230.4 234.2 229.7 : 6 187.5 
h : p 1958 162.0 165.7 168.9 17 
1959 237.7 241.4 245.4 244.2 242.2 na 1 166.9 
‘ f x ; 1959 174.7 177.5 181.2 
1960 247.3 252.4 . 184.8 179.5 
251.7 250.8 250.6 1960 188.1 192.1 194.5 198.3 193.2 
1961 249.3 252.8 254.3 260.8 254.3 
i , h i 1961 201.2 205.3 207.7 
1962 266.5 270.2 273.3 276.0 271.5 . 212.7 206.7 
} R ; { 1962 215.8 220.3 
1964 207.8 beg as 200.6 283.7 1963 230.0 233.5 237.8 243.2 as 
1965 314.5 bes a0) 306.4 303.2 1964 248.1 251.8 256.7 260.8 4 
1986 9 329.8 342.2 327.1 1965 264.7 269.4 275. 
1967 aoe 356.1 363.5 366.6 359.6 1966 287.0 293.9 301.1 pods — 
pe Hold 376.7 3796 382.5 377.2 1967 315.6 321.6 329.5 3377 38.1 
1968 429.5 433,9 438.7 445.2 436.8 1969 38.1 3828 tes poi 356.6 
448.1 452.8 456.2 452. ; . ‘ 394.2 402.8 388.7 
sage ee 3 a3 52.6 452.4 1970 414.7 420.4 428.6 434.8 424.6 
Se a! 6 476.3 
i er rr rt am SS lS tess 
; 571.8 f . ; , 529.3 
1974 608.5 622.6 gd 599.8 580.9 1973 541.9 553.2 567.0 580.1 S008 
1975 ‘ ; 643.7 629.7 1974 600.4 . ; 
666.3 692.5 706.9 723.5 ¥ 614.5 635.8 656.7 626.8 
1976 733.1 944.9 ae Hy 697.3 1975 669.3 688.6 706.1 726.4 697.6 
1977 793.0 8118 828.0 3489 ns 1976 748.3 763.8 785.7 809.1 787 
1978 850.2 896.7 920.8 963.2 907.7 1978 set nid 878.7 901.9 866.4 
. . 934.1 956.2 981.7 1,005.3 969.3 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of 
see the notes immediately following these tables. 
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99.6 
98.9 


4 
3.3 


Durable goods inventory change (seas. adj. annual rate)—bil. ¢} 


19 
4 


—7 


Structures (seas. adj. annual rate)—bil, $! 


19.7 
28.2 
275 
348 


Change in business inventories, total (seas. adj. annual rate)—bil. 


1.6 
5 
43 
3.6 


Source: U.S, Department of Commerce, Bureau of Economic An 
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302.7 
309.3 
316.5 
328.3 


346.5 
343.5 
363.7 
364.4 
386.2 
404.1 
412.6 
411.9 
435.1 
449.2 


454.8 
475.3 
493.9 
517.4 
546.7 
581.7 
595.1 
620.8 
649.9 
665.4 
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713.7 
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307.3 
312.5 
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Gross national product in constant dollars, total (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $? 


473.7 
495.9 
489.2 
554.6 


585.7 
612.5 
616.4 
626.1 
667.0 
675.7 
676.7 
702.1 
726.2 
731.9 


776.9 
805.8 


Personal consumption expenditures, total (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $? 
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316.1 
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YEAR | I HI IV Annual YEAR | I Hl IV Annual 


; . Fi 5 1 
Personal consumption expenditures, durable goods (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $} Personal consumption expenditures, nondurable goods (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972$ 


1 1548 
1947 29.4 29.9 30.3 32.7 30.6 1947 153.0 155.8 156.3 154. 
1948 32.7 32.7 33.5 33.5 33.1 1948 154.0 155.6 154.1 156.4 155.0 
1949 33.0 36.3 37.5 38.3 36.3 1949 157.2 157.5 156.3 158.4 1574 
1950 39.6 40.0 49.9 44.2 43.4 1950 160.1 161.7 164.4 161.0 1618 
1951 45.2 38,9 37.9 37.8 39.9 1951 164.7 162.7 166.0 167.7 165.3 
1952 38.4 39.3 36.8 a4 38.9 1952 166.5 170.3 1728 174.9 1712 
1953 43.2 42.7 42.7 43.5 43.1 1953 176.1 176.6 175.2 174.9 175.7 
1954 419 42.5 43.5 46.1 43.5 1954 175.8 175.0 177.2 180.0 177.0 
1955 49.2 52.4 53.9 53.3 52.2 1955 181.4 184.4 185.9 189.8 185.4 
1956 50.4 49.9 49.2 498 498 1956 191.6 191.1 191.2 192.5 191.6 
1957 51.0 49.8 49.0 49.0 49.7 1957 193.1 193.9 196.7 195.7 194.9 
1958 46.1 45.6 46.2 47.8 46.4 1958 193.4 194.9 198.3 200.6 196.8 
1959 50.6 52.5 53.3 508 518 1959 203.2 204.6 205.5 206.8 205.0 
1960 52.2 53.4 52.9 515 52.5 1960 207.2 209.5 208.1 208.1 208.2 
1961 48.6 49.3 50.4 52.8 50.3 1961 209.6 211.6 211.7 214.8 211.9 
1962 53.9 55.2 55.7 58.1 55.7 1962 216.5 217.3 219.3 220.8 2185 
1963 59.2 60.4 61.1 62.0 60.7 1963 221.5 222.3 224.1 224.2 223.0 
1964 64.1 65.6 67.6 65.4 65.7 1964 228.2 232.2 236.1 236.7 233.3 
1965 14 71.4 73.9 76.9 73.4 1965 239.3 240.9 244.1 251.8 244.0 
1966 80.4 76.9 79.4 79.1 79.0 1966 253.5 255.4 257.2 255.9 2555 
1967 775 80.9 80.1 80.2 79.7 1967 258.3 259.4 259.5 260.8 259.5 
1968 85.2 86.6 90.5 90.7 88.2 1968 266.0 268.4 273.2 273.2 270.2 
1969 92.2 92.0 91.6 917 91.9 1969 275.1 275.8 276.8 2779 276.4 
1970 89.7 90.7 90.7 84.5 88.9 1970 280.3 281.2 283.5 285.8 282.7 
1971 93.6 96.5 98.7 103.7 98.1 1971 286.0 287.5 287.4 289.0 2875 
1972 106.4 109.2 111.8 117.6 1112 1972 291.1 298.5 301.4 306.4 299.3 
1973 124.9 123.0 121.2 118.1 121.8 1973 310.9 307.8 310.6 308.0 309.3 
1974 115.4 1148 115.6 104.3 1125 1974 305.0 303.8 305.3 301.2 303.9 
1975 106.4 109.4 115.2 119.7 112.7 1975 302.0 307.5 307.5 309.5 306.6 
1976 125.5 126.0 126.5 128.5 126.6 1976 315.6 319.4 323.3 327.6 3215 
1977 135.8 136.6 138.2 142.4 138.2 1977 328.9 329.6 332.1 340.0 332.7 
1978 139.3 147.8 147.5 152.1 146.7 1978 337.3 339.4 344.7 351.9 343.3 
Personal consumption expenditures, motor vehicles and parts (seas, adj. annual rate)—bil. of 1972 $ 1 Personal consumption expenditures, food (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $! 
1947, 11.3 11.4 10.9 12.5 11.5 1947 89.7 915 91.2 88.8 90.3 
1948 13.3 12.5 13.1 14.2 13.3 1948 88.5 90.0 87.9 89.6 89.0 
1949 14.7 178 17.9 17.6 17.0 1949 90.2 90.2 89.7 89.5 29.9 
1950 18.9 19.9 24.6 23.0 216 1950 91.3 915 91.7 91.0 914 
1951 21.9 18.8 17.4 16.7 18.7 1951 92.8 92.8 94.3 93.7 93.4 
1952 17.3 18.1 15.4 18.9 17.4 1952 93.5 96.0 97.1 97.7 96.1 
1953 208 20.3 20.4 21.3 20.7 1953 99.7 99.6 98.7 98.5 99.1 
1954 20.0 20.3 20.6 22.4 208 1954 99.4 98.9 100.9 102.3 100.4 
1955 24.8 274 28.2 27.4 26.9 1955 102.7 104.1 105.0 106.6 104.6 
1956 24.4 23.2 22.7 23.2 23.4 1956 108.2 107.8 107.7 108.5 108.1 
1987 24.7 23.9 22.9 23.4 237 1957 108.9 109.8 111.0 110.8 110.1 
i i i i i 1958 : 109.5 110.5 111.6 110.2 
1959 23.7 25.0 258 23.1 24.4 1959 113.3 114.0 114.6 115.5 1144 
1960 24.9 25.9 26.2 24.9 255 1960 115.3 116.4 115.5 115.3 115.6 
1961 22.1 22.4 22.9 24.8 23.0 1961 116.6 117.5 117.2 118.2 1174 
1962 25.7 26.6 26.3 28.3 26.7 1962 118.5 118.6 119.8 119.9 119.2 
1963 200 5 29.7 298 30.3 29.7 1963 119.8 120.6 121.0 121.6 120.7 
1964 31 0 31 2 32.4 29.7 31.1 1964 123.0 125.2 126.5 126.9 125.4 
‘ j 35.9 36.2 35.6 1965 128.6 129.2 130.7 
1966 38.3 34.7 35.6 35.3 36.0 1966 134.5 134.7 138.1 i302 ists 
1967 33.4 36.3 35.3 34.4 34.9 1967 136.3 136.5 136.3 137.7 136.7 
1968- 38.7 39.3 414 414 40.2 1968 139.9 141.5 143.6 143.0 142.0 
1969 42.1 ail 413 40.9 414 1969 144.3 144.2 143.7 143.9 144.0 
1970 38.3 39.4 38.9 32.0 37.1 1970 146.0 146.8 147.9 148.5 147.3 
1971 13 42.8 44.5 475 44.0 1971 148.1 147 
1972 48.1 49.5 50.3 54.3 50.6 1972 147.1 1008 1818 wel wan 
1973 58.8 56.1 53.7 49.8 54.6 1973 153.4 ’ j f v 
1974 46.0 455 47.1 38.8 44.4 1974 146.8 1485 1409 1408 1473 
1975 41.0 41.9 46.6 49.6 44.8 1975 149.3 152.3 151.3 162.9 wi3 
1976 54.4 54.6 54.2 55.0 54.5 1976 156.3 ; ; aan 
1977 60.7 59.9 59.3 60.7 60.2 1977 164.5 168.4 1604 1687 13 
1978 59.6 65.0 62.4 63.7 62.7 1978 167.8 165.5 166.6 168.6 167.1 
Personal consumption expenditures, furniture and household equipment (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $! Personal consumption expenditures, clothing and shoes (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $! 
1947 13.4 13.8 14.5 15.3 14.3 1947 
1948 14.5 15.3 15.6 14.6 15.0 1948 23.2 20.8 27 so 07 
i eo tee HI en a = 
; i i : " 17 30.3 30.7 
1951 18.3 15.1 15.4 15.9 16.2 
Is o ee oN PRT es eee a 
ql 16.9 16,9 16.8 16.8 1953 31.9 32.7 ; ¥ 
1954 16.7 16.6 16.9 17.7 7 , — es 32.1 
1955 18.5 18.8 19.5 19.4 190 oe 4 338 ae mas ro 
1956 19.5 20.1 19.7 19.7 19.7 1956 34.2 34.3 Say oe one 
1967 194 193 181 188 191 1957 34.2 34.0 34.8 339 a2 
1959 196 200 201 20.2 ann 1958 33.5 34.2 35.0 35.6 34.6 
1960 19.9 20.1 19.5 19.4 19.7 1D 308 70 A m3 ma 
y ; B j y 36.3 36.6 
1961 19.4 19.8 20.2 20.6 20.0 
1962 20.7 ea9 aE ie aa a8 i 36.8 37.0 37.3 38.3 37.3 
1963 22.1 22.5 23.0 23.4 227 1963 39.2 a 38.0 39.4 38.9 
1964 24.5 25.5 25.8 26.4 25.5 1964 414 es Te —p ae 
1965 26.5 27.1 28.0 29.7 278 1965 43. 42.4 43.0 43.4 426 
1966 30.4 30.6 31.8 319 He on 3.5 43.2 44.2 45.7 44.2 
1967 32.1 32.4 32.5 33.3 32.6 1967 <07 arn a3 ao3 ped 
33,9 34.1 35.9 { . : . 46.9 46.9 
ed 36.2 37.0 36.6 a0 ace on mts mn oo 48.9 48.6 
7.4 37.5 37.7 38.2 377 , 4 49.7 49.6 
1970 49.2 49.0 48.8 49.7 
1971 38.5 39.6 39,9 
1972 43.2 43.9 45. aaa bed 1971 60.2 51.7 52.0 52.6 
5.5 46.8 448 1972 51.6 
Ls a 49.7 50.2 50.8 49.9 1973 oar: a oe 57.3 55.1 
d 51.6 51.1 ; 2 . 59.2 59.7 
1975 48.1 49.7 50.3 are iy 1974 60.0 59.7 59.2 57.3 wat 
1976 52.2 525 esa Ae a4 1975 58.8 61.6 62.5 62.9 61.4 
1977 E55 se as ip Bat 1976 63.8 63.9 64.8 65.5 64.5 
1978 57.6 59.7 ; : 1977 65.5 65.5 67.4 ; 
60.9 62.9 60.3 71.2 67.4 
; 1978 68.9 71.5 73.8 76.4 72.7 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Econ 
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YEAR | mn a 
; \Vv Annual 
va YEAR | I a ¥ 
Annual 
Personal con: ti i . 7 
sumption expenditures, gasoline and oil (seas. adj. annual rate)—bil, of 1972 $) > 
1943 30 ae 69 68 68 A ersonal consumption expenditures, housing (seas. adj. anrwal rate)—-bil. of 1972 $! 
fess ; 73 74 ; 947 30.8 317 
1950 a 78 8.0 8.0 12 1948 32.9 334 = 32.6 31.9 
ae 8.2 8.2 8.1 ed 1949 34,7 35.4 4 34.3 33.6 
, oe - = 8.1 1950 37.0 37.8 38.4 302 38.1 
1952 92 red 9.1 88 ‘ 
¢ : 1 
1953 99 10, 9.7 98 o5 951 39.8 40.5 M2 417 
0 10.2 1952 42 40.8 
1954 10.2 10.2 : 10.1 10.1 1953 5 43.1 43.8 44.4 43.4 
1955 10.9 ; 10.4 10.7 10.4 45.0 45.5 46.1 46.3 ’ 
1956 118 in M8 11.6 113 he 47.0 47.6 48.2 48.7 roe 
1957 12.5 123 11.8 12.2 12.0 1956 49.3 50,0 50.7 512 503 
a as 2 of et Ne eh 23 
1 ; : 13.0 . . 55.8 56. ; 
1960 138 tae or 13.9 1371950 87.2 87.7 68.2 58.7 eta 
8 14.4 5 1959 5 * 58.0 
143 14.2 14.2 1960 oe ae Bie 62.4 60.9 
1961 14.1 ee eed po : 
‘ 14.3 143 i 64.0 
1962 14.7 147 ; BSA 14.3 1961 65 
aoa 152 153 =e Fl 14.9 1962 ao a4 dhe 68.4 67.0 
ise nn ae rr re a 
1966 175 7 168 17.3 16.8 1965 gee 76.8 778 78.9 374 
1967 1 178 18.0 18.1 178 19 79.8 81.0 82.2 83.4 ‘ 
8.1 18.3 18.4 18.8 ee 84.0 84.7 85.7 ae 
— 19.2 19.4 199 a 4 1967 87.5 88.4 89.6 Oe 85.3 
205 20.7 : f : 1968 92.0 f ; : 89.1 
1970 221 — _ a 21.0 1969 065 as all es 93.6 
’ Ss ae see es 1287 4 98.2 
=a 23.3 23.7 23.8 24.0 237 a wee 
24.4 ‘ ; 1971 
1973 258 252 <ayd zB 249 1972 110% i118 1129 181 1123 
<1 ae <n ! ‘ 1973 115.4 116.9 118.5 : : 
1975 25.6 25.4 245 = 24.6 1974 121.5 122.7 Vise see 
y ; : . 124.2 125.6 
1976 4 — = 24.5 25.0 1975 126.5 127.7 p22 
isn S = 2 = eo ter et te on: ee i 
1978 = = = =~ 268 1977 30.4 M41 4 143.6 145.8 1106 
25) 4 \ 151.7 f 
Personal consumption expenditures, fuel oil and coal (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $! i Cag Hone 
i aes ‘ersonal consumption expenditures, household operation, total (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $! 
eID NEN enn Iu BB (toad ao oe 162 162 158 
aaantdneins Senssewasins svesevensnee rieseeeners: i 16.2 16.2 16.6 16.4 ; 
SSE Se aro eaeseng sca apeeRRONE 48 1949 16.6 16.7 16.6 i if 
eee 52 1950 17.7 18.1 18.2 188 182 
ks lileieities caligenieine sia ae RES SOIR 5.2 1951 19.1 19.0 19.1 
a) MO 3c RM chon bees oean ees : : : 18.9 19.0 
SSE +o baba -caleniaey ea aelaeenpE ee 5.0 1952 19.0 19.2 19.4 : 
cs MMS cw sctkietes (caceevd : 19.6 19.3 
a ek Ciel r la ales Sanaa 49 1953 19.7 20. i 
mse Se Ee + aeaatpednees SapeRIer 49 1954 19.7 30.2 308 4 204 
EERIE OY c= 5 I aceaie se oa nepnee } 215 22.0 22.8 23.8 f 
a << ieee aa aeiee 7-20 cea 5.3 1956 23.7 24.0 f ( ae 
0 ahaa tar t~ ar ne eee 5.2 1957 24.3 ra 23.0 24.0 
re gees 24.7 24.8 25.0 24.7 
268 Ba ce ee en enerenes Za aA ae = 26.8 25.5 25.5 254 
a = = =~ oA = f : 26.5 26.8 26.4 
; f 27.2 27.5 27.7 28.0 27. 
5 i 7.6 
1961 47 49 4.6 4 
: : 6 47 1961 
1961 28.1 28.3 
1962 4 2 47 46 48 47 1962 29.6 29.4 3 203 28 
ed ae =~ 4 ae i ae 30.4 31.2 31.0 30.9 
1 32.4 ; 
_ Be 53 87 5.8 55 1966 32.8 33.7 343 38 330 
pecan = = ~ BS ! 34.8 35.4 36.0 36.5 35.7 
: Y : 5.6 1967 37.0 38.1 ; 
1968 58 55 5.6 58 i iy ae St 
i E 5.7 1968 39.1 39.2 39 i 
1980 68 56 57 58 57 1969 40.6 40.8 re ne AL 
56 62 54 58 1970 42.7 42.9 43.3 42.9 42.9 
1971 5.6 57 54 55 5.6 1971 43.8 
; : i f : 43.5 43.8 
ie 58 6.0 62 71 6.3 1972 44.6 45.5 46.2 oes is 
1973 69 69 68 63 67 1973 47.3 48.1 48.9 48.3 48.1 
. 5.2 1974 47.6 48.1 48.3 48.9 i 
_ = = + ae 6.2 1975 49.2 50.7 50.9 50.6 ata 
so 5A 55 67 62 67 1978 61 D 515 52.8 55.0 62.6 
ir 58 53 4 : i 7 7 54.1 56.2 56.6 65.7 
f f 52 55 1978 59.4 57.4 58.4 59.1 58.6 
: f . . . 1 
Personal consumption expenditures, services (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $ Personal consumption expenditures, electricity and gas (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $a 
1947 120.3 121.6 121.0 120.4 120.8 Noa7 = Nccnge DAE ponaicaaiets Suecce caceihin Naccnot gages 35 
1948 122.6 124.2 1255 126.2 124.6 RA iSite a: Remar Aoummoanenct css tonnes cL 39 
1949 126.3 1268 126.1 126.3 126.4 TPE 5B ROAD crea. IanGMT ENN dm ulopuade oe 4.2 
1950 128.6 132.6 134.5 135.6 132.8 He lB a) anes tamer ama G onde erent. 48 
1961 136.6 137.0 137.5 137.4 137.1 1951 5.4 
; 139.9 1414 143.3 140.8 1952 4 
1953 144.3 146.0 146.5 145.2 145.5 1953 4 
1954 146.7 149.6 152.0 153.3 150.4 1954 69 
1955 155.6 156.4 157.6 160.5 157.5 1955 74 
1956 162.1 163.8 165.7 167.9 164.9 1956 8.1 
157 168.5 169.6 170.3 172.2 170.2 1957 8.6 
172.4 175.2 177.4 178.1 175.8 1958 ; 
1958 181.3 183.7 185.6 188.0 184.7 1959 38 
189.8 192.2 192.6 194.4 192.3 1960 10.1 
1961 196.6 1998 200.1 203.6 200.0 1961 10.2 ‘ j f 10.7 
1962 205.0 208.2 209.6 212.0 208.7 1962 11.2 11.3 11.4 11.7 11.4 
1963 213.2 2155 219.6 222.2 217.6 1963 12.1 11.6 12.1 11.9 11.9 
1964 225.1 228.5 231.3 233.9 229.7 1964 12.4 12.4 12.7 12.9 12.6 
1965 236.1 239.1 241.9 245.9 240.7 1965 12.8 13.2 13.3 13.4 13.2 
1966 2478 250.5 2525 255.7 251.6 1966 13,6 13.9 14.0 14.2 13.9 
1967 259.3 262.6 266.2 267.8 264.0 1967 14.2 14.8 14.6 15.1 147 
1968 269.7 273.0 277.1 280.1 275.0 1968 ie ae 15.7 16.0 15.6 
1969 282.6 285.2 288.4 292.3 287.2 1969 : E 16.8 17.0 16.6 
1970 295.4 296.7 299.3 297.7 297.3 1970 17.1 17.2 17.7 17.4 17.4 
1971 302.7 305.5 307.5 309.6 206.3 1971 17.8 18.1 18.0 17.7 17.9 
ae ane nod 242 308.8 302.4 1972 18.1 18.7 18.8 19.8 18.9 
bs hg ae coe asa 3307 3365 1973 19.3 19.6 20.1 19.5 19.6 
1974 341.1 343.2 345.6 347.4 34.3 1974 18.9 19.7 20.0 20.3 19.7 
1975 348.8 353.4 357.0 361.9 365.3 1975 20.3 21.2 21.2 20.6 208 
1976 366.2 369.1 375.2 380.4 3725 1976 21.0 20.5 21.1 23.0 21.4 
bol aces one 5033 2086 3908 1977 23.4 21.3 22.9 22.6 22.5 
1978 406.1 407.6 413.1 416.3 4108 1978 24.6 22.2 22.7 23.2 23.2 


Source: U.S. Department of Commerce, Burea 


see the notes immediately following these tables. 
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NATIONAL INCOME AND PRODUCT ACCOUNTS OF THE UNITED STATES, 1947-78—Con. 


| 
YEAR | i Wl IBY! Annual YEAR | if ma rv Annua 


. . 
i ic i idential (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $ 
Personal consumption expenditure, transportation (seas. adj. annual rate)—bil, of 1972 $} Gross private domestic investment, total nonresidential ( j 


48.9 
49. 48.8 48.0 49.0 
1947 16.6 16.4 16.1 15.9 16.2 1947 7 . ap A PA 510 
1948 16.2 16.3 16.1 15.9 16.1 ae Ae fan av 435 46.0 
1949 15.5 15.7 15.2 148 15.3 ve ey a0 533 50.0 
1950 14.6 15.1 15.1 15.2 15.0 1950 5 
53.0 53.9 52.9 i 
1951 15.4 15.4 15.4 15.1 15.3 1951 eg 7 ae 52.8 52.1 
1952 15,3 15.2 15.2 15.1 15.2 1952 reg gi stp 566 563 
pees 15.5 158 188 ina i ioe4 55.3 54.8 55.9 55.5 = ~ 
x) 14.9 J d , 4 
1988 ie 182 15.3 15.5 15.3 1955 ee = M - ‘ oo ps 
1956 15.7 15.9 16.2 16.5 16.0 1956 oy — op me pe 
1957 16.6 16.3 16.3 15.7 16.2 1957 . =e iM ae arn 
1958 15.5 15.7 15.8 16.0 15.8 ed - “7 ge ge a4 
id Rey yea yee ve Hd 1960 66.7 67.0 65.2 65.2 66.0 
1960 16.7 16.8 16.8 16.8 16.8 
65.6 67.6 65.6 
1961 16.8 16.8 16.9 17.1 16.9 ell 9 3 99 ois ies 
1962 17.2 17.4 17.6 17.7 175 4 Age Moar mak 735 
1963 17.9 18.0 18.2 18.4 18.1 1963 ’ . as man 810 
1964 18.7 18.9 19.1 19.2 19.0 1964 77.6 _ ~—y ny a 
1965 19.2 19.5 19.8 20.1 19.7 1965 90.0 ag pa a4 Pcie 
1966 20.3 20.7 20.8 21.3 20.8 1966 104.7 . vl coat 103.5 
Had 21.6 217 ae oe oe aes 1002 bap 012 111.3 108.0 
} 23.2 A . : : 
1969 oy , 338 337 23.7 23.6 1969 113.9 113.7 115.2 114.2 114.3 
1870 237 23.8 24.0 23.9 23.9 1970 111.6 111.7 110.8 106.0 110.0 
108.0 
He am 0Ud RO a i m6 ie ie 2 
25.4 25.7 ! , J ; : 
173 27.1 27.4 hal 278 th — Loe braced —s yy oa re 
! 28.6 28.5 28.4 | ‘ . . 
are on 28.6 28.8 28.9 28.7 1975 117.7 112.9 112.0 ae He 
1976 29.2 29.2 29.7 29.8 29.5 — : bg : le aa oe cone 
alld AWS oh al ae reg 1978 133.1 140.3 141.6 145.5 140.1 
anit Py - . P 1 
Gross private domestic investment, total (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $ 1 Gross private domestic investment, nonresidential structures (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $ 
1947 17.6 17.3 17.4 17.0 17.3 
1948 B12 ty ey bia es 1948 17.4 18.2 18.8 19.1 18.4 
1949 15 61.8 66.0 63.0 65.6 1949 18.6 18.2 17.4 cs a 
1950 798 90.0 96.2 109.0 93.7 1950 17.9 18.7 19.6 t t 
1951 20.3 214 20.9 20.1 20.6 
1951 96.8 100.3 94.0 85.5 94.1 ha _ ap -_ a = 
1952 86.6 77.6 80.8 87.8 83.2 = = — 
1953 87.9 89.3 86.2 78.8 85.6 1953 22.0 22.4 : + _ 
1954 79.4 80.0 84.2 90.0 83.4 1954 23.4 23.6 23.6 23. . 
1955 98.0 104.1 106.1 108.0 104.1 1955 24.4 24.9 25.7 26.2 25 
1956 104.2 102.9 102.5 102.0 102.9 1956 27.2 28.2 28.6 28.5 28.1 
1957 98.7 98.2 100.1 919 972 1957 28.2 28.2 28.1 28.0 28.1 
1958 83.2 81.1 88.4 98.3 87.7 1958 27.5 26.5 25.8 25.9 26.4 
1959 103.3 114.6 102.3 109.6 107.4 1959 25.7 26.7 27.4 27.4 26.8 
1960 118.5 106.7 101.8 94.7 105.4 1960 28.7 28.3 28.5 29.7 28.8 
1961 93.9 101.2 107.9 111.3 103.6 1961 29.6 29.2 29.3 29.2 29.3 
1962 116.7 119.1 119.1 114.8 117.4 1962 29.6 30.8 318 31.1 30.8 
1963 118.3 122.9 127.8 129.2 124.5 1963 29.7 31.1 31.1 31.4 30.8 
1964 130.1 131.9 132.2 134.3 132.1 1964 31.6 33.1 34.0 34.7 33.3 
1965 146.7 148.5 152.5 152.6 150.1 1965 36.6 39.6 39.8 42.4 39.6 
1966 161.0 164.0 160.1 160.2 161.3 1966 42.8 42.2 43.1 418 42.5 
1967 150.9 147.1 153.3 159.4 152.7 1967 41.9 40.8 41.1 40.5 41.1 
1968 155.1 160.6 159.9 162.6 159.4 1968 42.2 41.6 41.3 42.7 42.0 
1969 168.9 170.6 171.6 161.1 168.0 1969 43.4 43.6 44.8 44.2 44.0 
1970 154.7 154.8 156.7 152.7 1547 1970 43.0 43.2 42.8 42.3 42.8 
1971 162.2 168.4 167.0 169.7 166.8 1971 42.2 41.9 418 41.0 417 
1972 179.1 186.2 190.2 197.6 188.3 1972 42.2 42.3 42.4 43.2 425 
1973 204.6 207.4 204.9 211.8 207.2 1973 44.3 45.5 46.3 45.7 45.5 
1974 197.4 189.8 176.6 170.6 183.6 1974 44.8 44.2 411 40.1 42.5 
1975 134.6 133,3 153.7 148.9 142.6 1975 37.6 36.6 37.0 37.2 37.1 
1976 169.9 173.8 174.2 175.7 173.4 1976 38.1 38.3 38.6 38.4 38.3 
1977 191.0 199.6 206.7 203.0 200.1 1977 375 39.0 39.9 40.1 39.1 
1978 209.0 216.8 214.0 217.4 2143 1978 40.2 43.9 45.1 46.5 43.9 


Gross private domestic investment, fixed investment, total (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $ 


1947 69.6 67.6 69.5 74.7 70.4 1947 32.2 31.5 30.6 32.0 31.6 
1948 77.4 77.4 76.6 76.1 76.8 1948 34.2 32.1 31.6 32.8 32.7 
1949 71.8 68.9 68.5 70.6 70.0 1949 30.7 28.5 27.0 26.5 28.2 
1950 75.4 82.3 88,2 86.9 83.2 1950 26.9 30.2 33.4 33.0 30.9 
1951 83.4 80.3 79.4 78.6 80.4 1951 31.4 31.9 32.9 32.8 32.3 
1952 79.3 80.3 75.3 80.6 78.9 1952 33.0 33.3 28.3 31.5 31.5 
1953 83.9 84,2 84.4 83.8 84.1 1953 33.7 33.4 44 33.7 33.8 
1954 82.8 84.1 87.0 88.5 85.6 1954 31.9 31.2 32.3 31.9 31.8 
1955 92.1 96.1 98.3 98.8 96.3 1955 32.2 36.2 37.4 38.9 35.9 
1956 96.6 97.4 97.6 96.6 97.1 1956 37.0 36.9 37.4 37.0 37.1 
1957 96.2 95.3 96.4 94.9 95,7 1957 37.7 37.5 38.9 37.4 37.9 
1958 90.0 87.2 88.0 93.0 89.6 1958 33.7 31.9 31.4 32.9 32.5 
1959 98.3 101.6 102.6 101.4 101.0 1959 34.7 35.8 36.9 37.1 36.1 
1960 104.9 101.8 98.8 98.6 101.0 1960 38.0 38.7 36.8 35.5 37.2 
1961 97.7 99.2 101.3 104.6 100.7 1961 34.3 36.0 36.3 38.4 36.3 
1962 106.1 109.9 111.1 110.1 109.3 1962 39.4 40.4 40.3 40.2 40.1 
1963 110.7 116.0 118.5 122.0 116.8 1963 40.8 41.6 43.4 45.0 42.7 
1964 124.0 124.0 124.9 126.4 124.8 1964 46.0 46.8 48.2 49.8 47.7 
1965 133.4 137.9 140.1 143.8 138.8 1965 53.4 54.2 §7.3 59.1 56.0 
1966 147.5 146.2 145.0 139.7 144.6 1966 62.0 63.8 63.9 64.6 63.6 
1967 136.4 139.6 141.1 145.5 140.7 1967 61.8 62.6 61.7 63.6 62.4 
1968 148.9 148.9 150.7 155.0 150.8 1968 64.7 64.3 66.6 68.6 66.1 
1969 159.1 158.4 158.1 154.3 157.5 1969 70.5 70.2 70.4 70.0 70.3 
1970 151.8 150.0 150.4 149.5 150.4 1970 68.6 68.5 68.0 63.8 67.2 
1971 164.3 158.4 162.1 166.0 160,2 1971 65.7 65.2 65.6 68.7 66.3 
1972 174.3 176.1 178.2 186.7 178.8 1972 714 72.2 74.1 79.7 74.3 
1973 192.9 192.6 190.8 186.4 190.7 1973 84.2 85.1 86.2 86.7 85.5 
1974 183.5 180.6 174.6 163.8 175.6 1974 89.2 89.6 89.5 84.0 88.1 
1975 154.0 149.9 151.5 154.1 152.4 1975 80.1 76.3 75.0 74.6 765 
1976 161.0 164.1 167.5 174.6 166.8 1976 77.2 79.3 82.1 84.1 80.7 
1977 179.7 186.2 190.1 191.7 186.9 1977 88.8 89.3 90.9 91.5 90.1 
1978 192.5 201.2 201.8 205.5 200.2 1978 93.0 96.4 96.5 98.9 96.2 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. For a description of these series, 
see the notes immediately following these tables, 
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= TT: 


lV 


Annual YEAR 
| 1 WI 
| Vv Annual 
ross private domestic investment, fixed investment, residential (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $ ! 
1947 19.8 18.7 215 Net exports of goods and services (seas. adj, annual rate)—bil. of 1972 $ ! 
1940 28 me 26.2 242 258 1948 es 17.6 17.7 13.8 16.6 
1950 arg ane aS 27.4 24.0 a wat Ate 77 75 85 
33.5 33.2 1950 Ae ee 9.0 5.7 88 
1951 31.6 27.3 25.5 ‘ . 2.4 34 40 
1952 26.2 26.6 eld 275 1951 4A 
1953 26.4 27.8 . 68 9.3 9.6 
28.3 28.4 26.8 1952 8.7 7.4 
1954 275 27.4 27.2 278 1953 ‘ 5.9 3.1 20 nis 
1955 35.5 oe aogh 33.0 30.2 1954 28 4 21 2.3 20 
1956 Ey 2 33,7 35.1 1955 oe 5.9 45 
4 32.3 31.6 N 5.9 3.7 4.8 
1957 SCA d 31.1 319 1956 } nt 47 
: 29.6 29.3 7 5.0 6.8 7.7 
1958 28.7 ; 29.5 29.7 1957 : 97 73 
: 28.7 30.8 . 10.1 9.5 8.9 
1959 37.9 39 : 34.1 30.6 1958 : BY 8.9 
‘ 2 38.3 aes 5 4.0 
1960 38.2 36.9 38.1 1959 5 ci 3.5 
1961 9 a5 on 36.0 1960 38 48 59 1 Pr 
33.8 i : ; 
1962 Pa a. fey 37.0 35.1 1961 85 AS hy 
1963 402 og = =A 38.4 1962 5.0 68 62 4 of 
1968 asa 44.1 428 41.9 oe es 5.4 75 7.0 9.1 73 
a 34 44.1 435 ee ae nae ig 10.3 10.8 10.5 10.9 
40.1 38.0 333 “ 9.2 8.7 7.6 Fi 
Lr 427 i 38.5 1966 61 \ 43 
1968 419 aa a. ats 372 1967 41 ry re] a3 43 
1969 : . 428 1968 S| : ; ; : 
1969 452 447 #28 40.1 43.2 1969 -17 _2'4 =) = 43 
: 6 43.4 40.4 1970 14 14 25 “3 a 
1971 4 : . : 
a mea ~ 2 “er = 52.2 1971 1.6 1.4 —2 2.4 —6 
1973 64.4 62.0 58.3 62.0 1972 5.7 4 -1.6 14 33 
1974 49.5 46.8 44.0 sag pe eee ae Bit 9.3 12.9 . 
1975 36.3 37.0 39.5 ry aoe 1974 15.0 15.4 15.3 17.9 169 
can re — = 42.3 38.8 1975 20.5 24.7 22.8 22.2 22.6 
1977 ESS need aoe = ae 1976 178 16.2 16.1 13.3 158 
1978 59.4 . : : 11.1 10.9 13.2 } 
60.9 60.2 60.0 63. 1978 5.3 12.3 13.3 129 io 
Gross private domestic investment, change in business inventori j i 1 | 
em in ories (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $ Exports of goods and services (seas, adj. annual rate)—bil, of 1972 $ A 
1 -9 ss 
tied fy ” 29 27 ae 1947 30.8 31.4 30.7 27.7 30.2 
69 5.3 55 : 
roan a F 1948 26.0 23.6 23.9 23.2 
3 71 95 age k 24.2 
_— ; 44 1949 25.9 25.7 24.1 
44 77 80 221 2 : ; 21.1 24.2 
on 3 i 950 21.1 21.6 21.9 22.4 217 
13.4 19.9 14.6 7 
1952 a oe =F be 13.7 1951 23.4 25.5 27.1 27.6 25.9 
bere j 43 1952 27.9 25.0 23.3 23.7 
= 38 $1 i 9 5.0 15 1953 23.5 24.0 24.3 23.7 338 
; =27 15 -22 1954 23.2 { f ; 
} : 25.9 25.4 ; 
a 58 8.0 78 92 77 1955 27.7 26.9 28.5 ys os 
— oe 55 4.9 5.4 58 1956 30,0 31.9 33.2 34.1 32.3 
ed ans 38 a2 er - = 36.2 35.8 34.6 32.8 348 
1968 a0 = 2 “e4 - 30.3 30.8 31.0 30.9 30.7 
=a 65 1959 30.0 30.5 33.0 
— H { 32.3 31.5 
135 49 3.0 3.9 44 1960 34.6 35.6 36.3 36.7 35.8 
1961 -38 19 6.6 67 
, i 29 1961 37.5 35.5 37.2 38 
nee 10.6 92 8.0 47 8.1 1962 37.9 40.4 40.3 29 308 
= 78 70 93 71 78 1963 39.5 42.2 42.5 44.6 42.2 
’ : r y 47.4 46.6 48.1 : 
we 13.4 10.6 12.4 88 11.3 1965 44.1 51.0 50.5 508 ae 
= a5 a8 ms 208 16.7 1966 51.3 51.0 51.8 52.4 51.6 
: 1 12.0 1967 53.9 53.6 54.4 55.1 54. 
1968 63 118 92 7.6 8.7 1968 56.2 58.4 61.1 58.3 A 
1969 : 58.5 
- 98 122 13.4 68 10.6 1969 54.6 64.6 65.2 64.4 62.2 
70 29 48 63 3.3 43 1970 67.2 67.7 67.4 66.1 67.1 
1971 79 10.0 5.0 37 6.6 1971 67.5 69.1 70.6 64.4 
: ; i | i f 67.9 
1972 48 10.1 12.1 10.8 9.4 1972 70.7 69.7 73.3 77.0 72.7 
1973 11.7 148 14.1 25.4 165 1973 84.5 86.2 88.3 90.7 87.4 
1974 13.9 92 2.0 68 8.0 1974 92.9 93.3 91.7 94.1 93.0 
1975 19.4 16.7 21 52 9.8 1975 89.6 87.4 96.1 93.0 90.0 
1976 89 97 67 1 6.6 1976 93.8 95.4 97.6 97.7 96.1 
1977 11.3 13.4 16.6 11.3 13.1 1977 96.5 99.4 100.5 97.3 98.4 
1978 16.5 15.6 122 12.0 14.1 1978 100.7 109,2 111.9 113.8 108.9 
Gross private domestic investment, change in nonfarm inventories (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $ Imports of goods and services (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $ ; 
1947 13 19 =2 38 NZ 1947 13.6 13.7 13.0 13.9 13.6 
1948 35 42 5.6 43 44 1948 15.3 15.6 16.2 15.6 15.7 
He o 64 -18 —7.3 —3.9 1949 15.4 15.5 15.1 15.4 15.4 
40 66 6.1 20.1 9.2 1950 15.9 16.5 19.5 19.0 17.7 
1961 11.9 18.4 12.9 5.3 12.1 1951 19.4 18.7 17.8 18.0 18.5 
bre 58 39 43 6.2 3.1 = 19.1 19.0 20.1 217 20.0 
42 54 21 5.0 17 1953 21.4 22.5 22.2 21.3 218 
1954 -3.8 48 38 aif —<Bi4 1954 20.4 21.6 20.5 20.7 20.8 
1955 5.2 78 72 8.9 73 1955 218 23.2 23.6 24.2 23.2 
1956 85 a8 5.6 5.2 6.6 1956 25.1 25.1 25.5 24.4 25.0 
1957 24 25 29 43 9 1957 26.1 26.3 25.7 25.9 26.0 
bee 79 =n = 43 2.9 1958 26.2 27.3 27.0 28.5 27.2 
1959 5.0 12.9 =a 8.1 6.4 1959 29.5 30.8 31.4 30.7 30.6 
1960 13.4 45 25 4.2 4.0 1960 30.8 31.0 30.3 29.0 30.3 
1961 =A4 1.6 6.1 6.1 24 1961 29.0 ane a oe 30.3 
1962 9.6 8.0 6.6 3.4 6.9 1962 32.9 Wi A 7 33.9 
1963 6.3 5.6 8.1 62 6.6 1963 34.1 34.8 35.5 35.5 35.0 
1964 65 8.6 8.1 8.6 79 1964 35.5 36.4 37.3 38.4 36.9 
1965 12.6 95 10.9 75 10.1 1965 37.0 41.8 41.8 43.3 41.0 
1966 12.4 18.1 15.6 215 16.9 1966 45.2 46.0 48.9 49.1 47.3 
1967 14.4 68 11.2 12.5 11.2 1967 49.8 49.6 50.3 53.1 50.7 
4068 5B "7 91 74 85 1968 56.6 57.8 60.9 60.3 58.9 
3960 95 119 13.1 67 103 1969 56.2 67.1 65.8 65.1 63.5 
1970 24 43 6.1 29 3.9 1970 65.8 66.3 64.9 65.8 65.7 
1971 6.0 8.6 3.5 2.6 5.2 1971 65.9 70.5 70.8 66.8 68.5 
1972 40 93 116 10.4 88 1972 76.4 74.1 74.9 78.4 75.9 
1973 16 120 15 21.7 14.2 1973 82.1 80.5 79.0 777 79.9 
1974 144 93 21 73 8.3 1974 77.9 77.9 76.4 76.2 77.1 
1975 -20.7 ~175 7 -65 —11.0 1975 69.1 62.7 67.3 70.8 67.5 
1976 10.1 12.7 8.1 3.0 8.5 1976 76.3 79.2 81.5 84.4 80.4 
1977 128 137 162 10.4 13.3 1977 85.4 88.5 87.3 91.4 88.2 
1978 16.3 15.5 11.6 11.5 13.7 1978 95.4 96.9 98.5 101.0 97.9 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. For a description of these series, 


see the notes immediately following these tables. 
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YEAR I WI lV Annual YEAR | ; II | V1 IV Annual 


Government purchases of goods and services, state and local (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $ 1 


Government purchases of goods and services, total (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $! 


39.7 40.4 
1947 745 75.9 76.0 75.2 75.4 1947 38.0 38.8 
1948 76.0 82.5 86.5 90.9 84.1 1948 40.3 41.3 42.0 43.0 
1949 92.5 96.4 98.4 975 96.2 1949 44.6 46.8 485 “a4 
1950 98.2 95.8 94.9 101.5 97.7 1950 50.3 50.7 y 
51.6 
1951 115.1 127.7 140.0 147.7 132.7 1951 50.5 51.3 51.6 
1952 152.4 159.1 163.4 163.1 159.5 1952 52.0 52.9 52.0 = 
1953 168.6 170.1 169.7 171.8 170.0 1953 55.1 54.2 55.5 568 
1954 161.4 154.3 152.6 150.7 154.9 1954 58.5 58.9 60.4 608 
1955 151.0 149.7 151.9 150.9 150.9 1955 63.1 64.0 64.1 4.6 
1956 150.8 152.9 151.7 153.9 152.4 1956 65.3 66.3 66.7 6 
1957 159.0 159.9 160.6 161.1 160.1 1957 69.0 69.6 70.6 72.2 
1958 164.2 168.0 170.2 174.9 169.3 1958 74.0 75.3 76.9 79.5 
1959 171.8 171.3 170.3 169.3 170.7 1959 78.9 78.9 79.1 78.6 
1960 169.2 172.4 174.4 175.4 172.9 1960 79.9 81.6 82.9 83.7 
1961 179.3 180.9 182.6 188.3 182.8 1961 86.4 86.0 86.9 89.3 
1962 191.1 191.8 194.5 194.9 193.1 1962 88.7 89.3 90.5 91.4 
1963 195.9 195.1 199.2 200.2 197.6 1963 93.3 94.0 96.5 97.9 
1964 201.7 203.5 202.4 203.2 202.7 1964 99.5 101.8 103.0 104.3 102.1 
1965 202.5 207.2 211.3 217.4 209.6 1965 105.3 107.9 110.7 112.6 109.1 
1966 230.7 224.4 233.4 238.6 229.3 1966 1142 115.7 116.9 120.3 116.8 
1967 244.3 247.3 250.4 251.3 248.3 1967 121.7 122.5 123.1 125.0 123.1 
1968 255.8 260.2 260.9 260.0 259.2 1968 128.4 20.4 1 31 A 1 335 1309 
1969 257.6 258.4 255.7 255.1 256.7 1969 133.7 : : 
1970 252.2 249.2 249.2 250.3 250.2 1970 136.9 137.9 140.8 142.4 139.5 
1971 249.2 246.8 250.5 251.0 249.4 1971 143.5 144.8 145.8 147.7 145.5 
1972 254.1 253.2 252.0 253.2 253.1 1972 149.2 149.7 151.4 153.6 151.0 
1973 255.2 251.2 251.8 252.0 252.5 1973 154.5 154.9 156.6 157.7 155.9 
1974 256.2 257.6 258.5 258.3 257.7 1974 160.4 162.2 162.1 162.6 161.8 
1975 259.3 261.6 263.8 265.7 262.6 1975 163.4 165.4 167.2 168.4 166.1 
1976 264.7 262.9 262.7 262.6 263.3 1976 168.7 167.1 166.3 1655 166.9 
1977 264.5 267.6 270.3 2715 268.5 1977 166.0 167.3 168.5 169.8 167.9 
1978 270.7 271.3 274.7 276.0 273.2 1978 170.9 174.7 176.2 176.6 174.6 
Government purchases of goods and services, federal (seas, adj. annual rate)—bil. of 1972 $ ! Gross national product by major type of product, total (seas. adj. annual rate)—bil, of 1972 $! 
1947 36.5 37.1 36.3 34.9 36.1 1947 464.0 467.5 468.0 473.7 468.3 
1948 35.7 412 44.5 47.9 42.4 1948 477.3 486.0 490.8 495.9 487.7 
1949 479 49.6 49.9 48.1 48.9 1949 490.9 488.9 493.4 489.2 490.7 
1950 479 45.1 44.1 50.6 47.0 1950 511.5 525.1 542.4 554.6 533.5 
1951 64.6 76.3 88.4 96.1 81.3 1951 562.4 573.2 584.7 585.7 576.5 
1952 100.4 106.2 111.5 110.0 107.0 1952 591.3 592.1 598.3 612.5 598.5 
1953 113.5 115.9 114.2 115.0 114.6 1953 622.2 626.2 622.4 616.4 6218 
1954 102.9 95.4 92.2 89.9 95.2 1954 608.1 605.6 614.4 626.1 613.7 
1955 87.9 858 878 86.3 86.9 1955 641.1 650.8 660.3 667.0 654.8 
1956 85.5 86.6 85.0 86.4 85.9 1956 664.1 667.5 667.9 675.7 668.8 
1957 90.0 90.3 89.9 88.8 89.8 1957 680.4 680.9 685.6 676.7 680.9 
1958 90.2 92.6 93.3 95.4 92.8 1958 663.4 668.2 684.4 702.1 679.5 
1959 92.9 92.4 91.2 90.7 918 1959 710.7 726.3 718.6 726.2 720.4 
1960 89.3 90.8 91.5 91.7 90.8 1960 749.7 738.9 735.1 731.9 736.8 
1961 93.0 94.9 95.7 99.0 95.6 1961 736.6 749.0 758.7 776.9 755.3 
1962 102.4 102.4 104.0 103.5 103.1 1962 788.1 798.3 804.3 805.8 
1963 102.6 101.0 102.6 102.3 102.2 1963 813.5 823.7 838.8 846.9 
1964 102.2 101.7 99.5 99.0 100.6 1964 861.1 872.0 880.5 883.9 
1965 97.2 99.3 100.6 104.8 100.5 1965 903.0 916.4 932.3 952.0 
1966 106.5 108.8 116.5 118.4 112.5 1966 969.6 976.3 985.4 992.8 981.0 
1967 122.6 124.8 127.3 126.3 125.3 1967 994.4 1,001.3 1,013.6 1,021.5 
1968 127.4 129.8 129.5 126.6 128.3 1968 1,031.4 1,049.4 1,061.8 1,064.7 
1969 123.9 123.4 120.6 119.4 121.8 1969 1074.8 1,079.6 1,083.4 1,077.5 
1970 115.2 111.3 108.5 108.0 110.7 1970 1073.6 1,074.1 11082.0 1071.4 
1971 105.7 102.0 104.7 103.2 103.9 1971 1,095.3 1,103.3 111 
1972 104.9 103.5 100.6 99.6 102.1 1972 1,141.2 1,163.0 TED eee 
1973 100.7 96.3 96.2 94.3 96.6 1973 1229.8 1231.1 1236.3 1,242.6 1235.0 
1974 95.8 95.4 96.4 95.7 95.8 1974 1,230.2 1224.5 1216.9 1,199.7 
te a woe ae aed 96.5 1975 1,171.6 1,189.9 1,220.2 1227.9 
igre oH ‘usa i 4 96.4 1976 1259.5 1267.4 1277.1 1288.1 
h ‘ 101.8 101.8 100.6 1977 1'315.7 1/3312 1/353.9 1,361.3 1,340.5 
1978 99.9 96.6 98.5 99.3 98.6 1978 1367.8 1,395.2 1,407.3 1,426.6 1,399.2 
Federal Government compensation of employees (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $ ! Final sales, total (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $ ! 
1947 32.7 30.4 28.8 27.6 29.8 1947 463.9 4 
1948 275 28.5 29.9 30.8 29.2 1948 473.2 2804 453.9 200.8 “as 
1949 31.9 317 31.3 30.2 313 1949 491.3 496 1 495: 
1950 30.1 31.0 32.1 = cate 495.1 
' ( i 37.7 32.7 1950 507.0 517.4 534.4 532.5 522.9 
1951 41 46.0 48.1 48.5 46.2 1951 549.0 553.3 
: i ; ; ; 570.1 7 
1952 50.5 518 52.5 51.6 51.6 1952 584.0 594.8 592.9 oo 3 
1953 50.5 50.0 49.6 48.3 49.6 1953 ; ; pts 
1954 475 47.1 47.2 47.0 47.2 1954 S118 oo) ame ae 
1955 46.4 45.8 45.8 45.8 45.9 1955 635.2 ena? ee 5 6 3 on} 
1956 45.4 45.5 45.8 45.8 45.6 1956 656.5 662. ; ; r 
i i i ! 2.0 663.0 670.3 663 
1957 45.9 46.2 46.4 44.9 45.8 1957 677.9 r 
, i i 678.0 682.0 679.7 
1958 44.1 44.5 44.8 44.6 44.5 1958 670.2 nts 
4 i i f 674.4 684.0 696.8 
1959 44.6 44.5 44.4 44.4 445 1959 705.7 : dy 
‘ i j 713.3 718.9 718.0 
1960 44.7 45. ‘ 714.0 
5.8 45.2 45.1 45.2 1960 727.1 734.0 732.7 735.8 732.4 
1961 45.2 45.5 46.2 47.8 4 
1962 435 48.5 48.3 477 483 jpez i778 789.1 196.3 801.0 oD 
‘ 48.5 48.2 48.2 1963 805.9 816.8 < : : 
1964 48.1 48.4 48.8 48.6 48.5 1964 855.0 S732 mt ae 
a 1 ah es ne mh toes -. 864.0 873.2 876.1 867.1 
i i : 7 905.8 919.9 943 
1966 50.8 52.0 53.8 65.3 53.0 1966 i be 
\ : i 966.0 958.4 970.7 
1967 56.9 56.9 57.5 57.3 57.2 1967 y an 
; 4 y 979.9 993.9 1,001.4 
1968 57.7 58.5 58.6 001. 1,007.7 
Les PUN ae ae oe 58.1 1968 1,025.2 1,037.6 1,052.6 1,057.0 1 
ied othe aoe ee bB.2 58.2 1969 1,065.0 1,067.4 1,070.0 1,070.6 1 
; i 55.2 1970 1,070.7 1,069.3 1,075.7 1,068.2 1 
1971 53,7 52.9 62.1 51.4 
1972 50.7 50.0 49.8 49.8 ein pat vamea _— 1,108.0 1,116.9 11 
1973 48.9 48.7 47.9 47.5 48.3 1973 12181 ines oes joe i 
1974 pal ane ae ae “88 tars 1,218.1 1216.3 1,222.2 1,217.2 12 
1975 48.6 48.5 48.4 48.4 48.5 1975 Helny 1,216.3 1,214.9 1,192.9 1 
are aae ae 43 404 485 1976 1,191.0 1,206.5 1,217.9 1,233.1 1,2 
i977 48.6 48.6 48.7 48.7 48.7 1977 1308.4 area sues Lae 1. 
48.9 49.0 49.2 prey foci 337, 1,350.0 1, 
49.3 49.1 1978 1,351.3 1,379.6 1,395.1 1,414.6 it 


aS2 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. For a descriptio f th i 
see the notes immediately following these tables, a ey 
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APPENDIX II 


ie ; MN MW IV Annual 
Final sales, goods, total (seas. adj. annual rate)—bil, of 1972 $ ! 
1947 233.8 238.0 
1948 236.5 237.1 238.1 242.9 pil 
1949 : : 238.7 
pena 243.4 246.4 243.8 243.7 2443 
245.5 247.9 258.8 251.3 250.9 
1951 261.9 261.0 2 
1952 281.9 289.4 ae oye 2094 
1953 302.5 305.2 305.8 308.1 ~ 
1954 297.0 290.6 292.7 297.2 ee 
1955 2978 306.9 313.2 316.7 
1956 314.2 315.5 314.4 316.2 wet 
1987 322.1 319.9 321.5 317.6 pied 
1958 309.9 310.2 314.8 320.3 3138 
1959 321.9 325.7 329.1 327.5 By 
1960 330.9 335.6 333.4 331.1 pea 
1961 329.6 333.7 334 
1962 348.7 352.4 356.2 368.0 3538 
1963 359.5 362.0 366.6 372.7 365.2 
1964 380.7 385.7 390.6 389.9 386.7 
1965 397.3 403.6 412.4 427.6 410.2 
1966 434.9 435.1 443.1 442.4 438.9 
1967 444.1 452.6 452.0 450.9 449.9 
1968 462.6 468.3 479.5 479.0 472.4 
1969 481.8 481.0 481.0 483.1 481.7 
1970 480.7 481.3 482.2 472.4 479.1 
1971 482.1 478.8 487.0 4 
1972 501.0 512.7 518.5 6342 S188 
1973 553.9 550.3 553.9 552.0 552.5 
1974 548.9 550.0 552.6 533.3 546.2 
1975 538.1 547.6 550.1 556.2 548.0 
1976 563.3 567.8 574.4 581.5 571.8 
1977 593.7 5972 605.9 612.9 602.4 
1978 604.9 621.6 629.6 645.3 eA 
Final sales, durable goods (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $ 1 
1947 74.2 755 74.3 75.6 749 
1948 776 743 748 75.7 75.6 
1949 755 772 76.4 75.2 76.1 
1950 76.6 80.1 93.1 87.7 84.4 
1951 91.3 89.2 92.6 97.3 92.6 
1952 100.9 102.8 94.7 103.9 100.6 
1953 105.5 105.9 106.5 105.9 105.9 
1954 102.7 100.3 100.3 103.6 101.7 
1955 105.9 113.0 1165 116.4 112.9 
1956 112.6 113.9 113.9 113.4 113.5 
1957 116.2 114.3 115.4 112.6 114.6 
1958 105.8 103.4 103.4 106.6 104.8 
1959 108.9 1112 113.0 109.3 110.6 
1960 110.9 113.4 1118 110.3 111.6 
1961 108.2 111.3 113.0 1178 112.6 
1962 119.3 1213 1212 122.4 121.1 
1963 124.0 127.0 129.5 133.1 128.4 
1964 136.6 138.7 1412 140.4 139.2 
1965 146.9 149.3 154.3 159.7 152.6 
1966 165.3 163.2 166.0 166.2 165.2 
1967 164.3 168.7 166.9 166.7 166.6 
1968 171.1 172.4 179.0 180.2 175.7 
1969 184.4 181.4 183.2 184.3 183.3 
1970 181.4 182.8 182.3 169.9 179.1 
1971 179.0 178.0 1818 187.3 181.5 
1972 193.6 198.3 203.4 2132 202.1 
1973 228.1 226.4 225.2 224.0 225.9 
1974 223.9 226.4 226.7 213.8 222.7 
1975 2138 218.0 2218 225.7 219.8 
1976 230.5 2315 234.2 236.7 233.2 
1977 248.5 246.9 249.9 249.0 248.6 
1978 248.5 262.8 263.6 270.6 261.4 
Final sales, nondurable goods (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $ : 
1947 159.6 162.5 164.9 161.6 . 162.1 
1948 158.9 162.8 163.3 167.2 163.1 
1949 167.9 169.2 167.3 168.5 168.2 
1950 168.9 167.7 165.7 163.6 166.5 
1951 170.5 1718 180.8 184.0 1768 
1952 181.0 1866 190.9 191.1 187.4 
1953 197.0 199.4 199.3 202.2 199.5 
1954 194.4 190.3 192.4 193.6 192.7 
1955 191.9 193.8 196.7 200.3 195.7 
1956 2015 201.6 200.5 202.8 201.6 
1957 205.9 205.6 206.2 205.1 205.6 
1958 204.2 206.8 2114 213.6 209.0 
1959 213.1 2145 216.1 218.3 215.5 
1960 219.9 222.2 221.6 220.8 221. 
221.4 222.4 221.7 225.2 222.7 
1982 229.4 231.0 235.0 235.6 232.7 
1963 235.5 234.9 237.1 239.5 236.8 
1964 244.1 247.0 249.4 249.5 247.5 
1965 250.4 254.3 258.1 267.8 257.7 
1966 269.6 271.9 277.1 276.3 273.7 
1967 279.8 284.0 285.1 284.2 283.3 
1968 2915 295.9 300.5 298.8 296.7 
1969 297.4 299.6 297.8 298.9 298.4 
1970 299.2 298.4 300.0 302.4 300.0 
1 303.1 300.8 305.2 304.5 303.4 
1972 307.4 314.4 315.1 321.0 a 
1973 325.8 324.0 328.7 328.0 =a8 
1974 325.0 323.6 325.9 319.5 , 
324.4 329.6 328.3 330.5 328.2 
eplie 332.8 336.3 340.3 344.8 338.6 
1976 : : f 364.0 353.9 
1977 345.2 250.3 356.0 a! 
1978 356.4 358.8 366.0 374.7 / 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of E 


see the notes immediately following these tables. 


conomic Analysis. For a description of these series, 


YEAR | VI Wl 
Services (seas, adj, annual rate)—bil. of 1972 $ 1 

1947 188.2 189.0 186.5 
1948 186.5 189.9 192.0 
1949 196.7 197.9 197.6 
1950 199.9 203.8 207.0 
1961 220.4 227.6 233.4 
1952 237.7 240.4 242.0 
1953 246.3 246.3 246.0 
1954 242.5 245.9 249.1 
1955 256.7 254.0 258.2 
1956 262.6 265.3 267.4 
1957 275.3 278.6 281.1 
1958 279.9 284.8 287.6 
1959 294.0 296.1 299.2 
1960 305.6 310.6 311.3 
1961 319.4 324.0 326.2 
1962 334.1 339.2 341.5 
1963 347.3 351.4 356.8 
1964 366.0 369.9 374.5 
1965 381.5 386.3 391.4 
1966 401.2 407.1 412.4 
1967 425.6 429.3 435.8 
1968 441.9 448.7 453.5 
1969 459.5 462.6 467.7 
1970 475.8 475.9 479.0 
1971 485.4 490.0 491.8 
1972 502.2 507.1 513.8 
1973 524.7 529.0 534.5 
1974 542.7 543.4 548.2 
1975 551.2 558.0 562.8 
1976 575.1 578.8 585.3 
1977 569.2 599.6 608.2 
1978 624.2 627.9 633.1 

Structures (seas. adj. annual rate)—bil 
1947 41.9 41.4 45.2 
1948 50.2 53.4 53.8 
1949 51.2 51.7 54.5 
1950 61.6 65.8 68.6 
1951 66.7 64.7 63.3 
1952 64.4 65.1 65.2 
1953 69.5 69.6 68.8 
1954 71.9 73.2 75.4 
1955 80.8 81.9 81.1 
1956 79.8 81.2 81.1 
1957 80.5 79.6 79.4 
1958 80.4 79.4 81.6 
1959 89.8 91.6 90.6 
1960 90.7 87.8 88.0 
1961 91.3 89.4 91.2 
1962 94.6 97.5 98.6 
1963 99.0 103.4 106.1 
1964 108.3 108.4 108.1 
1965 110.9 115.8 116.1 
1966 119.9 116.2 114.8 
1967 110.1 111.9 113.7 
1968 120.6 120.6 119.6 
1969 123.6 123.8 121.2 
1970 114.2 112.1 114.5 
1971 119.9 124.5 127.2 
1972 133,2 133.1 133.7 
1973 139.5 137.0 133.8 
1974 124.6 122.0 114.1 
1975 101.6 100.9 105.0 
1976 112.1 111.2 110.6 
1977 114.5 121.1 123.2 
1978 122.1 130.1 132.4 

Change in business inventories, total (seas. adj. annual rate)—bil. of 1972 $ I 

1947 Jj -9 -2.9 
1948 4.1 5.6 6.9 
1949 —3 —7.1 —2.5 
1950 44 77 8.0 
1951 13.4 19.9 14.6 
1952 7.3 —2.7 5.4 
1953 3.9 6.1 1.9 
1954 —3.4 4.1 —2.7 
1955 5.9 8.0 78 
1956 75 6.5 49 
1957 2.5 2.9 3.7 
1958 —6.8 —6.2 3 
1959 5.0 13.0 -4 
1960 13,5 49 3.0 
1961 —3.8 19 6.6 
1962 10.6 9.2 8.0 
1963 7.6 7.0 9.3 
1964 6.1 8.0 7.3 
1965 13.4 10.6 12.4 
1966 13.6 17.8 15.1 
1967 14.6 7.5 12.2 
1968 6.3 118 9.2 
1969 9.8 12.2 13.4 
1970 2.9 48 6.3 
1 7.9 10.0 5.0 
ptt 48 10.1 12.1 
1973 11.7 14.8 14.1 
1974 13.9 9.2 2.0 
1975 ~19.4 16.7 ps 
1976 8.9 o7 ae 
1977 11.3 13.4 16-8 
1978 16.5 16.6 me 
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YEAR I i IV Annual YEAR | II Vl I IV Annual 


Fixed-weighted price index, personal consumption expenditures (seas. adj. qtrly. data)—1972 weights—Con. 


1947 11 2.0 4) = 18 1966 78.8 79.4 80.0 80.6 79.7 
1948 1.0 1.2 18 2.0 15 1967 808 812 81.9 82.6 81.7 
1949 1 8.6 =1.1 =a =a 1968 83.6 84.4 85.2 86.1 84.8 
1950 = 5.6 37 164 63 1969 86.9 88.1 89.1 90.2 88.6 
1970 91.2 92.1 92.9 94.3 92.6 
1951 7A 148 12.7 47 98 
1952 48 =2.3 7 38 18 1971 95,2 96.2 97.2 97.9 96.6 
1953 4.6 2.9 31 5.0 14 1972 98.9 99.5 100.3 101.2 100.0 
1954 -48 57 =3.6 =5 -3.6 1973 102.6 104.6 106.4 109.1 105.7 
1955 28 58 3.2 54 42 1974 112.7 116.0 119.1 122.2 117.5 
1956 65 3.6 1.0 38 37 1975 124.1 125.9 128.4 130.2 127.2 
1957 1.6 29 4.0 -25 15 1976 131.4 132.7 134.4 136.1 133.7 
1958 -76 B67 1.2 1.9 -3.4 1977 138.6 140.8 142.6 144.4 141.6 
1959 4.3 9.2 a 32 33 1978 147.1 150.5 153.1 155.9 151.6 
1960 17 23 0 -3.6 29 
Fixed-weighted price index, pers. consump. exp., durables (seas. adj. qtriy. data)—1972 weights 2 
1961 6.2 -2.0 37 42 mf a 
6.9 42 53 1.4 44 1958 86.3 86.2 86.4 86.4 86.3 
1963 a4 42 37 23 34 1959 87.7 88.2 88.0 88.3 88.1 
; 47 55 5.0 1960 87.7 88.1 87.8 87.6 
1968 38 128 21 45 19 aa 
i { 12. 14.5 ) 1961 87.8 87.9 88.2 87.8 87.9 
1967 78 36 61 8.3 64 1962 87.9 87.9 88.1 87.5 87.8 
: 5.2 56 1963 87.7 878 88.2 88.2 87.9 
1969 51 8.1 88 5.3 68 1964 88.6 88.4 88.2 88.1 88.3 
1970 1 ‘0 38 237 1 1965 88.0 87.8 87.3 86.5 
; } ; 87.4 
1966 86.4 86.7 86.9 87.4 86.9 
1971 23 5.3 8 -1.0 18 1967 87.3 87.7 88.6 89.6 88.3 
1972 f 5.6 6.1 7 62 1968 90.2 90.8 914 92.1 91.1 
1973 87 106 113 Wa 106 1969 92.3 93.1 93.7 94.4 93.4 
{ : : 6 1970 94.7 
eee Le . < oe ae ‘a 
1977 6.1 85 9.6 7.6 a0 1972 was ot TI 14 on 
1977 8 85 9.6 i 99.6 100.1 100.3 100.0 100.0 
i 85 8.6 1973 100.7 101.4 101.9 102.6 101.6 
Nondurable goods inventory change (seas. adj. annual rate)—bil, of 1972 $ 2 1975 115.5 ber ia? tone 1181 
so T 1976 122.3 124.0 125.6 127.7 124. 
1947 1.0 -29 -7.0 28 -2.0 1977 129.1 129.9 130.6 132.1 aaa 
1948 3 43 5.2 33 40 1978 134.3 ; ba 
a at ae a2 a 49 i 136.8 139.3 140.9 137.9 
1950 45 2.1 4.2 5.6 42 Fixed-weighted price index, pers. consump. exp., nondurables (seas. adj. gtrly. data)—1972 weights 2 
1951 64 52 19 22 3.9 1958 
i ; 72.3 72.3 72.1 
1982 25 —4 47 34 25 1959 72.1 723 727 730 ey 
1963 78 22 “13 0 : 4 1960 729 735 738 742 73.6 
1955 34 22 46 41 35 1961 
: } ; 74.4 74.0 74. 
1956 10 19 38 1.6 24 1962 744 747 47 71 aay 
ie oe a ae eo = 2. ae = 
1959 G 38 33 5.0 32 Lay Lh ay see 
i f f : 1965 769 778 i 
1960 18 2.6 2.4 ay 15 1966 795 80.2 Ley Lys sos 
815 81.7 6 
1961 25 a9 3.0 25 3.0 1968 84.1 85.1 358 s00 mr 
1963 4.2 28 a a8 a3 io ped ons eae sc0 a 
ce a an i on ee a 
‘ 33 1971 95.3 96.3 
1966 47 54 31 6.0 48 1972 98.8 99.3 1003 10 : 100d 
1967 I 39 6.1 56 5.6 1973 103.5 106.6 109.2 113.7 108.2 
ced rs a 45 5 3.2 1974 119.4 123.7 126.7 130.0 1249 
- a 44 4.6 1.6 37 1975 131.3 133.0 136.4 1379 
5 j f 6.9 42 1976 138.0 138.5 139.9 140.9 1303 
1971 56 a7 1977 143.4 145.7 147.0 en 139.3 
197 i Q 4.2 47 48 1978 151.6 1 x pe 
1973 ns me ae ~8 3.2 55.9 158.3 161.6 1569 
1974 60 a2 ed i oa Fixed-weighted price index, pers. consump. exp., services (seas. adj. qtriy. data)}—1972 weights 2 
1975 -8.0 -8.0 42 9 : 
i } i <2 1958 
197 63.7 
; ve ae a9 1 4 | 2 2 9 1959 65.3 oa ons e : ona 
bt oz 49 70 37 2 1960 67.6 67.9 68.2 68.6 
y n fi 55 5 68.1 
Fixed-weighted price index, gross national product (seas, adj. qtriy, data)—1972 weights 2 be py cae 69.3 69.5 69.1 
ee ae chs Ah a ey 1983 71.3 715 18 122 1? 
1959 68.7 : ' ; 72.4 72.6 ; 
i ne ine 1 ie ee RE RG = 
‘ : 76.1 76.9 774 
i987 76.5 
1961 70.9 71.0 2 3 NA “ , ew 79.1 79.8 78.8 
1962 7A 9 72.1 72.3 72.0 1900 80.9 81.6 82.4 83.2 82.0 
1963 72.6 72.7 728 4 i 2 85.5 86.6 t 
; 2 73.2 728 1970 ip 86.1 
1964 73.4 73.5 73.8 74 = = #0 
| i A 73.7 : 9 92.4 90.5 
1965 74.4 7 
1966 76.2 769 16 18.2 aa pl pny 85.0 96.7 97.7 
1967 188 501 Ly ie ps ere 98.7 99.6 100.3 101.3 Ay 
B16 82.5 83.4 84.4 aie 103.8 105.3 107.1 ; 
1969 85.3 ¥ : 83.0 1974 109.7 1 i y 104.7 
1970 90.1 hed as 88.8 87.1 1975 120.4 1222 nae 1178 113.7 
: . 93,3 91.6 1976 128.4 130.3 132.4 1348 bore 
1971 94.6 BEA Bas a 1977 137.4 140.0 142.5 aaa 131.4 
1972 98.8 99 r pee 1078 147.2 150. <7 Wie 
1973 103.1 Bes bk 101.5 100.0 50.1 153.0 155.7 1515 
ae ‘ 109.1 106.0 Fixed-wel 7 
1975 1243 1263 ton ae 116.8 ixed-weighted price index, fixed investment, total (seas. adj. qtrly. data)—1972 weights? 
1976 : af ‘ 127.7 1958 
1977 140.1 1424 1442 tes 134.8 1959 a4 a3 4 74.1 738 
Vd 149.1 152.6 155.7 168.0 1542 aie 74.4 74.5 148 148 be 
. u 3 7 S 745 
Fixed-weighted price index, personal consumption expenditures (seas, adj. qtrly, data)—1972 weights 2 1962 jan * or 742 74.3 
1958 70.6 70.8 1963 74.1 738 re a. 74.1 
e i 71.0 74 70.9 ; 73.9 73.6 73.8 
59 715 j 1964 73.6 738 
: 1.9 72.3 72.8 ’ 74.0 745 
1960 728 73.2 73 a 1965 74.8 74.7 Lay i 
: 6 73.8 73.3 1966 75.7 370 oe . 755 75.1 
1961 73.9 1967 i ; 77.8 76.9 
i a ne re: ee Cn 4 
75.4 " 5 , 1969 ‘4 ‘ Q 82.4 
1964 76.5 765 767 ice 75.8 1970 80.9 oto ews 89.2 87.2 
1965 77.4 176 79 781 a : d 92.8 91.3 


Source: U.S, Department of Commerce, Bureau i i 
‘ a Pi of Eco A ipti i 
see the notes immediately following these tables. Se ees em rene ey eee 
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Annual 


YEAR | 


Annual 


Fixed-weighted price index, fixed investment, total (seas. adj. qtrly. data)—1972 weights—Con. 


1971 94,2 95.6 
1972 98.7 99.3 
1973 103.2 105.4 
1974 112.2 116.0 
1975 129.6 132.2 
1976 137.5 139.7 
1977 147.2 150.9 
1978 160.1 165.0 


96.5 
100.4 
107.8 
121.1 
133.8 
141.5 
153.4 
169.5 


Fixed-weighted price index, nonresidential fixed investment 


1958 72.4 73.0 
1959 73.5 73.9 
1960 74.0 74.3 
1961 74.2 74.1 
1962 74.1 74.2 
1963 74.4 745 
1964 748 75.0 
1965 75.5 75.7 
1966 76.8 77.6 
1967 79.3 79.8 
1968 818 828 
1969 85.3 86.3 
1970 89.8 91.0 
1971 95.2 96.2 
1972 99.0 99.7 
1973 101.7 103.1 
1974 109.1 113.3 
1975 129.2 132.3 
1976 1375 139.1 
1977 144.6 147.3 
1978 1552 158.7 


1958 75.3 755 
1969 75.1 75.1 
1960 75.0 75.0 
1961 749 75.0 
1962 744 74.2 
1963 73.4 728 
1964 715 72.2 
1965 735 728 
1966 738 75.8 
1967 77.0 77.0 
1968 79.2 80.3 
1969 85.4 86.9 
1970 90.0 91.0 
1971 92.4 94.4 
1972 98.0 98.4 
1973 106.1 109.8 
1974 1179 121.0 
1975 1302 1318 
1976 137.2 141.0 
1977 152.1 157.7 
1978 169.3 176.7 


Fixed-weighted price index, gov't. purchases of goods and services, total (seas. adj. qtriy. data)—1972 weights ! 


1958 558 558 
1959 56.4 568 
1960 57.6 579 
1961 59.0 59.4 
1962 60.9 61.1 
1963 62.3 62.6 
1964 63.8 642 
1965 65.3 65.7 
1966 67.9 68.7 
1967 71.0 718 
1968 75.1 759 
1969 79.3 80.3 
1970 85.5 87.1 
1971 92.0 93.3 
1972 98.0 99.0 
1973 104.5 106.0 
1974 113.1 116.4 
1975 126.4 128.5 
1976 1347 136.2 
1977 144.1 146.7 
1978 155.0 157.7 


i ‘ 1 
Fixed-weighted price index, Federal Gov't. purchases of goods and services (seas. adj. qtrly, data)—1972 weights 


1958 575 57.7 
1959 57.7 58.0 
1960 58.5 58.6 
1961 59.9 60.1 
1962 61.2 61.2 
1963 62.6 62.7 
1964 64.3 64.9 
1965 66.1 66.4 
1966 68.8 69.2 
1967 70.2 708 
1968 74.0 74.6 
1969 778 78.3 
1970 85.0 86.2 
1971 91.1 92.3 
1972 98.4 98.9 
1973 104.3 105.2 
1974 112.7 115.8 
1975 125.7 127.6 
1976 133.7 134.2 
1977 142.6 144.1 
1978 152.1 154.1 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysi 


see the notes immediately following these tables. 


73.1 
73.9 
74.3 


74.0 
742 


75.5 
75.0 
75.1 


748 
73.8 


BANBSLS2S Bss 
BRONwHoONwN ow 


97.5 
101.7 
109.3 
125.6 
135.8 
144.2 
167.5 
173.9 


96.0 
100.0 
106.4 
118.5 
132.8 
140.8 
152.4 
167,2 


(seas, adj. qtriy. data)—1972 weights ! 


73.5 
73.9 
74.3 


95.7 
102.5 
110.3 
123.6 
133.1 
1414 
152.6 
164.5 


68.4 


73.0 
73.8 
74.2 


74.1 
74.2 
74.5 
75.1 
75.9 
778 
80.1 
83.2 
86.9 
91.6 


96.5 
100.0 
104.0 
116.4 
132.9 
139.9 
148.7 
160.6 


558 
568 
58.3 


59.6 
61.3 
62.8 
64.4 
66.2 
69.2 
724 
76.7 
81.2 
87.7 


93.9 
100.0 
107.1 
118.2 
129.6 
137.6 
148.0 
159.5 


58.0 


s. For a description of these series, 


Fixed-weighted price index, state and local govt. pur, of goods and serv. (seas, adj. qtrly. data)—1972 wts. 1 


1958 
1959 
1960 


1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 


1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 


54,7 
55.6 
57.0 


54.5 
55.9 
57.4 


54.6 
56.0 


54,1 
56.4 
58.1 


83,9 
90.7 


96.1 
102.2 
110.1 
123.8 
132.9 
142.0 
153.8 
167.0 


Fixed-weighted price index, exports of goods and services (seas. adj. qtrly. data)—1972 weights é 


1958 
1959 
1960 


1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 


1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 


1958 
1959 
1960 


1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 


1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 


1947 
1948 
1949 
1950 


1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 


1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 


76.3 
75.3 
76.4 


77.1 
77.7 
77.2 
778 
80.6 
81,2 
84.0 
83.8 
86.6 
91.3 


96.5 

97.7 
105.8 
136.9 
168.0 
168.4 
179.4 
184.9 


75.7 
75.3 
77.0 


78.4 
77.3 
775 
78.0 
80.7 
82.4 
83.8 
85.9 
86.7 
92.9 


96.5 

99.2 
112.1 
146.3 
167.2 
179.6 
181.8 
189.6 


75.5 
75.3 
778 


78.0 
77.1 
77.6 
78.5 
80.7 
83.4 
84.1 
85.8 
88.2 
94.1 


96.6 
100.3 
119.1 
156.1 
166.1 
173.0 
181.6 
192.9 


75.6 
75.9 
TTA 


Fixed-weighted price index, imports of goods and services (seas. adj. qtrly. data)—1972 weights ! 


78.0 
75.5 
77.2 


Implicit price 


48.47 
52,29 
52.98 
52,28 


deflator, gross national product—index numbers, 1972=100 ! 


77.2 
76.3 
77.4 


76.4 
74.9 
75.2 
77.3 
77.4 
79.7 
80.0 
81.1 
82.0 
88.0 


92.6 

98.9 
114.8 
163.4 
183.2 
184.5 
200.3 
215.3 


49.00 
52.90 
52.49 
52.72 


57.18 
57.64 
58.88 
59.74 
60,76 
62.54 
64.77 
65.83 
67.45 
68,55 


69.18 
70.41 
71,37 
72.53 
74.06 
76.57 
78.48 
82.12 
86.05 
90.91 


95,73 

99.45 
104.65 
114.34 
125.95 
132.79 
140.93 
150.82 


76.6 
75.8 
77.2 


76.3 
74.4 
76.0 
77.1 
78.1 
79.9 
80.3 
80.9 
83.1 
90.4 


93.7 
101.1 
120.5 
175.2 
179.2 
186.9 
202.2 
217.4 


76.2 
76.6 
76.4 


76.2 
74.3 
76.3 
77.3 
78.8 
80.5 
79.7 
81.3 
85.7 
90.5 


94.7 
103.5 
131.6 
181.2 
179.1 
188.7 
204.1 
222.1 


51.42 
53.53 
52.44 
55.16 


57.80 
58.65 
58.81 
59.90 
6150 
63.77 
65.44 
66,41 
67.95 
68.94 


69.59 
71.03 


260 
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YEAR ! I il lV Annual YEAR I 
peg fms oe ey aS 
Implicit price deflator, personal consumption expenditures—index numbers, 1972=100 1 Implicit price deflator, services—index numbers, 1972=100 
1947 515 52.0 53.1 54.6 52.8 1947 40.6 41 _ ner 3 ‘iE 
1948 55.1 55.7 56.5 56.2 55.9 1948 43.4 44, ae “ee 
1949 55.8 55.6 55.5 55.7 55.7 1949 45.5 45.8 o2 ae ~~ 
1950 55.7 55.9 57.5 58.0 56.8 1950 46.9 47.0 : : : 
1951 60.1 60.2 60.4 61.2 60.5 1951 49.0 49.6 502 51 4 a8 
1952 615 61.5 61.9 62.6 61.9 1952 51.6 52.3 63.0 53.5 82.6 
1953 62.8 62.9 63.3 63.3 63.1 1953 54.4 55.0 4 Sp Lote 
1954 63.6 63.8 63.4 63.5 63.6 1954 57.0 57.0 87.2 ors a 
1955 63.9 64.1 64.4 64.4 64.2 1955 57.9 58.2 = r ms aa 
1956 64,7 65.2 65.7 66.3 65.5 1956 59.6 59.9 : 0.8 w2 
1957 66.9 67.4 68.0 68.2 67.6 1957 61.5 61.9 62.5 63.1 23 
1958 68.9 69.0 69.1 69.3 69.1 1958 63.6 63.9 64.4 64.9 42 
1959 69.8 70.1 70.7 71.0 70.4 1959 65.0 65.6 66.4 67.0 an 
1960 71.2 71.6 71.9 722 71.7 1960 67.5 67.7 68.1 ; : 
72.2 72.3 72.6 727 725 1961 68.6 68.9 69.3 69.5 69.1 
1982 73.1 73.4 73.7 74.0 73.6 1962 69.9 70.2 70.6 71.0 70.4 
1963 74.3 74.5 74.8 75.2 747 1963 71.3 15 71.8 72.2 71.7 
1964 75.5 75.6 75.8 76.0 75.7 1964 72.4 72.5 729 73.3 72.8 
1965 76.4 76.9 77.3 77.6 77.1 1965 73.6 74.0 74.5 74.9 74.3 
1966 78.4 79.0 79.6 80.2 79.3 1966 75.5 76.1 76.9 77.4 76.5 
1967 80.4 80.9 81.6 82.3 81.3 1967 78.0 78.5 79.1 79.8 78.8 
1968 83.4 84.2 85.0 85.9 84.6 1968 80.9 81.6 82.4 83.2 82.0 
1969 86.7 87.9 89.0 90.1 88.5 1969 84.3 85.5 86.6 87.9 86.1 
1970 91.1 92.0 92.8 94.1 92.5 1970 88.9 89.8 90.9 92.4 90.5 
1971 95.1 96.1 97.2 97.8 96.6 1971 93.6 95.0 96.7 97.7 95.8 
1972 98.9 99.5 100.3 101.2 100.0 1972 98.7 99.6 100.3 101.3 100.0 
1973 102.5 104.5 106.2 108.8 105.5 1973 102.5 103.8 105.3 107.1 104.7 
1974 112.1 115.4 118.6 121.7 116.9 1974 109.6 112.2 115.0 117.7 113.6 
1975 123.6 125.3 127.5 129.1 126.4 1975 120.2 122.1 124.0 126.2 1232 
1976 130.5 131.8 133.6 135.3 132.8 1976 128.1 130.0 132.0 134.4 1312 
1977 137.7 139.6 141.3 143.0 140.4 1977 137.1 139.4 142.0 144.1 140.7 
1978 145.8 148.8 151.3 153.8 150.0 1978 146.8 149.4 152.3 155.0 150.9 
Implicit price deflator, personal consumption expenditures, durable goods—index numbers, 1972=100 I Implicit price deflator, fixed investment—index numbers, 1972=100 ! 
1947 66.0 66.7 67.1 67.3 66.8 1947 46.4 48.3 49.6 512 48.9 
1948 67.3 68.7 70.6 69.6 69.1 1948 51.9 52.9 54.6 55.0 53.6 
1949 69.2 68.4 68.7 69.9 69.1 1949 54.8 55.1 54.6 54.7 548 
1950 70.0 70.4 71.3 13 70.8 1950 54.7 55.6 57.3 58.2 56.5 
1951 74.8 74.3 - 74.5 75.1 74.7 1951 60.3 60.6 60.9 614 60.8 
1952 75.2 73.8 74.4 75.9 74.8 1952 61.7 62.1 62.1 62.4 62.1 
1953 76.0 76.6 76.1 73.3 75.5 1953 62.4 62.9 63.4 62.9 62.9 
1954 74.4 75.0 72.0 15 73.2 1954 62.8 63.2 63.6 63.9 63.4 
1955 73.6 73.6 74.9 738 74.0 1955 63.9 64.4 65.1 65.7 64.8 
1956 74.6 75.4 75.9 78.2 76.0 1956 67.0 67.8 68.9 69.6 68.3 
1957 78.5 79.3 79.7 79.2 79.2 1957 70.4 70.8 71.1 71.3 70.9 
1958 79.7 79.0 79.5 79.4 79.4 1958 70.3 70.7 70.9 71.3 70.8 
1959 81.4 82.0 82.3 81.9 81.9 1959 715 71.7 717 71.6 71.6 
1960 82.3 82.1 82.1 81.8 82.1 1960 72.0 72.1 72.1 71.6 719 
1961 815 82.6 83.2 83.3 82.7 1961 71.4 717 71.7 718 71.6 
1962 83.5 83.9 84.0 84.0 83.9 1962 72.0 72.0 72.0 72.1 72.0 
1963 84.2 84.6 84.8 85.3 84.8 1963 72.4 72.1 71.9 72.2 72.1 
1964 85.7 85.8 85.9 85.6 85.7 1964 72.1 72.6 73.1 73.2 72.8 
1965 86.1 85.8 85.4 85.0 85.6 1965 73.6 73.3 74.1 74.3 738 
1966 85.0 85.4 85.9 86.5 85.7 1966 748 76.2 76.4 75 76.2 
1967 86.3 86.8 878 88.7 87.4 1967 779 78.4 79.0 79.6 78.7 
1968 89.7 90.2 90.9 91.7 90.7 1968 80.5 81.6 82.5 83.8 82.1 
1969 92.0 92.8 93.4 94.1 93.1 1969 85.0 86.2 87.6 88.8 86.9 
1970 94.5 95.0 95.6 97.2 95.5 1970 89.6 90.8 91.4 92.6 91.1 
1971 99.2 99.4 98.9 98.4 99.0 1971 94.1 95.4 96.4 975 95.9 
1972 99.6 100.1 100.3 100.0 100.0 1972 98.7 99.2 100.4 101.6 100.0 
1973 100.6 101.3 101.9 102.5 101.6 1973 103.0 105.1 107.2 108.6 106.0 
1974 103.5 106.4 110.5 113.9 108.4 1974 111.0 114.6 119.3 1243 17.1 
1975 115.3 117.1 118.4 119.9 117.7 1975 128.6 131.7 133.5 135.5 132.3 
1976 121.8 123.5 125.1 126.8 124.3 1976 136.8 138.6 140.4 142.6 139.7 
1977 128.4 128.7 129.5 130.9 129.4 1977 145.3 149.0 151.6 155.7 150.5 
1978 133.0 135.6 137.9 139.4 136.5 1978 158.0 162.3 166.6 170.3 164.4 
Implicit price deflator, personal consumption expenditures, nondurable goods—index numbers, 1972=100 ! Implicit price deflator, fixed investment, nonresidential—index numbers, 1972=100 ! 
1947 57.3 57.8 58.9 60.8 
1948 61.7 62.3 63.0 62.2 623 1948 404 oon as x4 a 
1949 61.3 60.5 59.8 595 60.3 1949 52.5 53.1 52.9 528 528 
1950 59.2 59.6 61.4 62.7 60,7 1950 52.7 53.2 54.6 56.2 54.3 
1951 65.3 65.8 65.6 66.4 
1962 66.5 66.3 66.6 66.8 86.6 1952 807 80.0 595 80.2 809 
1953 66.4 66,2 66.4 66.3 66.3 1953 60.3 60.9 615 10 aD 
1954 66.6 66.9 66.6 66.4 66.6 1954 61.0 61.3 61.4 3 ap 
1956 66.4 66.3 66.3 66.2 66.3 1955 615 61.9 62.9 69 ped 
1956 66.4 67.0 67.7 68.0 67.3 1956 65.5 66.1 67.6 e89 eo 
1957 68.7 69.1 69.8 70.0 69.4 1957 70.1 70.5 70.9 a4 —. 
1958 711 71.3 71.0 70.8 71.0 1958 70.0 70.4 70. "3 4 
shed 71 71.2 71.6 71.9 714 1959 71.8 72.1 721 n3 Ro 
71.8 725 72.7 73.3 72.6 1960 72.4 72.5 72.3 71.8 72.2 
1961 73.4 73.1 73. 
oe 73.6 73.9 740 743 39 1962 122 122 122 8 m3 
74.6 74.6 75.1 75.3 74.9 1963 72.8 i i 
1964 757 57 789 ai a at ; 72.7 72.8 73.2 729 
1965 76.3 77.2 77.6 78.0 73 ee 73.4 73.5 73.8 73.8 73.6 
1966 79.1 79.9 80.4 81.1 80. 1966 ay “r- se ae 745 
1967 811 814 333 0 0.1 See 75.6 76.6 77.0 77.9 76.8 
1968 838 84.8 4 say 81.9 1968 78.3 79.0 79.6 80.4 79.3 
1969 ae Bee ‘ i 85.3 81.2 82.2 83.1 84.0 82.6 
1970 92.4 93.3 30 ao =e tee 84.9 86.9 87.2 88.4 86.6 
if ‘ 3.6 895 90.7 918 93.3 913 
1971 95.3 96.2 97.1 
1972 98.8 99.3 100.3 1016 100.0 1872 90.0 cat 9 ae mee 
Adky i084 106.4 108.9 113.0 107.9 1973 101.5 103.0 1046 1080 woes 
A 122.5 125. ; , ; ’ x 
1975 130.3 1318 he i ie i574 108.6 112.5 117.6 123.4 115.3 
1976 136.6 1372 138.6 139.9 138.1 1976 136.6 1378 es on 132.2 
1977 142.2 144.3 145.4 146.8 144.7 1977 137.6 139.2 140.5 138.5 
1978 150.0 153.7 155.7 158.6 : 142.4 145.0 147.7 150.8 146.6 
i 154.6 1978 153.0 156.0 159.6 162.3 1578 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Econ 


see the notes immediately following these tables. 
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NATIONAL INCOME AND PRODUCT ACCOUNTS OF THE UNITED STATES, 1947-78— Con. 


APPENDIX II 


= TTT: 


Annual 


YEAR 


Annual 


Implicit price deflator, fixed investment, residential—index numbers, 1972=100 ! 


1947 50.3 
1948 56.9 
1949 59.6 
1950 57.6 
1951 63.4 
1952 65.7 
1953 66.7 
1954 66.5 
1955 678 
1956 70.0 
1957 71.2 
1958 71.0 
1959 71.0 
1960 71.2 
1961 71.3 
1962 715 
1963 71.6 
1964 69.9 
1965 722 
1966 72.9 
1967 76.6 
1968 78.8 
1969 85.3 
1970 89.9 
1971 92.4 
1972 98.0 
1973 106.0 
1974 1178 
1975 130.2 
1976 1372 
1977 1522 
1978 169.3 


53.3 
575 
59.5 


55.9 
59.3 


Implicit price deflator, govt. purch. of goods and services—index numbers, 1972=100 1 


1947 33.0 
1948 365 
1949 33.6 
1950 38.4 
1951 43.1 
1952 465 
1953 485 
1954 492 
1955 492 
1956 512 
1957 542 
1958 555 
1959 57.0 
1960 57.5 
1961 58.6 
1962 60.8 
1963 62.3 
1964 63.6 
1965 65.1 
1966 679 
1967 717 
1968 75.4 
1969 79.2 
1970 85.4 
1971 918 
1972 98.0 
1973 104.2 
1974 112.1 
1975 125.7 
1976 134.1 
1977 143.7 
1978 154.9 


Implicit price deflator, Federal Govt. purchase of goods and services 


1947 345 
1948 38.3 
1949 413 
1950 388 
1951 44.4 
1952 48.1 
1953 50.4 
1954 51.3 
1955 50.6 
1956 525 
1957 55.9 
1958 57.2 
1959 58.4 
1960 58.6 
1961 595 
1962 615 
1963 63.3 
1964 64.5 
1965 658 
1966 69.1 
1967 72.3 
1968 755 
1969 78.4 
1970 85.0 
1971 90.7 
1972 98.3 
1973 103.5 
1974 110.3 
1975 124.6 
1976 132.2 
1977 140.4 
1978 151.1 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. For a d 


see the notes immediately following these tables. 


33.6 
38.4 


100.4 
107.0 
1192 
129.7 
137.9 
148.1 
160.5 


94.6 
102.7 
110.7 
422.1 
131.4 
138.6 
148.6 
160.1 


index numbers, 1972=100 1 


lescription of these series, 


Implicit price deflator, State and local govt. purchases of goods and services—index numbers, 1972=100 1 


1947 
1948 
1949 
1950 


1961 
1962 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 


31.9 
35.8 
37.8 
38.4 


Implicit price deflator, imports of goods and services—index numbers, 1972=100 1 


62.4 
66.6 
61.4 
74.2 


80.5 
778 
75.5 
77.2 


58.3 
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YEAR | I Hl lV Annual YEAR | 


National income by type of income, total (seas. adj. annual rate)—bil. $ A 


Annual 


1947 190.5 191.7 194.1 201.7 194.6 1947 17.9 17.6 17.0 17.5 17.5 
1948 210.5 218.1 222.8 224.6 219.0 1948 17.9 18.3 19.5 a he 
1949 2172 212.2 212.3 209.2 212.7 1949 20.4 20.6 20.9 aA = 
1950 217.8 228.0 243.5 255.4 236.2 1950 21.4 21.6 22.8 2 
1951 264.6 270.7 274.7 279.3 272.3 1951 26.8 28.5 30.5 31.1 29.2 
1952 280.6 281.1 286.1 295.8 285.8 1952 32.5 33.2 33.8 33.9 oe 
1953 300.6 302.8 301.5 294.0 299.7 1953 34.1 34.4 34.4 34.3 34 
1954 294.9 295.4 299.0 307.2 299.1 1954 34 34.7 36.1 35.4 349 
1955 317.5 325.9 331.2 338,0 328.0 1955 35.6 36.7 36.8 37.2 36.6 
1956 340.0 344.8 347.8 354.4 346.9 1956 378 38.5 39.2 39.6 38.8 
1957 360.3 362.1 365.8 360.4 362.3 1957 40.2 40.7 415 41.6 41.0 
1958 354.3 355.4 366.3 379.4 364.0 1958 42.6 43.7 448 45.2 44.1 
1959 389.5 402.1 396.6 400.1 397.1 1959 oe “5 7: p= 5 ao 
1960 412.9 413.0 4125 409.6 412.0 1960 3 b j ; 
1961 410.7 419.5 427.2 439.5 424.2 1961 61.1 51.8 52.8 54.1 52.4 
1962 448.5 455.4 459.6 465.9 457.4 1962 55.3 56.9 56.4 57.6 56.3 
1963 471.2 479.0 486.6 494.6 482.8 1963 58.6 59.2 60.1 61.9 60.0 
1964 505.8 515.3 525.3 530.4 519.2 1964 63.1 64.1 65.6 66.7 64.9 
1965 547.1 559.0 570.9 586.9 566.0 1965 67.4 68.5 70.4 73.1 69.9 
1966 606.3 617.7 627.7 637.1 622.2 1966 74.9 768 70.7 81 8 78 3 
1967 641.2 647.8 660.1 674.2 655.8 1967 83.4 84.9 0 : 
1968 690.3 708.6 723.4 735.1 44 1968 92.6 95.0 98.4 99.6 96.4 
1969 750.2 763.8 7765 781.2 767.9 1969 100.7 102.5 107.4 108.9 104.9 
1970 789.7 795.7 805.8 804.0 798.4 1970 113.2 115.2 117.0 118.4 116.0 
1971 835.0 851.8 863.4 882.1 858.1 1971 122.6 124.5 127.1 128.9 1258 
1972 919.1 937.2 959.8 991.7 951.9 1972 133.6 135.3 138.2 143.2 137.6 
1973 1,030.9 1,051.2 1,073.6 1,102.7 1,064.6 1973 144.9 147.0 149.3 153.1 148.6 
1974 1,108.5 1,128.4 1,147.1 1,159.9 1,136.0 1974 155.3 157.7 160.7 166.2 160.0 
1975 1,156.5 1,188.6 1243.2 1271.8 1215.0 1975 169.8 173.7 177.0 181.3 175.4 
1976 1,323.1 1344.9 1,369.6 1,401.6 1/3598 1976 183.9 186.4 188.6 193.2 188.0 
1977 1,456.9 1505.3 1511.1 1,589.8 1525.8 1977 195.7 198.5 202.2 208.8 201.3 
1978 1,621.0 1:703.9 1,752.5 1/820.0 1,724.3 1978 212.3 215.3 219.2 225.1 218.0 
National income, compensation of employees, total (seas, adj. annual rate)—bil. $ 1 National income, other wages and salaries (seas. adj. annual rate)—bil. $ : 
1947 125.9 127.8 129.2 133.7 129.2 1947 101.7 103.9 106.4 110.3 105.6 
1948 137.2 139.0 144.0 145.5 141.4 1948 113.5 1148 118.6 119.2 116.5 
1949 143.4 141.2 140.5 140.2 141.3 1949 116.6 114.1 113.0 112.1 113.9 
1950 144.2 150.2 158.5 166.4 154.8 1950 115.5 121.0 1278 133.3 124.4 
1951 174.5 180.1 183.3 186.0 181.0 1951 138.5 142.0 143.1 144.9 142.1 
1953 2074 2107 2108 309.3 7008 «1988 1624 1652 1654 1639 1642 
/ ; i P 209.6 1953 162.4 1 165.4 : 
1954 207.3 206.9 207.5 211.8 208.4 1954 161.5 1008 1008 185 113 
1955 2163 2228 227.7 232.8 224.9 1955 168.1 173.2 177.4 181.6 175.1 
1956 237.1 241.7 244.7 250.5 243.5 1956 184.8 188.3 190.1 195.0 189.6 
1957 254.2 256.0 258.6 257.0 256.5 1957 197.3 198.2 199.6 197.8 198.3 
1958 254.0 253.5 259.6 265.8 258.2 1958 193.9 192.4 196.9 202.3 196.4 
1959 273.1 280.2 280.9 284.1 279.6 1959 207.7 2138 2138 216.3 212.9 
1960 292.5 295.4 296.2 295.6 294.9 1960 222.2 223.9 223.2 221.9 2228 
1961 296.4 300.5 305.4 312.0 3.6 
1962 318.4 324.3 327.1 330.5 a2 Hel 203 mts oo. me.3 mt? 
1963 335.3 340.1 345.0 361.1 342.9 1963 248.0 251.6 255.2 258.8 253.4 
1964 367.4 364.7 371.9 3778 368.0 1964 263.6 269.1 274.1 278.3 271.3 
1966 3045 1 2 299.3 41 1 2 396.5 1965 283.7 288.7 294.0 302.2 292.1 
: i 453.8 439,3 1966 309.0 317.1 324.4 329.6 
1967 460.2 405.8 476.4 496.2 471.9 1967 333.7 337.1 343.6 349.9 rt 
1969 550.8 564.6 579.9 590.1 Bria pies 306.8 2082 4160 at 007 
1970 600.8 606.2 614.1 615.5 609.2 1970 426.9 428.8 433.6 432.6 430.5 
1971 633.0 645.1 655.7 667.3 650.3 1971 442.6 4 
F ! : 51.3 457.5 465. 
1972 69 19 706.9 7204 m4 4 4 715.1 1972 480.2 491.4 499.7 sis 4062 
i i ; 799.2 1973 532.4 546.7 558.7 572. 
1974 845.9 866.8 888.2 902.2 875.8 1974 584.0 ; : a ont 
1975 903.2 914.3 939.0 967.8 931.1 4 en eg rep 
i i i 1975 169.8 173.7 177.0 181.3 
1976 1,001.4 1,025.9 1,048.0 1,075.9 wae 
1977 1110.1 1141.5 1170.7 1205.5 Hert 137? 1087 by ee pe 188.0 
1978 1244.0 1,288.2 1,321.1 1364.8 1.304.5 1978 2123 , 1 — anh 
‘364. ‘304, ; 215.3 219.2 225.1 218.0 
National income, wages and salaries, total (seas. adj. annual rate)—bil, $ | National income, supplements to wages and salaries (seas. adj. annual rate)—bil. $ i 
. . anv e ut. 
1947 119.6 121.4 123.4 7 
1948 131.4 133.2 138.0 1308 136.5 1948 BB 53 ae Hr “e- 
1949 136.9 134.6 133.9 133.4 134.7 1949 Ba 85 87 88 4 
1950 136.9 142.6 150.5 158.0 147.0 1950 7.3 75 8.0 as 78 
1951 165.2 170.5 173.6 17 
1952 180.9 182.1 185.4 1929 ber er — 4 a7 10.1 9.7 
dots iaey ok 185.3 1952 10.1 10.2 10.4 10.7 10.4 
1954 195.9 195.5 195.9 190.8 nad Hen 10.9 11.1 11.0 int 11.0 
pad 203.7 209.8 214.1 218.9 207 1968 128 130 138 139 18 
222.7 226.8 229.2 ; ; 13.9 13.2 
1957 2375 238.9 241.1 204 ne oe wae 148 15.5 15.9 15.2 
1958 2366 53841 aay ae 239.3 1957 16.7 17.0 17.5 17.7 17.2 
1959 253.1 259.6 260.0 263.0 00.) ‘aes ios stn <p nae 17.7 
1960 269.8 272.5 273.0 272.4 271.9 an 3 = 20.8 21.1 20.6 
i ‘ 4 23.2 23.0 
1961 272.8 176.6 281, 
1962 292.1 297 mi mele Sj 1961 23.6 23.9 24.2 47 
5 299.8 302.8 298.0 or 21 
1963 206.5 310.9 315.4 ; 1962 26.4 26.9 27.3 27.7 27.1 
1964 326.6 333.2 339.7 345.0 398.1 on 14 ay -oapd 30.4 29.5 
1965 361.1 387.1 364.5 375.3 362.0 1968 334 at mo 369 as 
9 394.0 404. ; . 9 36.9 
1967 417.1 422.1 4308 402 are Lb 39.5 40.5 41.3 42.3 203 
1968 452.3 463.5 476.0 486.3 469. lym — Sigel 44.8 46.0 44.4 
1969 496.2 508.7 522.3 531. . i 48.1 49.6 51.1 52.4 : 
1970 540.1 544.1 550.6 881.0 He Lhe 54.6 55.9 57.6 59.0 563 
: 546.5 1970 60.7 62.1 63.5 64.4 62.7 
1971 565.2 576.7 584.6 594.5 580.0 
1972 613.8 626.7 637.9 1974 87.8 69.4 71.2 72.7 
; 656.6 633.8 2. 70.3 
1973 677.3 693.7 708.0 725.9 toes ‘ecard u0.2 82.5 84.8 81.4 
1974 739.3 7 bh 1973 93.9 96.4 ; 
57.0 774.5 785.4 7 99.2 102.5 98.0 
1975 783.6 791.9 812.0 oy 1378 106.6 109.8 113.7 116.8 ‘ 
1976 : 836.1 805.9 1975 119.7 . 5 111.7 
860.7 880.5 898.0 920.7 . 122.4 127.0 131.7 125.2 
1977 945.8 971.8 995.0 1,023.4 — 1976 140.6 145.4 150.1 155.2 14 
1978 1,052.0 1,090.0 ‘ "154. vo 1977 164.3 169.7 175.7 ; > 
/ 090. 1,117.4 1,154.7 1,103.5 1978 192.0 5. 182.1 172.9 
: 198.3 203.7 210.1 201.0 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economi i 
; : f omic Analysis, F ipti i 
see the notes immediately following these tables, a ai la A tap sli 
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NATIONAL INCOME AND PRODUCT ACCOUNTS OF THE UNITED STATES, 1947-78—Con. 


YEAR | 1] Il 


IV Annual 


YEAR | I WW IV Annual 


Nat'l. income, proprietors’ income with inv. val. and capital consump. adj. (seas. adj. annual rate)—bil, $ ! 


1947 375 34.0 
1948 37.9 419 oe ay 358 
1949 36.8 36.2 35.5 36.0 36.1 
1950 36.5 37.0 39.5 40.4 384 
1951 42.2 
1952 42.0 430 447 a1 an 
1953 42.1 414 40.7 41.0 413 
1954 411 40.1 40.9 41.1 408 
1955 41.8 42.4 42.7 43.1 42) 
1956 42.9 43.1 44.0 445 
1957 44.3 447 45.7 45.2 aC 
45.0 
1958 47.1 47.1 47.4 48.0 47.4 
1959 475 47.8 46.8 46.8 472 
1960 46.3 47.6 47.1 46.9 470 
1961 47.6 
1962 495 ta Pr ; 105 rn 
1963 49.9 50.1 50.5 50.9 
1964 51.0 52.1 52.7 532 52.2 
1965 54.4 56.6 57.4 58.2 567 
1966 614 60.2 60.1 59.6 60.3 
1967 59.7 6 618 617 610 
1968 62.3 63.0 63.8 64.4 63.4 
1969 66.2 66.5 66.2 66.0 66.2 
1970 65.7 655 64.7 64.7 654 
1971 67.3 66.8 66.4 70.4 
1972 73.6 76.1 75.8 79.0 784 
1973 86.1 90.7 94.6 98.3 92.4 
1974 91.0 86.1 84.7 83.3 86.2 
1975 79.9 85.0 918 91.2 87.0 
1976 89.0 89.8 87.6 91.1 89.3 
1977 96.9 97.6 98.6 107.6 100.2 
1978 109.1 115.0 117.4 125.7 1128 
Nat'l. income, prop. income with inv. val. and capital consump. adj., farm (seas. adj. annual rate)—bil. $ 1,2 
1947 16.8 13.5 149 15.6 15.2 
1948 15.7 18.8 18.5 17.1 175 
1949 13.4 12.7 12.1 12.4 127 
1950 128 12.7 13.6 147 13.5 
1951 155 157 15.7 16.2 15.8 
1952 145 15.1 16.6 13.4 14.9 
1953 13.4 129 125 13.0 12.9 
1954 13.3 118 12.4 11.7 12.3 
1955 11.6 11.5 11.0 10.9 11.3 
1956 10.9 10.8 11.6 115 11.2 
1957 10.6 10.8 11.4 114 11.0 
1958 13.6 13.1 13.0 127 13.1 
1959 11.6 10.9 10.0 10.1 10.7 
1960 10.2 11.7 11.9 12.0 11.4 
1961 119 11.6 11.7 12.0 118 
1962 12.1 12.0 11.7 117 11.9 
1963 118 118 11.6 11.3 11.6 
1964 10.2 10.1 10.1 10.6 10.3 
1965 114 12.9 13.1 12.9 12.6 
1966 152 13.7 132 12.2 13.6 
1967 11.6 12.0 12.4 12.4 12.1 
1968 117 114 12.2 128 12.0 
1969 13.7 13.7 138 14.6 13.9 
1970 149 14.3 13.3 13.2 13.9 
1971 15.4 13.9 12.6 15.3 14.3 
1972 17.0 18.2 17.1 19.8 18.0 
1973 26.1 308 33.9 37.3 32.0 
1974 31.4 25.4 23.0 22.0 25.4 
1975 19.0 22.9 26.9 25.1 23.5 
1976 20.9 19.6 16.5 16.3 18.3 
1977 19.2 179 168 24.7 19.6 
1978 25.7 27.7 26.1 31.3 27a 
Nat’l. income, prop. income with inv. val. and capital con, adj., nonfarm (seas. adj. annual rate)—bil. $ 1,2 
1947 207 20.4 20.4 2 1 r) 208 
1948 22.2 23.0 23.7 238 
1949 23.4 23.5 23.4 23.5 23.5 
1950 23.7 24.3 25.9 25.6 24.9 
1951 268 268 272 27.4 27.0 
1952 275 249 28.1 28.6 28.0 
1953 28.7 28.5 28.2 28.0 28.4 
1954 278 28.3 28.5 29.3 28.5 
1955 30.2 30.9 31.6 32.2 31.2 
1956 31.9 32.3 32.4 33.0 32.4 
1957 33.7 34.0 34.2 33.8 33.9 
1958 33.5 33.9 34.4 35.2 34.3 
1959 35.9 36.8 36.8 36.7 36.6 
1960 36.2 35.9 35.2 35.0 36.6 
35.7 36.3 36.7 37.1 36.4 
ioe 37.4 37.8 38.0 37.8 377 
1963 38.1 38.3 38.9 39.6 38.7 
1964 40.8 42.0 42.6 42.5 42.0 
1965 43.0 43.7 44.4 45.4 44.1 
1966 46.2 46.5 46.8 47.3 46.7 
1967 48.1 48.7 49.5 49.3 48.9 
1968 50.6 51.6 517 51.7 51.4 
1969 52.5 52.9 52.4 51.4 52.3 
1970 50.8 51.2 51.4 515 51.2 
1971 51.9 52.9 53.9 55.1 53.4 
1972 56.6 58.0 58.7 59.2 pet 
1973 60.0 59.9 60.8 61.0 A 
1974 59.8 60.7 61.7 61.3 
1975 60.9 62.2 64.9 66.1 f 
748 71.0 
1976 68.0 70.2 71.0 
1977 777 79.8 81.7 82.9 80,5 
1978 83.4 87.3 91.3 94.4 89.1 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. For a description of these series, 


see the notes immediately following these tables. 


National income, rental inc. of persons with capital consump. adjust. (seas. adj. annual rate)—bil. $ J 


1947 5.4 5.1 


5.1 5.4 

1948 55 5.6 58 5.9 BF 
1949 5.9 6.0 6.2 6.4 6.1 
1950 68 69 72 

\ H i 74 7.1 
1951 74 75 7.8 8.1 
1952 8.2 8.6 9.0 9.4 a8 
1953 9.5 9.8 10.2 10.6 10.0 
1954 10.6 10.9 11.2 11.4 11.0 
1955 ie 11,2 11.3 11.4 11.3 
1956 11.4 11.6 (lA? 11.8 11.6 
1957 11.9 12.1 12.4 12.5 12,2 
1958 2217, 12.8 12.9 13,1 12.9 
1959 12.8 13.1 13.4 13.6 13.2 
1960 13.6 13.7 13.8 14.0 13.8 
1961 14.1 14,2 14.4 14.5 14.3 
1962 14.7 14.8 15.1 15.5 15.0 
1963 16.6 15.7 15.7 15.7 15.7 
1964 15.9 16.0 16.2 16.4 16.1 
1965 16.7 17.0 17.3 17.5 17.1 
1966 17.8 18.1 18.3 18.5 18.2 
1967 19.0 19.5 19.6 ‘i 19.4 19.4 
1968 19.1 18.8 18.5 18.1 18.6 
1969 18.2 18.3 18.0 17.9 18.1 
1970 18.2 18.5 18.8 19.1 18.6 
1971 19.3 20.0 20.5 20.8 20.1 
1972 22.1 18,2 23.2 22.7 21.5 
1973 22.1 21.2 21.5 21.5 21.6 
1974 21.1 21.0 21.5 21.9 21.4 
1975 22.3 22.6 22.4 22.5 22.4 
1976 22.0 21.6 21.9 22.8 22 
1977 23.6 24.6 25.2 25.5 24.7 
1978 25.2 24.4 26.8 27.1 25.9 

Corp. prof. with inv. val. and capital consump. adj., total (seas. adj. annual rate)—bil. $ 1 

1947 19.5 22.8 22.6 23.9 22.2 
1948 27.7 29.5 28.9 30.4 29.1 
1949 28.9 26.7 27.9 24.5 ; 26.9 
1950 28.0 31.6 36.0 39.0 33:7. 
1951 38.0 37.8 38.0 38.8 38.1 
1952 36.5 34.2 33.6 37.6 35.4 
1953 38.4 37.7 36.5 29.4 35.5 
1954 31.9 33.3 34.9 38.3 34.6 
1955 43.6 44.8 44.7 45.9 44.6 
1956 43.6 43.3 42.0 42.2 42.9 
1957 43.9 43.0 42.4 38.8 42.1 
1958 33.0 34.1 38.3 43.9 37.5 
1959 47.4 52:3 46.8 46.5 48.2 
1960 51.0 46.9 45.6 42.9 46.6 
1961 42.1 45.9 47.7 51.9 46.9 
1962 53.9 53.9 54.7 56.9 54.9 
1963 56.6 59.1 60.8 62.0 59.6 
1964 66.2 66.9 68.3 66.5 67.0 
1965 73.9 75.9 77.9 80.7 TH 
1966 83.1 83.4 81.6 82.0 82.5 
1967 78.8 78.0 78.7 81.6 79.3 
1968 82.7 87.1 86.9 86.4 85.8 
1969 86.0 84.2 81.0 74.6 81.4 
1970 68.9 68.9 69.4 64.4 67.9 
1971 73.9 GS 775 79.9 77.2 
1972 86.8 89.9 92.6 99.0 92.1 
1973 101.1 98.1 97.8 99.3 99.1 
1974 90.2 86.3 80.1 77.6 83.6 
1975 75.0 88,2 110.1 110.3 95.9 
1976 130.1 125.6 126.9 124.6 126.8 
1977 137.1 148.9 160.8 153.0 150.0 
1978 141.2 169.4 175.2 184.8 167.7 


Corp. prof. with inventory valuation adjustment, domestic, total (seas. adj. annua! rate)—bil. $ t 


1947 22.0 25.1 25.4 26.9 24.9 
1948 30.7 32.5 32.0 33.5 32.2 
1949 31.9 29.6 30.9 27.6 29.9 
1950 30.8 34.6 38.9 42.3 36.7 
1951 414 41.2 41.5 42.2 415 
1952 39.9 37.5 36.9 40.9 38.7 
1953 417 40.6 39.3 32.0 38.4 
1954 34,1 35.2 36.7 39.5 36.4 
1955 44,3 45.3 45.1 46.3 45.1 
1956 44.0 44.1 43.5 44.3 44.1 
1957 45,7 44.3 43.6 40.1 43.5 
1958 34.5 35.8 39.9 45.6 39.1 
1959 48.8 53.4 48.0 47.2 49.4 
1960 51.5 47.3 45.9 43.1 47.0 
41,7 45.4 47.1 51.2 46.3 

1962 50.6 50.3 51.0 62.5 51.1 
1963 52.4 54,4 56.1 56.8 54.9 
1964 60.2 61.1 62.2 60.6 61.0 
1965 67.0 68.5 70.5 74.3 70.1 
1966 76.5 76.5 76.0 75.5 75.9 
1967 72.5 71.7 71.6 74.6 72.6 
1968 76.1 79.5 80.0 79.9 78.9 
1969 78.6 76.6 73.4 68.1 74.2 
1970 62.5 63,5 64.2 60.4 62.6 
7 69.6 718 73.5 74.6 72.4 
1972 81.0 82.7 84.8 90.3 84.7 
1973 92.2 89.5 89.5 90.3 90.4 
1974 80.1 80.0 74.3 73.3 76.9 
1875 78.0 93.5 117.1 118.7 101.8 
1976 136.7 133.4 133.1 129.2 133.1 
1977 139.9 150.5 161.2 156.9 152.1 
1978 143.5 171.0 178.8 189.0 170.6 
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NATIONAL INCOME AND PRODUCT ACCOUNTS OF THE UNITED STATES, 1947-78—Con. 


YEAR | I HW lV Annual YEAR | I Wd LY! Annual 


Corp. prof. with inventory valuation adjustment, durable manufactures (seas. adj. annual rate)—bil. $ - 


1947 1.6 1.6 1.6 1.9 17 1947 41 71 58 6.0 58 
1948 22 24 27 29 26 1948 72 73 73 8.3 75 
1949 31 3 32 3.2 31 1949 8.2 77 9.1 7.3 8.1 
1950 3. 31 31 3.2 31 1950 87 10.8 13.6 15.0 12.0 
1951 3.3 35 3.6 3.8 3.6 1951 13.9 13.3 12.5 13.1 13.2 
1952 38 3.9 4.0 42 4.0 1952 12.7 41 10.7 12.7 11.7 
1953 43 44 4.6 47 45 1953 13.9 13.1 12.5 8.1 11.9 
1954 46 4.6 46 47 46 1954 9.7 10.4 10.3 115 10.5 
1955 48 48 49 49 48 1955 13.7 14.4 14.6 14.7 14.3 
1956 5.0 51 5.0 49 5.0 1956 13.3 12.8 11.5 13.2 128 
1957 5.0 5.1 54 55 5.2 1957 14.7 13.9 13.3 11 13.3 
1958 55 5.6 5.6 59 57 1958 8.0 8.0 9.1 118 93 
1959 62 65 71 72 68 1959 13.7 16.9 12.0 115 13.5 
1960 73 73 7A 7.0 72 1960 15.1 12.0 11.2 9.6 12.0 
1961 72 7.0 7.0 7.1 7.0 1961 8.4 10.5 12.0 14.1 11.3 
1962 WAL 74 75 71 73 1962 13.7 13.5 142 15.0 14.1 
1963 70 68 67 6.6 68 1963 14.3 16.1 16.4 16.8 15.9 
1964 69 68 6.9 71 69 1964 a7 174 18.1 16.8 175 
1965 69 73 78 BA 75 1965 21.6 22.2 22.6 23.9 22.6 
f ‘ { 85 1966 24.8 23.8 22.9 22.7 235 
1967 8.6 8.9 9.0 9.3 9.0 1967 20.9 20.6 19.8 21.0 20.6 
1968 10.1 10.4 10.6 10.6 10.4 1968 20.9 23.2 22.1 23.4 22.4 
1969 11.4 11.2 14 11.4 11.3 1969 21.8 20.3 18.6 16.0 19.2 
11.6 11.8 12.9 13.9 12.6 1970 11.8 118 10.9 6.9 10.3 
1971 13.6 13.8 147 145 14.1 1971 14.4 15.4 14.1 165 15.1 
1972 15.2 15.6 15.2 15.8 15.4 1972 20.3 22.6 225 24.7 25 
16.2 16.8 16.2 15.7 16.2 1973 26.4 24.9 23.7 21.2 24.0 
1974 14.1 14.1 15.2 14.3 14.4 1974 16.2 11.0 9.4 94 15 
1975 13.7 12.0 12.6 13.6 13.0 1975 94 14.9 25.6 23.2 18.3 
1976 16.4 16.9 18.3 19.5 178 1976 273 292 28.5 27.7 28.2 
1977 21.3 22.9 24.8 26.4 23.8 1977 31.0 35.5 33.1 37.2 34.2 
1978 27.2 28.9 30.6 32.1 297 1978 30.9 42.3 42.4 455 40.3 
Corp. prof. with inventory valuation adjustment, nonfinancial, total (seas. adj. annual rate)—bil. $ 1 Corp. prof. with inven. val. adj., trans., comm., and pub. util. (seas. adj. annual rate)—bil. $ l 
1947 20.3 23.6 23.8 25.0 23.2 a 
1948” 285 30.1 29.3 30.6 29.6 190 27 32 a0 at as 
to49 28.8 26.4 27.7 24.5 268 1949 3.0 3.1 32 23 30 
27.7 31.5 35.7 39.1 33.5 1950 33 37 44 
i : 46 40 
1951 38.1 37.7 37.9 38.4 
1952 36.1 33.6 32.9 36.7 a7 ae : : ; ; ; : : : Mr 
374 36.2 34.7 27.4 33.9 1953 53 
1954 29.5 30.5 32.1 34.9 318 1 e as oe 7 
f ‘ 954 45 47 47 4 
1955 39.6 40.5 40.3 415 40.3 1 7 as 
; 955 55 58 5.6 57 
1956 39.0 39.0 38.5 39.4 es 
1957 40.7 39.2 38.2 34.6 333 ie ae 7 a2 os Ss 
1958 29.1 30.2 34.3 39.6 33.5 =o 
f 1958 52 57 6.1 
1959 42.6 46.8 40.9 : a2 yl 
1960 442 40.0 38.8 36.1 “| fee 75 1s 73 Uy 14 
i 74 74 
1961 345 38.4 40.1 44.2 
1962 435 42.9 435 45.4 438 1962 aa He 44 3 Ae 
1963 45.4 47.6 49.3 50.2 48.1 “ as — + 4 
1964 53.4 54.2 55.3 535 54.1 som oy Zo “ an — 
ee ote a ae 53.5 54.1 1964 10.0 99 99 99 99 
ed ad oe “ae ae 62.5 1965 10.3 10.8 112 11.6 11.0 
1967 638 628 UE Bae eae 1966 11.7 12.1 117 115 118 
1968 66.0 69.1 69.4 69.3 68.5 bra gs ~ ao ed Lei 
tose 67.3 65.4 62.3 56.7 62.9 1969 108 108 "Q8 "34 102 
51.0 51.7 512 : f ~ aA 10.2 
46.4 50.1 1970 8.8 8.1 8.2 77 82 
71 56.1 58.0 
1972 65.9 67.2 60.8 745 ea es 7 “¢ ae Ue 8.3 
1973 76.0 727 73.3 74.5 741 fae _ ~f “go Be 9.0 
1974 66.0 66.0 59.1 58.9 625 aoe = c =e 8.0 83 
1975 64.3 81.6 104.5 105.1 88.9 Moa a a =e 30 5.6 
1976 (508 hea ee gl 308 1975 5.5 7.9 10.7 12.7 92 
1977 118.7 127.6 136.4 130.5 128.3 187 163 3 ne oe 4 
116.3 142.1 148.3 156.9 i . 1 18.1 17.5 168 
d a 140.9 1978 17.1 20.1 21.2 22.7 203 
rp. prof. with i i j i i 
Pp. pi ith inventory valuation adjustment, manufacturing, total (seas. adj, annual rate)—bil. $ ! Corp. prof. with inventory adjustment, rest of the world (seas. adj. annual rate)—bil. $ | 
1947 118 13.9 14,1 14.4 . 
1040 OA 175 17.3 18.5 8 1948 r : : 8 7 
4 15.6 17.1 148 16.2 7 : 8 
1950 16.5 ¢ Ana 8 9 
19.3 22.8 25.3 20.9 1950 r) 8 n “1 4 
1951 24.3 24.6 24.9 ) 
1952 23.0 20.8 20.3 a7 24.6 1951 10 1 12 
: 22.8 21.7 1.3 12 
tess 24.5 23.5 22.8 17.1 22.0 1953 ¢ 11 1 WW i. 
19.1 1 12 , j 
ie ie ee a ae ‘4 18 ‘8 
25.6 24.8 23.1 24.6 : 1.6 15 1.6 17 : 
1957 260 24°9 230 5 24,7 1956 1.8 18 1.6 
; ‘ ‘ 21.2 24.0 : 1.9 17 18 
1958 17.0 17.2 19.5 pied 18 2.0 2.0 j 
1959 26.1 29.9 24.9 ry La Mae 1.6 7 18 18 17 
1960 27.9 oe 26.2 1959 17 — Lig 
23.9 23.2 20.6 23.9 1960 18 ‘3 Mr : iS 
Hed 19.5 22.5 23.7 26.1 23,0 1961 ) | : ve % 
i. a ee =: = : oe . 
1964 31.6 318 32.8 ; ees 2.7 2.5 ; 38 
: ' 25 28 
1965 36.9 375 38 te 31.8 1964 3.2 2.6 
: : 5 40.4 ' 3.1 3.2 34 
1966 42.3 42.3 38.3 1965 35 . 3.4 
: i 40.8 40.8 ‘ 3.6 3.2 2.9 
1967 38.6 374 41.6 1966 27 e 33 
: 36.9 38.7 28 27 28 
1968 39.3 419 37.9 1967 2.7 é 28 
‘ ‘ 41.6 42.1 ‘ 2.5 3.3 3.6 
1969 40.0 38.1 41.2 1968 ; 3.0 
36.1 33.1 27 3.6 3.3 
1970 36.8 1969 3.3 32 
28.1 28.9 28.2 23.2 271 1970 “7 7 ~ 3.8 3.7 
1971 31.3 32.5 31.9 33.9 . = em 
1972 38.2 39.6 40.9 ; 32.4 1971 3.7 51 
1973 45.6 44.8 43.0 Nat 40.6 1972 3.9 45 Bt 58 14 
1974 40, ; 4 44.1 1973 5 ; be 48 
1975 30 5 as “a 32.0 36.6 1974 4 6.6 6.5 77 68 
f 3.3 59.9 59.3 19.8 80 of 
1976 67.8 48.3 1975 11.0 9.6 
d 66.7 65.6 62.9 6.0 6.2 6.3 y 
1977 68.3 7 65.7 1976 5.9 6.1 
Y 5.1 72.5 78.1 8.9 7.6 8.2 
1978 73.5 } 8.2 
67.6 83,4 85.1 906 1977 98 98 10.7 oe 
. 81.7 1978 10.1 11.0 10.2 9.1 98 
: 9.6 102 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of E i i ipti 
solids SGU RrMednsly Ghani ree of Economic Analysis. For a description of these series, 
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Annual 


YEAR | 


Annual 


Corp. prof. with inv. val. and capital consump. adj., profits before tax, total (seas. adj. annual rate)—bil. $ 4 


1947 32.3 
1948 34.4 
1949 31.3 
1950 32.4 
1951 51.2 
1952 39.8 
1953 43.3 
1954 35.5 
1955 47.0 
1956 487 
1957 49.9 
1958 36.4 
1959 51.5 
1960 53.7 
1961 43.7 
1962 52.8 
1963 54.1 
1964 64.0 
1965 718 
1966 81.7 
1967 75.6 
1968 84.0 
1969 87.5 
1970 72.7 
1971 77.6 
1972 90.0 
1973 115.3 
1974 120.3 
1975 100.6 
1976 155.0 
1977 168.4 
1978 177.5 


Corp. prof. with inv. val. and capital consump 


1947 11.6 
1948 12.1 
1949 11.1 
1950 13.6 
1951 26.3 
1952 19.9 
1953 21.6 
1954 16.4 
1955 21.4 
1956 22.0 
1957 22.8 
1958 16.8 
1969 23.4 
1960 25.4 
1961 20.2 
1962 23.8 
1963 24.4 
1964 27.7 
1965 29.4 
1966 BA 
1967 32.1 
1968 38.7 
1969 414 
1970 6 
1971 37.1 
1972 39.3 
1973 48.9 
1974 49.4 
1975 41.4 
1976 64.0 
1977 69.2 
1978 70.8 


10.9 
12.8 

o7 
16.3 


22.3 
18.7 
217 
16.9 
21.7 
224 
21.8 


30.1 
35.6 


31.5 
35,2 
28.9 
42.6 


43.9 
38.9 
40.5 
38,1 
48.4 
48.6 
46.9 
41.1 
51.6 
48.5 


48.6 
53.6 
57.7 
64.7 
75.2 
80,7 
77.3 
85.6 
83.4 
71.5 


82.0 

96.2 
115.8 
126.9 
120.4 
156.0 
177.1 
266.0 


. adj., profits tax liability (seas. adj. annual rate)—bil. $ 1 


10.8 
12.6 
10.1 
19.9 


20.2 
18.7 
21.2 


73.7 
87.5 


11.3 
12.4 
10.2 
17.9 


22.6 
19.4 
20.3 
17.6 
22.0 
22.0 
21.4 
19.0 
23.6 
22.7 


22.8 
24.0 
26.2 
28.0 
30.9 
33.7 
32.5 
39.4 
39.7 
34.5 


37.7 
41.5 
48.7 
52.4 
49.8 
63.8 
72.6 
84.5 


Corp. prof. with inv. val. and capital consump. adj., profits after tax, total (seas. adj. annual rate)—bil. $ 1 


1947 20.7 
1948 22.3 
1949 20.3 
1950 18.8 
1951 24.9 
1952 19.9 
1953 21.6 
1954 19.1 
1955 25.6 
1956 26.7 
1957 27.1 
1958 19.6 
1959 28.1 
1960 28.3 
1961 23.5 
1962 29.0 
1963 29.7 
1964 36.3 
1965 424 
1966 47.6 
1967 43.5 
1968 45.3 
1969 46.1 
1970 38.1 
1971 40.4 
1972 50.7 
1973 66.5 
1974 70.9 
1975 59.1 
1976 91.0 
1977 99,2 
1978 106.7 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic 


19.6 
23.4 
179 
22.4 


21.1 
187 
21.7 


see the notes immediately following these tables. 


19.3 
23.1 


21.1 
22.3 
18.2 
30.1 


20.4 
20.6 
16.5 
22.4 
27.7 
26.9 
23.2 
26.0 
26.3 
24.0 


28.5 
30.6 
32.9 
36.9 
46.7 
46.1 
474 
46.6 
414 
35.1 


48.1 
60.4 
68.5 
73.5 
80.3 
93.2 
107.9 
132.3 


20.2 
22.7 
18.7 
24.7 


21.3 
19.5 
20.2 
20.5 
26.4 
26.6 
25.5 
23 
28.0 
25.8 


104.5 
121.8 


Analysis. For a description of these series, 


Corp. prof. with inv. val. and capital consump. adj., dividends (seas. adj. annual rate)—bil. $ 13 


1947 6.1 
1948 aA 
1949 7.2 
1950 8.3 
1951 8.3 
1952 8.0 
1953 8.4 
1954 9.3 
1955 9.8 
1956 10.9 
1957 11.6 
1958 i1.4 
1959 a ey 
1960 12.7 
1961 13.0 
1962 14.0 
1963 15.1 
1964 16.6 
1965 18.2 
1966 20.1 
1967 19.7 
1968 21.1 
1969 22.2 
1970 23.0 
1971 23.2 
1972 23.8 
1973 26.5 
1974 30.0 
1975 31.4 
1976 34.6 
1977 40.8 
1978 45.1 


Corp. prof. with inv. val. and 


1947 14.7 
1948 15.1 
1949 13.0 
1950 10.5 
1951 16.6 
1952 11.9 
1953 13.3 
1954 9.8 
1955 15.8 
1956 15.8 
1957 15.7 
1958 8.2 
1959 16.4 
1960 16.6 
1961 10.5 
1962 15.1 
1963 14.6 
1964 19.7 
1965 24.1 
1966 27.5 
1967 23.8 
1968 24.2 
1969 23.9 
1970 16.2 
1971 17.2 
1972 26.9 
1973 40.0 
1974 40.9 
1975 27.7 
1976 56.4 
1977 58.3 
1978 61.6 


Inventory valuation adjustment (seas. adj. annual rate)—bil. g! 


1947 -9.7 
1948 —2.9 
1949 1.4 
1950 -7 
1951 -8.7 
1952 1.3 
1953 —4 
1954 ) 
1955 -11 
1956 2.9 
1957 —2.4 
1958 —.2 
1959 —9 
1960 =4 
1961 3 
1962 4 
1963 1.0 
1964 —6 
1965 —-1,3 
1966 —2.5 
1987 —5 
1968 —6.1 
1969 ~6.2 
1970 -5.9 
1971 4.3 
1972 ~6.1 
1973 —16.7 
1974 —30.4 
1975 —16.6 
1976 —9.4 
1977 —18.7 
1978 —23.2 


41.5 
46.0 


6.6 
71 


Sates 
NESS ooocon 
wonon-ons 


42.7 
478 


43.4 
49.7 


NSS OOO RG ONO 
ONwWN=BW=0aG BNOW 


yy Sy 


42.1 
47.2 


capital consump. adj., undistributed profits (seas. adj. annual rate)—bil. $ 1 


13.2 
16.7 
10.7 
14.1 


12.6 
10,2 


| 
SSE 


1) 
ey eee Od ies 
—NWARDOANO 


12.8 
15.9 
11.5 
18.3 


10.7 
10.2 
12.2 
11.8 
16.1 
14.5 
13.7 
11.3 
14,7 
12.0 


14.6 
14.9 


—5.2 
= 
7 
—8.5 


1.5 
8 

0 
—5 
~2.8 
—3.0 
—9 


13.9 
15.7 
11.5 
15.9 


12.8 
11.0 
11.5 
11.4 
16.1 
16.5 
14.0 
10.8 
15.8 
13.0 
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YEAR | I Wt lV Annual YEAR | I aa IV Annual 


Personal tax and nontax payments (seas. adj. annual rate)—bil. $ 34 


21.4 22.4 
=) ~3.0 2315 237 -34 1947 20.8 21.0 ; 
1048 -38 -3.9 4.0 4.0 -3.9 1948 22.9 20.9 20.1 20.2 
1949 -38 -38 -38 -3.9 -38 1949 19.6 18.8 18.1 17.6 
1950 237 -39 -4.0 44 4.0 1950 18.3 19.3 20.6 24.2 
7 31.6 
19 -45 4.5 -47 47 4.6 1951 26.2 28.2 29. 
1062 4.6 4.4 4.4 4.4 45 1952 a a 338 uA 3 1 
1953 4.4 4.2 -4.0 =37 4.1 1953 : ; 
1954 -3.6 #3 34 28 -32 1954 32.5 32.3 32.3 32.8 
1955 =213 -2.0 -2.0 234 2.4 1955 33.9 34.8 35.9 37.0 
1956 B59. -27 -3.4 -3.8 ~3.0 1956 38.2 39.4 40.0 41.0 
1957 -3.6 -3.4 =33 =311 =33 1957 418 42.5 42.8 42.3 
1958 239 -3.5 34 3.4 -34 1958 418 41.3 42.5 43.0 
1959 235 28 -3.0 22.7 2.9 1959 44.3 45 6 46.5 a 6 
1960 2.4 -23 =22 =2.3 23 1960 49 
N61 aie EG ae 18 18 1961 51.2 51.6 52.3 53.1 
1962 9 ww 412 13 12 1962 54.3 56.3 57.7 59.1 
1963 15 22 21 24 2.1 = al a oe roe 
1964 28 28 3.0 28 28 & 
1965 34 3.9 41 3.6 38 ti vag gs oa : 9p 
1966 4.0 44 38 a7 3.9 ; 
1968 38 4.1 3.6 kw 3.7 4 
1969 38 44 3.6 27 35 1969 113.2 116.7 115.1 116.6 
1970 2.0 1.9 14 6 15 1970 116.3 117.6 113.0 1145 
1971 6 5 3 5 3 1971 117 114.5 116.6 122.3 
1972 1.9 27 27 D7 25 1972 137.3 140.2 1418 145.6 
1973 2.4 2.0 18 14 19 1973 145.1 147.3 152.9 1578 
1974 =f) 7 -3.6 -67 29 1974 160.7 167.4 174.6 178.5 
1975 -9.0 i's =133 14.4 ~12.0 1975 179.5 142.4 1738 179.6 
1976 ~15.4 15.4 144 128 ~14.5 1976 184.8 193.5 200.8 209.4 
1977 212.6 ~11.4 =112 -13.0 ~12.0 1977 222.4 223.0 225.3 235.2 
1978 12.4 =12.6 13.8 -138 =13.1 1978 239.8 252.1 266.0 278.2 
Net interest (seas. adj, annual rate)—bil. $ be Disposable personal income, total (seas. adj. annual rate)—bil. $34 
1947 22 24 2.4 2.0 21 1947 165.8 163.7 170.9 173.2 
1948 22 24 2.0 2.0 24 1948 178.7 186.1 192.7 192.6 
1949 2.1 22 22 22 22 1949 187.5 186.8 186.5 188.0 
1950 22 22 23 23 23 1950 200.8 200.2 207.6 213.2 
1951 25 2.6 28 28 27 1951 219.3 224.2 226.0 229.2 
1952 29 3.0 3.1 3.1 3.0 1952 229.8 232.6 238.9 243.9 
1953 32 33 Be a7 34 1953 247.3 251.5 251.9 252.1 
1954 3.9 42 44 46 43 1954 253.5 253.0 255.5 260.6 
1955 47 48 48 48 48 1955 264.4 270.7 2768 281.2 
1956 5.0 52 54 54 52 1956 284.4 288.8 292.7 299.0 
1957 6.0 63 68 69 65 1957 302.0 305.8 310.1 3103 
1958 75 78 8.2 8.6 8.0 1958 310.5 312.6 320.1 325.2 
1959 87 87 88 9.1 88 1959 329.6 336.7 337.1 341.1 
1960 95 94 99 10.2 98 1960 345.7 349.7 350.8 351.2 
1961 10.5 11.0 11.4 12.1 11.2 1961 354.3 359.7 365.2 372.4 
1962 12.1 12.6 13.0 13.4 128 1962 3775 382.8 385.8 389.5 
1963 138 14.0 14.5 15.0 143 1963 304.5 398.9 405.0 412.7 
1964 153 15.6 16.2 16.5 15.9 1964 422.5 435.1 4422 448.3 
17.6 18.3 19.0 19.2 18.5 1965 455.0 464.1 479.2 490.2 
1966 20.5 215 22.3 23.2 219 1966 498.6 504.7 5148 523.5 
1967 23.4 23.9 24.5 25.3 24.3 1967 532.0 539.8 548.6 557.7 
1968 25.9 26.4 27.2 27.7 268 1968 572.2 586.3 592.3 601.9 
1969 29.0 30.2 31.4 32.6 30.8 1969 608.7 621.8 639.7 651.5 
1970 34.4 36.7 38.8 40.3 37.5 1970 663.0 683.2 696.2 701.4 
1971 n6 42.5 43.2 43.9 428 1971 7238 740.2 748.1 759.1 
1972 44.7 46.0 47.7 49.6 47.0 1972 775.0 787.0 806.2 837.0 
1973 60.4 612 62.5 55.3 52.3 1973 866.6 890.9 911.4 937.7 
6 74.9 60.0 1974 949.5 973.1 999.7 1,016.2 
1975 76.0 78.4 79.9 80.0 78.6 1975 1,025.4 1,005.1 1,100.3 1,125.8 
1976 80.6 82.1 85.2 87.2 83.8 1976 1'152.2 1'170.2 1193.1 1,222.6 
1977 1893 92.7 95.8 98.2 94.0 1977 1250.1 1:286.0 1,323.2 1,361.2 
106.8 111.9 117.6 109.5 1978 1/395.0 1,437.3 1476.5 1524.8 
Personal income, total (seas. adj. annual rate)—bil. $ 3 Personal outlays (seas. adj. annual rate)—bil. $ 3,4 
1947 186.5 184.7 192.3 195.7 189.8 1947 187.6 161.5 1 
: : ; 65.2 169.4 
1948 201.6 207.0 212.7 212.8 208.5 1948 172.3 176.1 179.0 179.9 
1949 207.0 205.5 204.6 205.6 205.6 1949 178.7 180.4 179.9 
1950 219.1 219.4 228.2 237.4 226.1 1950 185.4 189.4 203.2 2007 
1951 245.5 252.4 255.6 260.8 253.7 1951 
1952 262.6 266.4 273.2 279.0 270.4 1952 be 206.7 209.1 2128 
1962 214.1 218.2 220.6 228.5 
283.0 287.0 287.3 287.4 286.1 1953 232.1 233.9 
1954 286.1 285.3 287.8 293.4 " r ate ae 
‘ i 288.2 1954 236.0 238.5 240.8 245.1 
1955 298.2 305.5 312.7 318.2 308.8 1955 251.3 
1956 322.6 328.2 332.7 340.0 330.9 1956 : oe mig mn. 
1957 343.9 348.3 352.9 352.6 349.3 1957 Pp a —e clk 
1958 352.3 363.9 362.7 368.2 359, rs naar mpd ore 
j } ; k 69.3 1958 290.0 292 
1959 373.9 382.2 383.5 388.7 382.1 1959 300.7 : 8 297.6 301.5 
1960 395.0 400.0 401.6 402.3 399.7 1960 326.9 333.2 3338 7 
1961 405.6 411.3 4175 425 1 | 
a 4318 439.0 443.5 4488 4407 1982 S64 sere 308-4 S708 
454.2 459.0 465.6 473.6 463.1 1963 : j } t 
1964 482.2 491.4 500.5 508.5 495, phy oat ae =o 
; i 7 1964 400.5 
1965 519.1 5295 4 408.1 416.5 418.5 
1968 aro es cae me oA Se 428.9 435.8 444.6 458.2 
1967 612.2 619.7 631.8 642.8 626.6 1967 pa aaa ae aoe 
1968 660.1 677.8 694.5 708.5 685.2 1968 pt eant woth ne 
1969 721.9 738.5 754.8 768.0 745.8 196 alt aoe an old 
1970 779.2 800.8 809.2 815.9 801.3 1970 6227 eat ere as 
; : : 7 645.3 
1971 835.5 854.7 864,7 1.4 
1972 912.4 927.2 948.0 3628 mas WF pe mas ei ae 
1973 1,011.8 1,038.2 1,064.3 1,095.5 1,052.4 1973 “4 ane ar 7815 
1974 1110.3 1140.5 1174.3 1194.7 1154.9 197 on perdi 839.8 856.6 
1975 1,204.9 1,237.5 1274.1 1305.4 1255.5 ove phy v4 mang pa 
1976 1'336.9 1/363.7 1393.9 1/432.0 1381.6 1976 ove pr bgt Honor 
i977 1,472.5 1,509.0 1548.5 1596.4 1,531.6 1877 107.8 12902 1,126.8 11159.2 
1,634.8 1,689.3 1,742, ‘803. 947, pistes 220. 1,251.3 1,291.7 
742.5 1803.1 1717.4 1978 1'320.4 1,366.1 1,405.6 1,453.4 


Source: U.S, Department of Commerce, Bureau of Economic Analysi ipti 
; ; i ysis. For a desc i 
see the notes immediately following these tables. ai ro er 
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vi 
EAR | I iI | lV | Annual YEAR | i Wi lV Annual 
. . . 1 
Personal saving (seas. adj. annual rate)—bil. $ Federal Government expenditures (seas. adj. at annual rate)—bil. dol. 2 
1947 8.1 2.2 5.7 3.9 
1948 6.3 10.0 13.7 127 br Let? att! 20.2 32.2 29.3 29.8 
4949 a7 = “4 oe 10.6 1948 31.0 33,0 36.7 39.0 34.9 
1950 154 108 43 ah a Liste 40.0 41,7 42.4 41.4 41.3 
: . 47.2 39.0 36.5 40.4 40.8 
1951 8.0 17.6 16.9 16.3 
1962 168 Hy i. ee ae ae Me bet oe 67.9 57.8 
1953 15.3 17.6 17.3 18.0 . . . 4 73.6 and 
1954 175 145 1a 188 Ha ib 76,3 78.2 76.6 774 77.1 
. ; . F F 73.5 69.6 ; j 
1965 : = a =3 a 1 14.9 1955 67.9 66.7 680 o00 881 
‘ ; : : 19.7 1956 69.4 71.8 72.4 74.2 71.9 
1957 20.0 21.5 213 19.9 20.6 1957 78.1 i / : 
1958 20.5 199 4 Lp <e : ee 79.8 79.8 81.0 79.6 
bono 19.9 ae ; 58 3. 87.8 91.6 93.0 88.9 
108 . 6.2 18.0 18.8 1959 90.5 89.9 91.5 91.9 91.0 
1960 3 i 17.3 15.6 17.1 1960 90.2 92.3 94.2 95.7 93.1 
1961 18.2 19.0 217 21.8 20.2 1961 98,7 101.7 102.8 104.4 101.9 
1962 22.1 21.6 20.4 17.5 20.4 1962 109.0 109.2 110.7 112.8 110.4 
1963 ps ms : 74 mF 188 1963 113.5 112.2 114.1 116.8 114.2 
Y i A ; a 1964 118.3 118.8 117.6 118.0 118.2 
1965 26.1 28.3 34.6 32.1 30.3 1965 118.2 120.4 126.1 130.5 123.8 
1966 30.4 31.9 33.0 36.7 33.0 1966 135.8 140.0 146.9 151.8 143.6 
1967 40.4 38.7 414 43.3 40.9 1967 159.9 160.9 165.1 168.9 163.7 
1968 40.9 43.8 33.4 34.1 38.1 1968 173.8 181.0 182.6 184.8 180.6 
1969 29.9 32.0 39.5 39.1 35.1 1969 184.3 187.2 189.4 192.9 188.4 
1970 40.3 51.5 54.4 56.1 50.6 1970 194.3 207.5 205.3 209.6 204.2 
1971 58.2 60.2 56.7 54.2 57.3 1971 213.5 220.9 222.2 225.9 220.6 
~— a9 = = 8 49.4 1972 235.9 244.2 238.6 260.2 244.7 
’ . : 1. 70.3 1973 261.7 262.2 264.6 271.5 265.0 
1974 73.0 70.9 66.9 75.9 71.7 1974 281.1 293.7 306.0 316.5 299.3 
1975 66.0 106.6 82.2 79.8 83.6 1975 335.2 354.2 363.9 374.1 356.8 
1976 73.8 70.9 66.3 63.4 68.6 1976 376.5 375.5 387.6 400.5 385.1 
1977 525 65.9 71.9 69.5 65.0 1977 404.0 411.6 429.4 441.8 421.7 
1978 74.6 71.2 70.9 71.5 720 1978 447.3 449.4 462.6 479.7 459.8 
Federal Government receipts (seas. adj. at annual rate)—bil. dol. 2 Federal Government surplus or deficit (—) (seas. adj. at annual rate)—bil. dol.2 
1947 43.5 428 42.1 44.5 43.2 1947 14.8 13.6 10.0 15.2 13.4 
1948 44.6 43.4 425 42.3 43.2 1948 13.6 10.5 5.8 3.3 8.3 
1949 40.6 38.6 38.3 37.4 38.7 1949 6 31 4.1 4.1 -2.6 
1950 42.6 46.8 53.1 57.7 50.0 1950 —A7, 7.8 16.6 17.3 9.2 
1951 65.9 62.9 62.2 66.2 64.3 1951 18.3 8.4 1.0 Ay 65 
1952 66.3 66.4 66.9 66.9 67.3 1952 2 =3.7) -7.5 =37 =a 
1953 71.8 71.9 70.8 65.6 70.0 1953 —4.5 6.2 --5.8 -11.8 Tal 
1954 62.9 629 63.5 65.7 63.7 1954 —10.6 re) re) “ee ee 
1955 69.7 71.6 73.6 75.5 72.6 1955 1.8 cf s i i 
1956 76.0 77.6 77.6 80.5 78.0 1956 6.6 5.8 5.2 6.3 6.1 
1957 82.7 825 82.6 79.6 81.9 1957 4.6 28 2.8 =i: 23 
1958 76.0 75.9 79.5 83.0 78.7 1958 ae oe ze 0 pai 
87.6 91.6 89.8 90.3 89.8 1959 2.9 j =1, =i} =A 
i 97.9 96.5 95.7 94.5 96.1 1960 iy) 4.2 1.4 =A 3.0 
94.5 96.6 98.9 102.2 98.1 1961 4.3 6.1 =3.9 =2.2 ~3.9 
neu 103.4 105.1 107.5 108.8 106.2 1962 —5.6 4.1 =32 Ant 4.2 
1963 111.6 114.1 115.3 116.6 114.4 1963 -1.9 1.9 ake =) 3 
1964 115.4 112.1 115.3 117.0 114.9 1964 —3.0 -6.7 --2.4 -1.0 2.3 
1965 122.8 124.4 123.1 127.1 124.3 1965 - oe i ES 
136.5 141.3 143.7 145.9 141.8 1966 4 ; -3, —5. = 
oe 147.1 147.6 1515 155.8 150.5 1967 abe aes ae Te =a 
164.1 169.1 180.3 185.4 174.7 1968 -9. —12, 2) : =n: 
—_: 195.6 199.2 196.0 197.1 197.0 1969 11.2 12.0 6.7 4.2 8.5 
1970 193.2 194.7 190.8 189.5 192.1 1970 —1.1 12.8 -14.6 —20.1 124 
203.8 198.6 1971 —18.5 -23.8 —23.4 22.2 —22.0 
uh. = ne wee 227.5 1972 13.4 20.0 10.8 24.9 ~173 
1972 222.6 224.3 227.7 235.3 
252.0 255.7 259.3 266.2 258.3 1973 —9.7 6.6 —5.2 5.3 6.7 
bai ; 288.6 1974 55 -7.6 --8.0 20.7 10.7 
1974 275.6 286.1 297.9 294.8 : 
oa 287.2 254.3 297.6 305.9 286.2 1975 —48.0 —99.9 aye =e8% sree 
i 4 y 331.4 1976 -57.5 47.3 52. 57. -53, 
1976 319.0 328.2 ga5A pane 37.2 40.9 53.6 53.6 46.3 
366.8 370.8 375.8 388.2 375.4 1977 —37. i i -83. = 
ptt 397.8 424.8 442.1 463.5 432.1 1978 —49.4 —24.6 —20.4 16.3 27.7 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. For a description of these series, 


see the notes immediately following these tables. 
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YEAR 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic A\ 
see the notes immediately following these tables. 


Jan. 


1,378.6 


306.5 
324.0 


333.9 
353.8 
376.2 
397.9 
423.7 


463.4 
491.2 
525.3 
575.9 
619.9 


662.3 
716.4 
797.7 
869.7 
948.6 


1,075.4 
1,181.0 
1,294.5 


Feb. 


1,199.9 
1,321.0 
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~ eo) eee 


Sept. 


1,083.6 
1,211.8 
1,345.8 


379.7 
398.9 


407.9 
437.9 
456.2 
488.3 
524.9 


575.1 
616.7 
671.1 
733.4 
803.9 


845.1 
927.0 
1,031.1 
1,127.6 
1,219.0 


1,366.4 
1,499.3 
1,676.5 


Personal tax and nontax payments (seas. adj. monthly totals at annual rates)—bil. $! 


45.2 
50.1 


51.4 
55.7 
59.6 


1,277.0 
1,429.9 


312.3 
337.3 


339.0 
359.6 
378.3 
403.5 
436.2 


474.6 
498.7 
537.4 
587.2 
627.9 


675.6 
739.1 
817.0 
894.3 
975.3 


1,095.1 
1,212.7 
1,356.0 


Personal income, total (seas. adj. monthly totals at annual rates)—bil. $} 


382.3 
400.4 


410.9 
438.9 


1,152.9 
1,261.9 


1,369.9 
1,518.6 
1,704.2 


338.9 
360.3 


385.2 
401.2 


417.0 
441.9 
463.1 
497.0 
537.1 


1,323.0 
1,475.7 


1,180.9 


336.5 
361.2 


Personal outlays, total (seas. adj. monthly totals at annual rates)—bil. $! 


316.1 
331.0 


1,092.3 
1,219.2 
1,365.7 


318.2 
331.3 


342.0 


nalysis. For a description of these series, 


317.9 
332.6 


341.7 
362.3 
386.4 
415.1 
440.0 


938.0 
1,017.9 


1,126.5 
1,251.2 
1,409.7 


1,259.9 
1,418.9 


1,415.8 
1,579.4 


1,014.7 
1,126.6 


1,224.3 
1,361.6 
1,523.2 


1,199.1 
1,312.5 


1,446.3 
1,612.8 
1,826.8 
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YEAR | Jan, Feb. Mar. 


Apr. 


May 


June 


42.3 
44.1 


42.9 
46,3 
51.3 
57.8 
65.7 


69.1 
69.7 
83.5 
86.6 
84.8 


102.1 
115.9 
121.8 
122.5 
138.1 


158.7 
182.8 
208.5 


148.8 
152.6 


156.4 
163.3 
167.4 
180.0 
196.3 


206.6 
213.1 
236.0 
251.7 
269.2 


280.2 
309.9 
343.6 
389.5 
415.5 


455.5 
494.1 
548.5 


125.0 
132.6 


140.4 
149.7 
159.6 
170.5 
182.9 


196.7 
212.6 
231.5 
254.5 
273.8 


300.4 
330.5 
361.2 
406.3 
451.9 


504.2 
570.0 
641.1 


July Aug. Sept. Oct. 
Personal consumption expenditures (seas. adj. monthly totals at annual rates)—bil. $ | 
1959 300.4 303.6 306.6 306.0 309.7 311.7 311.3 313.7 317.7 
1960 317.0 318.8 323.6 330.0 323.7 323.9 325.2 325.5 327.3 
1961 326.2 327.7 331.5 331.4 333.5 334.4 334.0 335.5 337.6 
1962 345.9 346.6 349.9 351.6 354.5 353.0 354.0 355.5 361.4 
= —- = = — 370.0 374.4 377.0 378.7 377.8 
. \ y 398.6 401.4 404.5 407.0 405.6 
1965 412.6 419.4 421.2 424.7 425.1 422.6 428.1 431.3 438.7 
1966 451.1 456.0 460.6 462.2 458.1 460.4 465.4 468.1 4737 
1967 478.2 477.3 480.2 485.5 486.4 490.7 490.4 493.3 498.9 
1968 511.8 515.5 525.5 523.7 528.6 533.4 540.8 546.1 546.6 
1969 561.1 565.3 565.0 571.8 575.1 575.5 579.6 585.4 588.6 
1970 603.7 608.5 607.0 611.5 616.0 618.1 620.9 625.2 629.3 
ol — - : = a 658.6 660.4 669.7 667.6 674.5 680.1 
g 15. 720.7 726.2 727.3 735.8 738.9 744.5 
1973 777.8 789.2 794.7 796.7 802.7 803.6 814.4 812.4 827.8 
1974 846.9 852.1 863.0 871.6 879.0 887.0 899.3 914.2 913.5 
1975 924.9 939.3 942.9 951.7 969.6 973.5 987.9 993.8 1,000.4 
1976 1,050.5 1,051.1 1,058.3 1,069.7 1,066.7 1,084.7 1,092.1 1,100.2 1,109.2 
1977 1,152.9 1,171.5 1,182.9 1,183.4 1,189.5 1,198.6 1,212.3 1,220.5 1,228.9 
1978 1,261.7 1,287.8 1,312.1 1,321.8 1,330.9 1,341.0 1,352.3 1,373.4 1,382.1 
Personal consumption expenditures, durable goods (seas. adj. monthly totals at annual rates)— bil. $ 1 
1959 39.9 41.8 42.0 42.7 42.9 43.5 43.0 43.7 44.9 
1960 40.7 43.3 44.9 46.5 43.2 42.0 42.3 43.2 447 
1961 39.1 39.4 40.6 40.2 40.8 41.2 41.5 41.9 42.3 
1962 44.8 44.7 45.5 45.6 46.8 46.4 46.4 46.2 47.7 
1963 50.3 49.7 49.5 50.4 50.7 52.2 52.6 51.2 51.7 
1964 55.0 55.4 54.5 55.0 56.4 57.4 58.4 58.8 57.0 
1965 57.5 61.9 64.9 63.8 61.6 58.5 59.9 62.4 67.0 
1966 66.3 68.3 70.5 68.4 64.7 63.9 65.4 68.1 70.9 
1967 68.3 65.6 66.7 70.0 69.7 70.8 70.2 69.2 71 i. 
1968 75.5 75.1 78.7 76.8 78.7 78.9 81.6 82.9 82. 
1969 84.4 85.7 83.9 85.3 85.4 85.3 83.8 85.7 87.2 
1970 84.6 86.3 83.4 85.4 86.1 87.0 86.2 87.6 86.2 
1971 91.8 92.3 94.4 95.3 94.6 97.7 95.5 96.8 100.7 
1972 105.8 104.6 107.4 108.9 109.7 109.1 111.3 112.4 112.9 
1973 123.1 126.4 127.7 126.2 126.4 121.2 vg be ei 
1974 119.8 117.8 120.7 120.9 122.8 122.5 125. ; : 
1975 119.8 125.4 122.8 124.6 129.6 130.0 134.9 135.4 138.6 
1976 150.5 153.9 154.3 157.8 151.5 157.3 158.3 157.2 159.3 
1977 169.4 172.2 181.3 175.4 174.4 177.2 177.2 179.8 179.9 
1978 177.7 184.1 194.2 200.3 200.6 200.1 199.5 208.3 202.6 
Personal consumption expenditures, nondurable goods (seas. adj.,monthly totals at annual rates) —bil. $ 1 
959 143.3 143.9 145.8 143.7 146.4 146.8 146.0 146.7 148.6 
1980 148.9 147.5 150.0 153.9 150.1 151.3 152.0 _ 181.2 150.9 
1 152.8 153.6 155.2 154.3 154.7 155.0 154.3 155.2 156.1 
1962 158.5 158.8 160.5 160.8 161.4 159.6 160.2 161.4 165.0 
1963 165.4 164.6 165.7 165.5 165.3 167.0 167.8 169.7 167.4 
1964 171.0 172.9 174.2 173.5 176.5 177.3 178.6 179.7 179.1 
1965 182.1 183.9 181.6 185.1 186.6 186.1 189.3 188.9 190.3 
202.0 204.4 202.7 204.7 207.1 205.9 207.5 
1967 200.2 7008 210.0 210.7 210.6 212.3 211.2 213.4 215.6 
1968 219.7 222.2 227.0 225.7 227.1 229.9 232.7 234.8 234.2 
1969 239.9 241.5 241.0 244.5 245.8 244.4 248.0 249.9 — 
1970 258.2 259.3 259.5 261.0 263.5 262.8 264.2 265.1 269. 
71.0 275.2 275.5 279.4 276.9 279.8 280.1 
oil 303.8 por 7023 294.7 297.3 297.2 = ™ a 2 ap 
: 327.4 330.9 337. : \ 
1973 317.1 322.9 324.2 324.6 
4 379.9 385.4 386.4 
ahd 300.0 3044 007 oe 1002 <0688 414.3 415.4 415.4 
4 445.0 448.7 450.9 
or 4008 pry pad aad aiD 476.8 481.9 482.0 485.0 
1978 496.9 506.6 514.3 518.6 522.1 524.7 531.1 535.9 543.1 
Personal consumption expenditures, services (seas. adj. monthly totals at annual rates) — bil. $ 
122.3 123.3 124.2 
117.9 118.8 119.6 120.4 121.4 3 
= is 128.0 128.7 129.6 130.4 130.6 130.8 131.0 131.7 
, 138.2 138.3 139.2 
1961 134.3 134.8 ee — pio ben 147.4 147.9 148.7 
43.1 144.0 145.2 146.3 : : 
1962 142.6 1 156.5 157.8 158.7 
151.6 152.0 152.6 153.3 154.0 155.2 . te Ley 
1963 5aa8 1629 163.8 164.8 165.7 166.7 167.6 168.5 168.5 
1965 172.9 173.6 174.7 175.8 176.9 178.0 178.9 i : 
191.8 192.9 194.0 195.3 
1966 186.1 186.9 aes Poy rd 207.6 209.1 210.6 211.6 
1967 200.8 202.2 203.5 ce ony! ania 296.6 228.4 230.0 
1968 ge aa Bone 342.0 243.9 245.9 247.8 249.8 252.1 
ad 300.8 7029 eh 265.2 266.4 268.3 270.5 272.5 273.4 
1970 E : ; 
292.6 295.3 297.8 299.3 
1971 280.4 283.6 286.1 ~*~ i a rir S581 325.1 327.7 
1972 309.0 312.8 315.2 , . 351.8 354.1 356.6 358.9 
2.8 345.9 349.0 
339.9 342. 397.3 401.3 
oe 3703 374.2 3774 380.9 384.7 380.3 3935 ey reps 
1974 ; i 8.6 430.8 434.7 438. 5 ; 
415.1 419.5 423.4 428. 
ro 3 479.6 483.9 488.7 494.3 499.0 
ile ae $283 $20.3 $38.3 528.1 545.5 553.3 568.7 ae 
1977 522.6 3 : 608.2 616.1 621.7 : ; 
6 602.9 f 
1978 587.2 597.1 603. 


Source: U.S. Department of Co 
see the notes immediately following these tables. 


mmerce, Bureau of Economic Analysis. For a description of these series, 
P 


316.2 
329.3 


343.0 
364.4 
381.6 
404.9 
445.4 


473.8 
500.3 
555.0 
597,7 
623.8 


686.6 
760.9 
833.4 
913.1 
1,022.0 


1,129.5 
1,260.6 
1,415.9 


42.2 
42.5 


44.0 
49.3 
52.8 
55.5 
65.2 


68.0 
70.7 
82.9 
86.4 
79.7 


101.8 
117.3 
121.6 
117.4 
143.4 


161.0 
186.5 
212.8 


148.0 
153.3 


167.5 
164.6 
168.3 
177.9 
195.7 


207.7 
216.1 
239.1 
254.4 
269.7 


283.0 
310.5 
348.3 
388.1 
422.7 


456.4 
502.0 
558.6 


125.9 
133.4 


141.5 
150.6 
160.5 
171.5 
184.5 


198.0 
213.5 
233.0 
256.9 
274.4 


301.7 
333.1 
363.5 
407.6 
455.9 


512.0 
572.2 
644.5 


Annual 
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: Nov. 
YEAR Jon ii Feb. Mar. zg May June | July i Aug. se | Oct | ov. 


; 1 
Interest paid by consumers to business (seas. adj. monthly totals at annual rates)—bil. $ 


6.1 
6.3 6.4 6.5 6.6 
5.7 5.8 5.9 5.9 6.1 6.1 6.2 ae 72 7.2 7.2 7.0 
159 5.7 71 71 
2 6.8 6.9 6.9 7.0 
1960 6.6 6.7 f : a 
7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 He 73 
1961 72 7.2 7.3 id 13 73 7.9 8.0 8.0 8.0 8.) 83 78 
1962 7.5 7.4 7.5 ; . a5 a 91 92 : ; a 
8.4 8.5 8.7 8.8 10.3 10.3 10.5 . 
1963 8.3 8.3 5 96 98 9.9 10.0 10.1 10.2 I 11.4 11.5 11.1 
1964 9.4 9.4 9.5 i tee ie3 ia 113 113 11.4 ; . 
1965 10.5 10.6 10.6 10.8 : . ih ctf nee a 
12.1 A 
: 11.9 12.0 12.0 12.0 127 125 
Be rr rr i iy SS” > 133 133 
1968 12.8 12.9 12.9 13.0 sb re: 143 14.8 14.9 148 bf oa iss 
be 1 162 182 153 16.4 15.5 15.6 15.6 15.7 15.8 15.8 15: 
1970 15.2 15.2 15 ; 
7 16.8 16.2 
16.2 16.2 16.4 16.6 16. 
wn tee Me tat ae ee ee ee 202 
1972 17.0 4 20.7 20.8 
19.8 20.1 20. 30 23.2 22.5 
1973 19.0 19.1 19.2 19.4 : a8 23.0 2 
1974 21.5 21.5 21.5 21,7 22.0 oR aan - a9 233 235 23.7 23.0 
1975 22.8 22.9 22.8 22.8 22.8 : 2 26.6 25.1 
; 25.2 25.4 25.7 26.0 26. 
1976 23.9 24.1 24.3 24.5 24.7 = 1 oe cp moe! aaa 311 315 28 3 
1977 27.2 27.4 27.9 28.3 28.7 2 cee mg me ~¥ or 76 
1978 32.0 32.3 32.9 33.3 34.0 34. , 
Personal transfer payments to foreigners (net) (seas. adj. monthly totals at annual rates)—bil. $ 
4 4 
4 4 5 5 5 
1959 4 4 4 is f . < 4 4 . 5 4 
1960 4 4 4 ‘ ‘ ‘ 4 4 
: 4 4 4 , ‘ i 
1961 5 4 4 4 : : . ‘ . 5 5 5 8 
1962 4 5 5 5 : - “ 7 o r Q rr r 
1963 6 6 6 6 . ; - < yr : * r ‘6 
ee e o . 5 7 7 7 7 e a 7 7 7 
1965 6 6 6 7 ; : 
7 Bf Z 6 6 t : 
1966 6 6 6 . : a4 Z . ‘! _ 5 > rm 
1967 6 Z 8 4 : : : = . 4 i r 3 
ed P - ; f! 1.0 1.0 1.0 r 9 9 1.0 10 2 
1969 8 i ‘ 4 : A é "v4 : ; ; 
1970 1.0 1.0 1.1 1 11 1.1 1.1 Ww 1.0 
1.1 
1 1A 1.1 11 11 11 i 
71 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ts 1.1 1.0 1.0 
1372 Ww 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1 " ‘2 
8 1.0 1.0 9 9 a) 3.4 
1973 1.0 9 9 9 1.0 F : ‘ . 2 oa 
1974 1.3 1.0 9 1.0 1.0 1.1 11 1.0 : 9 a i r - 
1975 1.0 1.0 9 8 8 8 x) 1.0 0) J 
, 9 2 3 2 2 
1976 1.0 1.0 1.0 9 9 9 . . : - 2 4 2 
1977 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9 > - - r a a r- 
1978 8 8 8 8 9 9 : ‘ 
Personal saving (seas. adj. monthly totals at annual rates)—bil. $ 1 
6 12.1 14.1 17.6 22.3 18.8 
1959 21.2 19.6 19.0 22.2 20.5 20.7 20.9 15. me 
1960 21.9 19.8 14.8 11.5 19.0 19.0 18.1 17.6 16.3 15.4 148 16.5 
2 
i rr ry 33 
1962 20.7 22.9 22.6 ; i . 3 ’ . = ne = > 
1963 19.2 18.1 17.8 18.3 19.2 18.1 16.2 16.6 20.1 4 on —a ee: 
1964 20.0 18.3 27.5 29.3 26.3 25.5 24.3 24.7 28.1 k . fs 
1965 30.6 23.9 23.9 22.0 28.8 34.1 33.1 32.0 38.7 29.4 32.9 33.9 30.3 
36.4 33.0 
31. 30.9 28.8 28.1 33.1 34.5 32.2 34.1 32.7 36.4 37.4 
1067 38 8 40.6 42.0 38.4 39.5 38.1 42.5 42.5 38.4 43.5 43.7 42.6 40.9 
1968 40.1 43.0 39.7 43.8 44.1 43.6 35.8 32.0 32.4 32.8 325 36.9 38. ' 
1969 30.4 27.8 31.5 26.1 31.8 38.1 40.4 38.8 = ~~ = = a 
1970 38.6 37.9 44.4 57.8 50.5 46.2 53.8 54.0 55 
7 52.9 57.1 57.3 
1971 58.6 56.4 59.8 55.4 58.1 67.0 59.5 57.2 53.4 52. 
1972 51.1 54.6 47.3 47.0 47.5 36,7 45.0 49.8 47.2 51.2 57.6 57.5 49.4 
1973 54.0 59.2 65.0 69.9 66.1 71.4 67.2 77.1 70.8 81.8 80.7 80.9 m3 
1974 75.7 74.3 69.0 68.7 71.5 72.4 72.1 61.2 67.3 71.4 77.6 _ Ay 
1975 70.2 62.9 64.9 83.8 138.7 97.3 76.8 83.5 86.3 90.4 80.2 
6 68.6 
1976 66.8 78.6 75.9 70.5 78.8 63.6 67.4 66.8 64.5 64.0 67.6 58. 
1977 60.9 39.5 57.2 64,3 64.9 68.4 71.1 71.8 72.9 68.8 69.0 70.8 = 
1978 84.1 70.2 69.4 73.9 70.8 69.0 78.8 66.0 67.8 71.4 69.2 73.8 J 
Personal saving as a percentage of disposable personal income 1 
1060; tia 6.0 6.1 6.2 6.3 6.1 5.6 48 41 4.3 5.3 6.0 5.6 
1960 6.2 5.4 4.4 4.3 4.7 5.3 6.2 4.9 4.7 4.4 44 48 49 
1961 5.2 5.1 5.0 4.9 5.3 5.8 6.1 6.0 5.8 5.8 5.9 5.8 5.6 
1962 5.8 5.9 6.0 5.7 5.6 5.6 5.7 5.3 6.1 46 45 44 5.3 
1963 45 47 4.6 4.6 4.6 4.4 4.2 4.3 48 5.1 5.0 48 47 
1964 4.6 5.2 5.9 6.4 6.2 5.8 5.6 58 5.9 64 6.7 7.0 6.0 
1965 6.4 5.7 5.1 5.4 6.1 6.8 7.0 7.2 69 6.9 65 6.6 6.4 
1966 6.5 6.1 5.8 6.0 6.3 6.6 6.6 6.4 6.6 6.8 7.0 71 6.5 
1967 7.3 7.6 7.6 7.4 7.2 7.4 7.5 7.5 7.5 7.6 7.8 7.5 7.5 
1968 7.4 7.2 7.3 7.3 7.5 7.0 6.3 5.6 5.5 5.4 5.7 5.5 65 
1969 5.2 4.9 4.7 48 5.1 5.8 6.2 6.2 6.1 6.0 6.0 5.9 5.6 
1970 5.9 6.1 6.9 7.5 7.5 7.3 7.4 7.8 7.8 8.0 8.0 8.1 7.4 
1971 7.9 8.0 7.9 7.9 8.1 8.3 8.2 7.6 7.2 7.0 7.1 7.0 77 
1972 7.0 6.6 6.4 6.0 5.6 5.4 5.5 5.9 6.1 6.3 6.6 6.7 6.2 
1973 6.7 6.9 7.4 7.6 7.8 7.6 8.0 7.9 8.3 8.4 8.7 8.4 78 
1974 8.1 17 7.4 7.2 7.3 13 6.9 67 6.6 71 7.5 7.4 7.3 
1975 6.9 6.4 6.8 8.9 9.7 9.4 7.8 7.5 7.8 wa 7.1 6.3 77 
1976 6.2 6.4 6.5 6.4 6.1 5.9 5.6 5.6 5.4 5.4 5.2 5.1 5.8 
1977 4.3 4.2 4.3 4.9 5.1 5.2 5.4 5.4 5.3 5.2 5.1 5.4 5.0 
1978 5.4 5.3 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.8 4.6 4.6 a7. 49 49 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. For a description of these series, 
see the notes immediately following these tables, 
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YEAR Jan. Feb. | Mar. 


Apr. 


May 


June 


July Aug Re 
\ pt. Oct. Nov. D 
lec Annual 
Disposable i i 
1959 pa Poe Personal income in constant (1972) dollars (seas, annual rate)—bil. $ ! 
fen Per ply 475.7 478.3 480.3 48 
i 4 483.9 486.6 489.1 ph pote 475.3 4747 475.1 480.0 487 
1962 en rh 492.4 493.6 497.1 “he nog 488.3 486.6 4040 4373 
1963 ple 516.2 519.3 520.9 521.0 502.1 503.0 502.6 502.8 507.6 
1964 553.9 — . 531.0 533.4 534.9 ese2 524.0 524.0 523.2 524.8 He 515.4 500.6 
ican : 5.7 569.7 573.2 538.5 541.0 544.1 Pa 827.7 521.6 
596.3 576.3 578 5 547.6 
586.0 595.4 597.1 605.3 8078 579.8 583.6 585.6 585.3 547.7 551.8 539.2 
1966 634.1 636.6 637.8 : spas 615.1 632.2 627.9 eee ae 577.3 
1967 ; ' 637.1 638. , : . 612.4 
1967 a nasa ponte pode 638.2 641.8 643.9 646.1 649.1 
680.7 686.3 J 669.3 671.4 651.1 653.4 653.3 
1969 701.4 701.4 502.8 692.8 696.6 7004 puts 673.2 673.1 673.2 677.3 682.4 643.6 
1970 724.8 726.4 ae ers 706.4 125 17.1 ie i bath 700.8 702.7 Fee 
738.2 747.5 750. ; 122.3 724.3 712, 
1971 760.6 759.9 ; 50S 752.5 745.7 743.7 747.4 ve 
1972 778.5 . 763.7 763.7 765.5 780.6 y : 741.6 
1973 835.4 383 ae 791.4 795.4 785.1 eect 770.0 771.6 771.9 774.6 781.2 
1974 852.6 846.0 852.9 853.6 851.5 853.2 ae 805.9 805.4 819.8 828.5 833.1 769.0 
1975 828.1 " 841.6 842.8 842.8 843.7 2 856.2 861.7 863.7 862.8 j he 
830.4 831.1 849.1 904.4 3. 847.9 842.8 838.3 839,0 833. ped 864.7 
. 868.9 857.2 863.4 68.7 5 5 832.9 842.0 
1976 876.7 885.6 887.0 : 871.1 872.8 871.5 859.7 
1977 907.4 899.4 917.2 ae ane ee, ore 893.6 
ok 907.4 goa. 918.5 erie we ee 894.4 896.8 904.8 908.4 
. 964.9 968.1 965.4 3.6 936.1 939.1 946.4 952.3 ; 891.8 
. 964.7 975.0 976.3 977.3 . : 956.7 929.5 
wt : 984.5 991.1 998.9 972.6 
hs ae oi al consumption expenditures in constant (1972) dollars (seas. adj. annual rate)—bil. $ ! 
‘ . 439.6 437.5 
1960 446.6 447.7 . 441.9 442.8 441.4 
; 4532 poles pa pe pale 443.8 448.1 445.5 445.6 445.7 441.5 
: 452.8 454.5 456.4 i 
1961 mis pa pays . 455.4 450.4 453.0 
1962 474.3 474.1 477.6 oa 461.4 462.1 460.3 462.0 464.3 467 
1963 494.3 4925 494.9 496.5 pid eet 482.1 483.3 488.2 400.1 pie fe re 
1964 514.2 518.2 51 : 5 501.6 504.2 k , : ; 2 482.9 
: 99 poy , 506.0 504.3 504. : 
ae = — suas 208 527.8 590.5 633.8 596.9 534.3 537.4 532.5 aan 5287 
d ‘ ‘ : 566.7 574.4 573.9 ; ‘ 
1966 578.2 581.6 585 : 576.1 558.1 
5 585.8 580.3 
1967 ; : 582.2 7, 
ved 594.9 593.9 596.5 602.1 ate mas 587.2 587.4 592.4 589.8 590.7 591.8 586.1 
1988 e162 618.4 628.0 624.2 627.7 632.1 @338 Hee te re ere ore 603.2 
: 652.1 648.8 653.2 654.4 : ae pate ee 645.9 642.8 
ee er ee ee ee epee Si See a4 
aa es met ha : f 663.1 670.9 668.9 
1972 708.4 711. 688.0 687.3 693.4 688.9 693.3 
1973 762.8 763.7 705 1688 768.4 yen2 as 737.1 739.3 749.7 152.0 1567 7330 
1974 763.9 759.7 5 772.8 763.5 775.0 5 ; ; ; 
1975 751.7 760.2 7597 1631 1748 1729 179 714 762.2 760.1 750.0 7487 ede 
: : ; f 779.0 782.2 781.8 791.7 799.6 i 
1976 806.3 806.1 809.7 i : . 774.6 
: 815.4 808.9 819.3 
oh ey oh : 821.7 823.9 826.5 
aoe oar — — aie aang a56.0 861.5 863.6 865.8 8760 8817 884.9 B67 
: e 94.9 898.7 908.5 908.6 913.4 921.3 926.2 900.8 
we Personal consumption expenditures, durable goods, in constant (1972) dollars (seas. adj. annual rate)—bil. $ I 
1 49.2 51.3 51.4 52.2 
1960 49.9 52.4 : 52.3 53.0 52.2 53.2 54.6 51.5 51.6 
m 54.2 56.3 52.5 51.5 51.7 52.6 54.4 53.7 51.8 480 oe 
48.0 48.3 49.6 48.8 | 
ol a = oy =e mA 498 60.1 50.5 50.6 515 52.9 53.9 50.3 
1963 59.7 58.9 58.8 59.8 60.0 615 62.2 80.8 oh ae re og 55.7 
1964 642 vr eee y : } 60.5 60.7 60.3 62.0 63.8 0 
1908 64.3 65.8 66.9 67.9 68.5 66.5 67.6 ra 
67.1 71.9 75.1 74.0 715 68.8 70.4 73.0 78.2 77.4 709 762 yh 
} h b i i ; 73.4 
1966 78.2 80.3 82.8 
— 3 0.3 62.8 80.2 75.7 74.9 76.4 79.3 82.3 80.2 78.8 78.5 79.0 
10967 7a. 80.9 80.3 81.4 80.2 78.9 81.2 78.7 79.5 82.5 k 
1968 a4.4 as. a7 4 85.2 87.2 87.3 90.1 91.2 90.2 91.2 90.2 90.7 Heth 
Y i 92.1 91.7 89.8 91.7 93.2 92.1 : : : 
1970 89.7 91.3 88.1 90.1 90.7 91.4 90.4 91.7 39.9 87.8 220 aaa a9 
1971 92.8 92.8 95.2 ; 
ot ee 928 (62 361 3 198.1 88 97.8 102.6 104.0 103.6 103.3 98.1 
1973 122.6 125.5 126.7 124.7 124.6 119.6 120.8 Had 1232 1192 Ne 1168 aie 
1974 116.3 114.0 115.9 115.1 115.6 113.6 ; : ; ; : Mies 121.8 
. i ; 115.2 119.1 112.6 108.2 
= = : k 103.1 101.6 112.5 
09.1 105.5 106.6 110.8 110.8 114.5 114.5 116.5 115.8 119.8 123.4 112.7 
1976 124.2 
1977 132.2 1343 140.8 alee ‘wi «(gee CAG i Sen oe ara i268 
1978 134. + ; . 4 F y i 142.3 144.1 138.2 
2 138.7 145.1 148.7 148.0 146.7 145.4 150.9 146.4 150.5 152.5 153.5 146.7 
Personal consumption expenditures, nondurable goods, in constant (1972) dollars (seas. adj. annual rate)—bil. $ 1 
1959 201.3 202.2 206.0 202.4 205.8 205.5 204.2 20 
; i A 5.0 207.1 206.8 205.9 207.7 2 
1960 207.6 205.6 208.4 2125 207.2 208.6 209.4 207.9 207.1 209.0 209.2 206.3 2082 
1961 208.1 209.1 211.6 211.0 211.7 212.1 210.5 1 
1962 216.2 215.8 217.5 217.5 218.4 216.1 217.7 7188 bow a108 ie pia I 5 
1963 221.7 220.5 222.3 222.3 221.5 223.3 223.7 225.7 223.0 222.7 223.5 226.3 230 
1964 226.0 228.5 230.2 229.2 233.4 234.1 235.5 237.1 235.7 236.8 233.8 239.5 333.3 
1965 239.0 241.3 237.4 241.4 242.0 239.3 243.3 243.4 245.4 252.4 250.8 252.1 244.0 
1966 252.7 253.6 264.2 256.1 254.0 256.1 259.0 255.8 256.7 256.1 256 
‘ ; ‘ h ; , 2 256.4 
1967 257.7 258.4 258.8 259.8 258.8 259.7 257.5 259.4 261.7 258.0 260.6 263.8 3608 
1968 262.8 265.0 270.0 267.3 267.5 270.4 272.8 274.3 272.4 273.0 275.6 271.1 270.2 
1969 274.6 276.3 274.5 276.8 277.2 273.5 276.6 277.9 275.9 277.9 278.8 277. 276.4 
1970 280.3 280.1 280.4 280.3 282.1 281.2 282.0 282.5 286.1 284.4 284.4 288.7 282.7 
1971 287.4 286.9 283.7 287.0 286.4 289.2 286.2 287.9 288.0 287.3 289.7 290.2 287.5 
1972 288.1 289.8 295.3 297.5 290.2 298.8 302.0 300.9 301.5 306.3 305.6 307.2 299.3 
1973 309.4 312.6 310.6 307.5 307.5 308.5 314.0 305.5 312.2 308.7 307.9 307.6 309.3 
1974 207.2 304.3 303 6 205.2 02.8 203.6 206.8 306.4 303.6 304.1 300.6 298.8 303.9 
Y i j i 3 307.6 305.7 310.9 311.9 306.6 
1976 316.2 314.5 316.3 319.1 317.0 322.1 322.2 323.7 324.0 326.3 326.5 329.9 321.5 
1977 326.4 330.7 329.6 329.6 320.7 328.7 332.6 331.4 332.4 338.1 341.9 340.1 332.7 
1978 333.5 337.4 340.9 339.9 339.3 339.1 32.6 344.6 346.8 347.4 362.5 355.7 343.3 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Econom 
the notes immediately following these tables. 
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YEAR Jon. Feb. Mar. | Apr. Ez ; June July Aug. Sept. | Oct. Nov. [| Annval 


Personal consumption expenditures, services, in constant (1972) dollars (seas. adj. annual rate)—bil. $ 1 


4.7 
1959 180.5 181.3 182.2 183.0 183.7 184.3 184.9 185.6 186.4 187.2 188.1 188.6 184. 
1960 180.1 189.7 190.5 191.5 192.5 192.6 192.5 192.4 193.0 193.7 194.4 195.1 192.3 
1961 195.7 196.5 197.6 199.0 200.2 200.2 199.8 199.6 200.8 202.4 203.9 204.4 200.0 
1962 204.5 204,7 205.7 207.1 208.5 208.9 209.1 209.4 210.2 211.2 212.2 212.6 208.7 
1963 212.8 213.1 213.8 214.5 215.3 216.8 218.3 219.8 220.6 221.4 222.2 223.1 217.6 
1964 224.0 225.0 226.2 227.4 228.6 229.5 230.4 231.2 232.1 233.1 234.0 234.7 229.7 
1965 235.3 236.0 236.9 238.0 239.1 240.1 240.9 241.8 243.1 244.7 246.2 246.8 240.7 
1966 247.2 247.7 248.6 249.6 250.6 251.2 251.7 252.3 253.3 254.5 255.7 256.9 251.6 
1967 258.1 259.4 260.4 261.5 262.6 263.8 265.1 266.5 267.0 267.4 267.8 268.3 264.0 
1968 268.9 269.5 270.6 271.7 273.0 274.4 275.9 277.3 278.2 279.2 280.1 281.0 275.0 
1969 281.8 282.7 283.4 284.3 285.1 286.2 287.3 288.4 289.7 291.0 292.4 293.5 287.2 
1970 294.6 295.7 296.0 296.2 296.5 297.5 298.8 300.0 299.2 297.9 296.7 298.5 297.3 
1971 300.8 303.1 304.2 304.9 305.6 306.1 306.9 307.6 308.1 308.4 309.0 311.3 306.3 
1972 314.0 316.7 318.2 319.3 320.4 321.5 322.8 324.1 325.7 327.4 329.1 330.1 322.4 
1973 330.8 331.7 333.1 334.6 336.2 337.1 338.0 338.9 339.1 339.4 339.7 340.0 336.5 
1974 340.4 341.4 341.5 342.5 342.8 344,2 WA5.2 345.6 6.0 A778 346.3 348.3 344.3 
1975 347.4 348.7 350.3 352.5 353.1 354.5 355.7 357.2 358.1 360.4 361.1 364.3 355.3 
1976 365.9 365.4 367.2 368.3 368.9 370.3 372.2 374.4 375.9 377.5 381.2 382.4 372.5 
1977 383.8 385.1 384.5 385.3 386.4 389.0 391.9 393.4 394.8 397.1 397.5 400.8 390.8 
1978 402.9 406.7 408.7 406.4 407.2 409.1 410.8 413.0 415.3 415.6 416.4 417.1 410.8 

Implicit price deflator for personal consumption expenditures—index numbers, 1972 = 100? 

1959 69.7 69.8 69.8 69.9 70.1 70.4 70.5 70.7 70.9 71.0 71.0 70.9 70.4 
1960 71.0 71,2 71.4 71.7 71.6 71.5 Ths 71.9 72.0 72.1 72.3 72.2 71.7 
1961 72.2 72.2 72.3 72.2 72.3 72.4 72.6 72.6 72.7 727 72.7 72.8 72.5 
1962 72.9 73.1 73.3 73.4 73.5 73.5 73.4 73.6 74.0 73.9 74.0 74.1 73.6 
1963 74.3 74.4 74.3 74.3 74.5 74.6 74.8 74.9 74.9 75.0 75.2 75.3 747 
1964 75.5 75:5: 75.5 75.6 73.5 75.7 75.8 75.8 75.9 76.0 76.0 76.1 75.7 
1965 76.2 76,4 76.7 76.8 76.9 77.1 77.2 77.3 77.4 775 77.6 77.9 77.1 
1966 78.0 78.4 78.7 78.9 78.9 79.1 79.3 79.7 80.0 80.1 80.2 80.4 79.3 
1967 80.4 80.4 80,5 80.6 80.8 81.1 81.4 81.6 81.8 82.0 82.3 82.6 81.3 
1968 83.1 83.4 83.7 83.9 84,2 84.4 84,7 84.9 85.3 85.6 85.9 86.1 84.6 
1969 86.4 86.7 87.1 87.5 87.9 88,3 88.7 89.0 89.4 89.7 90.2 90.5 88.5 
1970 90.8 91.2 91.4 91.7 92.0 92.2 92.5 92.7 93.2 93.7 94.1 o4.4 92.5 
1971 94.8 95.0 95.4 96.7 96.1 96.6 96.9 97.3 97.3 97.6 97.8 98.2 96.6 
1972 98.6 99.0 99.1 99.3 99.6 99.7 100.0 100.2 100.7 100.9 101.2 101.5 100.0 
1973 102.0 102.5 103.1 103.9 104.5 105.0 105.4 106.4 106.8 107.7 108.8 109.8 105.5 
1974 110.9 112.2 113.4 114.3 115.5 116.5 117.3 118.6 119.8 120.8 121.7 122.5 116.9 
1975 123.0 123.6 124.1 124.7 125.1 126.0 127.0 127.6 127.9 128.6 129.1 129.7 126.4 
1976 130.3 130.4 130.7 131.2 131.9 132.4 132.9 133.5 134.2 134.8 135.3 135.9 132.8 
1977 136.9 137.8 138.4 139.0 139.5 140.2 140.7 141.3 141.9 142.3 143.0 143.7 140.4 
1978 144.9 145.9 146.7 147.7 148.8 149.8 150.5 151.2 152.1 153.1 163.7 154.6 150.0 


Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. For a description of these series, 
see the notes immediately following these tables. 
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“Gross national product” is the market value of the goods and 
; ices produced by labor and property supplied by residents of the 
) ted States, before deduction of depreciation charges and other 
ipovances for business and institutional consumption of fixed capital 
| iis. Other products charged to expense by business are deducted. 
ss national product comprises the purchases of goods and services 
ersons and government, gross private domestic investment (includ- 
e change in business inventories), and net exports (exports less 
MS Beginning 1960, the estimates include data for Alaska and 
‘Personal consumption expenditures” is goods and services pur- 
ed by individuals, operating expenses of nonprofit institutions, 
the value of food, fuel, clothing, rental of dwellings, and financial 
ices teceived in kind by individuals. Net purchases of used goods 
salso included. All private purchases of dwellings are classified as 
!s private domestic investment. 
Personal consumption expenditures for goods as well as services 
»estimated for benchmark years as final demand components of 
‘Input-Output Table. For goods, the basic data are: Product ship- 
t values reported in the census of manufacturers; nonmanufactured 
is and fuels, derived from censuses of agriculture and mineral 
Stries; imports, including transportation costs, insurance, and 
es; and changes in wholesalers’ and retailers’ inventories. The 
able supply is apportioned at producers’ values among inter- 
jate uses, investment, exports, government purchases, and per- 
consumption expenditures. To the derived consumption expend- 
2s at producers’ value are added estimates of transportation costs, 
sale and retail margins, and sales taxes, based principally on 
brstate Commerce Commission, census of business, and Internal 
enue Service data. 
$stimates of consumption expenditures for goods for years be- 
E2n and beyond benchmarks and quarterly and monthly consump- 
expenditures estimates rest chiefly on the trends shown by the 
ssus Bureau’s retail sales figures by kind of store; quantity series 
ptice information (for such items as autos, gasoline, and tobacco); 
other data from government and nongovernment sources. 
Periodic comprehensive sources, notably the censuses of popula- 
_ and housing, business, and agriculture, provide underlying data 
space rental values, personal services, repair services, and other 
ponents that together constitute about half of the dollar value 
cconsumer services. This information is supplemented by compre- 
ssive annual reports of government agencies, such as the Office 
Sducation for private higher education outlays, the Federal Com- 
nications Commission for telephone service, the Interstate Com- 
ce Commission for railroad and bus travel, the Civil Aeronautics 
d for air travel, and the Internal Revenue Service for data on 
Sicians, lawyers, and services by other professionals. Important 
is made also of annual data available from private sources such 
ihe American Council of Life Insurance and Best’s Fire and Casualty 
book for insurance items, the American Hospital Association 
hospital services, the Edison Electric Institute and the American 
_ Association for electric and gas utilities, the American Transit 
ociation for outlays for local transportation, and the New York 
ck Exchange for brokerage fees. 
Similar source data, though much less detailed in scope, together 
data from the Census Monthly Selected Services Receipts, are 
rd to derive the quarterly and monthly estimates of consumer ex- 
ditures for services. A more detailed description of sources and 
thods used in estimating personal consumption expenditures appears 
“Monthly Estimates of Personal Income, Taxes, and Outlays” 
slished in the November 1979 issue of the SURVEY OF CURRENT 
PSINESS. 
“Gross private domestic investment” is fixed capital goods pur- 
sed by private business and nonprofit institutions, and the value 
the change in the physical volume of inventories held by private 
Kiness. The former include all private purchases of dwellings, whether 
‘chased for tenant or owner occupancy. Net purchases of used goods 
also included. : 
The “structures” component of fixed capital goods is derived from 
rnthly figures for total private new construction compiled by the 
sau of the Census (see pp. 42 and 43), estimated construction and 
oloration expenditures for petroleum and natural-gas drilling and 
e shafts, commissions on the sale of structures, and net transfers 
sed structures from (or to) government. The petroleum and natural- 
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gas drilling and exploration and mine shafts series are benchmarked to 
data collected in the censuses of minerals industries. The annual esti- 
mates that are tied to these benchmarks are developed mainly from 
figures on the total drilling footage as reported in trade sources adjusted 
for changes in costs. 

The estimate of the “‘producers’ durable equipment” component 
of fixed capital is based on the input-output technique outlined in 
the section on personal consumption expenditures. 

For benchmark years, the main source of data on the value of 
product shipments is the census of manufactures. Annual estimates 
are calculated by detailed commodities and commodity groups. For 
each commodity, manufacturers’ shipments are adjusted for the flows 
that do not contribute to gross private capital formation. These include 
intermediate shipments of machinery components and parts, replace- 
ment parts, shipments for export, government purchases, and consumer 
purchases. Where appropriate, imports are added. Margins, which ac- 
count for the difference between the manufacturers’ price and the 
purchasers’ price, are added. Finally, adjustments are made for trans- 
actions in used goods. 

For non-Census years, the Annual Survey of Manufactures provides 
product shipment data at a less detailed level. For some commodities, 
the information on shipments is supplemented by data from the Cur- 
rent Industrial Reports series for specific products. Trade source data 
on unit sales and average prices are used in the estimates of motor 
vehicles purchases. For railroad equipment, Interstate Commerce Com- 
mission Transport Statistics are used. In addition, import and export 
data from Census Bureau Foreign Trade tabulations are utilized. These 
estimates are adjusted based on the year-to-year changes in a series 
derived from the BEA Plant and Equipment Survey. The survey results 
are adjusted to be comparable with estimates of producers’ durable 
equipment, primarily by excluding expenditures on plant and adding 
an estimate of expenditures for business passenger cars to the extent 
that they are not already covered. 

Quarterly interpolation and extrapolation is based on a series de- 
rived largely from the monthly Census series of manufacturers’ ship- 
ments, Census foreign trade data, and motor vehicle trade association 
data, together with the adjusted Plant and Equipment Survey. 

“Change in business inventories” measures the change in the phys- 
ical volume of inventories valued at average prices for the period. To 
ascertain the change in the physical quantity of stocks of nonfarm 
inventories, end of period non-LIFO (last-in-first-out) book values 
are converted to constant prices by means of selected Bureau of Labor 
Statistics Producer Price Indexes appropriate to each industry. The 
indexes are chosen to reflect the commodity composition of inven- 
tories in an industry, and are constructed to measure the “cost” or 
“market” valuation at the end of each period. Recent Census Bureau 
data on the particular accounting methods used by businesses to charge 
goods out of inventory allow for a determination of the period for 
which prices are embodied in inventories. The increments in the con- 
stant-dollar inventory series are converted to current prices by multi- 
plying them by ratios of current prices to base-period prices. The 
change in farm inventories is estimated by the Department of Agricul- 
ture from quantity and price data. 

The book values of nonfarm inventories are based on book value 
data reported to the Bureau of the Census and business income-tax 
return data tabulated by the Internal Revenue Service. 

The annual and quarterly basic data for manufacturing and trade 
inventories, which comprise over nine-tenths of the nonfarm total, 
have been derived from the following Census publications: Manufac- 
turers’ Shipments, Inventories, and Orders; Monthly Wholesale Trade 
Report; and Annual Retail Trade Reports. The extrapolation of retail 
trade inventories is derived mainly from a subsample of the monthly 
retail trade survey. The annual inventories of all other nonfarm indus- 
tries are obtained from Internal Revenue Service data; quarterly esti- 
mates of inventories in these industries are based mainly on the Fed- 
eral Trade Commission report Working Capital of United States Corpo- 
rations and other data obtained from the Bureau of Mines and trade 
associations. ’ 

“Net exports of goods and services” is exports less imports of 
goods and services. Exports are part of national production. Imports 
are not, but are included in the components of Gross National Product, 
and are therefore deducted. There are differences between the national 
income and product accounts measures of exports and imports and 
those in the detailed balance of payments accounts. _ 

“Government purchases of goods and services’ is the compensa- 
tion of government employees and purchases from business and from 
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abroad. It excludes transfer payments, interest paid by government, 
and subsidies. It includes gross investment by government enterprises, 
but excludes their current outlays. It includes net purchases of used 
goods, and excludes sales and purchases of land and financial assets. 

The quarterly estimates of “Federal purchases of goods and serv- 
ices” are based essentially on the Monthly Statement of Receipts 
and Outlays of the U.S. Government issued by the Treasury Depart- 
ment. However, since the total of budget outlays as reported in this 
publication includes amounts not representing purchases of goods 
or services, excludes other items that do constitute purchases accord- 
ing to the definition of gross national product, and reflects still others 
with timing different from that of the national income and product 
accounts, numerous adjustments must be made. 

The procedure is to treat the Treasury total of budget outlays as 
a benchmark, adding or subtracting appropriate amounts so as to 
derive purchases of goods and services as a residual. The principal 
deductions are public debt interest, grants-in-aid to State and local 
governments, transfer payments, subsidies, net expenditures of gov- 
ernment enterprises, foreign currency purchases, and loans and other 
capital transactions. Among the principal additions are the acquisition 
of fixed assets and inventories by government enterprises. It may be 
noted that this addition involves partial restoration of the total enter- 
prise expenditures previously deducted. Purchases are also converted 
from a cash timing basis to a delivery timing basis. This is achieved 
by subtracting from disbursements the change in outstanding prog- 
tess payments and adding back the change in corporate receivables 
from Government. The necessary adjustments for these general pro- 
cedures are either found explicitly in the Treasury Statement or derived 
from annual data published in the Budget, the Treasury’s Combined 
Statement of Receipts, Expenditures, and Balances, financial reports 
of government corporations, and a wide variety of other documents. 
Contacts with officials of government agencies supplement the basic 
source material. 

“State and local purchases of goods and services” are derived 
primarily from annual State Government Finances, Governmental 
Finances, City Government Finances, Historical Statistics on Gov- 
ernmental Finances and Employment, and other reports of the Goy- 
ernments Division and the Construction Statistics Division of the 
Bureau of the Census. 

As in the case of the Federal estimates, purchases of goods and 
services are derived as a residual. The estimates are obtained by 
subtracting from total State and local government expenditures the 
outlays that do not represent direct purchases of goods and services, 
such as transfer payments, interest, current operating expenditures 
of government enterprises, and purchases of land, and adding back 
outlays for goods and services that are netted out of total expenditures, 
namely, government contributions to self-administered insurance 
funds. The quarterly estimation of purchases is based primarily on 
independent State and local payroll and public-construction data. 

A discussion of the latest benchmark revision incorporating changes 
in definitions and classifications, and improvements in statistical 
methods appears in the January 1976 SURVEY OF CURRENT BUSI- 
NESS, Part I. Annual data for 1929-72 and quarterly data for 1946-72 
on a more detailed basis appear in THE NATIONAL INCOME AND 
PRODUCT ACCOUNTS OF THE UNITED STATES, 1929-74, a 
SUPPLEMENT to the SURVEY OF CURRENT BUSINESS, issued 
February 1977. (See also the July 1976 and subsequent July issues 
of the SURVEY.) Also, more detailed discussions of underlying con- 
cepts and statistical sources and methods appear in “Readings in 
Concepts and Methods of National Income Statistics,” available from 
the National Technical Information Service, Springfield, Va. 22151. 
Please mention the accession number, PB 251-329 when ordering. 
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1 See note 1 for p. 245 for a general description of the gross na- 
tional product. This presentation shows the portion of the gross na- 
tional product accounted for by goods, services, structures, and inven- 
tory change. The durable goods component comprises producers’ 
durable equipment, personal consumption expenditures for durable 
goods, government purchases of durable goods, and net exports of 
durable goods. The nondurable goods component comprises personal 
consumption expenditures for nondurable goods; government pur- 
chases of nondurable goods; and net exports of nondurable goods, 


Services include personal consumption expenditures for se! ces} 
government purchases of services from business, the compensation 
of government employees, and the net exports of services. + 

Data for structures represent private and public expenditures for 
structures, except for the compensation of government emplo : 
engaged in new force-account construction. This compensation: 
included in the compensation of government employees and is 
fied as a service. - 

A discussion of the latest benchmark revision incorporating chang 
in definitions and classifications, and improvements in statistic 
methods appears in the January 1976 SURVEY OF CURRENT BUS 
NESS, Part I. Annual data for 1929-72 and quarterly data for 194¢ 
72 on a more detailed basis appear in THE NATIONAL INCOM 
AND PRODUCT ACCOUNTS OF THE UNITED STATES, 1929-7 
a SUPPLEMENT to the SURVEY OF CURRENT BUSINESS, issut 
February 1977. (See also the July 1976 and subsequent July issu 
of the SURVEY.) 


2 “Gross national product in constant dollars” or real GNP 
derived principally by dividing components of the current-dollar gros 
national product by appropriate price indexes, in as fine a breakdo 
as practicable. A large number of product groups are deflated separatel 
each quarter, and many additional price indexes, drawn from tl 
sources indicated below, are combined to deflate the current-do 
series. Beginning 1960, the estimates include data for Alaska 
Hawaii. ; 

“Personal consumption expenditures” are deflated mainly by pri 
series that are components of the Consumer Price Index compiled 
the Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor. 

The “structures” component of gross private domestic investm 
is deflated largely on the basis of construction price and cost inde: 
compiled by government and private agencies. The specific techni 
used are described in the August 1974 SURVEY OF CURRE 
BUSINESS (see pp. 18-27). Producer’s durable equipment purchas 
are adjusted to eliminate price changes by reference principally 
the Bureau of Labor Statistics Producer Price Indexes. The techniqu 
used are described in the July 1975 SURVEY OF CURRENT BUS 
NESS (see pp. 20-23). 

“Change in business inventories” is also deflated largely on 
basis of the Producer Price Indexes. 

“Net exports of goods and services” is the balance of separate 
deflated exports and imports. Major reliance in removing price chan 
is on unit-value indexes for merchandise exports and imports prep ‘ 
by the Bureau of the Census. 

In the deflation of government purchases, an attempt is made 
approximate specification pricing for the value added by gene 
government, which is measured by the compensation of governmen 
employees. For the Federal Government, indexes (1972=100) 
employee hours in the various Civil Service and wage board g 
are given weights that are proportional to 1972 payrolls in th 
grades. The rationale of this weighting system is that average p 
by grade reflects such factors as experience and education. The pr 
cedure is modified to eliminate differences in average pay that do 
reflect differences in these factors. Constant-dollar compensati 
for military employees is obtained by weighting indexes of emplo’ 
ment in the various ranks of officers and enlisted men by 1972 p 
rolls in those ranks. For State and local noneducation governm 
employees, unweighted man-hours are adjusted by use of inforn 
tion relating to Federal civilian employees. For elementary and se 
ondary school teachers, indexes of employee hours (cross-classifie 
by educational attainment and experience) are given weights pi 
portional to payrolls in those cross-classifications. For teachers 
higher education, the weighting system takes into account only dil 
ferences in educational attainment. The weighting system for not 
teaching employees takes into account occupational categories. ‘ 

The methodology for obtaining constant-<dollar government pul 
chases from business incorporates information on prices and produ 
composition of government purchases. In some cases, price inforn 
tion that relates directly to the kinds of goods and services pur e 
is obtained from government agencies. Detail on the product comf 
sition of government purchases permits a matching of current-dol 
purchases with the price indexes used to convert them into const: 
dollars. For the Federal Government, this information is de e 
from the records on contracts awarded by the Department of Defens 
General Services Administration, and certain other agencies. Fe 
State and local government, incorporation of information underlyin 
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1963, 1967, and 1972 input-output tables on the industry distri- 
jon of the several functional categories of purchases serves a 
(lar purpose. 

MA discussion of the latest benchmark revision incorporating changes 
definitions and classifications, and improvements in statistical 
hods appears in the January 1976 SURVEY OF CURRENT 
SINESS, Part I. Annual data for 1929-72 and quarterly data for 
6-72 on a more detailed basis appear in THE NATIONAL 
"OME AND PRODUCT ACCOUNTS OF THE UNITED STATES, 
‘9-74, a SUPPLEMENT to the SURVEY OF CURRENT BUSINESS, 
eed February 1977. (See also the July 1976 and subsequent July 
ees of the SURVEY.) 
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See note 2 for page 251. 
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See note 2 for page 251. 


* See note 1 for page 259. 
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The implicit price deflators are current-weighted price indexes 
ed by dividing the current-dollar GNP (or component) by the 
sstant-dollar GNP (or component). They are weighted averages 
the detailed price indexes used in the deflation of GNP. In each 
od, the weights are based on the composition of constant-dollar 
rout in that period. In other words, the price index for each item 
veighted by the ratio of the quantity of the item valued in 1972 
s to the total output in 1972 prices. Changes in the implicit 
= deflator reflect both changes in prices and changes in the compo- 
m of output. The fixed-weighted price indexes use as weights the 
position of output in 1972. Accordingly, comparisons over any 
=span reflect only changes in prices. Note 2 for p. 251 discusses 
derivation of the constant-dollar estimates. For more detailed 
assions of these price indexes, see “‘Alternative Measures of Price 
nge for GNP” in the March 1969 SURVEY OF CURRENT BUSI- 
and ‘Reconciliation of Quarterly Changes in Measures of Prices 
by Consumers” in the March 1978 SURVEY OF CURRENT 
SINESS. 

Annual data for 1929-72 and quarterly data for 1946-72 for the 
llicit price deflators and annual and quarterly data for 1958-72 
the fixed-weighted price indexes appear in THE NATIONAL 
‘OME AND PRODUCT ACCOUNTS OF THE UNITED STATES, 
9-74, a SUPPLEMENT TO THE SURVEY OF CURRENT 
SINESS, issued February 1977. (See also the July 1976 and sub- 
sent July issues of the SURVEY.) 
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1 See note 1 for page 259. 
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1 «National income” is the incomes that originate in the produc- 
of goods and services attributable to the labor and property 
plied by residents of the United States. Incomes are recorded in 
forms in which they accrue to residents, and are measured before 
‘uction of taxes on those incomes. They consist of compensation 
employees, proprietors’ income, net interest, corporate profits, 
| the rental income of persons. Beginning 1960, the estimates in- 
Me data for Alaska and Hawaii. $ 
“Compensation of employees” is the income accruing to employees 
smuneration for their work. It is the sum of wages and saiaries and 
plements to wages and salaries. 
“Wages and salaries’ consists of the monetary remuneration of 
bployees, including the compensation of corporate officers; com- 
sions, tips, and bonuses; and receipts in kind that represent income 


‘the recipients. 
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“Supplements to wages and salaries” consists of employer contri- 
butions for social insurance and of other labor income. Employer 
contributions for social insurance includes employer payments under 
the following programs: Federal old-age, survivors, disability, and 
hospital insurance; State unemployment insurance. railroad retirement 
and unemployment insurance; government retirement; and publicly 
administered workmen’s compensation. Other labor income includes 
employer contributions to private pension and welfare funds, and 
directors’ fees. The annual figures for employer contributions for 
social insurance and other labor income are interpolated and extrap- 
olated from appropriate wage and salary estimates, with adjustment 
for changes in contribution rates. 

“Proprietors’ income with inventory valuation and capital con- 
sumption adjustments” (shown separately for farm and nonfarm 
enterprises) is the monetary income and income in kind of sole 
Proprietorships and partnerships, including the independent profes- 
sions, and of producers’ cooperatives. Interest and divided income 
received by proprietors, and rental incomes received by persons who 
are not primarily engaged in the real estate business are excluded. 
The two valuation adjustments are designed to obtain measures of 
profits in which inventories and fixed capital are valued at replace- 
ment cost, the valuation concept underlying national income and 
product accounting, rather than historical cost, the valuation concept 
underlying business accounting. The capital consumption adjustment 
also places the using up in production of fixed capital on a consistent 
basis with respect to service lives (85 percent of Internal Revenue 
Service Bulletin F for equipment and nonresidential structures) and 
depreciation formulas (straight-line). 

“Rental income of persons with capital consumption adjustment” 
is the monetary income of persons from the rental of real property, 
except the income of persons primarily engaged in the real estate 
business; the imputed net rental income of owner-occupants of non- 
farm dwellings; and the royalties received by persons from patents, 
copyrights, and rights to natural resources. 

“Corporate profits with inventory valuation and capital consump- 
tion adjustments” is the income of corporations organized for profit 
and of mutual financial institutions that accrues to residents, measured 
before income taxes, before deduction of depletion charges, after 
exclusion of capital gains and losses, and net of dividends received 
from domestic corporations. In addition to profits earned in domestic 
operations, corporate profits includes net receipts of dividends and 
branch profits from abroad. In other major respects, profits are defined 
in accordance with Federal income tax regulations. 

The estimate of corporate profits is prepared in four stages of 
decreasing reliance on data: (1) a benchmark estimate is made for the 
most recent year for which complete tax-return data are available 
from the Internal Revenue Service; (2) preliminary and incomplete 
tax-return data provide the basis for the annual estimate for the year 
following the benchmark year; (3) the annual estimates are extrap- 
olated to more recent years by use of information from samples 
of stockholder reports and the Federal Trade Commission Quarterly 
Financial Report and regulatory agency data; and (4) quarterly esti- 
mates are interpolated within and extrapolated beyond the annual 
totals by use of more limited samples. 

The first and second stages of the estimating process can be viewed 
as a series of conceptual adjustments to the statistical estimates pre- 
pared by the Internal Revenue Service of net income reported on tax 
returns. The major conceptual adjustments include: adding profits 
disclosable by complete audit, State income taxes, the income of 
Federal financial agencies that do not file tax returns, the bad debt 
adjustment, and tax-return depletion; deducting capital gains and 
dividends received; and substituting remittances from abroad for 
foreign earnings. 

Having determined the annual benchmark and a preliminary bench- 
mark approximation, the estimates are extrapolated forward for years 
not yet available from the Internal Revenue Service. An extrapolation 
is made for each of more than 70 industry cells separately by moving 
the BEA measure forward by the movement shown in stockholder 
or regulatory agency data prepared for the industry, and the results 
are summed to derive an all-industry total. 

“Corporate profits tax liability” is Federal, State, and local taxes 
on corporate income. : 

“Inventory valuation adjustment” is the change in the business 
inventories (CBI) component of gross national product, which is 
measured as the change in the physical volume of inventories valued 
in prices of the current period, less the change in the value of inven- 
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tories reported by business (book value). The IVA is required because, 
according to the inventory accounting methods used by business, 
the change in book values generally differs from the CBI. Measure- 
ment of inventory change as physical volume change valued in prices 
of the current period conforms its treatment to that of all other com- 
ponents of gross national product. An alternative definition of the 
IVA as the excess of the replacement cost of inventories used up over 
their historical acquisition cost is often helpful. That this definition 
is equivalent to the definition stated above follows from the fact that, 
according to all methods of inventory valuation used by business, 
inventory purchases in an accounting period are reflected in book 
values in the prices of that accounting period. To make the measure- 
ment of charges against gross national product consistent with gross 
national product, the IVA must be applied to reported corporate 
profits and proprietors’ income, because these are based on the same 
accounting methods that underlie the book value of inventories. 

“Net interest” is interest paid by domestic business less interest 
received by it, plus net interest received from abroad. Interest paid 
by consumers and by government, including government enterprises, 
is not added into this computation because it is not treated as a factor 
cost of production. In addition to monetary interest flows, net interest 
includes flows of interest in kind (imputed interest). The latter have 
their counterparts in similar service charges. The portion of the interest 
flows that is allocated to consumers and government is a component 
of net interest and the associated service charges are included in per- 
sonal consumption expenditures and government purchases. 

A more complete description of the methods employed in calcu- 
lating the annual estimates of national income appears in “Readings 
in Concepts and Methods of National Income Statistics,” available 
from the National Technical Information Service, Springfield, Va. 
22151. Please mention the accession number, PB 251-329 when 
ordering. 

A discussion of the benchmark revision incorporating changes in 
definitions and classifications, and improvements in statistical methods 
appears in the January 1976 SURVEY OF CURRENT BUSINESS, 
Part I. Annual data for 1929-72 and quarterly data for 1946-62 appear 
in THE NATIONAL INCOME AND PRODUCT ACCOUNTS OF THE 
UNITED STATES, 1929-74, a SUPPLEMENT to the SURVEY OF 
CURRENT BUSINESS, issued February 1977. (See also the July 1976 
and subsequent July issues of the SURVEY.) 


2 Data for proprietors’ income include inventory valuation and 
capital consumption adjustments. Farm income is measured exclusive 
of inventory profits; therefore no valuation adjustment is required. 


3 “Dividends” measures payments in cash or other assets, exclud- 
ing stock by corporations organized for profit to stockholders who 
are U.S. persons. 


PAGE 266 
1 See note 1 for p. 265. 


a “Capital consumption adjustment” is the tax return-based capital 
consumption allowances less capital consumption allowances that are 
based on estimates of economic service lives, straight-line deprecia- 
tion, and replacement cost. 


3 “Personal income” is the income received by persons from all 
sources, that is, from participation in production, from transfer pay- 
ments from government and business, and from government interest, 
which is treated like a transfer payment. Persons consist of individuals, 
nonprofit institutions, private noninsured welfare funds, and private 
trust funds. Proprietors’ income is treated in its entirety as received 
by individuals. Life insurance carriers and private noninsured pension 
funds are not counted as persons, but their saving is credited to persons. 
Personal income is the sum of wage and salary disbursements, other 
labor income, proprietors’ income, rental income of persons, dividends, 
personal interest income, and transfer payments, less personal conttri- 
butions for social insurance. Beginning in 1960, the estimates include 
data for Alaska and Hawaii. 


Ane ‘ 

Personal tax and nontax payments” is tax payments (net of 
refunds) by persons (except personal contributions for social insur- 
ance) that are not chargeable to business expense, and of certain 


other personal payments to general government that it is convenien 
to treat like taxes. Personal taxes includes income, estate and gift, | 
and personal property taxes. Nontaxes includes passport fees, fines | 
and penalties, donations, and tuitions and fees paid to schools an 
hospitals operated mainly by government. Nontaxes generally exclude . 
purchases by persons from government of goods and services that ar . 
similar to goods and services purchased by persons from business. : 

Federal personal tax payments—individual income and estate am 
gift taxes—are derived from data reported by the Internal Revenui 
Service. Income tax withholdings are amounts withheld from err 
ployees’ wages and salaries. The estimates are derived by adjus tin, 
Federal collections data to allow for the lag from the time the t 
payments are withheld from the employee until the time the en 
ployer deposits the payment with the Treasury. Seasonal adjustmen 
is accomplished by distributing the calendar year totals over fou 
quarters in accordance with the movement of seasonally adjuste 
payrolls subject to withholding. Appropriate allowances are ma 
for changes in tax rates. Other components of personal tax payment 
represent cash collections net of cash refunds. Nonwithheld individ ua 
income taxes (quarterly declarations, end-of-year settlements, 
back payments) and income tax refunds are smoothed through thi 
year to approximate seasonal adjustment. Estate and gift taxes al 
seasonally adjusted separately. Federal personal nontax paymen 
are determined principally from detailed analyses of Budget d 
on miscellaneous and proprietary receipts of the Treasury. 

State and local personal tax payments (which consist of income 
death and gift, motor vehicle, personal property, and other 
are based on the State Government Finances, Governmental Finance 
City Government Finances, and beginning in the first quarter of 1962 
Quarterly Summary of State and Local Tax Revenue and other report 
of the Governments Division of the Census Bureau. State and log 
personal nontax payments, consisting largely of fines, penalties, am 
charges for tuition payments, are obtained from the same source 
Income taxes are seasonally adjusted by distributing the calenc 
year totals in accordance with seasonally adjusted payroll 
Seasonally adjusted nontaxes are calculated by graphic interpolatic 
or extrapolation. 

“Disposable personal income” is personal income less personal t 
and nontax payments. It is the income available to persons for spendir 
or saving. 

‘Personal outlays” is personal consumption expenditures, intere 
paid by consumers to business, and personal transfer payments 
foreigners (net). The last item is personal remittances in kind and 
cash sent abroad less such remittances from abroad. 

“Personal saving’ is personal income less the sum of persor 
outlays and personal tax and nontax payments. It is the current sa’ 
of individuals (including proprietors), nonprofit institutions, priv 
noninsured welfare funds, and private trust funds. Personal sa 
equals the change in the net worth of persons, which may also b 
viewed as the sum of net acquisition of financial assets (such as cas 
and deposits, securities, and the net equity of individuals in life ins 
ance and in private noninsured pension funds) and physical assets le 
the sum of net borrowing and of capital consumption allowances. 

A discussion of the latest benchmark revision incorporating cha 
in definitions and classifications, and improvements in statistic 
methods appears in the January 1976 SURVEY OF CURREN 
BUSINESS, Part I. Annual data for 1929-72 and quarterly data fe 
1946-72 appear in THE NATIONAL INCOME AND PRODUC 
ACCOUNTS OF THE UNITED STATES, 1929-74, a SUPPLEMEN™ 
to the SURVEY OF CURRENT BUSINESS, issued February 19 
(See also the July 1976 and subsequent July issues of the SURVEY.) 


2 


& 


PAGE 267 


1 See notes 3 and 4 for p. 266. 


2 Data represent Federal Government transactions as recorded 
the national income and product accounts (NIPA’s). The Feder 
sector is recorded in a manner consistent with the conceptual tre: 
ment of the personal, business, and State and local government secte 
in the NIPA’s. The Federal sector of the NIPA’s records receipts fron 
business on an accrual basis and receipts from individuals on a payme 
basis. Purchases of goods and services are recorded largely on a deliver 
basis; transfer payments and grants-in-aid to State and local gove m 
ments are recorded on a cash basis; and net interest paid and subsidie 


the current surplus of government enterprises are recorded on an 
ual basis. 

‘federal Government receipts cover 4 categories: (1) Personal tax 
nontax receipts consisting of individual income taxes (net of 
nds), estate and gift taxes, and certain nontaxes such as fines 
§ penalties; (2) corporate profits tax accruals consisting of the 
eeral tax on corporate income and the return of Federal Reserve 
#«em’s earnings to the Treasury; (3) indirect business tax and nontax 


its to retirement funds for government employees, and certain 
ance premiums, such as for veterans life insurance. 

?ederal Government expenditures cover 5 categories: (1) Purchases 
soods and services consists of the compensation of government em- 
"ees, purchases from business and from abroad, and gross invest- 
it of government enterprises. (2) Transfer payments consists of 
«sfer payments to persons and foreigners. Transfer payments to 
ons is income payments to persons for which they do not render 
ent services and includes payments for programs such as social 
rity, unemployment insurance, medicare, and Federal civilian, 
ary, and veterans pensions. Transfer payments to foreigners con- 
_ of U.S. Government nonmilitary grants to foreign governments 
ash and in kind, and of transfer payments, mainly retirement 
s, to former U.S. residents living abroad. (3) Grants-in-aid 
fstate and local governments consists of Federal payments to State 
local governments, other than for net interest payments. Major 
ts-in-aid are for public assistance, highways, education, and general 
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revenue sharing. (4) Net interest paid is interest paid by the Govern- 
ment less interest received. (5) Subsidies less the current surplus of 
government enterprises consists of subsidies, such as payments to 
farmers, and the current surplus of government enterprises, calcu- 
lated by subtracting current outlays from sales receipts. 

Federal Government purchases of goods and services is the only 
category of Federal expenditures that enters directly into the calcu- 
lation of GNP. Other expenditures enter into the income stream and 
have an impact on GNP when spent by the recipients. 

More detailed data (annually beginning 1929; quarterly begin- 
ning 1946) appear in the NATIONAL INCOME AND PRODUCT 
ACCOUNTS OF THE UNITED STATES, 1929-74, a SUPPLEMENT 
to the SURVEY OF CURRENT BUSINESS, issued February 1977. 
(See also the July 1976 and subsequent July issues of the SURVEY.) 
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1 See note 1 for p. 245 and notes 3 and 4 for p. 266. 
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2 See note 2 for p. 259. 


Page 
A 
DPRMIEMEMUAUEPIR ak, ss sk ok ee 97,63 
eemerate, labor tumover, .................. 77 
ounts receivable, volume (all retail stores) ........ 58 
te and rayon fiber, production, stocks.......... 162 
EMMICEMIN ee des ss sk es sw ek es 113 
eyisalievlic acid, production. ..............%5.. ses: 
d (hydrochloric, nitric, phosphoric, sulfuric, 
acetylsalicylic), production.............. 111-113 
ertising: 
0 OE a ae a a7 
ONE ee 48, 49 
cCann-Erickson indexes, by media. ............ 48 
ewspaper, index, expenditures ............. 48, 49 
melevision, network index .................;. 48 
ospace vehicles, production indexes, 
Penn, OMICS CRIES Ca Sec kics va ee 11,15, 166 
ica: 
Id production (South Africa) ............... 89 
na a a 97, 102 
icultural statistics: 
ash receipts from marketings.................. 8 
ES a ee ae 59 
ee G2. Ge 99, 104 
(Parm prices received (indexes) ............. 32, 203 
‘Loans and discounts outstanding ............... 79 
achinery , producer price index, exports 
cvotee lo anaginewee, 2 SS ee 39,101, 144 
sexogticer price indexes ...5.......-5.+- 37, 208, 209 
Volume of farm marketings (indexes)............. 8 
MertiCTe,ODCTMIONS “Wades esse. ee eee 107, 108 
- conditioners (room), sales ...........--+-+-+05: 145 
rborne trade (foreign). ........-.----eeeeceee 106 
craft industry: ; 
Backlog, shipments ..........--2--eeeeeeers 166 
Exports of aircraft (value) ......-..---+-e ees 166 
Manufacturers’ orders (new, unfilled) .......... 27;29 
Plant and equipment expenditures ....... WA 175, 178 
aes operations fo V is fe i ee os 107, 108 
ohol: 
Denatured, production, consumption, BIOCKS oa rire oe 114 
Ethyl, production, stocks, withdrawals ......-..-- 114 
oholic beverages: 
Production, consumption, withdrawals, stocks, 
ENDOHS he esate e gee a ss os 117,118 
ens, arrivals, departures .......-------e+sreee? 110 
minum, production, exports, imports, price .....-- 139 


General Index 


Page 
Aluminum ingot and mill products, castings, 

SIPMeNtsy STOCKS. naru-e erence wee ee eee 139 
AIIM SULLAteSpPLOGUCTION. =. .2.c0 ents ce eee eee ig 
American Appraisal Company (The), construction 

COSHINCEXES. wee ee hee eee eee 45 
American Republics, U.S. trade with ........... 99, 103 
Ammonia (synthetic anhydrous), production......... 1m 
Ammonium nitrate, production, imports........ Pe 
Ammonium sulfate, production, imports........ PELE 
Anthracite coal, production, exports, 

price: Gite, See a aa eee 146 
Apparel. See Clothing. 

Apparel and related products industry: 
Advertising (magazine)". 2 st. 229544. 22. Pee 48 
Consumer priceindexay. a ee ee 34, 35, 206 
Employment, hours, earnings .......... 62, 65, 68, 73 
Exportsfimports. 3.23.0. PSS See ee eeu 164 
Producer:pricé index#r2 , #2 oh eee Oe eee 40 
Production indexes, cuttings............ 10513;165 
Apparel and accessory stores, sales, inventories. . . . 51, 53-57 
Appliance stores (household), sales ............. 50552 
Appliances (household): 
Outputiindexs, sawyer neta wie ee eee eee ees 10 
Producer priceiindex* 0s er olete ee eee 38 
Salessik ws Ae Ga Boe eee ee rete 145 
Argentina, U:S. trade with F925 an ene oe es 99, 103 
Asia, Australia and Oceania, U.S. trade 

With. Reese Fe Ae 97,98, 102, 103 
Asphalt, domestic demand, production, stocks .... 149,151 
Aspirin (acetylsalicylic acid), production............ 113 
Assets, U.S. abroad, foreign in the U.S.,incomeon..... 5,6 
Australia and Oceania, U.S. trade 

witheG oe Ss ee ee Re 97, 98, 102, 103 
Auto and home supply stores, retail sales .. . . 50,52,56,57 
Automobile industry (see also Automobiles): 

Advertising, magazine, newspaper ............ 48, 49 
Automotive dealers, retail sales, 

inventories! 2A ae ee 50, 52, 54, 55, 216, 218 
Production indexes (motor vehicles and 

PASE ce. we es cle eee 10, 15, 184 
Profite(itet) vases saci st 5 ON oe ee 91 
Sales (shipments), inventories, orders 

{manifacturers’) 9 >. 425 Se ae oe 19, 21-23, 26, 28 
Steel products shipments .......-.-++--eeeee- 138 

Automobiles: 

Consumer price indexes ......-..----+++ee0- 34, 35 
Exports, imports (value, units) ........- 101, 105, 167 
Factory Gales-2 4225052022 > oe ee ee ne eee 167 


274 


Page 
Automobiles—Con. 
Inistallmentcredit ....¢2.24)0 04c 0 a edee 84, 85, 234 
Manufacturers’ sales, inventories, orders (motor 
vehicles and parts) ........... 19, 21-23, 26, 28 
Producer price index (motor vehicles and 
equipment): oy. > -sean pees weed eta ne 40 
ProductionindeX acy... se eee. Sleen nen ceen eae 10, 184 
Registiations; New fc. x saccn oes ote ae aes tors 167 
Retail automobile dealers, sales, 
MWGMOURS Shoocanguat 50, 52904, 05,210,216 
Retail sales and inventories (units) .......... 167, 243 
Tires and tubes, producer price index, production, 
shipments, stocks, export$ .....2%.....<- 40, 156 
B 
Bakery and cereal products, producer price index ...... 37 
Balances, U.S. international transactions ............ 5,6 
Bankers,acceptances<¢ os tes at lees et eee 79, 83 


Bankruptcies. See Failures (industrial and commercial) 
Banks: 
Commercial banks, deposits, consumer installment credit, 


loans and investments)... <1. « acne oie 81-83, 85 
Credit (commercial, consumer, Federal) ........ 83-85 
Discount rate (N.Y. Federal Reserve Bank) ..... $3723) 
Federal Reserve Banks, condition .............. 80 
Federal Reserve member banks (all), borrowings, 
TESOTVES 2 eee Nain ec cat ores nartouonare 80, 81, 230, 231 
TEGans ad Investments: 00-3 een ee 82,83 
ManpiNiCledit sus cous nates ot 2a. 4 cies Rea eae a eae 93 
StOckss priceindexes amr cin c viceroy ane ete ame 95 
Weekly reporting large commercial banks (Federal 
Reserve System), condition ............ 81,82 
Barley, production, stocks, exports, prices........... 120 
Batteries (automotive replacement), shipments........ 145 
Beef and veal, production, stocks, exports, 
LIT POLUS OTIC Cio aty eee der etre Teh warnaibe Kus SAU 125 
Beer, advertising, production, withdrawals, 
SOCK Sear ee Fae Ma ihre ad cd aie k og vi sae 48,117 


Beverages (see also individual commodities): 
Alcoholic, production, consumption, withdrawals, 


SLOCKS LNPOT(S eygee sake -ancuah eek date LV 1s 
PrOaucer Price Index, phine ine Aint, ae ee 37 
PLOUUCHONANCEX GNM c.f s)o us wos Kaw iMewn 13 

Beverages and tobacco, exports, imports ........ 100, 104 
Bituminous coal: 
Price index, WHOLOSAIG c4.45 oe ss ee oe ee ee 146 
Production, consumption, stocks, exports ..... 146, 242 
Erogietioninides (COal)tuig «ct VR Rt maennieieye ee 12 


Blast furnace production (pig iron) 
Blast furnaces, steel mills, manufacturers’ sales, 
inventories, orders ............ 19, 20, 23, 27, 29 


Boeckh, construction cost indexes ................ 46 
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Bonds: 
New issues... ssncs © + we ede oe eee 
Prices . 4 aies dss eee doe ee ee 
Sales 6:60 Sav bbs 6 6 
US, Treasury «s5 6 2 60 @ sues ere 90 e } 
Vields 5.5 65 sie oe ee eee 94, 237, 238 
Borrowings, Federal Reserve member banks. . . . 81, 230, 231 
Boxes (folding paper), shipments ...........-.++++- 4 
Boys’ and men’s wear stores, retail 
SAICS 5. once «0's oo vce 9k © Vi eee Cage ae 
Brass and bronze foundry products, shipments........ 
Brass mill (copper mill) products, shipments ........-. 
Brazil: 
Coffee imports from .... 2. S60 60s uss cane 
US. trade with 5.52. auwikek 22 oe ee 
Brick (unglazed), shipments, wholesale price index 
Broadwoven goods: 
Cotton, production, orders, inventories, trade 
Gray goods, production, stocks, orders ........... 
Manmade fiber, production, prices, 
exports, imports . .:../s.0 0 <0 saa wee 
Woolen and worsted, production ............... 
Brokers’ balances (free credit), margin 
credit 2. vs eau « «00 50 eis eee 
Budget receipts and expenditures, Federal. .... 
Building (see also Construction): 
Building costs, indexes of . .. ..«« 4s + daw 
Construction put in place. . ...«. « «ss sas eee 
Contracts 
Periits oy s-v-w0i95 ve aap 5 4 ce 
Building materials, output, advertising ........... 
Building materials and supply stores, retail 


sales, inventories . «<i <«k eee 50, 52,54, 55 
Building materials, hardware, garden supply 4 
and mobile home dealers, retail sales ........ 50,52 


Bus lines and local railways. See Transit (urban). 
Buses and trucks, sales, inventories, exports, 


imports, registrations... .......es%.««<s0eNnn 168 
Business equipment, supplies, production 

indexes ... « < « s:« 4.545 0 4-hmieee bien ll 
Business incorporation (new) ...............000- 30 
Business inventories (change in), gross 

national product.......... 248, 251, 255, 257, 258 
Business sales and inventories, 

TAtOS K nus 6s eRe 16-18, 187-190 
Butter, production, stocks, wholesale price .......... 118 
c 
Calves, slaughter, price... ......... «wm ase 124 

Canada: 
Gold production. 2... oars 4 4 ah 89 
Newsprint, production, shipments, stocks ......... 154 
US. trade with:.:: sts aieaew. shai a ole 99, 103 
Candy (confectionery), manufacturers’ sales ......... 126 


Page 
ital consumption adjustment (national income)... . . 266 
jital equipment, producer price indexes ........ 36, 41 
jital goods industries (including Defense), 
manufacturers’ sales, inventories, 
ee ere 22, 26, 28, 30, 194, 198, 200 
PUREE ICG, DIOUUCTION ri icin wk ee sant wn 113 
SS GE 107, 108 
a AME CUNO RNS a gk kee wn vin a 165 
h income or receipts from farm marketings 
SO ga be SS 8 


# tings (aluminum), shipments ................. 139 
# tings (gray and ductile iron, malleable iron, steel), 


a AE 136 
‘tle and calves, slaughter, prices ................ 124 
NESSES > ae 130 
nent industry: 
Concrete products, producer price index .......... 39 
ES EE SO i 46,157 
eal and bakery products, producer price index ...... 3] 
in stores (multiunit firms with 11 or more 
eee leney | 
ange in business inventories... .. 248, 251, 255, 257, 258 
mee acceminis all feta Stores ......--.-.-----: 58 
2ese, production, stocks, imports, price....... 118,119 
icals and allied products (see also individual 
commodities): 
Employment, hours, earnings .......... 63, 66, 69, 73 
OES 100, 104 
Seirtel PNEES HIOUUCHION .... ~~~. - nen sess 113 
OOS er ieee 111 
Inorganic fertilizer materials, production, 
stocks, exports,imports............. 1 te, 2 
Manufacturers’ sales and inventories........ PN fh Rs 
Rubee production ..-.-.----- ees see enes 113 
} Plant and equipment expenditures ....... 2,4, 174,177 
§ Producer price indexes.........-----+++05: 37,38 
RIE MOI ee a eine a hm san oye 2 FS K.P iPn 8 14 
ee ena hn cn gimnitin se ese pe st 91 
ickens and eggs. See Poultry and eggs. 
SIMS ea ee 99, 103 
orine (gas), production .......-----seeereees 111 
earettes, consumption, exports .......---++-++++> 129 
Megars,consumption .......------+++eerrerees 129 
SSL Cn a er eae ae 59, 219-221 
Haims (initial) for unemployment compensation ...... 78 
kassified advertising (newspaper), expenditures and 
help-wanted index ......-----+eeeerees 49,77 
say products (see also individual commodities), 
price index, shipments ......---+---+-++: 39,157 
ay products industry. See stone, clay, and 
glass industry. 
oth (broadwoven goods): 
Cotton, production, orders, stocks, exports, 
160, 162 


TAUDOLIS oe oh oo ope s+ aay oye pitt Pe 
Manmade fiber, production, orders, 
stock, prices, trade .....-------> 160, 163, 164 
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Cloth (broadwoven goods)—Con. 
Woolen and worsted, production ............... 164 
Clothing: 
ACvertising (MHugazINe leach vo. iat cas ete 48 
Consumer price index ..............«- 34, 35, 206 
Footwear, production, exports, prices ........... 130 
FAGRIOTY PSII IONES coc: oes caatntn kre sire ote ees 165 
MONS. CULIINGS 6 esa un core We eee eee 165 
PIOCUCED Price INGOXS ins econo vnie bees a ee 38, 40 
POGUCHON INdOX osc s ces es ose oa ee nee 10 
Woren.s BpNarel; CULLNIRS Go n.cg ose ere chee eae 165 
Clothing and shoes, consumption expenditures... . 246, 252 
Clothing industries. See Apparel and related products 
industry. 
Clothing stores, sales, inventories............. DS L553-57, 
Coal (see also Anthracite and Bituminous): 
EXDOrts (VANIG) le etets tere os lta iene 100 
Producer PHCE INGeX Arye. ce wet woe eee eee 38 
Production, consumption, stocks, exports, 
DUICCS gape hes ate ciao ce i nee 146, 242 
Production ingex ca «cen ee «ue aie ee ee 13 
Coal and fuel oil, consumption expenditures ..... 246, 253 
Coal and petroleum products. See Petroleum and coal 
products. 
Coats (men’s and women’s), cuttings ..........---- 165 
Cocoa (cacao) beans, imports, price .........-- 104, 126 
Coconut oil, production, consumption, stocks, 
{APOTUS ¢ coe wie ae ore ye ks rae eee 128 
Coffee: 
Imports, price 2 26 -- a: etten cae se 2 oe kes 104, 126 
Inventories, fOaStingS ....y0-) <n ks 126 
Coke, production, stocks, exports ........+---+++: 147 
Columbia, U'S. trade with .......---+---+0-- 99, 103 
Commodity-producing industries (wage and salary 
disbursements) <i... chit © oo eo at aor 7,179, 180 
Common stocks, issues ......-+.-+s+-+-2:> 92, 236, 237 
Communications industry (see also Public utilities): 
New securities issues ........--ee eee ceereees 92 
Plant and equipment expenditures ....... 2,4, 175, 178 
Telegraph carriers, revenues, expenses. ......--+--- 110 
Telephone carriers, revenues, expenses, income, 
telephones in service ......--++- eee reese 110 
Compensation of employees ......--+-++++-: 256, 262 
Concrete products, producer price index .......-.--- 39 
Confectionery, manufacturers’ sales .......--+-+++> 126 
Constant dollars: 
Earnings (spendable) per married worker 
(1067 OUStS) yates cs ce kee ane 76 
National product (1972 dollars) .....-.+-+-- 251-258 
Construction (see also Construction industry): 
Contracts, valuation .........+++++seees: 44, 213 
Cae UIBKOS Soy. oo whe on ey or oh eae ane es 45, 46, 214 
Highways and streets, new construction ........ 42, 43 
Housing, value put in place, units 
PEG ils eee UREA acer ere reat 42-45, 211-213 
Industrial, new construction, cost\index ..... 42, 43, 46 
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Construction—Con. 
Machinery and equipment, producer price index, 
EXPOrts, SHIPMENtS (2. peewee te ie 39, 101, 144 
Materials (products): 
Manufacturers’ sales, inventories, 
OLCELS: yt eceeetnse cittann ay ae Piers 22, 20,255.50 
Output indexes: 42-1. ene ert a ee 11,46 
Production, shipments, price index (selected 
Tlaterials magnet cee eet 136-138, 157, 159 
Military taciitlesl mnmecme test w richest eee aus 42, 43 
New construction (private and public) put in place, 
VALU ce te caramel year surah aa ate ec 42, 43, 210-213 
New MOusing-umits;(Vale)a tere varus tas dies nee 42, 43 
Nonresidential buildings, new construction, 
COMMU ACIS werner oan es Merry eds eae ees ni cene 3 42-44 
Permits (building), housing units ............ 45,214 
Planning, new construction, E N-R(value) ......... 44 
Public utilities; new construction ~............ 42, 43 
Residential buildings, new construction, 
CONWACUS sere aces Gees meners ele. ois 42-44, 211,212 
Structures (residential and nonresidential), private domestic 
investment in...... 2412248, 2512 o4e Loo eh 
COnSERNCTION:COSL INGEXCS ey. cesuy cic eisneus es. oa 45, 46,214 
Construction industry: 
Employees in construction: 
Bip lOVINCN baer nee cota cov Gus 8 5 Aes 61, 64 
Hours, aggregate employee-hours, 
Carin eS ak ween foie a Susie. ous 67, 70-72, 74-76 
WU MemployilenG dle samira erage o)  seraeme nee ane 60 
WETS 3, Se oie AOOREE ne Ren ny ane ema 75 
RAGIN ILes Mia DILLICST Membres thc wena as vols hoe rare oe at 
Final sales, national product (structures)...... py ee ay / 
Fixed investment (Structures) =... cu... . « « =ve es 248, 254 
Consumer credit, installment .......... 84, 85, 232-234 
Consumer goods, production indexes ......... 9, 10, 184 
Consumer prices (indexes)-............. 33-35, 204-207 
Consumer prices, purchasing power of the dollar as 
MIN ASULC CMY Ret RO Oe stn te oes, ty Fas 41,210 


Consumption expenditures, 
personal . . 245-247, 251-254, 258, 260, 269, 271, 272 
Containers: 


Glass, production, shipments, stocks ............ 158 
Paper (fOr Ship ping), Stipinentster. <4 «4css 6 ss ws a 154 
Steel Zshipinents racer meee rey cy kh a Rass 138 
Contracts, construction (F.W. Dodge Division, 
Mctsraweltill) Mwensacnemrras Reece pes tox aaa a 44, 213 
Copper and copper products, production, imports, exports, 
consumption, stocks, shipments, price .... . 139, 140 
Corn, production, stocks, exports, price ........ 120, 121 
Corn oil, production, consumption, stocks .... ; EON 128 
Corporate profits (national income) ............ 263-266 
Corporate securities, new issues, 
CIEE ates Sn Re mcg Pa Fr he ne a 
Corporation taxes (income), budget receipts ......... 87 
Corporations (manufacturing), net profits ........... 91 


Cost indexes (construction, building) 
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Cost of living index. See Consumer price 
indé@t Soo eos s acme ao reares 33-35, 204-207 
Cotton: 
Crop, prices received by farmers .........+-+++-- 2 
Exports and imports 3.0. <6 = oi 100, 161 } 
Prices, farm ‘and tiatket’. 2.2 J ee we = eee 32, 161} 
Production, consumption, stocks ........... 160, 161} 
Spindle activity c.csa 0s oe Hoes eee es 2 - 161} 
Cotton cloth, production, stocks, orders, exports, 2 
imMpOrtss.. ¢ races +e Ae oe oe 160, 162 
Cottonseed oil, production, consumption, stocks, 
exports, wholesale price... ....-.0«+-+<sseug 128 
Credit: 
Batik | sc s-0-e «ok ao eto Se Pon, ae 
CORSET ox st ayo ew ere 84, 85, 232-234 
Installment (consumer) ............ 84, 85, 232-234 
Revolving oc. ais secnoncm cco ht kenlliw nue ee ae 84, 85 | 
Stock market (customer) ........-++--+5s6a0 om 4 
Credit unions, installment consumer credit ........ 84, 85 | 
Creosote oil, production... «.s00 « seas « 5 og ee 113 | 
Crops: 
Cash receipts from farm marketings .............. : 
Prices received by farmers ..............-- 32, 203 | 
Production Gstinwites,... a..<n4des ae eee 120-122, 12 
Volume of marketings, indexesof ............... : 


Crade oil, production index ..... ..<«s4+4 0-5 am ee 
Currency in circulation... .<< ss.s<0. +5040 0 ae 


D 
Dairy products: 
Cash receipts from farm marketings .............. 
Prices: 
Producer price G616%. ..... «009-6 sone: «0 «fe eee 
Received by farmers. .< ..<is «0.4 « «0 ue ye ee 
Production indexeg .. sdxie.0-ssaeue.mes «a 
Statistics for individual products ............ 118-120 
Debt: ' 
Consiner, vs os.05.0< 0s 2 eee 84, 85, 232-234 
US..Government . i..<.4.<0uswaus suede eee 86 
Defense (national): 
Expenditures... owas vs a <.y ve hee oe 5,87. 
Manufacturers’ sales, inventories, 

OPGOTE so nu ui wie, + ater a oie ee 22, 26, 28, 30° 
Production index... ..... «sacs iu «aan as a ane 1 
Purchases of goods and services ................ 249 

Deflators, implicit price, gross national product : 
and major components ............ 259-261, 272 
Department stores, sales, inventories .......... 51, 53-57 
Deposits: 
Demand, time (adjusted) .....:........ 90, 234-236 
Demand, by type of owner................... 81 
Federal Reserve Banks . 2... .. 0. se-ysu 1. oe 80 
Time, by type of. owned « <s«.u+<odeusens ce 81. 


oosits—Con. at 
Weekly reporting large commercial banks (Federal 
Rommepystemae ni Jain) one Adal tokd ook 81 
ount rate, New York Federal Reserve Bank 83,231 
es hd oe oy SOMA OK SEGA! . 145 
osable personalincome ................, 266-271 
mepsers (food waste), sales... .. ee ee ek 145 
mosition of personal income ............... 266-271 
Beton. tcuistrial (strikes) .ice sci wc cc ae 77 
#iilled spirits (see also Alcoholic Beverages) ........ 117 
Piributive industries, wages and salaries (personal 
RD ae wea DR BUR OARS OOK 7, 180 
Denn ha. . SOCAN POU Eek... 91 
rr? . hee poy yk ale Cie wie as a ed 7, 182, 265 
#ige (F.W.), Division of McGraw-Hill, construction 
SPN cn a ISD os ns an en eta af RUE ws 44,213 
maui corporate profits .... 2.0502. ee, 263, 264 
glas-fir lumber, orders, production, shipments, stocks, 
Memeets, producer price ..... 0s. GS ae 151, 132 
-Jones stock price averages ............... 95, 238 
is oka ars MERU atte SE 165 
III ARUN gin etd os id wns = wl 31953557 
gs and pharmaceuticals, producer price index ...... 38 
gs and toiletries, advertising (magazine) .......... 48 
ers (household), gas and electric, sales ........... 145 
rable equipment, producers’, private investment 
(gross national product)............... 248, 254 
able goods: 
Accounts receivable, retail stores ............... 58 
Average hourly earnings (gross)....... 722732228; 229 
Average weekly earnings (gross)...........--++-- 76 
Qo ee oo 67, 68, 226 
Business sales, inventories, 
PADIOR tae anit ws 16-18, 188-192, 194, 196, 216, 218 
onsumer goods and parts, production 
SIE SCRE Be. crs céepy cares Pate Ys Bb 9,10, 12, 184 
monsumer price index ........06 00 ee eee cece 33 
wCorporate profits (national income) ...........-- 264 
Oe Ee a ae aa 61, 62, 64, 65, 223-225 
Export sales (manufacturers’) ........-----+++> 19 
“Household, sales inventories, orders ...... 22526; 28, 30 
Index of aggregate employee-weekly hours ........ 71 
Inventories, inventory-sales ~ 
Ene 05S 17, 18, 22-24, 189-192, 195-197, 218 
Stage of fabrication.........---- 18, 24, 196, 197 
Manufacturers’ sales, inventories, 
et ee 19-24, 26-30, 193-201 
Inventories, stage of fabrication........ 24, 196, 197 
National product (by major type) final sales, 
inventory change .....----- 250, 251, 257, 258 
Personal consumption 
expenditures ...... 245, 252, 258, 260, 269, 271 
Plant and equipment 
expenditures ......----+-+-+0%: 153,,173)176 
Producer price indexes. ....---+--+-++s+rr0' 36, 41 


Production indexes .......-- 9, 10, 12, 14, 15, 184, 187 
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Durable goods—Con. 
Profits (net), by industry ....... aries VN HSN. 3 9] 
Retail stores, sales, inventories .. . 50,52, 54-56, 215-218 
Unemployment rate (wage and salary workers). ..... 60 


Wholesalers (merchant), sales, inventories, 


Patiogme eee secs {ee EN 16-18, 49, 188, 189, 192 
E 

Earnings, per worker, by individual industry: 

Average hourly (gross) 65.60. sGsa es 72-75, 227-230 

Averaze: weekly (gross) ©. ..+ xx +. «ences ee 76 

spendable.(aftentaxes) ix....2°% <0 Se ee Oa eee 76 
Eating and drinking places, sales ............ SURS3857 
Eggs, production, stocks, wholesale price ........... 123 
Beyptnu Sttrade with cs owe itisasohe Cenk ae 97, 102 
Electric power: 

Consumer price index (gas and electricity)......... 34 

Producer price index: ci. i:72 vn ti ee ee 38 

Production, sales,.rzevenue-.4:-< atte. noe 115,241 
Electric utilities: 

Consumption and stocks of bituminous coal ....... 146 

Plant and equipment expenditures ....... 22434175; 178 

Production intlex: 27... |... Se sehote ns ee 13 


Electrical appliances, machinery and equipment 
industries (see also individual products): 


Air conditioners (room), sales ................. 145 
Batteries (automotive replacement), shipments...... 145 
Dishwashers, Salesiee .cusiee stig ee om ches oy 3 145 
Disposers {food waste), sales {2.2.4 5 0.2 Das et 145 
Dryersjsalesng Maa ih) re S ag ee 145 
Employment, hours, earnings .......... 62, 65, 68, 73 
Exports, imports (electrical machinery), 

VALUE! ccs xercd Geen Haden sn sider hepeastueale Smee 101, 105 
Freezers, sales 2 iu.ece d a's-0 ee bala oo, 0 oe 145 
Household appliances, sales ...........000 eee 145 
Manufacturers’ sales, inventories, and 

ordersic cet eet eA BAe 1921923924227, 29 
Plant and equipment expenditures ....... 1,3, 173, 176 
Producer price.indexes W'S, 25 PRRE. o Pieiaes < 38, 39 
Priuction indexes seiic ete ao ee 10,15 
Profits (net) it. de OK OR OR eee as 91 
Radio sets, production .j Sis cae. Be a 145 
Range, Bales 4 cei phage ee eee et oe 145 
Refrigerators; saleg. 0 7 OR RE a ae 145 
Television sets, production ............+-+0008- 145 
Trucks (industrial), shipments ............-..-- 143 
Vacuum cleaners, sales... 1... . 2. eee eee eee ees 145 

145 


Washers, sales 6. os8. H.W G ee ee es eres 
Electricity and gas, consumption expenditures . . 247,253 
Employees’ compensation (Federal government, 


national income) ...... Iyer oc Ree wes ge 256, 262 
Employment: 
Pdtvat LOO Fas Ptah. esta hae ae «oc sia OS 4 59, 219-221 
Payrolls (establishment survey): 
Manufacturing industries ....-.-.-- 61-66, 223-225 
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Employment—Con. 

Nonmanufacturing industries ... 61,63, 66,223, 224 

Private nonfarm sector........... 61, 64, 222-225 
Energy materials, production indexes .............- IZ 
Engineering News-Record, construction planning (new), 

building and construction cost indexes, labor 

WARES uitesautsus espa) pce Bieerete oe emacs 44, 46, 75 
Engines (aircraft) and parts, backlog of orders ........ 166 
Equipment, including defense: 

Manufacturers’ sales, inventories, 
OLCOES Bess 25 ree eh aie ae ee ns 22426728, 30 
Production indexes =. a cs, « .ceeeleen oes 9,11, 185 
Ethylacetate. production si25) <,< «ie Weel tals alone tp ee 113 
Ethyl alcohol and spirits, production, withdrawals, 

StOCK S27 Sard+ FARE cee hs RTA. or BAe 114 
Burope, U.S; trade: with. to... a... 2% ole 97, 98, 102, 103 
Expenditures, personal consump- 

tOnea yee 245-247, 251-254, 258, 260, 269, 271, 272 
Expenditures (Government): 

Pederal badget ry gers wens, aie sGakan dos ae oly 86, 87 
For goods and services ........ 249, 256, 259, 261, 269 
National income and product accounts 
DASISE Rtas: hand eee ne se nee win ae ee 267 
Expenditures for new plant and 

CQUIPMET eer, Gets Ch saad ierg eahete 1-4, 173-178 
Explosives (industrial), shipments ................ 114 
Exports (see also individual commodities): 

A SVICUITIEAL DEOCUCIS isto, a 2:sib 2:4 SAUW ISS Atel aS a3 
CROUG SAG SSI R autres 12), sy s)-ni ohn. ai'sy keane eae ee ORES 89 
Goods and services (balance of payments, U.S.) ...... 5 

Fixed-weighted price indexes (national product) . . . 259 

Implicit price deflators (national product) ....... 261 

ENICOMOION ASSCLS MeN. sal unis t wts s) «TOM ieee Soe eG 5 

OMe MAINO ISE Serge oat aga) 5t Xuide ed ase a a 

Merchandise: 

AIDOINE LACEY ciate se. Mee Pata a 106 

Balance on international transactions (U.S.)....... 6 

By commodity groups and principal 

COMUMOCIVION wee] sac beiiat we A armie ot 100, 101 

By regions and countries, value ............ 97-99 

Indexes of unit value, quantity, value .......... 106 

International transactions, U.S............... on0 

Manufacturers’ sales, durable goods ........... 19 

WiEtetDOIne Tale 65% aes eh. 4 hc elncs AY 106 

Net exports of goods and services (national 
DICHMICU es, al elect a Aa ES 248, 255 
F 
Fabricated metal products: 
Aluminum mill products, shipments............. 139 
Manufacturers’ sales, inventories, and 
ORGGIG Abee cc ek 4 a ee ae cA 19, 21523, 27,29 
BP OCUCUION MAGS \segiGh cher aytei-n ely Bla beara 15 
Fabricated metal products industry: 
Employment, hours, earnings .......... 62, 65, 68, 72 


Fabricated metal products industry—Con. 

Profits (net)... ; sav. 16 Saas She BOL eee 9] 
Fabrics. See Cloth and Textile products. 
Failures (industrial and commercial), number and 


liabilities, annual rates .........--00205% 31, 202f 
Farm statistics: 
Income (cash receipts) ..... 5.02 sede eee dese 8 
Income (proprietors’) . . 2. 00222 se ewids 4 7, 181, 2a 
Marketings: 
Cash receipts gis. ssid 9's ¢ alee Sol a 8 
Indexes of volume. « é 2.04) 2%hs eee oe ee 8 
Mortgage loans outstanding (Farm Credit 
Administration agencies) ........6.22,-s' 79 
Products (see also individual commodities): 
Cash receipts from marketings and CCC 
rr 8 
Exports and imports... ..... #siwale dame ae 99, 104 
Prices received by farmers .............. 32, 203 
Producer price index snvds weeTeg 37, 208, 209 
Volume marketed, indexes ..............---. 8 
Tractors, shipments . ...... <...« «0:4 «= 0» + see is 
Wages (rates) 6.54 «aes omc 2051S a0 on 75 
Fats and oils: 
Animal fats, production, consumption, stocks ...... 127 
Baking or frying fats, production, stocks.......... 127 
Exports, imports (vahie) ..). J). 1c. SRG 100, 104 
Producer price index ..... ..ciales Se eee ee eee 38 
Vegetable oils, production, consumption, exports, 
imports, stocks, prices ....... 100, 104, 128, 129 
Federal civilian employment, unemployment 
(insured) .... ....<..:s. -. Je) ae 63, 78, 223 
Federal Government finance .............. 86, 87, 267 
Federal Highway Administration, highway 
construction cost index «0.45 ....... ss see 46 
Federal Home Loan Banks, outstanding advances to 
mormber institutions “........... «é<.s.. <nel eae 47 
Federal Housing Administration, home mortgage 
applications, home mortgages insured ....... 47,214 
Federal land banks, loans outstanding. ............. 79 
Federal purchases of goods and 
a ee 249, 256, 259, 261 
Federal Reserve Banks, condition ................ 80 
Federal Reserve notes in circulation ............... 80 
Feed grains and hay crops, prices received ........... 32 
Fertilizers (inorganic), production, deliveries, 
stocks, exports, imports ............... 111,11 
Filling stations (gasoline), sales ................ 51; 33 
Final products (consumer goods, equipment), pro- 
duction indexesis'} :: was eines Jae 9-11, 184, 185 
Final sales (national product) ........ 250, 251, 256, 257 
Finance, insurance, and real estate establishments: 
Employment, hours, aggregate 
employee-hours, earnings . .... 63,66, 69-71, 74-76 
Money and interest rates ... 2... . ssc wwe 83, 231 


Security ingmes j..u0s 2k k < « = yee 92 


| Page 
Pnancial advertising (newspaper expenditures) ....... 49 
inancial institutions, consumer credit, corporate 
DOT tao teers aches Oe cca lS asa 93, 264 
inancial stocks, price indexes, yields. ........... 95,96 
inished goods: 
BICOOSV ROMS IBUOS ow... wieeG SdaUR 26 EE 18 


Manufacturers’ inventories 
PEOCUCE DEIOS INUOR 8 S reis 6's Wg ARS KA 36, 41 
it (Douglas) lumber, orders, production, shipments, 


stocks, exports, producer price .......... 131, 132 
RI RC ENON a 8 he Te biviale 4 47 
De at. 5 awe ee csl ae ele Ye ci edo a 126 
ixed investment (national 
Te 7 hs ower 247, 248, 254, 255, 258-261 
fixed-weighted price indexes, gross national product 
and major components ............... 258, 259 
Ber COOrines, SRANMCMIS . ow. nas 6 KDE ee aN 165 
Mooring, price, orders, production, shipments, 
tate na 4 a SCS OT Ss 133 
lour (wheat), production, grindings, stocks, exports, 
Nt a Ld ni ee Lark eens las a 6) ts (Pg 123 
ood and beverages, new plant 
ee ee er rae 123;.174;5177 
ood products industry: 
I COMNORTIBG) ©. iets pier. kb)e yn No PATS 48 
Consumption expenditures ............... 246, 252 
Employment, hours, earnings .......... 62, 65, 68, 73 
Manufacturers’ sales and inventories ........ 20:21¢25 
Praees raceme by farmers... 2 ee 32 
ee Ee eee ee 13 
aie kn nln vw 20 e's = 2 > ae 91 
ood stores, sales and inventories ...........- 51, 53-57 
‘oods (see also individual commodities): 
Consumer price indexes .........--- 33, 35, 205, 207 
Exports and imports of food 
and live animals. ........-.----++-: 100, 104 
Producer price indexes......---+-++++> 37, 41, 209 
Spot market price, 9 foodstuffs ......-...-+-++--> 36 
ootwear, producer price index. ....-.--+++++-+55 38 
ootwear industry. See Shoes and slippers. 
oreign trade (see also individual commodities): 
By commodity groups and principal 
Comunodities 2... F. + nvr 100, 101, 104, 105 
_ By regions and countries .......---- 97-99, 102, 103 
Indexes, waterborne and airborne trade ....-.---- 106 
Total exports, imports ae 97, 102, 239, aN 


etits CAVE! nts emmeiniens wenn nA ttt 
orest products. See Lumber, lumber and wood products 


industries, and pulpwood and woodpulp. 


ormaldehyde, production ......---++-+rsrrrtr ph 
ance. U.S. trade With ....--.--«#ererres*: 98, 103 
A rae Cea ae 145 

| Freight carried: 
Airlines, cargo ton-miles.....---+---+0000> 107, 108 
Motor carriers (intercity), revenue, ra 


index of volume ....-.---++sse coerce t’ 
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Page 
Freight carried—Con. 
Railroads (class I), revenues, 
ton-miles; price index, .n:..4 %% bin Es 109, 240 
Freight cars, shipments, orders, owned, under repair, 

Carrying COpRCHY, aac Gisetey a ee eee 169 
Freight rates, railroad (price index for) ............. 109 
Fruits and vegetables: 

Fruit and commercial vegetable crops, prices 
received by fatmers .....02.0o ie Beet ene 32 
Proddiceampriceéindexes 050... ee oe eee Bi, 
Fuel and power, production indexes (see also 

individual fuels): .. ...,.:. tow ste cheese 12, 13, 186 
Fuel and related products and power, production 

indexes, consumer and producer price 

IND OXOS os isco onncrac ade en 12, 13, 34; 35, 38,186, 207 
Fuel oil: 

Distillate, domestic demand, production, imports, © 
exports, stocks, wholesale price index... . 148, 150 
Residual, domestic demand, production, imports, 
exports, stocks, wholesale price index. ... 148, 150 
Fuel oil and coal, consumption expenditures ..... 246, 253 
Furnaces: 
Industrial, new ordets. .:0 aieey- teasers a ne 143 
Residential. sales os ..5c..99ay so 4 » Pochante Ree 145 
Furniture and home furnishings: 
Advertising (magazine) ...< ..6s:chidais 2 sete 48 
Consumer price index | taniian: 22s = Gite 34 
Consumption expenditures .............-.. 245, 252 
Employment, hours, earnings .......... 61, 64, 67, 72 
Producer price indexes..;...5.....5 0.0. 4-05 oe 38 
Production indexes’....,.-.- unease eee 20, 24 
Retail sales and inventories...........- 50, 52,54, 55 
G 
Gas: 
Equipment (residential), sales .......--+++++00> 145 
Plant and equipment expenditures ....... 2. AMTS LTS 
Producer price index (fuels) ........---++-+055 38 
Production index.) 4 .sa:sit 054 Giese ey ee 12 
Utility gas, customers, sales, revenues ..........-- 116 
Gas and electricity, production indexes, 
consumer price index, consumption 
expenditures ... 6.0605 se eseness 12, 34, 247, 253 
Gasoline, domestic demand, production, exports, 
BROCK, DRICE gc aso nieone om oor 8 einer a erg 148, 149 
Aviation gasoline, production, stocks 
(see also jet fuel) .....--. +e eee eee cee 149 
Gasoline and oil, consumption expenditures ..... 246, 253 
Gasoline service stations, retail sales, retail 
PUCO ngs ee enh 44 2 0 Bb cee 51, 53, 149 
General merchandise stores, retail sales, 
fHUBTITOVIOR 5c cua ace o bod. 0 situs, cual sfoynyese 50-56, 215 
German Democratic Republic, U.S. trade with ..... 98, 103 
Germany, Federal Republic of, USS. trade with .... 98, 103 
Ginnings, cotton fiber ... 2... +20 es esse eerie ree 160 
Glass (flat), shipments (value) ....-- +--+ eee e eres NE 
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Page 
Glass containers, production, shipments, stocks ....... 158 
Glass industry. See Stone, clay, and glass industry. 
Glycerin, ptoduction+. ..58. ev aie ene eee om PS 
Gold, monetary stock, net release from earmark, 
exports, imports, production” 2 Vit ¥ire. «2 woe 89 
Goods and services: 
Balance on international transactions (U.S.)......... 6 
Consumption expenditures ..... 245-247, 251-254, 258, 
260, 269, 271, 272 
Exports (international transactions) .............- 5 
Final sales (national product) ............. 20207 
Government purchases (national 
PIOduct)' Wwe eevee eee 249, 256, 259, 261 
Imports (international transactions) .............- 5 


Net exports (national product) . . 248,249, 255, 259, 261 
Government and government enterprises’ wages 


ANd Salaries ew seis eee oe ees vie ale ees « 262 
Government employment, aggregate employee- 

NGOTS eye tue e ae et 63, 70, 223, 224, 227 
Government finance (receipts, outlays/expenditures, 

MANCIIESOCOL) ater Ae. nee es 86, 87, 267 
Government purchases of goods and 

SETVICESI ree Wpn cue Aihara RACV oda xe ts 249, 256, 259, 261 
Government wages and salaries: 

Compensation of employees:2..:.0..0.u ows. oot. 262 
Disbursements (personal income)............. 7,180 
Grain and grain products (see also individual 

commodities): 

EX DOUUS otc emer oad ess pe Ne hea 100, 120 

Prices (farmand producet)i sa. sss ety S2737 

Statistics for individual products ............ 120-123 
Grease and tallow production, consumption, stocks ....127 
ASTINGIE yey tie Amines tals Ben hhc koe book tye A ee 123 
Grocery: stOtes, retail Sales. we... Ske x w can as a1 oa paOe ae 
ESTOSS tia iCal DICKMICL woeaia nite ty GUN ee, Cee, 245-261 
Gross national product, fixed-weighted price 

indexes for major components .......... 258, 259 
Gross national product, implicit price deflators 

for major components ............. 259-261, 272 
Gross private domestic ; 

WiVeRUITCHt eee ck 247, 248, 254, 255, 258-261 
Gypsum and gypsum products, producer price index, 

IMMpOrts; ProducuiOn, SHIGE «syste ve. ck ce 39, 159 

H 
Hams (smoked), wholesale price ................, 125 
Handling equipment (material), orders index ......... 143 
Hardware stores, retail sales .............. ee OU oe 
Hardwood flooring, orders, production, shipments, 

BRON Ger crment ese eecivnn oti lev ara a Start RI 133 
Hardwoods, production, shipments, stocks .......... 131 
Pleaterss Water (gan) sealesn we den ve tee oe eet eee 145 
Heating equipment (industrial, residential), 

producer price index, orders, sales ...... 39, 143, 145 
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Page 
Help-wanted advertising index...........++++-0-- 77 
Hides, skins, leather, and related products, producer 
price indexes... 259% 9 ee ee ee ee 38 
Hides and skins: 
Exports, imports, prices... 4 .)2.0°52 4s oe ae ee 130 
Producer price index... . }. 908 Ses de ee 38 
Highways and streets, new construction, construction 
cost index, electric power.......... 42, 43, 46,115 
Hires (new), labor turnovers. 5's. 3s SP 2 ae 77 
Hogs, slaughter, prices 3... 0.6.09 see eee 124 
Homefurnishings. See Housefurnishings. 
Home mortgages, applications, loans, interest 
Fates AA) oo 6 alee 47, 83,214, 215 
Hosiery, shipmetits {2.3.2.0 eee 165 
Hotels and motor hotels, rooms occupied, room and 
restaurant sales... 00 sae wl se Peee ere eee 109 
Hours of labor (per worker) ............ 67-71, 225-227 
Housefurnishings: 
Advertising (magazine) (24. 2 05.0 es Se he ee eee 48 
Consumer goods output indexes ............. 10, 24 
Consumer price index. .....5 450 if Posen oe eee 34 
Consumption expenditures............... 245, 252 
Producer price indexes.) 40. ooGa wea eaeee 38, 40 
Retail stores, sales, inventories ......... 50, 52,54, 55 
Household appliances: 
By type, unit sales: 2.65 000 ee eee 145 
Producer price index... 5. 0). SV eee 38 
Rotail sales . oo. Sk ta 2 $0, 52 
Household operation, consumption expenditures .. 247,253 
Housing: 
Consumer price indexes... 6.0 Vs. oe SP 34, 206 
New units put in place, value .........0..... 42, 43 
Permits (building)... sss dee eb ee ee 45,214 
Personal consumption expenditures ......... 246, 253 
Starts (new) 2.5455. ee ercead cee 44, 45,213 
Hydrochloric acid, production .................. 111 
Hydrogen gases, production +... /.2.... 7k eS 113 
I 


Implicit price deflators, gross national product 
and major components ............ 259-261, 272 
Imports (see also individual commodities): 


Agricultural products... So Jucc cu cee ec eneae 104 
Gold and sliver... .. ui bce e hee eee 89 
Goods and services (international transactions, 
national product) ......... 5,249, 255, 259, 261 
Merchandise: 
By commodity groups and principal 
commodities ¢. 0. Tee 104, 105 
By regions and countries .............. 102,103 — 
Unit value, quantity, value, indexesof ......... 106 
Waterborne and airborne -: .... 2.9) 2 ee 106 


Income: 
Assets abroad (international transactions) .......... 5 


Page 
come—Con 
Cash receipts from farm marketings .............. 8 
arm, nonfarm rental) 22... 7, 181, 182, 263 
OEE UE oo 0 a Sn a 262-266 
PEIOORR Asoka Ga ka kA 7, 179-183, 266-271 
some tax receipts (Federal): ... 2... 0. 87 
Hencorporations (new), business .................. 30 
Stee tics. cree Whe se eS ERT 98, 102 
needa: Was. trae With: «. di. OPE SS 98, 103 
Mutsitial gases, producti¢n 2... 113 
ndustrial production, Federal Reserve indexes: 
By industry groupings (unadjusted): 
_ Manufacturing, mining, and utilities ......... 9,183 
By industry groupings (seasonally adjusted): 
Mariacautne sci Sore. SS 13-15, 186, 187 
. Mines oS. ee... S.. 12,13, 185, 186 
By market groupings (unadjusted): 
a ear 9 
By market groupings (seasonally adjusted): 
Total, final products by type (consumer 
goods,equipment) ......... 10, 11, 183-185 
Intermediate products (construction 
and business supplies) ...........-.-. 11,185 
Materials (durable, nondurable goods, 
EMA SL Meee cet a a's ok e's > os 123185 
Industrial (business, commercial) statistics: 
Bonds, prices, yields .....-..6..-.-...25%:- 93,94 
Building, construction cost indexes .........---- 46 
Commodities, producer price indexes ....... 36-40, 209 
Construction (new), value ..........-.----: 42, 43 
Corporations, profits and dividends .........-.-. ot 
el Gea ea eee a 91 
Electric power, sales .......---- essere eereee 115 
Equipment, production index .....-....+-+-+++-- 11 
Explosives, shipments ......-----+++eesee0 114 
Failures and liabilities ........------++++> 31, 202 
Finishes (paint), shipments .....------+-++-+++7> 114 
Gas, customers, sales, revenues ....-----+++-+--> 116 
Heating, combustion, etc. equipment, orders’. os). sx 143 
Insurance, amount written ....-----+ eee eeeere 88 
SN Pe ee ee 82 
Materials, advertising (magazine) .....---.+----- 48 
Producer price indexes....----------++> 36-40, 209 
Production, Federal Reserve indexes: 
By industry groupings (unadjusted): 
Manufacturing, mining, and utilities .....-- 9, 183 
By industry groupings (seasonally adjusted): 
Manufacturing .....------+-> 13-15, 186, 187 
Mining, utilities ......----+-: 12, 13, 185, 186 
By market groupings (unadjusted): 
Total products, mpaieridi@w sti Pee er eee 9 


By market groupings (seasonally adjusted): 
Total, final products by type (consumer 
goods, equipment) ....--- 10, 11, 184, 185 
Intermediate products (construction 
and business supplies) ...-------> , 
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Industrial (business, commercial) statistics—Con. 
Materials (durable, nondurable goods, 

ONOL RY IE rat Woe ae eee WW pS 
mtotkspricespyiekistnre oe ye ee 95, 96, 238, 239 
Strikomandlockouts:4es fers, . me oe cee ee 77 
Suppliers distribution, sales index, price index ...... 143 
Supplies and equipment, new orders index ........ 143 
Trucks and tractors, shipments ..:..........«..> 143 

Ingots (steel), production. See also Steel 
(raw) Sao Roe Se ce ee 136, 240, 241 
Inner tubesyexportyes Wis scs see o 5c tn ween eee 156 
Inorganic chemicals, production ................. 111 
Inorganic fertilizer materials, production, deliveries, 
STOCKS OX DOrtS Imports, eee vee ee ee Lal 
Installment accounts, retail stores, accounts 
roocivablic"r cre rk eee Oe ee ee. ee 58 
Installment credit (consumer) .......... 84, 85, 232-234 
Instruments and related products industry: 
Employment, hours, earnings .......... 62, 65, 68, 73 
Manufacturers’ sales and inventories........ 19" '21,23 
Production index enc. = ars ale ee eee 15 
Insurance (home mortgage), Federal Housing 
Administration, Veterans Administration ....... 47 
Insurance companies: 
Life insurance, assets, new business ............. 88 
Stocks, price indexes 27x tee ore ery sie pone ere 95 
Insurance programs (unemployment) ..............- 78 
Insurance, real estate, and finance establishments, 
employment, hours, aggregate employee-hours, 
earings! Fert. es lone come as 63, 66, 69-71, 74-76 
Insurance written’ Pes PES t Pee ose t tater e cele ter tees 88 
Insured unemployment ........-----2e+ ee eeees 78 
Interest: 
Income (personal) V0 ..<6) cares ng ee ee 7182 
Money rates ¢ 0p. ees oe ge ee a 83) 231232 
Net (national income) ......--- +++ ee eee eres 266 
Paid by consumers to business......---+- +++: 270 
Intermediate products, production indexes ..... OL 1,.185 
International transactions, U.S. ........-----+++++- 576 
Inventories (see also individual commodities): 
Business (manufacturing and 
trade) Pe eee tetas eee ere 17, 188, 189 
Change in business inventories (gross national 
PIOGUCL) ciate es ae 2A8, 251, 255,257,298 
Department stores ....-.-+-- eee ee rerecee 54, 55 
Manufacturers’, by durability of product, 
stage of fabrication, industry, and market 
GaLOROTY ecole ck ae bee, bea oles 22-26, 194-198 
Retail stores, by type of store .......- 54,55, 217-219 
Steel mill shapes and forms. ....-.-----+++ss00- 138 
Wholesalers, merchant ......-.-+--+-- 17, 49, 189, 190 
Inventory valuation adjustment (national 
HCORNC) das ve nln se oO ee ee ae 265 
Inventory-sales ratios (manufacturing and 
ieadeyee ere ee es ceria 18, 190-192 
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Investment, gross private 
Gomestic@ csr ise 247, 248, 254, 255, 258-261 
Investments, large commercial banks 
(Federal Reserve System): 2). csi ales ea te 82 
Iron and steel and products: 
BXportSian@ iMPOLtsy oi... sues syenesumnetaards 101, 105, 134 
Gray iron castings, orders, shipments ............ 136 
Malleable iron castings, orders, shipments ......... 136 
Ore, production, shipment, imports, receipts, 

COnsuInplian, EXpOrts: StOCKS ai. cn omeisiaasiepeioes 135 
Output (construction materials) index ........... 46 
Pig iron, production, consumption, stocks, price, 

BX DOTS AMUDOLUS 7. 5 oe ke or pals Seca argues 134-136 
PrOCUCEE PLICGrINC OX caer when net ais: ai sis ext cyrmcen aiehes 39 
Scrap, exports, imports, production and receipts, 

COnSUIP HOR SLOCKS) Prices Nor. cis wee poe viet 134 
Steel (raw); production ics. 2 os. . osm ws 136, 240, 241 
Steel. castings, Orders, Siipimenis ie Ue 615 0, a aeyed ue wok 136 
Steel mill products, exports, imports, 

Shipments; StOCKS <1, 2.50... #6 134, 137, 138, 241 

Iron and steel industry (see also Primary metal 
industry, Blast furnaces, and Steel): 
Manufacturers’ sales, inventories, and 

OLCEIS eee i ERY elena 8S, 19. 20,.23,24,21, 29 
Plant and equipment expenditures ....... Leo Lis eh 16 
eae ire Gy nT, ne eee pee 15 
SOLIS CCL) eee N AME ii 6. naire ase or acy cuuant an 91 

Iron ore, production, shipments, imports, receipts, 

CONSUMPTION, CXPOItS, SLOCKS. oss, «+. « + easier wun 135 

RAY a eO a tie: Wit ie eeWe Resse wi uk wy camp legiye 98, 103 
J 
PAPA I SatTAdG WILD Se Wo Awk, +, Wow & ¥os,.¥ we 6 a ches 98, 103 
Jet fuel, domestic demand, production, 
SLOCKS eee ee READ GAN hile Medes a ts 148, 151 
K 
Kerosene, domestic demand, production, stocks, 
PLCC LON dintns Chayteietw.a VP xi<ae ew Ogi d 148, 150 
Knit fabrics, production, number of machines, 
DUCES hs ei eh yen ORS > <ibok am ua. rag Mele 160, 163 
L 
PAO ORG OLC8 mine Xl s cis suelo eae 59, 60, 219-221 
Labor-management disputes (strikes and 
AGCENRCS Dis a tether eng 1c beaker ean eae 77 
Labor turnover, accession and separation 
RARE MEMO gCH ENT Ly al’ Ishii Skule NPL B>KGKdG: A SiN AE es 77 
Lamb and mutton, production, stocks ............. 125 
Lambs and sheep, slaughter, price ................ 124 
LAE (Oy Slit) SSA Satie ew. a) etic pe xy cl acne 159 


Page} 
Latin American Republics, U.S. trade with ....... 99,10 
Layoff rate in manufacturing industries ............ 77 
Lead, production, imports, consumption, stocks, 
prices Re 2.95 Js0 tee eee ee 140, 141) 
Leather: 
Exports, price .... > + .0 snag Sead ee eee 130, 
Footwear, production, exports, prices ........... 130 
Producer price index .. s3). . dae eae Se 2 ee 38 
Leather and leather products industry: 
Employment, hours, earnings .......... 63, 66, 69, 74). 
Production index 2.) sso sodas o ohe eee 14 
Liabilities and failures (industrial and 
et) ee 31, 202}; 
Life insurance, assets, new business ............... 88 
Lighting and fuel, production indexes, consumer and 
producer prices. sasinu bonineede 12, 13, 34, 35, 38 
Liquefied gases (petroleum), domestic demand, 
production, stocks ...di< amen setae 149,151 
Liquor stores, retad sales. ..2.+,0-<a)s,esndeae ee 51,33 
Liquors (fermented and distilled), advertising, pro- 
duction, consumption, withdrawals, 
stocks, imports. J «sd. seen eee 48,117,118 
Livestock: 
Cash receipts from farm marketings .............. 8 
Federally inspected slaughter ................. 124 
Statistics for individual classes................. 124 
Volume of marketings, index «2. < is0< «44 s0sleune 8 
Livestock, live poultry, producer price indexes........ 37 
Livestock and products, prices received by 
Farmers ... . «ss atipenideelty oe 9a ee 32, 203 
Living costs (consumer price indexes) ...... 33-35, 204-207 
Loan companies, installment credit ............... 85 
Loans: 
Agricultural, by Farm Credit Administration 
ABOU: 0 oe 2 oe «0g se ee gre td 79 
Commercial Banks vs 6. « ¢«weshve sie awe pee 83 
Cooperatives, supervised by Farm Credit 
Administrations «.~.<:+:.«.+ 0s '¢ shies enn 79 
Federal home loans banks... 0... ecssuceuswun 47 
Federal Reserve Banks . . «.. w.6< es sae uns ee 80 
Insurance companies, mortgage loans, policy loans, 
and premium notes . ..s.+ «wane senda aa 88 
Mortgage loans «40s: ajardie an pe raion dea 47, 88 
Roel estate. ;.::sistdin te wibie-aied closet ee 47,82 
Savings and loan associations ................. 47 
Weekly reporting large commercial banks (Federal 
Reserve System)... . + »«/assbvernaa nee 82 
Local and State governments. See State and local 
governments. 
Lockouts (strikes) ...-.:s . + carsetere hae nee 77 
Losses, fire (ronl estate) ic <4 w.».sted-aieaieavenueanuee 47 
Lubricants, domestic demand, production, exports, 
GOOGES ss 030516 bafta 149,151 


Lumber (see also individual types): 
Producer price index 


Page 
ber—Con 
Production, shipments, stocks, exports, 
RM te ag Site ws we ss we Sk ke we 131 
Statistics for individual types .............. 131-133 
“umber and wood products industry: 
Employment, hours, earnings .......... 61, 64, 67, 72 
Output or production indexes ............... 14, 46 
M 
Machine tools, orders, shipments, 
ee 143, 144, 241, 242 
Machinery, exports, imports (value) ........... 101, 105 
Machinery activity, cotton systems spindles. ......... 161 
Machinery and equipment, by type ........... 143, 144 
Machinery and equipment, producer price 
mee ee os a ea es eet 39 
Machinery (except electrical) industry: 
Employment, hours, earnings .......... 62,65, 68, 72 
Expenditures for new plant and equip- 
POR oe Se ens ete ee ee 1937973176 
Manufacturers’ sales, inventories, and 
. | er te) re are ae 1952123, 24)27,29 
PEEING Cc as pe eet ke ee 15 
POs sa wee St PI or ee: 91 
Machinery (electrical) industry: 
Exports, imports (value) .......----+++-- 101, 105 
Manufacturers’ sales, inventories, and 
MEMEG og c2-0e cate ee see 19, 21, 23, 24, 27, 29 
Production index 2.0525... 5022 -s eee eee ene 15 
Magazine advertising ......------+++++reerree 48, 49 
Mail order houses, sales .......------seeeeees 51553 
Mail revenues, ton-miles.....-------++-e05> 107, 108 
Malaysia, U.S. trade with ....---- +--+ ee eees 98, 102 
Malt liquors, production, taxable withdrawals, 
ee aed igre a Pe ie a ie eae 117 
Manganese, imports......-------eerrrrrrcrtte 135 
Manmade fiber products, production, stocks, 
orders, prices, trade. ....------+-5> 160, 162-164 
Manmade fibers, production, stocks ......-----++-+-> 162 
Manufacturing and trade sales, inventories, 
inventory-sales ratio .....---+-++:> 16-18, 187-190 
‘Manufacturing industry: 
Expenditures for new plant and 
equipment... .-----2-+e+s2"*" 1-4, 173-177 
Failures and liabilities (including mining) .....---- 31 
Labor conditions: 
Aggregate employee-hours ...----+---+-*° 70,71 
Earnings (weekly, hourly) per 
WRENS Fave cee ee se ee 72-76, 228-230 
Employment, all employees ...-------- 61-63, 223 
Production workers....---+-:: 64-66, 224, 225 
Hours per week per 
a ee eg ee a 67-69, 225-227 
A Pe 77 
PUTMOVED Ss. ete ss > 2 
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OUUGIS semesters Wate eae a ee ne 19-30, 192-202 
Personal income by source ...........-. 7,179, 180 


Producer price indexes (manufactures) . . 36, 41, 208, 209 
Industrial commodities ..............- 37-40, 209 
Production indexes ........ 9, 11, 13-15, 183, 186, 187 


Profits, corporate (national income) .......... (,. +204 
Profits (net), manufacturing corporations 
(Federal Trade Commission) .............. 91 
SOcuricies, NEW ISSeS. wc ew tae eee ee ees 92 
Wage and salary disbursements (personal 
INGOING) Gor. vistas ate or fy ae come 7, 179, 180 

Margarine, production, stocks, wholesale price ........ 
Marketings (farm), cash receipts from ............... 8 
Material handling equipment, new orders index ....... 143 
Materials and supplies: 

Construction, indexes of output ............... 46 

Inventory-sales ratios 7 6 wee oe ee eo es 18 

Manufacturers’ inventories .......... 24, 25, 196, 197 

Production indexes 4... 2 ses sce ee 9,12, 155 
McCann-Erickson national advertising indexes ........ 48 
Meat animals: 

Cash receipts from marketings.............-+--- 8 

Prices received by farmers: . 0... 6 se 6 2 ge oe 
Meats and preparations, exports, imports ... . 100, 104, 124 
Meats, poultry, and fish: 

Producer price index voor. ays epe spree hee ue eee 37 

Production, stocks, exports, imports, prices ..... 123-126 

Production indexes? !0v. ss sere a ee en ee 13 
Medical care, consumer price index .........++-++-: 34 


Member banks of Federal Reserve System (all) and weekly 
reporting large commercial banks, condition, 


reserves, borrowing ......-....--- 80-82, 230, 231 
Men’s and boys’ wear stores, retail 
SalOS rr cr en ee tn cde: Gee ke ra eR ni 51,53 
Men’s apparel, cuttings ......-....22+seeeeceees 165 
Merchandise exports and imports value, 
MLO KOS oe piu a tae nie aoe ane cia 5, 97-106, 239, 240 
Merchant wholesalers, sales, inventories, inventory- 
SAIGSTATION © os 2 cla 6 0 4 aoe 16-18, 49, 187-190, 192 
Metal and products (see also individual commodities): 
Exports, imports (value) ....-..--+-+-++++> 100, 104 
Manufacturers’ sales, inventories, 

TSROSES Sore ay oeeteta es avon) ap iteee 19-21, 23, 24, 27, 29 
Producer price indexes. ....-.- ses ee eeercenes 39 
Production indéX! 6. oy ce ee ee ee cays 15 

Metal mining, production index. .....---+--++-+++5 12 


Metal-working machinery (see also Machine tools), 
producer price index, exports, 


TOOLS tse em ne ee oo oe tee ee 39, 101, 105 
Methanol, production .......---++--seeerrsece 113 
Mexico, U.S. trade with ..... 2.00 ee ee er eeees 99, 103 
Military expenditures (defense), international 

transactions, national product ........+-++:: 5,249 
Military facilities, construction (new), value......-- 42, 43 
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OXDOMUS eau 6 sles ape wo ation are oe ere ee ese 119 
Milk (dry), production, stocks, exports, price. .... 119, 120 
Milk (fluid), production, utilization, price ........... 119 
Mill products (aluminum, copper-base), 

Shipments seeacrsy. scar tn a vo ae eee ee eee 139, 140 
Mineral fuels, lubricants, etc., exports, imports... . 100, 104 
Minerals industry, production index ............... rz 
Mining industry: 

Employment, hours, aggregate employee-hours, 
Carnings 4 ceece eee aera 61, 64, 67, 70-72, 74-76 
Expenditures for new plant and 
CCMIDINE NG petishss 8 eae tare earuses ok 2,4, 175,178 
Production indexes. 5 aais. « Se sus, 0.8 se 12,185, 186 
SECURITY ASSU CRE Rs ces snc ela eh pr a veces 3 92 
Missiles, space vehicle systems, engines, etc., 

manufacturers’ orders, backlog ........ 27, 29, 166 
Mobile homes, shipments, installment 

OLD Bn er eee! tA 45, 84, 85,214 
IMONetaty 201d SLOCK eee ee itn cet d's ttc pbuick o eeu 89 
IMOSIC LAT VeSLALISTIGS ate ale so A ear ote sc 89, 90, 234-236 
Money and interest rates ................ 83, 251.232 
MOnCYSUDDIY 2 (iv iok. celery 6 eo. daa a 90, 234-236 
POOG VES SECUIILY VIEMAS ny ie cret css crn etahes aes 94, 237 
Mortgages: 

Applications (new home construction) ..... 47,214, 215 
Appraisals (VA), requestsfor ........... 47,214, 215 
Insured or guaranteed by FHA, VA ............. 47 
Loans: 

PariOans OULSaIMUING eke a, ts Dian og nae 79 

Held by life insurance companies............. 88 

OMe THOT SARE LORS eek ws ae a (es. snc auaes « 47 

Interest tates. Ome PUNCNASO~. « u.5 4 ss ons ncaw 83 
Matar Cattle piOL DLODCTLY cn ute. «Wiss»: vix.a ob ces. ofl 108 
Motor hotels. See Hotels and motor hotels. 

Motor vehicles (see also Automobiles): 
Consumer price indexes ............ 34, 35, 206, 207 
Consumption expenditures................ 245, 252 
EX DOUES (Valle, UNS) ee cat aoc 101, 167, 168 
FACtOry sales, Shipments: 64 vase suns « disudvkts « 167, 168 
Iinports (value, Units)! .. sare. ac ne yius « 105, 167, 168 
Manufacturers’ sales, inventories (value) .... . 19, 21, 23 
RIOUUCODNCORRICN yc a petra kee: ie ee 40 
Eroguction indexes: 5 fy. cis vc lac ne ou 10, 15, 184 
PLOUIES (UGE) ic aeciyt fois 08 Bias: ey eA canteen tui es ee 91 
PLOWS LAL LOM eae gh x ave Ae vic keane 167, 168 
Retail sales, inventories (units) ............ 167, 243 
Retail sales, inventories 
A VONIG) Gree eter Sree na orae 50, 52, 54,55, 216, 218 
Steel products, shipments.................... 138 
Multiunit firms with 11 or more stores, sales ...... . 56, 57 
Municipal and State bonds, issues, prices, 
CL COS) SU Pa a 8 en 92-94, 237, 238 
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National defense: 
Expenditures ......<\s + «acere erpaieeees Saar e 5,87, 249} 
Manufacturers’ sales, inventories, 
OLdOIS i. «is. «. od eee 22, 26, 28, 30 
Purchases of goods and service (national | 
product) oxie% «s< Aas de cmets et ee 249 
National income! ay ¢55.00. HONS e Sama Oa 262-266 
National parks, visitas... ¢. 4 ste wna ge aleon os eee 110 
National product (gross)... 20 caves eee 245-261 
National product (gross), fixed-weighted price 
indexes for major components ....... oc 258, 259 
National product (gross), implicit price deflators . 
for major components ............. 259-261, 272 
Net exports of goods and services (national 
product). 5... 7 eee 248, 249, 255, 259, 261 
New capital pases 5.6005 v «tues ee 92, 236, 237 
New ‘construction, value, « i-w« samen wo 42, 43, 210-213 
New housing units, value put in place, units 
started, authorized ............. 42-45, 213,214 
New incorporations’; . 2. oe cuvscedv ses paeeeeaae 30 
New orders (manufacturers’)............ 26-28, 198-200 
New plant and equipment expenditures ...... 14, 173-178 
New security issues (2. 220 See eee 92, 236, 237 
New York Stock Exchange: 
Bonds, sales, value»... ./hb + e0nie ccd tae 93 
Stocks, price indexes, sales, listings ............. 96 
Newspapers, advertising £2. J. /.. si . usie ween 48,49 
Newsprint: 
Canada, production, shipments, stocks ........... 154 
Consumption by U.S. publishers ............... 154 
Imports into United States ............... 105, 154 
United States, production, shipments, stocks, 
price indee- oo. sien 444 eee ok ee 154 
Nitrate (ammonium, sodium), production, 
imports 2°. . si iw SNe ce elt 111,112 
Nitric acid, production. ..... . .. . Wied Seales le 111 
Nitrogen gases, production ..................... 113 
Nitrogen solutions, production .................. 112 
Nitrogenous materials, exports .................. 112 
Nondurable goods: 
Accounts receivable (retail stores) .............. 58 
Business sales, inventories, 
ratios .. . . 16-18, 188-192, 194, 197, 216, 217, 219 
Consumer price index... 208 11 eo ER 32 
Earnings, average weekly and hourly ..... , 73, 76,229 
Employment, production workers ....... 62, 63, 65, 66 
Expenditures (consumption)... 245 , 246, 252, 253, 258, 
260, 269, 271 
Final sales (national product) ............. 250, 257 


Hours (average weekly), aggregate employee- 
hours, earnings . . . 68, 69, 71, 73, 76, 226, 227, 229 


Jondurable goods—Con. ioe 
Inventories, inventory-sales 
CPC? Coley eR 17, 18, 189-192, 197, 219 
Stage of fabrication. ............ 18, 25, 197, 198 
Inventory change (national product) ........ 251,258 
Manufacturers’ sales, inventories, 
ST ee en ee 20-22, 25-29, 193-195, 197-202 
Plant and equipment expenditures ....... 14, 174, 177 
RRC ICG IETS... foata- nits nite anh. jin pees. 36, 41 
STE SS CT 9, 10, 12-14, 186 
Ree EE Oe AE og sina wd 8 Kam  lyegerss 91 
Retail stores, sales,inventories ........ 50-57, 215-219 
Wholesalers (merchant), sales, inventories, 
OE a he eee 16-18, 49, 188-190, 192 
onfarm income (personal income) .............+-. 7 
onferrous metals (see also individual metals): 
ee od, ) ea 101, 105 
Manufacturers’ sales, inventories, 
NR: SF ix nenaniun inh 19, 20, 23, 27, 29 
co Eg I eee ee ree 39 
PES WIS gn x os nis Riese eS wa 15 
IT ais yin 5 nso aco 9380, hh tie aioe 91 
onferrous metals and products, production, 
consumption or shipments, stocks, 
SE RIO. 8 nas Swe se sb oa ee 139-142 
onmetallic mineral products, producer price 
ee ine sc hres earn ie + 39 
] onresidential investment, construction 
put in place, contracts, 
| national product..... 42-44, 247, 248, 254, 259, 260 
orth America, U.S. trade with........- 97,99, 102, 103 
WP Nylon fabrics, production .....-----+-++++eeeees 163 
) 
| O 
})} Oak flooring, orders, production, shipments, 
ae SE SE er Pre Ser eee 133 
Oats, production, stocks, exports, COR © nck ige at 121 
Oceania and Australia, U.S. trade 
1 Oe ee eee 97,98, 102, 103 
Oil (crude) and natural gas, production indexes ......- 12 
Oil wells completed... ...---- e+e eee r errr ttt 147 
Oils: , 
Animal and vegetable, exports, imports....--. 100, 104 
Coconut, production, consumption, stocks, imports . . 128 
Com, production, consumption, SHOCKS wahus eaves 128 
Cottonseed, production, consumption, stocks, 
BEDOUES, DLICE « acd aye deanery Sawer's «es 128 
Petroleum and products, supply, demand, 
stocks, imports, exports, 
price indexes ....------+-°> 148-151, 242, 243 
Salad or cooking, production, StOCkS cc ails ier” 127 
Soybean, production, consumption, stocks, exports, 
PICS Rees paneen > ch ueT A «jag sss 129 
38, 104 
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pen market paper outstanding, interest 
CE le ae ee Ree ey etr ak 19, 837/231 5232 
Orders (new and unfilled), manufacturers’ . . . 26-30, 198-202 
Ordnance, production indexes................-.-. 14 
Ore: 
Copper, mine and refinery production ........... 139 
Iron, production, shipments, imports, receipts, 
consumption, exports, stocks ............. 135 
Lead, mine production, imports, 
consumption, stocks, price ........... 140, 141 
ithe UDOTUS «5h a: 255% » LAle adios ud cae 141 
Zinc, mine production, imports, consumption ...... 142 
Organic chemicals, production ............0..5-- 113 
Oven coke, production, stocks. o0..0., -.. cigiapddee aie bone 147 
Overtime, hours paid for, hourly earnings 
excluding overtime ........ 67, 68, 72, 73, 226-229 
Oxygen, production « i..0 0 iene « by vs eplen Maun eee 1i3 
P 
Paints: 
Producer price index (prepared paint).........-.- 38 
Shipments (factory) .....---s+seeeeeee crete 114 
Pakistan, U.S. trade with .......--.-2+++---> 98, 102 
Paper (and board): 
All grades, production .... 1... ++ - eee eee eees 153 
Construction paper and board, production ........ 153 
Newsprint. 2... < swig: SR a. ono anew arate Git 154 
Paper products (shipping containers, folding boxes), 
shipments. 5...» + 24: + <Wee Gere 154 
Paperboard... a's 23's se eee renee 153, 154 
Producer price indexes.......---++++++> 40, 153, 154 
Selected types, prices, orders, shipments, 
production’... as vey ete es + See 133 
Waste paper, consumption, stocks ....---+++-+-- 152 
Wet-machine board, production. .....---+-+-++++5 153 
Paper and allied products industry: 
Employment, hours, earnings .....----- 62, 65, 69, 73 
Expenditures for new plant and 
equipment .......-6++eeere2005 1, 3,174,177 
Manufacturers’ sales and inventories .......- 20;23525 
Producer price indexes. ....---+++-+++> 40, 153, 154 
Production index... ¢ -ae 2 ie oh bk war ee RE 13 
Profits (net) . «<> «alow Pm e's As CL 91 
Paperboard, production, price index, 
ORGATR Cac a 6 ia 0 won edge = tae ones 153, 154 
Parity ratio, prices received and paid by 
PArmNOTS 5a nace + OE Ue # Oe eee 32, 204 
Passenger cars (see also Automobiles): 
Consumer price indexes ....---+-++s+eretrts 34, 35 
Factory sales, exports, imports, registrations 
(new) cies Aah m eee Re 167 
Retail sales (units), inventories ....--+--+-+-> 167, 243 
Retail sales (value) ....--- +e cree rrrete 50, 52 
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Passenger-miles (air carriers) .......---+--+--- 107, 108 
Passenger revenues (air carriers, railroads) ....... 107, 109 
Passengers carried (transit industry) ..........-.--- 108 
Passports tested “25 225.3 0 S46 rl  eetnene rena iomein”s 110 
Payments, balance of (see U.S. international 
transactions) 
Permits (building), housing units authorized ...... 45,214 
Personal consumption expendi- 
tures .... 245-247, 251-254, 258, 260, 269, 271, 272 
Personal income; DY SOUICE 10) <a sre eos ea 7, 179-183 
Personal outlays (personal income) ........ 266, 268-270 
Pérsonal Savitie voces 2k ee 2 en eee Pr aswe 267,210 
Personal tax and nontax payments ............ 266, 268 
Petroleum and coal products: 
Employment, hours, earnings .......... 63, 66, 69, 73 
Manufacturers’ sales and inventories........ 20,2152) 
Production 1NGeKes % 5 -<% Mew etn nic eee ee 12,14 
Proce (Tee) Stk ye ee etitany ote 6, 2 cess, oye ols w aoe 91 
Petroleum and products: 
Bx portss IMOOris, ValUO) O55 5 -F 5.0 wesie deus § au 100, 104 
Petroleum (crude): 
Production inex tice, Ws, Ata ces + Ss a eat ee iZ 
Wells completed, price index, inputs, refinery 
operating ratio, production, imports, 
exports, demand, stocks..... 147-149, 242, 243 
PEnMOleuur PLOGNELS > wh sca vs bee eS om 148-151 
Petroleum refining industry: 
Plant and equipment expenditures ..... 2,4, 174,177 
Proaucer price idemaaey ec wen eee se eles 38 
PLOCMMOR INOEK tery soho aon ae OO ee Ea 14 
Repwlerys@permuns Tau, 0 6b 844 ex ERS 147 
Petroleum coke, production, stocks... ...0..6:4 565 147 
Pharmaceuticals and drugs, producer price 
SNOGROE Ata ala. Pe EASA -c Uy snd ORO PM le 6 0 38 
Pnenolic vesias, productiony Pa sew.n eek. ew OE! 114 
Philippines (Republic of), U.S. trade with ........ 98, 103 
Phospiiate matertals, exporting iy 22) Veen eee Hz 
PHOSpHONecis, produchOte oe. AVA on! sek 2 v's 112 
Phosphorus (elemental), production. .............. 111 
Phthalic anhydride, production .................. 113 
Pig iron, exports, imports, production, consumption, 
BUNGRE, PICO OS yralx aie, wat Gea oat 134-136 
Pine (southern and western), orders, production, 
shipments, stocks, exports, prices ........ 132, 133 
Pipe and fittings (sewer, vitrified) shipments ......... 157 
Pipe and tubing (steel), shipments ................ 137 
Plant and equipment (new), expenditures .... . 1-4, 173-178 
PISO (By PUM) AGIOS Vs ..dc'k ys xed bh ba See, 159 
Plastics and resin materials, production. ............ 114 
Plastics and rubber products. See Rubber and plastics 
products industry. 
Plate and sheet (aluminum), imports, exports, 
PPGORIS':: axis yk 5 4 ee 139 
Plates (steel), shipments: ...0% ss 04x ee elaWeclele si 
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Pneumatic casings, production, shipments, stocks, 

EXPOMS. 6. Fea ee alele oe a ie ee 156 
Polyester fabric, production, prices ..........-..+-- 163 } 
Polyethylene and copolymers, production ........... 114|. 
Polypropylene, production ..........+.-+-+++-++es 114} 
Polystyrene and copolymers, production............ 114] 
Polyvinyl chloride and copolymers, production ....... 114} 
Population (total, United States) ............... 59,219 B 
Pork, production, stocks, exports, imports, } 

PCOS os 6 fs LE OL Rl ee 2 ee 125 
Portland cement, output index, shipments........ 46, 157 
Potash materials, exports, deliveries ............... 112 
Potassium chloride, imports. 90 9 sine os sae ee 112 
Poultry and eggs: 

Cash receipts from farm marketings .............. 8 
Commercial production, stocks, and 
PUICeS ns ans. nwla so 8 eee Oe 123 
Prices received by farmers 4. 2vs).'. ss sale sO ee 32 fh 
Producer price index’. . i. « <a'alds's a + 5s a 37 
Power (electric), production, sales, 

FOVOHUG HR NW o's We iets Cae 115,241 
Power (electric), producer price index ............. 37 
Prices (see also individual commodities): 

Consumer price indexes: sce 5 ese sos 32-35, 204-207 
Deflators, implicit, gross national product 
and major components .......... 259-261, 272 


Fixed-weighted price indexes, gross 
national product and major components .. 258,259 


Producer price indexes. ............ 3641, 208, 209 
Railroad freight, index... 3. 2s fo oe 109 
Received and paid by farmers and parity . 
TRG ga V's. tine Re oak ote 32, 203, 204 
Spot market price indexes ............. 36, 207, 208 
Primary metal industry: 
Employment, hours, earnings .......... 62, 64, 68,72 
Expenditures for new plant and equip- 
FOOUE 0. we a viele Pee eee 1,3, 173, 176 
Manufacturers’ sales, inventories, and 
a ee ee aye 19, 20, 23, 24, 27, 29 
Production index: .... Oe. 2 0. Ba eee 15 
Profits (net) oc ais s nywieeie ave’ oah pay ee 91 
Printing and publishing, production index ........... 14 
Printing and publishing industry: 
Employment, hours, earnings .......... 62, 66, 69, 73 


Production index ©; 2. “ove en 14 
Private construction (new), value, contracts . . 42-44, 211-213 
Private investment, domestic (national 

product): « 76oStkaGaw 247, 248, 254, 255, 258-261 
Private sector employment, hours, aggregate hours, 

CORES TS ow carat oo 61, 64, 66, 67, 69-76, 222-230 
Producers’ durable equipment, private investment 

(national product) 7; ¢ 2 42a. Behan 248, 254 
Producer prices (see also individual commodities): 

Indexes by stage of processing, durability of product, 
and commodity groups .......... 36-41, 208, 209 
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Producer prices—Con, 
| Purchasing power of the dollar, in 
. A pg RO ee OP ee ee 41,210 
?roduction indexes (Federal Reserve)....... 9-15, 183-187 
URI WRMEREEE Cc kb ct ee ec 64-66, 224, 225 


ofits and dividends, corporate ........... 91, 263-266 

MIMS MIMO yee ee ea ee 7, 181, 263 

ee TIANOG (FOUSTUIN. . cc gees es ccs 86, 87, 267 

OE 0G a er ee ee Ser a 108 
| blic utilities (see also Railroads): 

Bond and stock issues, yields, prices ........... 92-96 

. eC metrienmn (NOW), WAMIG 5... ee 42,43 

Electric power and gas ............... 115,116,241 

Plant and equipment (new), ex- 

PE ee: 2,4, 175, 178 

fe Production index. 0°... 2. 0 ee. 13, 186 

Telephone and telegraph carriers ............... 110 

Transportation, consumer price indexes .......... 34 

‘)}Publishing. See Printing and publishing industry. 

Ip and paper, producer price index .............-. 40 
Pulpwood, receipts, consumption, stocks ........... Lae 
Purchasing power of the dollar .............-- 41,210 

Q 
Quit rate in manufacturing establishments ........--- 77 
R 
Radio and household appliance stores, retail sales . . . . 50, 32 
Radio sets, production. ......----+e+eeeerereee 145 
Railroad equipment, freight cars, shipments, orders, 
owned, under repair, carrying capacity ......--- 169 
Railroads: 
Electric power sales... ..----- +e ee errrrrreee 115 
Expenditures for new plant and 
equipment.....------++-+++ee> 2,4, 175, 178 
Financial operations ......-------++rrrsrrte? 109 
Securities: 
Bonds, prices, yields .....------+++++++7* 93,94 
SE, eI ORI A el ae 95 
ee ew trae ne ee ss 109, 240 
Steel products, shipments. ....---++++eerrrrte 138 
Unemployment insurance program. ...-.++++-++° 78 
co A SEE a i ae ls Se 75 
Rails and accessories (steel), shipments ...---+-++-++> 137 
Ranges (electric), sales....---- +--+ -ssrrerctttte 145 
Ranges (gas), sales....---- : ere te : ee eee ee 145 
ios (i . manufacturing an 
Sai ee pa ag 18, 190-192 
i i oducer price 
Raw materials (crude materials), pr a ; Sse MAO 
index, exports, imports ...- 


Rayon and acetate: 
Fabric, production, prices ...--+-+++srr ctr’ 
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Fipel, OLOUUCTION. ELOCKS 4 sk 2a ct eee coe 162 
Real estate, insurance, and finance— 
establishments, employment, hours, 
aggregate employees-hours, 


earnings, security issues ..... 63, 66, 69-71, 74-76, 92 
WeOi) SECATO JORG 9. 6s via ovrs auc: yc ee oe ee Re 47,82 
Heal ostete statistic’ 6... i eve ee es 47, 88, 214, 215 
Receipts (U.S. Government) .............. 86, 87, 267 
FROrTiRGla CONS SIGS pei. ic sak Bo An aie se ee 145 
Registrations (new motor vehicles)............ 167, 168 
Rent, consimer price index 6. ics the ae eee 34 
Rental income of persons ............-. 7, 181, 182, 263 
Reserve bank credit outstanding ................. 80 
Reserves, excess and free (Federal Reserve member 
DRHES)}) 2% ei es o8 eee Cony Cee 80, 81, 230, 231 
Residential buildings: 
Construction Contract .,.6:. 4-2 .45es tee genes 44 
Cost of construction, index ...5. 5.225 ..2::+<85 46 
Blectric power, SaleSit.u.. 35 iccss se hoes emo 115 
Gas, customers, sales, revenues. ...5545.02s905 038 116 
New construction, value............ 42, 43,211,212 


New housing units, value of construction, 
number started and authorized by 


pernlty. ore nd. oe eho eres 42-45, 213,214 
Private domestic investment (national 
PLOUUCE) Ms consi ww risen 8 oon aes 248, 255, 259, 261 
Resin and plastics materials, production ............ 114 
Restaurants (hotel and motor hotels) and other 
eating and drinking places, 
sales Ceca ke ce he oe er ere tees 31,5500 hue 
Retail trade: 
Advertising (newspaper). .......-----e eee eees 49 
All retail stores, sales by kinds of business, inventories, 
accounts receivable ...........- 50-58, 215-219 
Chain stores (multiunit firms with 11 or 
more stores), sales... .....000-2se008 56,57 
Employment, hours, aggregate employee- 
hours, earnings ........... 63, 66, 69-71, 74-76 
Failures and liabilities ........-..----+-+e eee 31 
THVENTOTICS boas etna eres ween 17,54, 55, 217-219 
Mail-order houses, sales .........--- +e eeee5 by | 
Multiunit firms with 11 or more stores, sales ..... 56,20 
Sales and inventories (total, 
TRUGE) Vii ks fine ewes 16-18, 191, 192, 216-219 
Revenues: 
Alrwarriere: Lowndes aae cre uae er ee 107, 108 
Electric power and gas... ..--- eee ee eeree 115,116 
Motor carriers .. 0.22 cee eee este er teste etces 108 
Mallee i. Sdec is oh aoe tae 85 r carurarge ae 109 
Telegraph GAITiOI8 . ioe ccs ie es eae oes 110 
Telephone:carriers . 1... 5 esses sore es ese 110 
USS. Treasury receipts ......++-+++e+e: 86, 87, 267 
Rice, production, receipts, shipments, stocks, ex- 
PUrisy pice; tees es ease el ny oor te P21; t22 
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Rubber: 

Natural (crude), imports, consumption, stocks, 

PUICE age ay. Moshe bgt rite ere oe 104, 155 
Reclaimed, production, consumption, stocks ....... 155 
Synthetic, production, consumption, stocks, 

OX POLS susin a iecels 9 %o age a te ale te eteeese ae se ed 155 

Rubber and plastics products industry: 

» Employment, hours, earnings .......... 63, 66, 69, 74 
Manufacturers’ sales and inventories........ 2022120 
Plant and equipment expenditures ....... 2,4, 174,177 
PIOGUCERPTICe INCGEXES = ra. tvany tara oi 0 5 ae eee ae a 40 
Productiom Indexes: weretec eee eee ano Sees 14 

Rubber tires and tubes: 

Producer. price 1NC Givi tears ge ae rene ucicgs ies os ne. oie 40 
Production, shipments, stocks, exports ........... 156 

Rugs and: carpets. Sinica tS antares cies oh th ca ie en ote 165 

Rugs and furniture, production index .............. 10 

RYVOsPLOGUCTION StOCKS) DIICCS cre fia vin o.cls ssmtos nace 122 

S 

Salad or cooking oils, production, stocks............ 127 

Salaries and wages (national income) .............. 262 

Salary and wage disbursements (personal 

COMIC | ate ry Rae oe rahi ta as seas 7,179, 180 


Sales, business—manufacturers’, wholesale, and retail 
(see also Retail trade and individual commodi- 
ties)... 16, 19-22, 49-53, 187, 188, 192-194, 215-217 


SRVININT eI sONAL Ate seer etter Gan. 4s 267, 270 
Savings and loan associations, mortgage loans......... 47 
Pra VALLPSASETIOSITS A LATIG Fie ORE ae cP ahs ew ois ¥e ea gce Whe 81 
Sawmill products, exports, imports ........... ie ee 
Scrap (iron and steel), exports, imports, production, 
receipts, consumption, stocks, prices .......... 134 
Securities and markets (see also Stocks and 
BOis) eevee sa ete 80, 82, 83, 88, 92-96, 232, 236-239 
INOW ROCUISILYHISSIIOS Soc ee 92, 236, 237 
Separation rates, labor turnover.................. 77 
Service stations (gasoline), retail sales, retail 
PLIGG as we tet ats eS iain oN ates coon aw a 51,53, 149 
Services, consumer price indexes ........... $a, 00,405 


Services industry: 
Employment, hours, aggregate employee-hours, 


CALIUNGS srvetiy Wit: cha 63, 66, 69-71, 74-76 
Final sales (national product) ............. 250, 257 
Personal consumption expendi- 
CUTCS: Pes 5 246, 247, 253, 254, 258, 260, 269, 272 
Wage and salary disbursements (personal 
INCOIIG) 25 oie ces ped Sly oe eae 7, 180 
Services (U.S. balance of international payments) ...... . 5 
Sheep and lambs, slaughter, price................. 124 
Sheets (steel), shipments. ..... ..u cis dun cue Oca 148 


Shipments. See Sales and individual commodities, 
Shipping containers (paper products), shipments 
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Shipping weight, exports and imports .......-.---+-- 106 | 
Shirts (men’s), cuttings .........-+--+e+ereeeee 165 
Shoes and slippers: 

Producer price index (footwear) .......---+++-- 38 

Production, exports, prices .......-----+++20- 130 

Retail stores pales \ i. sans saw RG ee See 51, 53, 56,98 
Short- and intermediate-term consumer 

ered: yc. sis inter: Sibi s Oe ce eee 84, 85, 232-234 
Silver, exports, imports, price, production..........- 89 
Skins and hides, exports, imports, prices ......... 38, 130 
Skirts, cuttings: «+ \dw.s)-'s-< w+ 6a Miele a ae 165 
Slacks (men’s), cuttings ....b.0s555 sad a aeae « «lee 165 
Slaughter and meat packing (see also Meat animals 

and Meats) «0.5 sx cals ca 2 5 ee 123-125 
Smoking materials, advertising (magazine)........... 49 
Soaps, cleansers, etc., advertising (magazine) ......... 49 
Social insurance, personal contributions and 

Oo er ee ey RT ey 7,87, 183 
Soda ash, production (sodium carbonate) ........... 111 
Sodium carbonate, production ............-+..++: 111 
Sodium hydroxide, production ................-. 111 
Sodium nitrate; imports. 6. ou sede «ewes mee ee ee 112 
Sodium silicate; production 4... 7.005 sass ohana ee 111 
Sodium sulfate, production .<j)..ss.cssasceune gam 111 
Sodium trypolyphosphate, production ............. 111 
Softwoods, production, shipments, stocks, 

Orders, exports, PriCeR: od Ghd. «ca eRe 131-133 
South Africa, Republic of, U.S. trade with ....... 97,102 
South America, U.S. trade with ......... 97,99, 102, 103 
Southern pine lumber, orders, production, shipments, 

stocks, exports, priceaty:.). wis) <<siaabianieens 132, 133 
Soybean oil, production, consumption, 

stocky, @xports, DLICU s.<.5.< =.» ais wis ubtkis Ee 129 
Soybeans, exports say... ..<'. < ss us ose ae ee 100 
Spendable camings i... ws' sis is « va's eines o nae 76 
Spindle activity, cotton systems spindles............ 161 
Spirits (distilled) and rectified spirits and 

WINGS: 2S \« Lindints oetald eos Beenie 117,118 


Spot market price indexes, basic commodities . . 36, 207, 208 
Stage of fabrication: 
Manufacturers’ inventory-sales ratios, 


Inventories <<... ice awa eee 18, 24, 25, 196-198 
Producer price indexes s.. . .«.<.0.0.4cc bun sie 36, 41 
Standard & Poor’s Corporation, security prices, 

YRS is ceiweiv nde an ew eee 93-96, 238, 239 
Starts, new housing units ................ 44, 45, 213 
State and local governments: 

Bank deposits: . 2... uss es whey CD eee 81 
Employment. é0:ssin di ee 63, 223,224 © 
Purchases of goods and services (national 
product) oA; cwawes 4d oie ae 249, 256, 259, 261 
State and municipal bond issues, 

prices, yokis: o.. ocied Seae 92-94, 237, 238 

State unemployment insurance programs ........... 78 
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teel (see also Iron and steel): 
Blast furnaces, steel mills, manufacturers’ sales, 
inventories, orders .......... 19,20, 23; 27;.29 
Mill products, exports, imports, shipments, 
inventories, receipts, 


CT 134, 137, 138, 241 
SES ES 15 
mate ot canability utilization ......... 66605055 136 
Raw and semifinished, production, orders, shipments, 

SPORT TIRS ina dicn: dap picwtiag eos ws to 136-138, 240, 241 
Scrap, exports, imports, production, receipts, 

consumption, stocks, prices... 660. ....0045 134 

teel products: 
Bars (hot rolled, reinforcing, cold finished), 

0 ee ey ee ee ae 137 
Castings, shipments, orders . ..... 2 2... ce eee eee- 136 
Pipe and tubing, shipments ................4-- 137 
Pinies; shipments: 2... 6s 2 en ce ce se ae eee 137 
Rails and accessories, shipments ............-.- 137 
Semifinished products, shipments ...........--- cos 
Sheets and strip, shipments... ...........----- ist 
Structural shapes, shipments ............--++-: 137 
Tin mill products, shipments............-+++++- 137 
Wire and wire products, shipments ..........---- 137 

Steers (stocker and feeder), wholesale price ........-- 124 
Stocks (see also Inventories): 
Customer market financing.........-----++++- 93 
Listings on New York Stock Exchange .........-- 96 
RE iki s o> oo MKS RR o> 92, 236, 237 
Ce 95, 96, 238, 239 
alias cea oii ninle ale ewe @ © Blaie EA Rise 96 
OS ern a 96 
Stone and earth minerals, production index .........- 12 
Stone, clay, and glass industry (see also individual 
commodities): 
Employment, hours, earnings .....----- 61, 64, 67, 72 
Glass (flat), shipments ......-----++eeeerreee 157 
Manufacturers’ sales and inventories......-. 19520020 
Plant and equipment expenditures ......- 1,3, 173, 176 
Production indexes .....--- +--+ ee eerereree 12,14 
(4 ee ee eo ae a 91 
Statistics for individual products .......----- 157-159 
_ Stoppages (work), number, workers involved .......-- aT 
Storage, cold, frozen. See individual commodities. 
Straight-time earnings, average hourly..... 72393 ,228; 229 
Streets, highways, new construction, 
electric power sales ...---- +--+ e000 0° 42, 43,115 
Strikes (industrial) ws iow si oe sf s)- oa os oie ve oo a7 
Structures (national product) .....--- 248, 251, 254, 257 
Sugar 
[rripoet ed eel Meg Sw kee 9 Bn eng + 104, 126 
Drices ... Meee CES Aas TRIO UH se 127 
USS. production, deliveries, stocks, exports ....---- ee 


Suits (men’s and women’s), cuttings ...--+-+-++s5°° 
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Sulfate: 
Aluminum, production 2’... cassette hen ee eee Lad 
Ammonium, production, imports .......... La deelt2 
SUILUT, NTOCUCHON, STOCKS sesso gauss koe. beeen 111 
sulfurio.acid, production: A;, e.c0Hscccna eee ae 112 
Superphosphate, production, stocks............... 112 
Supplements to wages and salaries (national 
INGOIMIG) cin x, 0.6 0s. 3 Sa 0, ee ee 262 
Synthetic fibers (See also Manmade fibers and 
Manmade fiber products), producer price 
INDEX eis os eid oss: sa. aoe See 40 
Synthetic rubber, production, consumption, stocks, 
OX POTS «svi waskespayauns Fee) al erie cee eae 155 
0 
Tax liability (corporate profits)... .. - «nee 265 
Taxes (income, social insurance) 2. -cnn eeu 87 
Mea siMportsad 2%. w 6 6 3s 5) o + coho citre eG = eee py) 
Telegraph carrier operations .«.... .. 2a. n+ ae ems 110 
Telephone carrier operations .........-+--.+-+++:; 110 
Telephones inservice... ooo oss - siete «= gute eonseoiarigls 110 
Zelevision, advertising ... «... « » sessile 48 
Television and household appliance stores, retail 
sales. 2 24. Gn 50.5 upg ua oiton ee ae anew S0052 
Television sets, production... 0.0.60 .6+- + 1220 -2=s 145 
Textile mill products industry (see also individual 
industries): 
Employment, hours, earnings ........-. 62, 65, 68, 73 
Expenditures for new plant and 
CQUIPMENE ..:cdgieus Weena utter tet cael ans 123,174,177 
Manufacturers’ sales and inventories........ 20s2ie25 
Production. index ... wis cv< 04> -teverslaniedees) sy qeneoet ae 13 
Profits (net) < sd9-fipecd~ enton sassdorrisaaua ey pene 91 
Textile products: 
Cotton manufactures, production, orders, 
stocks, trades)... » + ae -shonletaaane tem So 162 
Exports, imports (value) .......-+++-- 101, 104, 105 
Fabrics, production, stocks, orders. ........- 160, 163 
Hosiery, shipments .......--- +22 seer ee eeres 165 
Manmade fiber manufactures, production, 
stocks... 2.5 <4 « e dedieas Brees Sears 162, 163 
Producer price indexes. .....---- +++ eeerreree 40 
Wool manufactures, production. ......-.+-+++++: 164 
Tile (structural, facing, floor and wall), shipments... . . . 157 
Time deposits. See Deposits. 
Time loans, market rates .....---++++++0> 83, 231, 232 
Tin, imports, secondary recovery, consumption, 
exports, stocks, price... ...-- seer rere reces 141 
Tin mill products (steel), shipments ....---+-+-+-++: 137 
Tires and tubes: 
Inner tubes, exports ......----eeeeeereeeees 156 
Pneumatic casings, production, shipments, 
stocks, exports... 2.22 ss ese ree cere ce 156 
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Tires and tubes—Con, 

Producer price index. a°.)s 4gsh vt ferateis oe) ones 40 
Titanium dioxide, production ............++.-++-- 111 
Tobacco: 

Leaf, production, stocks, exports, imports......... 129 

Prices received by farmers®2;.:5. sane 10+ 2 « « 52 
Tobacco and beverages, exports, imports........ 100, 104 
Tobacco products: 

Consumption; exports 2422 5 dg.0er eee ee Oa 1a 

Employment, hours, earnings .......... 62, 65, 68, 73 

Manufacturers’ sales and inventories........ 20721, 23 

ProcuctiOn INGCX™.. 2 a2.cn).a stats gas ee ereere eg era 13 

Smoking materials, advertising (magazine) ......... 49 
Toiletries and drugs, advertising (magazine) .......... 48 
Tractors: shipments: 6)... 2 6 siete nei e hese. 144 
Tractors and trucks (industrial), shipments .......... 143 
Trade. See Retail trade, Wholesale trade, and 

Foreign trade. 
Trade and manufacturing, sales, inventories, 

TAHLOS Meee eee meee Sher sene See 16-18, 187-190 
Trade industries: 

Employment, hours, earnings ..... 63, 66, 69-71, 74-76 

Pavuces apices aie ae ee ks oe eos Sl 
Mications (inlick {SNe ens. tirale cs shee wes 6,6 sce ae ole 168 
Transfer payments (personal income) ............ Jibeg 12 94 
Transit (utban), passengers carried 2). 1. a2v 4s <5 de es 108 
Transportation, communication, public utilities: 

PAVSINGUISET ge meee eet can eT acaiteie, @ ave) s 107-109, 240 

Corporate profits (national income) ............. 264 

Employment, hours, aggregate employee- 

Ours, CUTIES 3c ae ews 2 63, 66, 69-71, 74-76 

Plant and equipment expenditures ....... 2.4: 375,178 

Stocks, new issues, price index, yields....... 92,95, 96 
Transportation equipment: 

Aerospace vehicles, orders, sales, backlog, 

SEERCNILS, ORM Sas i ok aa a's se eee te 166 

Motor vehicles, sales, inventories, exports, 

imports, registrations... .. 101, 105, 167, 168, 243 

Railroad freight cars, shipments, orders, ownership, 

CADACHIY? ities on LE Re se ee 169 
Transportation equipment industry: 

Employment, hours, earnings .......... 62, 65, 68, 73 

Manufacturers’ sales, inventories, 

OLUGra-y week mete: fees LO elas, ae, ere ae 

New plant and equipment expenditures ... 1,3, 173, 176 

PTOCUCOD Price MNUGKON Y gang Css a Mite t a’ vas oe 8 40 

PLOCUCUON INIGK GG. 4 7 was Sek ea Re ee Livi 

PHATE) 2 =. tad he Sy ne ee ee ee 91 
Transportation service, consumer price index, con- 

sumption expenditures ... 34, 35, 206, 207, 247, 254 
Travel (hotels, foreign travel, national parks) .... . 109, 110 
Treasury bills and securities, interest 

TALCS ee ee as ok bk x Ree 83, 232 
Treasury bonds, prices, yields ............. 93, 94, 238 
Pxuck (railerg chipmentse 2.4 8%St is. welwes eee 168 


Page | 
Trucks and buses, sales, inventories, exports, imports, 
registrations 2. 0s. 6 oo 2 eee 168 
Tubes and tires. See Tires and tubes. 
Turkeys, slaughter, stocks (cold storage) ......-..--- 123 
Tumover, labor. ..ocd ececs + <P ee ee ee eee 77 


U 
Unemployment and unemployment rates . . 59,60, 220, 221 
Unemployment insurance. .......-.--+ e+e ese eee 78 
Unfilled orders (manufacturers’) ......... 28-30, 200-202 |' 
Union of Soviet Socialist Republics, U.S. trade 
With, via wakes se 24 ae ee Le ee ee 98, 103 
United Kingdom, U.S. trade with. .............- 98, 103 
US. intemational transactions .o7 64 s2'.. 2 oe 5,6 
US. citizens, arrivals and departures..........-..-.- 110 
U.S. Government: 
Aerospace vehicles, orders, sales, backlog ......... 166 
Bonds, prices, yields: ol. Wasa as See 93,94, 238 | 
Budget financing: ss. isu. 888s 25 iS 86 | 
Civilian employees.......500awbi« ous 63, 223 
Debt, amount outstanding .. 2.4.4.6. 2.¥sn50 eee 86 | 
Deposits «.. .«.. veel 1) sold ee Tee 81,90 
Expenditures/outlays .......... 86, 87, 249, 256, 267 
Finance, receipts, expenditures/outlays, 
financing, debt . ..0nss<ier Geena 86, 87, 267 
Gold, monetary stéck«..5 dvi wes OW OR 89 
Purchases of goods and services ............ 249, 256 
Receipts 73... »y<'sbn« «ee 86, 87, 267 
Securities, held by Federal Reserve and commercial 
banks, FINS 9 x 6s eas 5 eed 80, 82, 83, 232 
Wages and salaries (income) ............ 7, 180, 262 


Utility gas, customers, sales, revenues 
Utilities. See Public utilities and Railroads. 
Utilization, rate of capability (steel). .............. 136 


V 

Vacuum cleaners, sales... . 64.68 OOS OG eo eee 145 
Variety stores, sale sc. cio. wide ce 51,53, 56, Se 
Varnish, paints, lacquer, shipments (factory) ......... 114 
Veal and beef, production, stocks, exports, imports, 

PTIOG. -a.5 5. = wip ns oO lal Riel ae ne 125 
Vegetable oils. See Oils. 
Vegetables (commercial), prices received ............ 32 
Vegetables and fruits. See Fruits and vegetables. 
Venezuela, U.S. trade with .. .. ..senvececcscs 99,103 


Veterans Administration, home mortgage applications 
(requests for appraisals), home mortgages 
guarantsed © 2:3 W600. Bare ea eee 47, 214, 215 
ee eee 78 
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Wage and salary disbursements (personal 


MTG rim ts tee ogi ome gadis ie 4 Xs 7,179, 180 
Wages, construction (common, skilled labor), farm 


CE US TE Ce eta ms a a 715 
ages and salaries (national income) .............. 262 
Pentptinets SOVMREINN BAIS kw ce 159 
ET SS EE a 145 
P¥aste aver, Commummtinn, SteckS iw. a ee 152 
Beeteroorne.trade, exports, imports ............... 106 
Vater heaters (residential), sales ................. 145 
ES OOS, 147 
estern pine lumber, orders, production, shipments, 
OO So eer so SS ae eas 435 
eat, production, distribution, stocks, exports, 
ST Ms, © nie is Nie el wheter NS sn ees 122 
eat flour, production, grindings, stocks, exports, 
ess ere ee 123 
y, production, withdrawals, stocks, imports...... Tt7 
olesale prices. See Producer prices and individual 
commodities. 
olesale trade: 
Employment, hours, aggregate employee-hours, 

CO ee 63, 66, 69-71, 74-76 
en ae aes 31 
Inventories (merchant wholesalers) .... 17,49, 189, 190 
Ratios, inventories-sales (merchant 

eS) Pe ee ea, eae 18, 192 
Sales (merchant wholesalers)......... 16, 49, 187, 188 

Wholesalers (merchant), sales, inventories, inventory- 
IN dl Gs 5 doce al = #04 16-18, 49, 187-190, 192 
Wines, advertising, production, withdrawals, stocks, 
MES Galen ae poe ee ee ee 48, 117, 118 
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Wire and wire products, shipments ............ 137, 140 

Women sanparel cuttings 2s, ove acto eee 165 

Women’s clothing, specialty stores, 

furriers, retail sales ya.gn.t. see ee 1 537560, 57 
Wood products and lumber industries, producer price index, 

employment, hours, earnings ..... 39, 61, 64, 67, 72 


Woodpulp, production, stocks, exports, imports... 152, 153 
Wool and manufactures: 


Consumption, imports, prices; gs.0.. as oe eee 164 
Woven goods (woolen and worsted), production... .. 164 
Work in process: 
Inventory-sales ratioss.%. vies anne ete a ee 18 
Manufacturers’ inventories .......... 24,259,196, 197 
Work stoppages (strikes and lockouts) ............. qT 
Woven fabrics (gray goods), production, stocks, 
OLGeTsS 2.5.5 eels Se ee 160 
¥ 


Yarn, manmade fiber, production, trade, stocks, 


PLICES 6. Seer nw 8 waren aes coke 40, 162-164 
Yarn (spun) fabrics, production...... to Souk Sheer 163 
Yields: 
Bonds ¢... ti: scd-0-, shaun chtean aetna Cee eee 94, 237, 238 
Stocks ecsca stiivs- ac lo aes an eee ee 96 
U.S. Government securities 5. 2.6. 0 ecte oe 83,232 
Z 
Zinc: 
Mine production, imports.........-.-+.+++++-- 142 
Ores, imports, consumption ......-.....-.-+-++-. 142 
Slab, production, consumption, exports, imports, 
stocks; price’. ams oc oh ee ee oe 142 
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